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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      79°  on  the  10th  at  Crossett  7  S 

Lowest  Temperature:      -15°  on  the  24th  at  Mammoth  Spring 

Greatest  Total  Precipitation:     2.  80  inches  at  Arkadelphia 
Least  Total  Precipitation:       0.  00  inch  at  Lead  Hill 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.  40  inches  on  the  31st  at  Arkadelphia 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:     5.  5  inches  at  Paragould  Radio  KDRS 
Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       4  inches  on  the  23d  at  Pocahontas  1 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


This  was  the  third  driest  and  the  fourth  coldest  January 
of  the  last  84  years.    The  driest  January  on  record  was 
in  1909  when  only  0.  71  inch  was  measured.    The  coldest 
January  on  record  was  in  1918  when  the  mean  tempera- 
ture for  the  month  was  only  28.  6°.    There  were  wide  ex- 
tremes in  temperature  recorded.    On  January  10  the 
maximum  of  77°  was  the  highest  ever  recorded  on  the 
10th.    On  January  14,  23,  24,  27,  and  28  record  lows  for 
those  days  were  recorded.    The  last  three  months  have 
been  very  dry.    November's  divisional  precipitation  de- 
partures ranged  from  0.  52  inch  below  for  the  Southwest 
to  2.  87  inches  below  for  the  Northeast.    In  December  the 


range  was  from  1.  03  inches  below  for  the  Northwest  to 
3.  18  inches  below  for  the  South-central.    The  January 
range  of  departures  was  from  2.  04  below  in  the  Northwest 
to  4.  64  below  in  the  East-central.    As  a  result  of  the  pro- 
longed deficiencies,  the  soil  is  very  dry,  small  streams 
practically  dry,  and  the  Arkansas  River  is  below  zero 
stage. 

W.  C.  Hickmon 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Box  1819 

Little  Rock,  Arkansas 
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le 

9 

14 

343 

D 

4 

23 

0 

.38 

.25 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

^  1 

2 

3 

4 

5 

g 

7  g 

*aeoTT 

•  09 

ALICIA 

D  .T* 

T 

.28 

.0* 

T 

ALUM  fom 

•  13 

T 

ALV 

T 

•  01 

AMITY  3  n£ 

ilnj 

.6 

T 

•  IS 

•  04 

.S2 

APLIH  1  ■ 

.98 

■  04 

.44 

.11 

.  ?^ 

AffKAOCLPHU 

■  61 

MJttMSAS  CITT 

1I38 

20 

.04 

AStOOlfK 

*  *  " 

1  '05 

.06 

AueusTA 

.59 

.27 

•  09 

T 

.5-1 

BALO  CMOe 

.63 

T 

.22 

T 

.02 

BATESVlLLf  LIVESTOCK 

T 

.01 

T 

BATESVILLE  L  AND  0  1 

*i  * 

.04 

.0? 

BCAVEP  0AM 

*' 

.J 

•  04 

■  02 

SEECM  6B0VE 

1.70 

•  12 

dEEDevlLLE 

l.OA- 

T 

.09 

■  IS 

.03 

.  ^£ 

SErro" 

.73 

BElfTOHVlLLE 

.73 

T 

'n^ 

.02 

SEturrviLLE  *  mt 

,3T 

T 

*37 

T 

Bie  FOttK 

•  6T 

.50 

BLACK  ROCK 

•  AT 

T 

T 

T 

.17 

T 

SLAKELV  MOUHTAIH  DAM 

•  SO 

•  15 

9LUFP  CITV  3 

.04 

•  36 

BLlTTMEVILLE 

^*97 

T 

•  04 

.10 

BOO»ieviLL£ 

.70 

•  35 

.53 

T 

T 

1*32 

.60 

&»Ii«LET 

1 .12 

'Is 

01 
•  01 

•  02 

T 

04 

3U&0€TTE 

.do 

'33 

•la 

CA30T  4  S¥ 

.3A. 

T 

.27 

T 

CALICO 

.51  aOS 

T 

•  25 

■  07 

CAIC€1  1 

lall 

T 

■  56 

Carlisle  i  sw 

CLABEW^OH 

* 

'■' 

•0; 

T 

CLAPKSVILLE 

.69 

.04 

T 

.63 

CLllTO** 

.53 

.37 

•  07 

CO«»r 

.56 

■  01 

T 

.37 

•  07 

COPNI 

■  1  i 

cov= 

1*12 

*7rt 

* 

CPCSSETT  "»  S 

1«91 

.70 

•  01 

CPTSTAL  VALLEY 

■  89 

T 

.33 

•  03 

•05 

•  03 

CUtmlHS  FAEW 

1 

•  0* 

■  06 

•  02 

DAMASCUS 

.  0 

.4- 

•  03 

DAWVlLLE 

.74. 

.05 

.53 

.0*. 

DAPOAtELLE 

•  66 

T 

.57 

.02 

DE  OOEEH 

^  'f  ? 

1 

PES  APC 

'74. 
* 

04 

'51 
•  21 

•  04. 

.06 

DEVILS  «09 

.70 

.53 

DIEPKS 

1.54. 

T 

1.17 

.03 

DUMAS 

02 

* 

El  oocai>g  faa  airport 

1  ,72 

•  0* 

*24 

EUtiOPA 

2*76 

T 

*«» 

.33 

EUPEJCA  SPPI*S£ 

.50 

T  0 

•  05 

EVEHlne  SHADE  1  HE 

.63 

.20 

.09 

FATETTEVILLE  PAA  *P 

•5fr  •&* 

33 

T 

•  02 

fayetteville  etp  STa 

.57  T 

•  01 

FORDTCE  6  W 

.  » 

.70 

T 

T 

FO»T  SMITH  1*6  AiePO«?T//P 

.70  .C3 

•  65 

T 

FOPT  S>«1TM  tfATEP  PLAJIT 

.S8 

.67 

.03 

FULTCW 

1,90 

•  36 

T 

.98 

.03 

• 

GCOPGETOWH 

•  71 

T 

•  04 

•  32 

.05 

T 

6ILBEPT 

•  53 

T 

•  47 

SLEJWOOO 

.79 

01 

SPAVELL* 

■  64- 

.49 

SPAvrrTE 

•  79 

T 

T 

GREEK  FQpEST  *  ESE 

GPEEHSPIEP 

.71 

* 

T 

T 

' 

Ig2 

.19 

.06 

SPEEfWOOO 

.62 

•  60 

T 

GPEE»S  FEORY  DAM 

.75 

.34 

.29 

.02 

.12 

T 

GUPDOM 

* 

T 

.03 

■  02 

T 

2  *49 

1*1^ 

HAPPJ  sew 

* 

■* 

.0 

T 

MAP»ISO««  FAA  AIRPOCT 

.52 

T 

.38 

•  13 

7 

T 

T 

►*EC"f06 

.72 

•  01 

.01 

■  55 

•  02 

ME Lit* 

1,12 

•  18 

T 

T 

.02 

HOPE  3 

■ 

HOPPE' 

1 .01 

•  76 

•  15 

T 

MOPA'IC 

1.49 

1.20 

.01 

•  OS 

HO'  SPPiHiSS    I  1N£ 

.36 

.53 

•  08 

■  03 

IHDEX 

1 .00 

•  10 

JASPcP 

JESSIEVILLE 

.95 

'  02 

T  ,15 

•  02 

JOMESSOPO 

.71 

.02 

.24 

-03 

•  01 

•  02 

KEISEP 

.78 

T 

.25 

T 

tEO 

1.33 

■  CI 

,37 

.04 

T 

1.14 

.15 

.12 

.10 

.12 

LAKE  MAUI«LLE 

.53 

T 

.25 

,17 

LANGLET 

1.2B 

.92 

■  15 

LEAD  MILL 

.00 

LEE  CPEEK  GUARD  ST* 

.65 

•  04 

.59 

T 

L£OLA 

1.64. 

T 

.57 

=•1 

T 

■  06 

LITTLE  POCK  WS  AP  //» 

.87 

•  01 

.10 

.25 

■  65 

.02 

2!     22     23  24 


LITTLE  POCK  FILT  PLAHT 

LUBTOti 

MADISON 

MAGIOLI*   3  H 

MALVEPN 

MA»»«OTh  5POI"»G 
MAPlANMA  2  S 

mabshall 
melbourne 

ME  HA 

•W71  CELLO  3  S 
MOPOBAT  LOCK  AND  DAM  8 
MOPPILTOH 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME  1  *Vfw 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  EUG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 


•04  .OA 

•  10 
•  02  T 


.35  .07 
.61  T 


.09     ,02  T 


.07  ,01 
.03  .06 
•30  .16 


-C2  .1* 
.:3  .02 
.:s  .03 


DAILY  PRECIPITATION 

ARKANSAS 
JANUARY  1963 

Continued  _„_^  


Day  of  Month 


Station 

Tot; 

1   1  2 

3 

4  1 

5 

6 

7      8  9 

10 

( 

1 

12 

13     14  15 

16  17 

18 

19 

20 

21 

22  23 

24 

25 

26 

27 

28  29 

30 

31 

MULBERRY  6  NNE 

.80 

T 

.so 

T 

T 

T 

T 

NARROWS  DAM 

1.13 

.92 

T 

.03 

.02 

1 02 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

1.65 

1.24 

.06 

.04 

.01 

Io8 

.04 

!o5 

1 09 

NATHAN  4  WNW 

1.01 

T 

.96 

T 

T 

T 

T 

.05 

NEWHOPE   3  E 

1  .02 

.50 

.52 

T 

T 

T 

NEWPORT 

2.35 

T 

1.07 

,03 

T 

.05 

■  02 

.01 

1.03  .03 

.03 

.08 

T 

NIMROD  DAM 

.70 

.01 

.02 

•  05 

.02 

.05 

.08 

ODELL   3  N 

■>  .90 

■  03 

.74 

■  01 

.050 

ODEN  2  W 

.74 

.03 

.01 

.52 

.03 

.01 

.08 

.03 

.03 

Ok  AY 

1.69 

.39 

•  02 

1.00 

•  04 

.05 

,03 

T 

.05 

.11 

OSCEOLA  2  NNW 

)  .51 

.23 

T 

T 

D 

.05 

.030  .20 

T 

T 

owensv ille 

,89 

■  11 

01 

06 

* 

OZARK 

.77 

.04 

.01 

.62 

.03 

.02 

.03 

T 

.02 

OZONE 

1  .27 

1.25 

•  02 

.05 

PARAGOULD  RADIO  KORS 

1  .62 

.03 

,31 

.20 

T 

•  05 

.28 

.31 

.29 

.03 

,07 

PARIS 

1.17 

.50 

.05 

.62 

T 

T 

T 

T 

T 

1  .79 

75 

15 

07 

PARKS 

.35 

.35 

PERRYVrULE 

.38 

T 

.35 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.03 

T 

PINE  BLUFF 

1  .32 

.31 

.10 

T 

T 

T 

T 

.17 

.51 

T 

.01 

T 

.22 

T 

PINE  RIDGE 

- 

■  02 

.48 

.02 

.07 

.06 

POCAHONTAS  1 

.10 

.10 

PORTLAND 

2.42 

T 

.55 

T 

T 

•  32 

T 

T 

.10 

.05 

T 

.25 

1.15 

PRESCOTT 

1  .00 

T 

.03 

.50 

T 

T 

.10 

.03 

.06 

•  OS 

.06 

.15 

RATCL IFF 

•  91 

T 

.47 

.44 

T 

T 

T 

ROGERS 

.51 

T 

.51 

T 

T 

T 

T 

ROHWEP  2  NNE 

.88 

.05 

•  10 

^22 

RUSSELLVILLE 

.67 

•  02 

.60 

.05 

SAINT  CHARLES 

.70 

.20 

.05 

T 

T 

.03 

T 

.07 

T 

•  35 

SAINT  FRANCIS 

.64 

.22 

.13 

.20 

.04 

.05 

SALEM 

.41 

.03 

,17 

.06 

.03 

.10 

•  S3 

''' 

.02 

•  08 

•  04 

SHERIDAN  TOWER 

1.31 

■  02 

.03 

.33 

.06 

T 

.13 

.31 

.10 

.10 

•  24 

SHIRLEY 

•  61 

T 

.24 

.08 

T 

.07 

.02 

T 

.06 

T 

•  11 

.03 

SILOAM  SPRINGS 

.67 

.01 

•  01 

.61 

.02 

T 

.01 

.01 

T 

T 

SPARKMAN   3  WSW 

.61 

.45 

.12 

.04 

STAMPS 

2.31 

•  45 

•  86 

T^^ 

.26 

STAR  CITY  2  S 

T 

T 

.03 

Io4 

T 

T 

.04 

Io3 

.34 

T 

STORY 

.62 

.52 

.20 

.10 

T 

T 

STUTTGART 

1.36 

.15 

.85 

.32 

.04 

STUTTGART  9  ESE 

•  75 

.10 

T 

T 

T 

.36 

T 

T 

.27 

T 

SUeiACO 

•  62 

.17 

.65 

T 

TAYLOR 

1.76 

.14 

.84 

T 

.49 

T 

T 

.10 

.16 

.03 

texarkana  w8  airport  //fi 

1.4B 

T  .08 

.88 

.01 

.09 

T 

T 

•  16 

T 

.05  .01 

.04 

.01 

.10 

.02 

.03 

WALDRON 

.47 

.45 

T 

T 

T 

T 

.02 

T 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

.66 

T  T 

T 

.37 

.04 

.02 

T 

T 

T 

,03  ,05 

.01 

.11 

.03 

WARREN 

1.20 

.52 

■  02 

T 

T 

,  .01 

.02 

.06 

T 

.0* 

.03 

.02 

.07 

T 

.37 

•  02 

WEST  MEMPHIS 

1.19 

.25 

.02 

.05 

.02  .59 

.10 

.16 

WHITE  ROCK 

1^05 

.IB 

.80 

T 

.02 

T 

.03 

T 

.02 

See  releience  notes  loUowmg  Station  lnd«x, 
-  6  - 


DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day  Oi  Month 

• 

« 

1   1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

IS 

!9 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

61 
29 

61 
38 

61 
34 

59 
40 

55 
45 

50 
35 

48 

25 

54 

30 

53 

37 

71 
48 

70 
34 

41 
9 

26 
4 

39 
5 

45 

13 

48 

12 

56 

22 

59 
30 

56 

23 

31 
7 

44 

12 

58 

30 

5» 

9 

29 

-  1 

29 
6 

26 

22 

26 

7 

33 
6 

34 

23 

39 

32 

40 

29 

♦7.7 
22.4 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

59 
30 

62 
41 

60 
37 

57 
42 

56 
46 

53 
40 

54 

26 

63 
28 

68 
32 

75 
50 

55 
40 

45 

15 

29 
9 

37 
5 

48 

12 

56 

26 

60 
29 

59 

27 

37 
12 

47 

18 

62 
24 

58 
IS 

29 
5 

29 
13 

29 
26 

28 

10 

36 

10 

38 
26 

41 
34 

43 

33 

49.0 
25.0 

ASHDOWN 

MAX 
MIN 

57 
33 

64 
38 

64 

32 

58 
41 

59 
42 

56 
35 

57 
24 

57 

28 

69 

32 

75 
54 

73 
39 

44 

12 

32 
10 

35 
4 

45 

10 

49 

13 

57 

23 

59 
35 

58 

23 

33 
11 

48 

15 

55 
25 

64 

16 

27 

3 

27 
13 

28 

15 

30 
12 

38 

10 

36 
32 

43 

35 

40 

35 

50.3 
24.2 

BALO  KNOB 

MAX 
MIN 

60 

23 

59 
39 

55 
27 

45 

33 

47 
39 

45 

37 

51 

27 

61 
26 

56 

31 

72 

50 

65 
38 

45 
14 

24 

4 

37 
7 

44 

11 

49 
14 

50 
17 

55 
25 

51 
22 

37 
10 

37 
18 

54 

22 

63 
5 

25 

2 

25 
9 

25 
23 

25 
7 

28 
6 

36 
20 

38 

32 

36 
26 

45.2 
21.5 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
HIN 

58 
25 

60 
40 

53 
26 

47 

30 

44 

37 

44 

33 

45 

24 

52 

30 

68 
43 

69 
45 

62 
39 

46 
11 

28 
0 

39 
5 

12 

50 
19 

45 
19 

55 
27 

53 
17 

31 
6 

38 
12 

61 
26 

49 

0 

28 
-  5 

27 
4 

27 
13 

29 
2 

28 
-  1 

32 
12 

35 

30 

11 

44.7 
19.5 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

55 
19 

55 
38 

54 
24 

43 

30 

42 
38 

44 

35 

45 
24 

62 
23 

66 

34 

71 
45 

68 

37 

47 

13 

28 
3 

38 
2 

44 

7 

48 
10 

47 

13 

55 

23 

40 
18 

33 
8 

38 

11 

62 
27 

44 

3 

2. 
-  7 

26 

3 

29 
21 

30 
5 

27 
-  4 

33 
9 

36 
31 

11 

44.0 
18.3 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

56 
25 

57 
25 

50 
37 

55 
32 

51 

33 

44 

31 

34 
24 

50 

25 

62 

29 

57 
31 

52 
31 

32 
1 

9 

-  1 

22 
-  1 

37 
7 

42 
9 

49 
12 

50 
20 

45 

7 

39 

1 

29 

2 

45 
18 

54 

-  5 

-1 

30 
-  1 

37 
6 

32 
0 

21 
-  1 

39 
2 

36 
30 

32 
22 

41.8 
14.4 

BENTON 

MAX 
MIN 

62 
24 

64 
36 

62 

29 

56 

38 

55 
47 

51 
39 

54 
29 

55 
24 

66 

30 

75 
49 

71 
41 

47 
13 

28 

7 

40 

1 

*I 

50 
11 

57 
19 

60 
26 

56 
28 

36 
11 

45 

15 

50 
28 

58 
13 

29 
0 

28 

a 

28 
15 

27 
11 

33 
4 

38 
26 

40 
33 

44 

33 

49.4 

22.5 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

56 
3S 

49 
33 

54 
31 

58 
34 

50 
34 

35 
28 

48 

23 

60 

29 

55 

36 

52 
32 

39 
15 

15 
-  2 

20 
-  3 

35 
10 

41 
10 

46 
16 

48 

20 

45 
18 

41 

5 

27 

0 

42 
15 

53 
19 

19 
-  4 

28 

-  2 

35 

9 

30 
11 

18 
-  2 

37 
4 

39 
21 

37 
24 

36 

22 

40.3 
15.9 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

59 
21 

61 
26 

53 
33 

63 
37 

57 
40 

52 
40 

41 

25 

52 
28 

57 

29 

64 

29 

74 
40 

42 
14 

17 
7 

27 

2 

39 
3 

46 
10 

49 
12 

57 
25 

61 
26 

45 
9 

35 
1  1 

46 
16 

69 

15 

20 

2 

29 
2 

26 
11 

29 
10 

28 
4 

35 
5 

37 
32 

42 
34 

46.9 
19.3 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

55 
25 

50 
25 

50 
29 

45 

27 

47 
37 

45 

35 

43 

32 

54 

31 

57 
42 

70 

52 

60 
41 

42 
19 

22 
4 

39 
12 

39 
15 

50 
15 

49 
20 

57 
32 

40 
25 

29 
10 

31 
12 

53 
26 

51 
7 

20 
-  3 

28 
9 

28 
14 

23 

23 
2 

38 

15 

34 

29 

34 
22 

42.8 
21.5 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

60 
31 

60 
39 

52 

35 

60 
39 

52 
43 

44 

34 

53 
20 

68 

26 

70 

32 

71 
43 

52 
23 

23 
6 

24 

2 

42 
2 

48 
8 

53 
13 

51 
26 

63 
25 

52 
13 

29 
5 

52 
15 

63 
26 

54 
8 

32 
1 

27 
14 

35 
21 

30 
4 

38 

7 

36 
32 

43 

33 

39 
32 

47.9 
21.2 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

61 
24 

56 
30 

53 
28 

56 
31 

51 
39 

45 

37 

50 

29 

51 
28 

70 
28 

75 
40 

70 
40 

43 

22 

22 
6 

38 
8 

46 
12 

50 
15 

55 
18 

60 
28 

56 
28 

35 
13 

40 
17 

36 
20 

51 
12 

24 
1 

29 
3 

28 
14 

28 
7 

31 
7 

38 
8 

38 

31 

41 

26 

44.7 

21.0 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

64 

29 

64 
38 

64 
37 

60 
41 

67 
48 

54 

42 

54 

28 

61 

31 

70 
34 

72 
48 

71 
42 

65 
15 

30 
11 

40 
8 

47 
11 

52 
13 

60 
21 

69 
36 

56 
40 

40 
16 

49 
15 

63 
25 

61 
17 

30 
5 

30 
11 

31 
27 

30 
13 

40 
9 

38 

31 

42 

36 

42 
34 

51.2 
26.2 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

56 
30 

61 
37 

48 

37 

55 

35 

53 
45 

49 

36 

53 
22 

63 
24 

72 
30 

70 
43 

51 

29 

30 
9 

23 
2 

38 

3 

44 
9 

49 
14 

48 
14 

59 
25 

53 
19 

30 
7 

46 

7 

68 
24 

53 
7 

27 

0 

26 
14 

35 
21 

32 
5 

32 
9 

34 

25 

40 
31 

40 

31 

46.4 
20.* 

CONWAY 

MAX 
MIN 

63 
26 

63 
39 

58 
35 

54 
35 

51 
42 

49 
31 

51 

25 

53 
32 

58 

36 

73 
53 

68 
35 

35 
13 

25 
5 

39 
5 

46 
12 

50 
13 

50 
18 

59 
25 

54 
24 

31 
9 

43 
17 

58 
28 

56 

6 

29 
2 

27 
13 

28 
22 

29 
6 

32 
5 

35 
24 

40 

32 

41 

30 

47.4 

22.6 

CORN  INS 

MAX 
MIN 

53 
25 

49 
36 

52 
27 

45 

32 

45 
35 

44 

35 

42 

35 

57 

28 

47 
42 

68 
48 

61 

41 

41 

16 

27 
3 

38 
10 

42 

15 

48 
18 

49 

18 

52 
28 

45 
24 

33 
8 

33 
11 

48 

26 

45 

0 

23 
-  6 

26 
5 

29 
8 

21 
4 

26 

0 

35 
16 

33 
29 

30 

20 

42.1 
20.6 

CROSSETT   7  S 

MAX 
MIN 

64 
31 

62 
36 

64 

30 

57 
40 

56 
47 

52 
43 

52 
30 

62 
29 

68 
32 

79 
54 

75 
47 

63 
24 

27 
15 

39 
9 

47 

12 

52 
14 

61 

23 

58 
45 

55 
45 

55 
24 

46 

15 

63 
31 

60 
18 

28 
4 

34 

10 

34 

29 

32 
15 

40 
11 

41 
28 

44 

40 

44 

34 

61.7 
27.9 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

60 
30 

59 
40 

65 
33 

56 
41 

50 
46 

48 

39 

51 

29 

61 

31 

65 

35 

76 
50 

70 
43 

45 
15 

25 
10 

35 
10 

46 
14 

48 
16 

56 
22 

52 
37 

52 
35 

35 
15 

40 
17 

62 
26 

55 
12 

31 
11 

30 
25 

27 
11 

34 

9 

35 
23 

39 
33 

42 

27 

47.9 
25.5 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

61 

25 

63 
36 

48 

37 

57 
35 

52 
44 

47 
37 

52 
24 

66 
25 

67 

28 

70 
39 

64 

29 

29 
11 

25 
4 

38 
2 

47 

9 

51 
12 

49 
IS 

59 
25 

51 
17 

31 

7 

47 
16 

57 
21 

48 

11 

30 
2 

25 
9 

33 
21 

28 
5 

33 
5 

34 
24 

40 
31 

38 

32 

45.5 

20.7 

DE  OUEEN 

MAX 
MIN 

57 
33 

66 
40 

53 
29 

55 
42 

54 
48 

49 

39 

57 
23 

67 
26 

70 
30 

74 
37 

65 
31 

40 
12 

30 
7 

39 
3 

46 
10 

51 
14 

61 
24 

57 
28 

49 

22 

37 
9 

51 
15 

54 

22 

61 

15 

31 

1 

25 
14 

31 
23 

26 

7 

37 
10 

35 
34 

43 

35 

42 

36 

49.2 
23.2 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

61 

25 

61 
41 

58 
29 

54 
35 

50 
40 

49 

37 

51 

30 

51 

32 

68 
46 

76 
55 

71 
41 

46 
15 

25 
6 

37 
9 

46 
9 

49 
17 

66 
19 

58 
29 

55 
33 

33 
13 

38 
19 

58 

29 

58 
7 

24 

2 

28 

13 

28 
24 

28 

7 

30 
8 

33 
22 

38 
32 

41 

28 

47.4 
24.3 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

51 
38 

54 
41 

49 

43 

46 
38 

38 
27 

45 
24 

50 
35 

62 
45 

60 
43 

54 
25 

25 
0 

20 
-  5 

33 
7 

34 

21 

42 
26 

40 
28 

49 

35 

28 
-  2 

37 
11 

47 
30 

46 

-  5 

20 
-  5 

20 
9 

25 
12 

24 

-  3 

23 
4 

32 
16 

35 
29 

31 
25 

39.0 
20.3 

DIERKS 

MAX 
MIN 

57 

28 

57 
37 

65 

33 

58 
41 

54 
48 

49 
36 

55 
22 

57 

25 

70 
28 

75 
34 

62 
31 

32 
9 

30 
7 

39 
2 

48 
8 

52 
12 

52 
21 

63 
26 

52 
24 

37 
12 

49 
13 

64 

20 

64 
14 

31 

0 

28 

9 

31 
23 

26 

7 

37 
9 

36 
32 

43 
35 

42 

35 

49.2 

21.9 

DUMAS 

MAX 
MIN 

62 
29 

60 
39 

65 
30 

56 
39 

51 
45 

49 

39 

52 

30 

52 
30 

65 
34 

55 
40 

65 
44 

47 
16 

28 
U 

38 

10 

46 

12 

50 

15 

67 
21 

56 
38 

50 
34 

34 

17 

41 
15 

61 

25 

65 
14 

25 

2 

32 
9 

32 
25 

27 
12 

37 
8 

37 
23 

44 

34 

44 

27 

48.6 
24.7 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

64 
31 

60 
35 

64 

33 

59 
40 

58 
48 

50 
40 

57 

26 

56 
30 

68 

32 

77 
50 

56 

33 

33 
15 

29 
11 

40 
7 

47 
11 

51 
13 

61 

21 

58 
44 

52 
27 

32 
18 

50 

13 

53 
28 

56 

11 

29 

3 

31 
11 

31 

23 

25 
14 

40 

10 

41 
31 

42 

37 

41 

35 

49.4 

25.2 

EUDORA 

MAX 
MIN 

53 
36 

61 
41 

66 
32 

59 
43 

60 
41 

51 
42 

54 

33 

52 
32 

69 

39 

76 
54 

72 
47 

53 
22 

28 
16 

39 
13 

45 
18 

49 
18 

62 
25 

59 
44 

54 
42 

42 

23 

45 

18 

61 
30 

68 
17 

24 

5 

36 
14 

36 
31 

31 
17 

35 
13 

40 

28 

43 

39 

43 

33 

50.9 
29.2 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

58 
34 

54 
38 

56 
33 

65 
37 

58 
34 

35 
28 

49 
24 

63 
31 

57 
48 

63 
42 

59 
20 

23 
4 

21 
» 

36 
12 

42 
10 

49 
22 

48 

26 

46 
26 

42 

5 

27 
-  2 

45 
14 

54 

33 

35 
-  7 

30 
-  5 

36 
10 

29 
15 

21 
-  2 

37 
5 

37 
21 

34 

26 

34 

20 

43.6 
19.9 

FAYETTEVILLE    FAA  AP 

MAX 
MIN 

57 
29 

50 
35 

57 
31 

58 
35 

48 
34 

39 
22 

51 
20 

65 
25 

65 
45 

64 

32 

38 
9 

9 

-  1 

23 
-  2 

38 

5 

44 

9 

47 
12 

50 
18 

50 
20 

35 
2 

29 
2 

43 
14 

55 
12 

10 
-  2 

31 
-  3 

33 
8 

32 
8 

22 
1 

33 
1 

39 
29 

34 

28 

35 
26 

41.5 
16.3 

FAYETTEVILLE    EXP  STA 

MAX 
MIN 

56 
31 

53 
34 

55 
30 

55 
36 

55 
35 

39 
31 

49 
24 

63 
28 

65 
47 

64 
36 

58 
18 

20 
-  3 

20 
-  3 

36 
11 

41 
11 

47 
15 

48 

22 

49 
21 

44 
4 

27 
0 

43 
16 

55 
35 

49 
-  4 

30 
-  3 

33 
14 

31 
16 

23 
-  1 

35 
4 

39 
24 

38 
28 

35 
24 

43.7 
18.7 

FORDYCE  6  w 

MAX 
MIN 

62 
33 

62 
42 

61 
45 

57 
45 

55 
46 

49 
41 

52 
27 

62 
31 

62 
42 

75 
65 

68 
43 

45 

19 

27 
10 

38 

9 

45 
16 

50 
20 

60 
31 

64 

41 

54 

31 

33 
15 

46 

16 

51 
31 

59 
16 

26 

2 

30 
12 

29 
25 

27 
10 

36 
8 

38 

30 

40 
34 

42 

30 

4«.9 

27.6 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 
35 

47 
38 

46 

35 

55 
39 

49 
39 

44 
26 

54 

23 

56 
34 

69 
34 

68 
39 

41 
15 

15 
6 

24 
5 

39 
4 

45 

11 

49 
14 

48 

27 

55 
24 

39 
8 

32 
7 

50 
15 

58 

20 

20 
6 

28 
1 

" 
12 

36 
16 

25 
5 

35 
9 

36 
28 

39 
31 

39 
31 

43.0 
20.6 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

58 
28 

55 
37 

50 
30 

56 
36 

54 
41 

42 
32 

53 
22 

54 

25 

69 

28 

65 
32 

58 
23 

23 
2 

24 
-  1 

38 
2 

44 
10 

48 

12 

49 
18 

65 
23 

62 
12 

33 
4 

44 

15 

67 
17 

51 

1 

27 
-  2 

27 
8 

36 
15 

28 
4 

15 

37 
25 

42 

31 

39 
29 

49.6 
18.6 

5ILBERT 

MAX 
MIN 

62 
20 

62 
44 

54 
28 

52 
30 

57 
41 

52 
34 

52 
21 

59 
21 

70 
30 

69 
31 

66 
33 

35 
10 

28 
0 

41 
0 

47 
6 

51 
8 

51 
12 

55 
20 

48 

15 

35 
5 

43 

13 

56 
24 

51 
4 

31 
-  5 

27 
4 

35 
21 

28 

3 

32 
-  2 

36 
22 

36 
32 

36 
27 

47.3 
17.8 

ORAVETTE 

MAX 
HIN 

59 
28 

54 

33 

54 
28 

58 
33 

52 
32 

37 
28 

50 
20 

64 

23 

56 
43 

52 
34 

39 
13 

17 
-  6 

21 
-  7 

36 
7 

41 
10 

47 
17 

49 

20 

46 
21 

39 
1 

25 
-  3 

43 

I  3 

51 
15 

19 
-  7 

28 
-  6 

35 

e 

30 
9 

20 
-  4 

36 

2 

40 

19 

36 

20 

36 
19 

41.6 
15.0 

GREENBRIER 

MAX 
MIN 

61 
21 

62 
35 

46 

32 

53 
31 

48 
42 

45 

36 

52 
24 

62 
27 

69 

27 

72 
39 

65 
30 

31 
13 

24 
3 

37 
1 

45 
9 

49 
12 

49 
16 

58 
23 

47 
19 

31 
10 

41 

14 

55 
19 

47 

7 

27 
0 

25 
8 

28 
18 

27 
5 

32 
2 

33 
22 

39 
31 

38 
28 

44.8 

19.9 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 
MIN 

57 
'2  3 

59 
26 

60 
32 

5 1 
32 

26 

45 
28 

26 

27 

29 

33 

32 

13 

2 

3 

36 
9 

44 
14 

48 

12 

25 

57 
27 

35 

7 

35 
9 

37 
18 

53 
7 

1 3 
0 

27 
1 

23 
9 

27 
7 

22 

24 

5 

32 
26 

44 
2* 

41.5 
17.3 

.HARRISON 

MAX 
MIN 

59 
23 

58 
37 

57 
34 

49 

32 

45 
35 

39 
31 

50 

21 

57 

30 

67 
45 

61 
30 

^* 

27 
3 

24 
-  1 

39 
6 

47 
9 

50 
11 

49 

11 

49 
24 

•! 

31 

3 

45 
14 

57 
27 

47 

-  3 

31 
-  1 

29 
10 

34 

19 

20 
1 

32 
3 

39 
10 

34 

30 

32 
24 

44.0 
17. » 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 
31 

56 
38 

55 
36 

46 

35 

43 
33 

33 
25 

48 

25 

54 
35 

67 
50 

64 
40 

37 
14 

14 

0 

21 
-  1 

37 
15 

43 
12 

48 

18 

47 
25 

48 
28 

35 
3 

28 

2 

44 

14 

53 
10 

10 
-  3 

30 
-  1 

27 
9 

31 
9 

le 

0 

32 
3 

37 
21 

32 
25 

30 
20 

39.9 

ie.9 

8*«  r«f«r«iic«  Dot«B  follovlnc  Stitton  ludvz. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Statton 

Day  Of  Month 

rage 

g 

g 

10 

J I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MAX 

55 

58 

56 

63 

55 

51 

43 

60 

60 

65 

76 

49 

30 

25 

36 

44 

49 

55 

62 

46 

29 

38 

59 

18 

23 

32 

iZ 

22 

32 

41 

39 

44.9 

MIN 

26 

35 

30 

30 

43 

41 

35 

29 

29 

39 

45 

29 

10 

9 

9 

15 

16 

32 

37 

20 

15 

18 

16 

0 

3 

14 

10 

7 

9 

30 

25 

22.8 

HOPE   3  NE 

MAX 

60 

63 

63 

58 

55 

52 

55 

65 

69 

76 

69 

42 

27 

39 

47 

51 

59 

63 

11 

30 

49 

62 

60 

31 

27 

29 

26 

39 

34 

42 

40 

49.5 

MIN 

29 

42 

34 

40 

40 

40 

25 

30 

42 

49 

41 

16 

8 

5 

10 

13 

25 

39 

46 

14 

15 

30 

16 

3 

13 

24 

10 

10 

30 

29 

34 

25.9 

HOT    SPRINGS   1  NNE 

MAX 

60 

63 

61 

57 

54 

51 

54 

65 

64 

73 

69 

32 

26 

38 

46 

50 

57 

62 

55 

35 

47 

59 

56 

29 

24 

26 

29 

35 

34 

39 

41 

48.1 

MIN 

33 

42 

38 

44 

46 

36 

29 

37 

47 

55 

32 

10 

4 

11 

16 

25 

32 

38 

22 

8 

20 

32 

11 

3 

13 

22 

7 

10 

26 

32 

31 

26.3 

J0NES80R0 

MAX 

54 

48 

58 

53 

46 

46 

42 

56 

66 

70 

65 

44 

21 

37 

43 

46 

47 

55 

50 

31 

33 

52 

50 

22 

27 

27 

25 

24 

38 

35 

33 

43.4 

MIN 

28 

38 

31 

32 

37 

36 

32 

32 

40 

48 

43 

11 

3 

12 

16 

22 

22 

32 

21 

10 

15 

27 

7 

0 

8 

22 

6 

5 

17 

32 

22 

22.9 

KE I  SEP 

MAX 

55 

51 

59 

51 

51 

46 

48 

54 

66 

72 

66 

45 

21 

36 

42 

49 

50 

52 

52 

29 

31 

57 

52 

16 

28 

28 

20 

23 

37 

34 

34 

43.8 

MIN 

25 

34 

28 

32 

36 

32 

33 

28 

32 

50 

42 

16 

4 

6 

12 

14 

19 

28 

18 

12 

12 

22 

4 

-  4 

5 

20 

6 

1 

13 

32 

23 

20.5 

KEG 

MAX 

60 

61 

58 

56 

51 

50 

51 

63 

70 

76 

67 

41 

28 

37 

45 

47 

55 

60 

48 

33 

40 

60 

56 

25 

29 

29 

26 

31 

34 

39 

42 

47.4 

MIN 

26 

41 

32 

36 

44 

39 

27 

29 

35 

50 

40 

15 

8 

7 

12 

15 

21 

27 

26 

12 

17 

25 

11 

3 

14 

26 

8 

9 

26 

32 

30 

23.9 

LEAD  HILL 

MAX 

59 

57 

55 

47 

45 

40 

49 

66 

69 

65 

60 

32 

23 

38 

45 

50 

49 

49 

45 

30 

46 

66 

53 

26 

30 

33 

29 

32 

38 

3S 

34 

♦♦.7 

MIN 

25 

38 

35 

31 

37 

30 

20 

32 

33 

30 

30 

5 

-  1 

5 

8 

13 

20 

21 

9 

11 

12 

23 

-  1 

-  3 

7 

16 

0 

1 

17 

29 

23 

17,9 

LITTLE   ROCK   WB  AIRPORT 

MAX 

60 

62 

53 

54 

51 

45 

52 

64 

69 

77 

54 

28 

27 

36 

44 

48 

54 

59 

46 

33 

43 

62 

35 

26 

26 

27 

24 

30 

33 

39 

40 

45.3 

MIN 

26 

35 

32 

37 

44 

37 

27 

32 

32 

54 

28 

14 

8 

7 

12 

14 

19 

27 

20 

12 

16 

23 

6 

2 

11 

20 

8 

8 

27 

33 

30 

22.6 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 

64 

63 

63 

58 

55 

54 

55 

67 

70 

77 

75 

44 

30 

40 

47 

51 

61 

58 

55 

48 

51 

63 

62 

30 

30 

31 

30 

41 

40 

43 

41 

51.5 

MIN 

34 

43 

37 

42 

47 

42 

24 

31 

40 

62 

40 

17 

11 

5 

11 

15 

26 

39 

46 

18 

14 

29 

15 

5 

14 

27 

12 

10 

30 

30 

35 

27.2 

MALVERN 

MAX 

62 

65 

61 

56 

52 

47 

57 

66 

67 

76 

19 

26 

39 

47 

59 

63 

69 

35 

46 

62 

57 

29 

27 

28 

25 

35 

35 

41 

44 

47.9 

MIN 

25 

35 

29 

38 

47 

39 

25 

26 

28 

47 

16 

8 

3 

10 

1 1 

17 

25 

29 

1 1 

1  5 

23 

14 

0 

6 

25 

6 

6 

28 

33 

32 

22.0 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

57 

57 

54 

41 

43 

42 

43 

63 

70 

67 

60 

40 

26 

41 

44 

51 

48 

53 

48 

31 

36 

54 

44 

27 

23 

33 

21 

26 

31 

33 

31 

43.1 

MIN 

18 

39 

22 

27 

36 

32 

24 

20 

26 

34 

37 

10 

-  1 

3 

6 

9 

1  2 

20 

1  3 

4 

1 1 

17 

-  3 

-16 

-  3 

19 

1 

-  5 

14 

28 

21 

15.4 

MARIANNA   2  S 

MAX 

59 

54 

61 

57 

55 

49 

48 

59 

67 

75 

72 

49 

24 

36 

45 

49 

55 

61 

58 

33 

37 

58 

56 

22 

31 

31 

26 

31 

36 

39 

42 

♦7.5 

MIN 

28 

39 

29 

40 

43 

38 

33 

29 

35 

49 

42 

17 

8 

8 

14 

1  6 

20 

36 

32 

16 

16 

26 

6 

1 

12 

26 

9 

6 

25 

33 

25 

24.4 

MARSHALL 

MAX 

60 

60 

55 

55 

48 

42 

47 

63 

68 

67 

63 

35 

23 

39 

45 

48 

50 

66 

50 

34 

41 

53 

50 

31 

25 

33 

29 

33 

36 

36 

33 

45.4 

MIN 

31 

41 

32 

37 

42 

32 

22 

29 

42 

48 

35 

6 

-  1 

7 

10 

1  5 

2  3 

25 

12 

4 

15 

32 

2 

-  2 

12 

19 

2 

4 

20 

29 

27 

21.0 

MENA 

MAX 

57 

62 

62 

58 

52 

42 

50 

67 

66 

67 

60 

35 

25 

36 

45 

48 

50 

56 

52 

34 

46 

67 

55 

31 

26 

26 

27 

37 

35 

42 

39 

4«.7 

MIN 

35 

38 

31 

44 

42 

34 

24 

31 

39 

45 

25 

5 

1 

5 

14 

1  8 

28 

31 

16 

5 

1  5 

29 

7 

1 

14 

19 

4 

8 

29 

33 

31 

22.6 

MQNTICELLO   3  S 

MAX 

63 

64 

64 

59 

55 

51 

52 

63 

65 

78 

75 

51 

27 

39 

46 

50 

59 

62 

58 

34 

46 

62 

58 

27 

32 

32 

28 

36 

38 

41 

41 

60.2 

MIN 

32 

41 

29 

36 

45 

40 

23 

26 

27 

44 

16 

9 

1 

8 

10 

17 

41 

34 

16 

6 

29 

13 

-  3 

11 

24 

8 

5 

26 

35 

28 

22.8 

M0R08AY   LOCK   AND   DAM  8 

MAX 

60 

64 

60 

63 

59 

54 

45 

56 

64 

69 

78 

64 

24 

29 

39 

48 

52 

61 

62 

54 

34 

60 

63 

27 

30 

33 

32 

27 

40 

39 

42 

48.8 

MIN 

29 

35 

32 

39 

41 

44 

29 

29 

30 

36 

48 

20 

12 

6 

9 

1 1 

1  2 

32 

43 

20 

14 

17 

21 

3 

4 

12 

15 

9 

14 

32 

35 

23.6 

MORRILTON 

MAX 

60 

61 

57 

55 

52 

46 

50 

63 

68 

70 

67 

33 

25 

36 

45 

51 

49 

56 

52 

31 

47 

58 

55 

28 

30 

29 

32 

35 

40 

40 

46.9 

MIN 

27 

40 

38 

36 

43 

40 

27 

32 

33 

48 

40 

14 

6 

7 

13 

15 

21 

26 

25 

10 

19 

24 

12 

4 

11 

20 

6 

7 

25 

32 

30 

23.6 

MOUNT  IDA 

MAX 

56 

65 

61 

59 

54 

46 

52 

70 

69 

62 

49 

29 

28 

40 

50 

51 

52 

63 

54 

32 

47 

58 

49 

32 

27 

23 

35 

36 

42 

40 

47.1 

MIN 

24 

28 

30 

32 

40 

36 

19 

24 

33 

40 

29 

8 

6 

-  2 

6 

9 

1  8 

23 

20 

6 

10 

28 

10 

-  1 

7 

21 

5 

1 

29 

33 

33 

19.6 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

54 

50 

55 

54 

47 

37 

43 

56 

62 

60 

47 

15 

9 

21 

38 

40 

45 

50 

44 

18 

30 

50 

46 

22 

18 

22 

18 

25 

38.4 

MIN 

41 

35 

39 

42 

37 

26 

24 

32 

45 

47 

15 

-  6 

-  9 

5 

18 

25 

26 

37 

3 

-  5 

-  2 

20 

-  5 

-  8 

1 

12 

-  5 

9 

17,9 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

MAX 

56 

60 

48 

42 

43 

43 

34 

47 

68 

64 

26 

40 

46 

50 

48 

53 

30 

42 

9 

26 

22 

29 

33 

33 

29 

40.8 

MIN 

26 

31 

30 

31 

31 

23 

26 

28 

41 

33 

1 

9 

15 

18 

26 

26 

4 

16 

-  1 

9 

2 

6 

3 

23 

24 

19.2 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 

MAX 

57 

55 

59 

47 

42 

43 

34 

44 

65 

69 

66 

46 

11 

24 

39 

44 

50 

46 

49 

29 

31 

41 

53 

7 

27 

25 

33 

21 

28 

33 

34 

40,5 

MIN 

25 

28 

29 

29 

30 

32 

21 

24 

29 

32 

37 

9 

0 

0 

6 

11 

14 

22 

22 

4 

4 

15 

1 

-  5 

-  2 

10 

2 

1 

6 

24 

24 

15,6 

MOUNTAIN   VIEW   2  ESE 

MAX 

60 

59 

55 

45 

43 

42 

46 

66 

65 

67 

64 

43 

27 

36 

44 

46 

52 

56 

49 

32 

38 

50 

49 

30 

26 

30 

30 

29 

33 

36 

34 

44.5 

MIN 

25 

41 

31 

30 

37 

33 

26 

34 

43 

48 

38 

10 

1 

10 

14 

24 

25 

29 

16 

5 

15 

26 

1 

-  1 

8 

17 

3 

4 

17 

31 

25 

21.5 

NARROWS  DAM 

MAX 

60 

58 

57 

63 

59 

53 

43 

56 

66 

69 

70 

44 

16 

30 

39 

48 

52 

54 

62 

46 

39 

47 

60 

32 

30 

27 

28 

27 

37 

37 

42 

46.9 

MIN 

26 

35 

33 

38 

41 

40 

26 

26 

25 

28 

38 

14 

6 

1 

2 

9 

12 

26 

27 

12 

13 

13 

16 

1 

2 

14 

10 

7 

32 

31 

35 

20.6 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

58 

58 

66 

61 

56 

54 

40 

56 

63 

67 

72 

46 

19 

27 

38 

47 

50 

63 

62 

48 

35 

46 

62 

24 

29 

27 

30 

28 

36 

36 

42 

46.3 

MIN 

31 

43 

30 

39 

45 

40 

2  3 

26 

32 

43 

36 

10 

5 

3 

10 

15 

24 

26 

43 

10 

14 

22 

13 

0 

10 

16 

6 

9 

29 

29 

32 

29.2 

NEWPORT 

MAX 

57 

51 

59 

48 

46 

46 

45 

61 

68 

72 

66 

44 

26 

38 

44 

48 

49 

55 

48 

33 

37 

57 

53 

26 

26 

26 

26 

27 

36 

36 

35 

44.7 

MIN 

27 

41 

32 

36 

37 

37 

30 

32 

43 

56 

42 

23 

6 

10 

19 

21 

21 

32 

20 

10 

17 

26 

8 

0 

11 

20 

8 

1 

17 

23 

26 

23.6 

NIMROD  DAM 

MAX 

59 

63 

63 

45 

57 

49 

39 

52 

66 

66 

72 

40 

16 

27 

40 

46 

50 

53 

61 

38 

32 

48 

60 

20 

33 

25 

30 

27 

35 

37 

40 

44.7 

MIN 

24 

26 

37 

35 

38 

37 

25 

25 

30 

30 

39 

10 

4 

1 

2 

12 

13 

26 

26 

7 

9 

11 

13 

-  2 

1 

8 

5 

1 

1 

28 

31 

17.S 

OKAY 

MAX 

60 

66 

62 

58 

55 

56 

57 

67 

69 

76 

72 

42 

27 

40 

47 

52 

56 

62 

59 

33 

49 

65 

64 

30 

28 

32 

32 

39 

38 

43 

44 

51,0 

MIN 

34 

43 

35 

42 

40 

40 

26 

32 

33 

53 

41 

15 

10 

6 

10 

15 

27 

35 

28 

14 

16 

27 

17 

6 

15 

25 

12 

10 

33 

34 

36 

26,1 

OZARK 

MAX 

57 

59 

46 

57 

52 

43 

56 

62 

68 

68 

56 

27 

25 

36 

44 

49 

46 

69 

52 

34 

47 

58 

51 

29 

25 

37 

28 

3* 

35 

43 

38 

45.9 

MIN 

41 

38 

43 

24 

29 

43 

^' 

3 

6 

1 3 

16 

26 

29 

16 

12 

16 

24 

10 

4 

16 

19 

8 

13 

27 

32 

32 

22.9 

paRagould  Radio  kdrs 

MAX 

52 

49 

57 

55 

42 

42 

42 

57 

66 

69 

67 

44 

21 

36 

40 

47 

46 

65 

50 

31 

33 

49 

49 

20 

26 

27 

29 

23 

37 

35 

31 

42.1 

MIN 

26 

29 

31 

32 

30 

30 

2  8 

37 

50 

42 

16 

2 

10 

1 7 

20 

20 

29 

22 

9 

12 

26 

2 

-  3 

7 

22 

6 

3 

16 

29 

20 

21.1 

PARIS 

MAX 

57 

59 

44 

54 

52 

49 

63 

66 

72 

70 

65 

26 

25 

39 

45 

51 

46 

60 

54 

30 

50 

61 

57 

29 

26 

36 

36 

36 

36 

42 

41 

47.4 

MIN 

36 

a6 

36 

45 

33 

2  2 

32 

30 

34 

26 

8 

3 

4 

11 

13 

21 

25 

16 

6 

16 

21 

9 

3 

10 

21 

4 

6 

25 

32 

32 

20.7 

PERRrvlLLE 

MAX 

63 

62 

54 

56 

54 

57 

50 

64 

70 

73 

67 

38 

25 

41 

45 

52 

51 

60 

55 

32 

47 

60 

68 

32 

26 

28 

26 

34 

35 

40 

40 

40.3 

MIN 

22 

34 

38 

42 

40 

22 

30 

38 

45 

33 

10 

4 

2 

10 

10 

17 

22 

24 

8 

16 

20 

10 

0 

7 

22 

7 

3 

22 

30 

30 

21.1 

PINE  BLUFF 

MAX 

62 

64 

64 

61 

56 

53 

56 

66 

68 

77 

72 

47 

30 

41 

46 

50 

59 

68 

56 

35 

47 

61 

60 

35 

32 

32 

29 

3* 

36 

40 

43 

50.9 

MIN 

44 

44 

47 

41 

30 

34 

43 

56 

43 

1 7 

10 

10 

17 

20 

23 

40 

32 

15 

20 

30 

10 

12 

14 

27 

11 

12 

29 

34 

30 

27.8 

POCAHONTAS  1 

MAX 

53 

51 

56 

45 

44 

45 

42 

59 

61 

69 

57 

43 

26 

36 

41 

47 

45 

52 

46 

33 

33 

47 

46 

24 

26 

30 

26 

26 

34 

34 

28 

42.1 

MIN 

23 

31 

21 

30 

35 

33 

22 

22 

29 

36 

39 

13 

-  2 

4 

13 

12 

14 

24 

10 

5 

10 

20 

0 

-  6 

2 

19 

3 

-  2 

12 

28 

19 

16,7 

PORTLAND 

MAX 

59 

62 

61 

64 

50 

50 

46 

53 

65 

66 

78 

60 

30 

31 

39 

45 

50 

60 

61 

54 

32 

46 

61 

26 

26 

34 

33 

25 

37 

40 

45 

48,0 

MIN 

26 

38 

40 

44 

31 

32 

34 

38 

56 

26 

14 

14 

16 

1  7 

18 

32 

43 

22 

19 

20 

25 

5 

5 

12 

15 

12 

16 

34 

35 

25,9 

PRESCOTT 

MAX 

55 

59 

58 

55 

53 

50 

50 

61 

65 

72 

69 

40 

25 

35 

40 

46 

52 

58 

56 

55 

43 

58 

56 

25 

26 

28 

25 

32 

33 

37 

51 

47,3 

MIN 

29 

39 

40 

40 

45 

36 

23 

30 

40 

47 

40 

10 

6 

6 

10 

11 

25 

37 

32 

11 

13 

26 

14 

2 

10 

20 

6 

•  7 

25 

28 

29 

23, « 

ROGERS 

MAX 

58 

54 

56 

59 

54 

36 

50 

63 

68 

55 

49 

20 

25 

37 

43 

50 

50 

47 

41 

36 

44 

54 

46 

30 

31 

30 

23 

38 

38 

38 

38 

44,2 

MIN 

31 

31 

37 

35 

30 

24 

44 

37 

20 

-  3 

-  3 

12 

13 

18 

24 

27 

6 

0 

20 

31 

-  5 

-  2 

9 

15 

-  1 

7 

23 

24 

22 

19,1 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

61 

62 

63 

57 

55 

53 

5i 

ftO 

63 

76 

71 

47 

28 

38 

38 

50 

57 

66 

54 

36 

43 

60 

57 

26 

32 

35 

30 

36 

38 

42 

41 

49.3 

MIN 

24 

35 

29 

38 

38 

37 

31 

29 

38 

55 

46 

23 

12 

9 

13 

17 

20 

41 

30 

16 

16 

26 

14 

16 

10 

21 

10 

11 

23 

31 

28 

25.4 

RUSSELLV I LLE 

60 

62 

55 

56 

54 

49 

53 

66 

70 

72 

65 

30 

25 

40 

47 

50 

50 

56 

54 

31 

48 

57 

53 

29 

27 

34 

31 

32 

34 

39 

39 

47,4 

MIN 

26 

37 

37 

35 

44 

37 

23 

28 

29 

36 

29 

11 

4 

3 

10 

13 

19 

25 

20 

7 

18 

23 

10 

3 

10 

20 

6 

6 

25 

31 

36 

21.4 

SAINT  CHARLES 

MAX 

60 

62 

58 

64 

56 

50 

42 

52 

62 

65 

77 

50 

23 

23 

36 

46 

50 

68 

62 

40 

30 

40 

60 

20 

26 

33 

30 

22 

33 

40 

40 

45,5 

MIN 

28 

28 

29 

30 

40 

40 

33 

32 

34 

38 

44 

23 

10 

9 

9 

11 

14 

30 

40 

17 

12 

11 

10 

-  2 

4 

12 

10 

7 

10 

33 

25 

21. » 

8c«  r«(ereiu:«  notes  following  Stfttlon  lDd«z. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  01  Month 

Averag* 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8  9 

1 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

60 

60 

54 

45 

48 

47 

51 

62 

70 

76 

64 

43 

28 

39 

41 

50 

52 

66 

54 

37 

39 

55 

64 

26 

27 

26 

26 

30 

36 

3t 

3S 

44 

I 

HIN 

25 

41 

30 

35 

40 

37 

26 

29 

33 

16 

'' 

1 1 

^* 

26 

33 

28 

2S 

1 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

6« 

65 

60 

57 

61 

46 

48 

65 

69 

76 

60 

42 

28 

39 

47 

52 

56 

60 

54 

38 

45 

60 

56 

28 

30 

30 

27 

31 

34 

40 

41 

46 

7 

MIN 

33 

36 

34 

34 

40 

37 

29 

36 

29 

18 

23 

1 0 

0 

10 

26 

6 

5 

24 

31 

30 

2> 

6 

SlUOAM  SPRINGS 

62 

53 

56 

69 

53 

40 

50 

66 

37 

16 

24 

38 

43 

49 

52 

46 

41 

28 

46 

56 

27 

32 

37 

30 

21 

36 

40 

39 

36 

43 

4 

MIN 

28 

44 

16 

1 1 

24 

' 

18 

2  7 

-  3 

-  2 

12 

14 

-  1 

5 

24 

23 

23 

11 

6 

STUT  T  GART 

MAX 

59 

58 

62 

58 

59 

54 

51 

77 

68 

47 

34 

37 

44 

48 

55 

60 

59 

40 

40 

59 

59 

27 

32 

30 

27 

31 

37 

39 

41 

49 

0 

MIN 

31 

40 

29 

31 

38 

49 

42 

18 

1 0 

11 

1  7 

20 

24 

36 

35 

15 

30 

28 

16 

5 

14 

26 

10 

10 

26 

32 

29 

27 

1 

55 

60 

59 

61 

55 

49 

41 

50 

63 

75 

51 

25 

25 

35 

44 

49 

55 

61 

39 

29 

38 

58 

17 

23 

31 

30 

21 

34 

37 

39 

44 

1 

MIN 

42 

29 

29 

31 

40 

41 

20 

9 

'* 

16 

31 

36 

1  4 

14 

1  9 

1  2 

2 

15 

9 

6 

9 

31 

26 

22 

0 

SUB  I ACO 

MAX 

57 

58 

47 

56 

54 

49 

52 

70 

66 

27 

22 

37 

43 

49 

49 

60 

54 

28 

50 

61 

56 

28 

26 

33 

33 

35 

36 

41 

41 

44 

9 

MIN 

36 

32 

28 

16 

* 

24 

2 

12 

20 

5 

23 

30 

31 

21 

i 

TCVADrAMA     UD  AIDDrtDT 
IC^AKSArifl    WD  AlRr^i-'KI 

59 

61 

62 

57 

56 

44 

75 

52 

22 

26 

37 

45 

51 

58 

56 

51 

30 

50 

65 

55 

30 

" 

31 

25 

39 

37 

43 

41 

4 

MIN 

28 

34 

44 

10 

" 

32 

10 

35 

37 

27 

2 

WAL  DRON 

63 

59 

55 

62 

53 

45 

52 

69 

65 

25 

25 

40 

47 

51 

55 

62 

57 

32 

50 

61 

57 

34 

32 

31 

31 

39 

41 

41 

40 

46 

7 

MIN 

25 

30 

40 

^' 

j3 

* 

29 

32 

31 

20 

4 

WALNUT  RIDGE   FAA  AP 

MAX 

54 

49 

54 

39 

44 

42 

41 

57 

65 

68 

49 

35 

26 

36 

41 

48 

46 

54 

38 

34 

33 

47 

23 

22 

26 

28 

22 

26 

36 

36 

30 

40 

2 

MIN 

33 

28 

35 

22 

20 

1 

WARREN 

MAX 

64 

64 

65 

58 

55 

52 

56 

66 

67 

75 

73 

48 

32 

41 

41 

51 

59 

64 

56 

38 

47 

64 

57 

29 

31 

32 

27 

36 

39 

42 

41 

60 

7 

MIN 

29 

37 

31 

40 

46 

41 

26 

33 

38 

55 

45 

17 

12 

8 

11 

11 

20 

43 

37 

19 

15 

30 

15 

1 

9 

26 

11 

9 

30 

36 

31 

24 

2 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

57 

60 

60 

58 

51 

49 

45 

56 

56 

72 

70 

50 

23 

35 

43 

50 

53 

60 

57 

33 

36 

57 

55 

20 

30 

29 

26 

26 

39 

36 

40 

44 

4 

MIN 

26 

32 

30 

41 

41 

37 

34 

31 

40 

53 

44 

19 

20 

12 

14 

16 

22 

34 

32 

14 

13 

29 

7 

2 

10 

24 

16 

6 

19 

32 

26 

28 

0 

WHITE  ROCK 

MAX 

51 

52 

54 

52 

44 

46 

59 

64 

60 

54 

22 

20 

33 

39 

43 

43 

51 

45 

28 

37 

51 

45 

21 

22 

27 

21 

26 

34 

36 

32 

40 

4 

MIN 

38 

40 

36 

44 

27 

26 

35 

45 

42 

20 

-  4 

-  7 

7 

19 

20 

28 

34 

6 

-  2 

15 

29 

-  6 

-  5 

10 

12 

-  2 

5 

17 

29 

26 

19 

8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


:)ianoD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 
0 
H 

-  ? 

°< 

BLAICELV  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.07 

.05 

.03 

.04 

.04 

.03 

.06 

.06 

.04 

.01 

WI  ND 

17 

7 

21 

26 

20 

37 

36 

35 

15 

20 

63 

83 

98 

45 

21 

21 

16 

13 

31 

86 

43 

25 

73 

103 

30 

42 

77 

33 

56 

20 

22 

1235 

HOPE   3  NE 

EVAP 

.07 

.07 

.04 

.03 

.02 

.05 

.04 

.02 

.09 

.09 

.  13 

WIND 

10 

5 

7 

10 

11 

47 

26 

30 

31 

84 

49 

74 

112 

29 

12 

10 

9 

11 

15 

56 

28 

50 

125 

107 

20 

26 

64 

31 

18 

14 

13 

1136 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.04 

.05 

.06 

.03 

♦ 

* 

* 

* 

.20 

WIND 

36 

37 

21 

23 

15 

12 

5 

12 

13 

40 

37 

34 

39 

1 

9 

16 

14 

le 

20 

26 

a 

23 

51 

44 

9 

10 

21 

11 

18 

3 

1 

625 

MAX 

53 

49 

60 

56 

48 

53 

45 

58 

64 

MIN 

35 

35 

42 

42 

48 

43 

36 

37 

42 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.03 

.04 

.01 

.05 

.00 

.03 

.06 

Wl  ND 

9 

8 

3 

5 

18 

7 

6 

8 

7 

20 

14 

34 

30 

11 

4 

5 

9 

11 

22 

23 

16 

13 

28 

22 

25 

15 

16 

6 

37 

2 

B 

448 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.03 

.03 

.03 

.01 

.03 

.03 

.01 

.05 

.04 

.04 

.07 

WIND 

6 

3 

7 

4 

18 

10 

11 

4 

8 

9 

32 

21 

94 

4 

2 

8 

6 

17 

26 

45 

18 

15 

63 

17 

24 

15 

31 

31 

40 

1 

30 

620 

MAX 

58 

55 

55 

58 

50 

49 

55 

52 

53 

59 

59 

MIN 

38 

43 

43 

41 

46 

42 

46 

38 

59 

39 

40 

STUTTGART  9  E5E 

EVAP 

.04 

.03 

.02 

.01 

.05 

.  10 

.  18 

WIND 

13 

8 

5 

3 

9 

46 

77 

31 

43 

154 

130 

128 

183 

44 

14 

6 

7 

15 

19 

135 

65 

85 

128 

0 

28 

62 

106 

62 

28 

33 

37 

1706 

MAX 

56 

57 

55 

52 

50 

5  1 

57 

57 

69 

MINI 

36 

38 

38 

44 

43 

31 

36 

38 

45 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Stabon 

Wind  direction 

'  Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipi 

tation 

S  3  S 

£  as 

1 

?H 

S  >«  3 
<  ■  s 

Prevailing 

Percent  of 
time  Irom 
prevailing 

Average 

Fasteat 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

6i00  A 
CST 

NOON 
CST 

6i00  P 
CST 

Trace 

.01-09 

10-49 

.S0-.99 

100-199 

2  00 
and  over 

Total 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

ENE 

16 

8.  I 

26 

N 

23 

73 

76 

57 

58 

5 

2 

0 

1 

0 

0 

8 

56 

5.6 

LITTLE   ROCK  WB  AIRPORT 

N 

11 

8.0 

31++ 

NW 

22 

77 

81 

59 

60 

3 

8 

3 

0 

0 

0 

14 

50 

5.9 

TEXARKANA  WB   AI RPORT 

NW 

20 

8.6 

78 

81 

63 

67 

4 

9 

2 

1 

0 

0 

16 

8m  r«(«r«ac«  not**  follovloc  Btstloa  Iad«z. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
JANUARY  1963 


Day  of  month 


123456789  10 


BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

BRINKLEY 

CONWAY 

CORNING 

CR0S5ETT   7  S 

DE  QUEEN 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AIRPORT 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
GILBERT 
GRAVETTE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 
HOT   SPRINGS   1  NNE 
JONESBORO 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MONTICELLO  3  S 
MOUNT   I  DA 
NEWPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1.0 
1 


.5 
2 


T 


1.0 
I 


ROGERS 

STUTTGART  9  ESE 
TEXARKANA  WB  AIRPORT 
WALORON 

WALNUT  RIDGE  FAA  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


.5 

1 

.2 

T 
T 

1.0 


See  reference  notes  following  Stahon  Index. 
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STATION  INDEX 


COvE 

CROSSEII  7  s 
■  CRYSTAL  VALLEV 
CUMMINS  FABM 
DAISY  3  E 

damascus 
danvIllE 
danville  scs 

DAROANELLE 
OE  OUEEN 

DERMOTT 
OES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 
DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUOOB* 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE    1  NE 
FAtEIIEvIllE    FAA  AP 

fateitevillE  EUP  STa 


FOREMAN 

FORREST  C  ITT 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

FORT    SMITH   WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GlENMOOD 


GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 
GREEnSR  lER 
GREENWOOD 

GREERS  FERRY  QAM 

GUROON 

HAMBURG 

HARDY 

HARRI SON 

HARRISON   FAA  AIRPORT 
HEBEB  SPRINGS  3  SH 
HECTOR 

HELENA  I 
HOPE   3  NE 

HOPPER  { 
HORATIO 

HOT   SPRINGS  1  NNE 
HUNTSVILLE 
HUTT16  0AM 

I  INDEX  , 
I  JASPER  I 

JESSIEVILLE 
'  JONESBORO 

KEISER 

KEO 

KINGSlAND   3  SSE 
LAKE  CITY 
LAKE  MAUMElLE 
LAnGlEy 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  SIATIOnI 
LEOLA  I 
LITTLE  ROCK  MB  AIRPORT  | 
LITTLE  ROCK  FIlT  PLAMT 

LURTON 
MAC I  SON 
MAGNOLIA  3  N 
MAGNOL IA  S  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR] ANNA   2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MAUMEE 


STATION 

INDEX  NO 

COUNTY 

DRAINAGE  : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAnON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

special! 

ABBOTT 

0006 

SCOTT 

1 

35  0* 

9*  12 

62* 

JAMES  V.  WILLIAMS 

FORK 

006* 

LAWRENCE 

7 

35  5* 

91  OS 

256 

RUBY  6.  OMENS 

0130 

6 

3*  *e 

92  52 

780 

3P 

c 

ALY 

YELL 

3 

3*  47 

93  29 

05* 

c 

REBA  Y.  SWAIM 

AMITY  3  NE 

0150 

CLARK 

3 

3*  17 

93  25 

475 

ALTA  F.  GARNER 

ANTOINE 

01TB 

PIKE 

3 

3*  02 

93  25 

285 

c 

OMEN  e.  hEnDRI X 

APLIN   1  H 

PERRY 

3*  58 

93  00 

*00 

HOBART  MATTS 

APPLEION 

0196 

35  25 

92  53 

522 

c 

ARKADELPHIA 

0220 

CLARK 

3*  07 

93  03 

200 

6P 

c 

TILLMAN  E.  LAMRENCE 

ARKANSAS  C 1 TY 

OES  HA 

i 

33  37 

91  12 

1*S 

JOHN  M.  TRAMMELL 

ASHOOHN 

0296 

LITTLE  RIVER 

33  *0 

94  08 

*P 

SH  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

ATHENS 

0300 

HOWARD 

34  19 

93  5« 

960 

ARRA  D.  PARKER 

0326 

35  18 

91  22 

216 

c 

BALD  KNOB 

03SO 

XHITE 

1 

35  18 

91  36 

230 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATES^lLLE  LIVESTOCK 

04S6 

INDEPENDENCE 

7 

35  *9 

91  47 

571 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  | 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

0*60 

INDEPENDENCE 

7 

35  *3 

91  38 

277 

5P 

C  H 

HELEN  GARRISON  1 

BEAVER  DAM 

7|  36  25 

93  50 

1136 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  i 

0^30 

<*H1TE 

35  0* 

91  53 

250 

c 

BEECH  GROVE 

0S3* 

GREENE 

40  38 

298 

B>  B.  HAMMOND  , 

BEEDEvlLLE 

0S36 

91  06 

221 

P.  M.  BRECkENRIOGE  , 

BENTON 

0562,  SALINE 

92  37 

285 

SP 

ETTA  C.  BURKS 

BENTONV ILLE 

0566 

tlENTON 

1 

36  22 

9*  13 

1295 

6P 

EARLE  L.  BROWNE 

BERRyVILLE  a  nw 

0616 

T 

36  26 

93  37 

1150 

c 

BIG  FORK 

0664 

POLK 

3 

3*  29 

93  58 

1100 

ANNA  M.  L ILES 

BLACK  ROCK 

07«6 

LAWRENCE 

7 

36  07 

91  06 

259 

LEE  W.  mCKEnnEy 

BLAKElY  MOUNTAIN  DAM 

0T6* 

GARLAND 

34  36 

93  11 

*26 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SLUE  MOUNTAIN  0AM 

0798 

YELL 

1 

35  06 

93  39 

«S5 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  | 

BLUFF  CITY  3  SH 

0800;  NEVADA 

33  *1 

93  09 

360 

BLYTHEVlLLE 

0806 

MISSISSIPPI 

5 

35  56 

89  55 

252 

6P 

H 

FREO  GREENWELL 

BOONEVILLE  6  NM 

082S 

LOGAN 

I 

35  12 

93  59 

600 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE   7  NE 

0826 

LOGAN 

1 

35  13 

93  50 

730 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  h  NNE 

082  7 

LOGAN 

1 

35  13 

93  5* 

610 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

0830 

LOGAN 

1 

35  09 

93  55 

511 

7P 

7A 

c 

B0TKIN6URG  I  S 

0842 

VAN  BUREN 

35  39 

92  28 

1200 

c 

MARY  C.  PEARSON 

BOUGHTON 

0846 

NEVADA 

33  52 

93  20 

235 

EUNICE  INOERSOLL 

BRANCH  •  ^W 

0667 

FRANKL IN 

35  21 

9*  00 

*70 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SM 

0B68 

FRANKL IN 

1 

35  16 

93  59 

SOO 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MONROE 

7 

3*  53 

91  12 

205 

7A 

7A 

C  H 

BUFFALO  rowER 

NEWTON 

35  52 

93  30 

2578 

WILLIAM  R.  HYATT 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

BAXTER 

36  22 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

flUROETTE 

1052 

MISSISSIPPI 

2 

35  *9 

99  57 

2*0 

6P 

G.  A.  HALE 

CABOT  A  Sw 

PULASKI 

1 

34  57 

92  0* 

289 

5P 

B.  M,  HALTHER 

1132 

IZARD 

36  07 

92  OB 

*00 

7A 

CAMDEN  1 

OUACHi TA 

3 

33  36 

92  49 

U6 

5P 

7A 

HIXON  M.  BAIlEY 

CAMDEN  2 

115* 

OUACHITA 

3 

33  35 

92  51 

155 

c 

HARY  REIDER 

CARLISLE   \  SW 

1224 

1 

3*  47 

91  45 

235 

8A 

JOHN  L.  TAIT 

CARPENTER  DAM 

1236 

GARLAND 

34   2  7 

93  01 

405 

c 

ARK  power  and  LIGHT  CO 

CLARENDON 

1**2 

MONROE 

3*   4  1 

91  IS 

172 

7A 

CLARKSVILLE 

1455 

JOHNSON 

1 

35  28 

93  28 

436 

6P 

DR.    IRVING  T.  BEACH 

CLARKSVILlE  b  NNE 

l*5T 

JOHNSON 

1 

35  32 

93  25 

9*0 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

Clinton 

1*92 

VAN  BUREN 

35  35 

42  26 

510 

7A 

EARL  6.  RIOOKK 

COMBS  3  SE 

1574 

MADISON 

35  *6 

93  48 

1400 

c 

MAUDE  C.  BRASHEARS 

COMPTON 

1582 

NEwTON 

36  05 

93  18 

2166 

c 

JONAH  lEE  SIMS 

CONMAT 

1596 

FAULKNER 

35  05 

92  29 

316 

3P 

CLARENCE  5.  WILLIAMS 

CORNING 

1632 

CLAY 

36  24 

90  35 

293 

6P 

7A 

C  H 

LAURA  POLK 

666  POLK  I 

730  ASHLEY  I 

750  PULASKI  I 

768  LINCOLN 

914  PIkE 

929  FAULKNER 

934  YELL 

935  YELL 
938  YELL 
948  SEVIER 

960  CHICOT 
966  PRAIRIE 
962  JOHNSON 
015  HOWARD 
148  0E5MA 

300  UNION 

355  CHICOT 

356  CARROLL 
366  SHARP 

443  WASHINGTON 

444  WASHINGTON 
540  DALLAS 

544  LITTLE  RIVER 
2564   ST  FRANCIS 
574  SEBASTIAN 

578  CRAWFORD 
670  HEMPSTEAD 
2760  WHITE 
79*  SEARCY 
642  PIKE 

922  YELL 

930  BENTON 
946  CARROLL 

962  faulkner 
976  sebastian 

978  Cleburne 

074  CLARK 
068  ASHLEY 
132  SHARP 

164  BOONE 

165  BOONE 
230  CLEBURNE 
235  POPE 

242  PHILLIPS  I 
1*28  HEMPSTEAD 

*39  MONTGOMERY 
**2  SEVIER 
466  GARLAND  , 
540  MADISON  ' 
556  UNION 

59*  LITTLE  RIVER  I 
600  NEWTON 
GARLAND 
CRAIGHEAD  I 
MISSISSIPPI 

3962  LONOKE 

CLEVELAND 
999  CRAIGHEAD 
010  PULASKI 


116  CRAWFORD 
134  GRANT 
248  PULASK 1 
250  PULASKI 

386  NEwTON 
526  ST  FRANCIS 
548  COLUMBIA 
550  COLUMBIA 
562  HOT  SPRING 


3,  33  02 

ij  34  42 

l|  34  04 

3|  3*  15 

1  35  22 
1!  35  03 
1  35  04 

1  35  13 
4   3*  02 

2  33  31 
7   3*  58 

1  35  43 
4  34  07 

2  33  53 


91  56 

92  27  I 
91   35  I 


92  25 

93  24 
93  24 

93  09 


91  26 
91  30 
93  2* 


7  35  31 
3  33  55  I 
3  33  14 


1|  35  28 

2;  34  30 

3j  33  43  1 

3  34  22  i 

4  33  56  1 
3  34  31 

7  36  05 

3  33  02  I 
I  I 

*|  33  35 

7|  36  01  ; 

31  3*  *2 


3*  36 

33  50 
35  *9 
3*  51 

34  19 


572  FULTOM 


3*  *6 

35  *6 

35  00 
33  19 

33  20 

34  23 

36  29 


91  26 

92  43 

93  33 


93  09 

91  *e 

91  29  I 

93  07  ! 

93  09 

92  03 
92  58 


93  0* 
90  *2 
90  05 

92  00 
92  16 
90  26 

92  26 

93  51 

92  55 


20*  5P  7A 
2350  5P  TA 
*22     5P  7A 


1465     6P  7a 


1270  5P  5P 
260     5P  5P 


793,    5P  7Ai 


360     7P  7A 


90  26 
92  36 
92  39 


E. 


LURA  B.  SVKES 
BENEDICTINE  SISTERS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

R.  A.  WALLER 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  HATERWORKS 
MABEL  L.  FORRESTER 

ETHEL  PUMPHREY 
CLOSED  10/23/62 
PIERCE  A.  REEDER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
LITTLE  ROCK  HATERHORKS 

LOLA    1.  DOLLAR 
JAMES  C.  MOOGES 
EARLE  E*  GRAHAM 
SOUTHHESTERN  G  and  E  CC 
RADIO  STATION  KBOK 

JOHN  H.  NCKEE 
THOMAS   J.  ASHLEY 

CHARLES  T.  BAKER 
MINNIE  HORTON 
HELEN  E.  AOAMS 


JOE  C.  ALLEN 
U  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  C.  TIMHING 
CUMMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEDOER 

WILLIAM  A.  BROWN 

J.  A.  NOUDT  I 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE  ! 

;  JACK  E.  BURKS 

I  0.  TUCKER  VASSER  | 

L.  W.  WILSON 
C.   J.  RISTER 
CHRISTINA  6,  DICKEY 
THOMAS  F.  MINSLEY 
TRAVIS  C,  KEAHEY 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
J.  M.  FONDREN 
WALTER  H.  PETERSON 
OPHA  WOLFE 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 


UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
ARKANSAS  FORESTRY  C0*4H 
C         LESLIE  P.  CALLENS 
C         THOMAS  A,  MOORE 
I  C  HJ.  U  S  WEATHER  BUREAU 
I  I 

,  JAMES  L.  CRISTEE 

I  INA  J.  LOGAN 

BESSIE  E.  AKERS 
C  H     MRS.    IDA  A,  KILLION 

HILLIAM  F.  SEVIER 

HILLIE  PENDERGRASS 
H     GLENN  S.  JUSTICE 
RALPH  L.  BANTA 
CHARLES  F.  FORD 
^  DOROTHY  M.  BEEN 

u  s  CORPS  OF  Engineers 

I  ROY  S.  ROBBS 
j  ALLEN  J.  LINDER 

i  theresa  donaldson 
bea  gray  BEENE 

u  s  fed  aviation  accno 
wayne  stark 

JANE  LARkEY 
I  CHARLEY  M.  FRIODELL 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 


AVADELLE  hhisenhunt 
elizabeth  h,  friday 
u  s  natl  park  service 

MAY   PEARL  NARKLEy 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


STATION 

d 

COUNTY 

DRAINAGE  : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 

UOObll  V  bit 

B 

PRECIP. 

SPECtAll 

1  MELBOURNE 

*746 

IZARD 

36  04 

91  54 

610 

1  MENA 

4756 

POLK 

34  35 

9*  15 

1207 

6P 

J! 

C  H 

RICHARD  H.   ST.  JOHN 

MONT ICELLO  3  S 

*9oS 

39  35 

91  *• 

285 

ip 

C  H 

RADIO  STATION  KNON 

MONTROSE 

ASHLEY 

33  19 

135 

'  NOROBAY  LOCK  AND  DAM  6 

CALHOUN 

33  19 

92  27 

85 

7A 

TA 

C 

1 MORRILTON 

35  08 

92  44 

2*0 

5P 

TA 

MOUNT  IDA 

•  98i 

MONTGOMERY 

34  33 

93  38 

663 

5P 

TA 

C  H 

HILLIAM  C.  BLACK 

1  MOUNT  MAGAZINE 

5010 

35  10 

93  *1 

2800 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

1  MOUNTAIN  HOME    1  NNH 

5036 

36  20 

92  23 

800 

TA 

'mountain  home  c  of  eng 

5038 

BAXTER 

36  20 

92  23 

800 

8* 

8A 

8A 

C 

U  9  CORPS  OF  EnGiHCERS 

1  mountain  view  2  ESE 

5044 

STONE 

7  35  51 

92  05 

766 

SS 

TA 

NELL  A.  TAPlEY 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

FRANKL  IN 

1.  35  34 

94  01 

500 

7A| 

HENRY  G.  ARvIN 

NARROWS  DAM 

5110 

PIKE 

93  63 

*25 

•A 

c 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,   Arkansas,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,  as  used  in  "Cliraatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 
Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent,  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation**  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C      Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J       "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  •'Climatological  Data"  Table  ano  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
*       Amount   included   in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

P      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed   in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain. 
B       Adjusted   to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R       Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMABY ,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 

15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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.92 

-  3.65 

.50 

10 

T 

0 

2 

1 

0 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

46.4 

23.7 

35.1 

71 

6 

9 

22 

831 

0 

1 

26 

0 

1.36 

.52 

28 

T 

T 

24+ 

4 

1 

0 

DIVISION 

37.5 

-  6.4 

1  .04 

-  3.22 

T 

WEST  CENTRAL 

BOONEVILLE 

55.5 

26.1 

40.8 

-  4.4 

74 

27 

8 

22 

671 

0 

0 

20 

0 

.43 

-  3.04 

.13 

26 

T 

0 

1 

0 

0 

CLARKSV I LLE 

54,1 

26.1 

40.  1 

73 

27 

22 

.70 

.29 

28 

.0 

0 

4 

0 

0  1 

DARDANELLE 

54.0 

25.6 

39.8 

-  6.8 

71 

6 

8 

22 

698 

0 

0 

22 

0 

.67 

-  3.50 

.27 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

DEVILS  KNOB 

48.1 

24.4 

36.  3 

57 

5 

6 

22 

799 

0 

2  3 

0 

.36 

.13 

11 

3.0 

0 

3 

0 

0  1 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

//R 

51.8 

26.0 

38.9 

-  4.8 

73 

27 

10 

22 

724 

0 

0 

21 

0 

1  .06 

-2.37 

.74 

28 

T 

T 

23 

3 

1 

0  1 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

54.4 

23,7 

39.1 

7 1 

28+ 

6 

2  2 

722 

0 

0 

0 

.12 

1.0 

1 

1 

0 

0  1 

MENA 

55.3 

28.6 

42.0 

-  3.4 

72 

5 

10 

22 

637 

0 

0 

19 

0 

.64 

-  3.71 

.37 

10 

.0 

0 

2 

0 

0  1 

MOUNT  MAGAZINE 

44, 2M 

23, 7M 

34.  OM 

6  3 

7  7 

4 

2  2 

869 

0 

2 

25 

0 

.25 

.0 

0 

2 

0 

0 

OZARK 

53.5 

28.3 

40.9 

-  3.2 

73 

27 

10 

22 

667 

0 

0 

20 

0 

.26 

-  3.69 

.11 

26 

.0 

0 

1 

0 

0  i 

PARIS 

55.5 

25,9 

40.  7 

74 

2  7 

10 

2  2 

671 

0 

0 

22 

0 

.27 

.0 

0 

4 

0 

0  1 

PELSOR 

M 

M 

M 

70 

6  + 

D  1  .44 

1.03 

28 

2.0 

1 

25 

3 

1 

1  1 

RUSSELLVILLE 

55.1 

26.3 

40.7 

73 

27  + 

8 

22 

670 

0 

0 

22 

0 

.78 

.25 

28 

.0 

0 

3 

0 

0  1 

SUBIACO 

54.3 

27,3 

40.8 

-  4.3 

73 

27 

9 

22 

670 

0 

0 

20 

0 

.83 

-  2.96 

.49 

28 

.0 

0 

2 

0 

0  < 

WALDRON 

57.8 

26.2 

42.0 

73 

27  + 

8 

22 

638 

0 

0 

20 

0 

.42 

.13 

24 

.5 

T 

24 

2 

0 

0  li 

WHITE  ROCK 

48.6 

25.0 

36.8 

65 

5 

7 

22  + 

783 

0 

2 

21 

0 

.36 

.13 

26 

3 

23 

1 

0 

0  !l 

DIVISION 

39.  5 

-  4.6 

.60 

-  3.54 

.5 

ll 

CENTRAL 

ALUM  FORK 

54.3 

28.0 

41  .2 

75 

6 

8 

22 

660 

0 

0 

21 

0 

1.71 

.90 

10 

T 

0 

5 

3 

10  ll 

BENTON 

56.3 

28.0 

42.2 

77 

6 

8 

22 

633 

0 

0 

20 

0 

1.87 

1.25 

11 

T 

T 

11 

3 

1 

1 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

53.4 

24.5 

39.0 

76 

7 

9 

22 

720 

0 

0 

23 

0 

1.57 

.87 

10 

T 

T 

11 

3 

1 

0 

CONWAY 

55.0 

2  7.3 

41.2 

-  4.6 

7  2 

8 

661 

0 

0 

2  2 

0 

.33 

26 

T 

0 

3 

0 

0 

GREENBRIER 

52.3 

23,4 

37.9 

71 

6 

5 

22 

754 

0 

0 

22 

0 

.87 

.33 

26 

.1 

T 

11 

3 

0 

0 

HOT   SPRINGS  1  NNE 

56.6 

31.3 

44.0 

-  3.2 

7  7 

13 

581 

0 

0 

1  3 

0 

1.15 

1 0 

T 

0 

3 

1 

1 

LEOLA 

56.9 

27,5 

42.2 

77 

6 

10 

22 

630 

0 

0 

22 

0 

2.26 

.65 

11 

T 

11 

6 

2 

0 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

//R 

52.2 

2  6.6 

39.4 

-  5.0 

7  9 

10 

709 

0 

0 

24 

0 

1.15 

1 0 

.4 

T 

2  3+ 

4 

2 

2 

MALVERN 

■>6.4 

27.1 

41.8 

78 

6 

7 

22 

64  7 

0 

0 

21 

0 

1.66 

.95 

10 

T 

0 

4 

1 

0 

MORRILTON 

54.1 

28.1 

41.1 

-  3.2 

69 

28  + 

9 

22 

663 

0 

0 

20 

0 

1.86 

-  2.08 

1.03 

28 

T 

0 

4 

1 

1 

NIMROD  DAM 

52.7 

23.1 

37.9 

71 

28  + 

22 

752 

0 

0 

25 

0 

.73 

.  30 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

PERRYVILLE 

54.8 

25.5 

40.2 

-  4.3 

76 

6 

6 

22 

690 

0 

0 

22 

0 

1.67 

-  1.96 

.67 

10 

1.0 

0 

3 

2 

0 

55.2 

27.5 

41  .4 

79 

6 

22 

65  5 

0 

0 

22 

0 

2.18 

1.17 

10 

T 

11 

5 

1 

1 

DIVISION 

40.  7 

-  4.6 

1  .68 

-  2.77 

.1 

EAST  CENTRAL 

BRINKLEY 

50.0 

24.3 

37.2 

-  8.2 

10 

773 

0 

1 

26 

0 

2.15 

1.17 

1 1 

.0 

0 

4 

1 

1 

DES  ARC 

53.0 

28.2 

40.6 

74 

6 

10 

22 

676 

0 

0 

21 

0 

1.67 

.70 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

HELENA 

49.0 

25.2 

37.1 

-  9.3 

7  5 

12 

773 

0 

1 

25 

0 

-  1.52 

1.45 

1 1 

1.0 

1 

1 1 

6 

2 

1 

KEO 

53.1 

28.3 

40.  7 

78 

6 

12 

22 

676 

0 

0 

22 

0 

2.42 

1.51 

10 

T 

11 

4 

1 

1 

MAR  I ANNA  2  S 

52. 9M 

26.2 

39. 6M 

-  5.5 

74 

6 

12 

22+ 

699 

0 

0 

21 

0 

2.85 

-  1.81 

1.69 

10 

1.0 

1 

11 

6 

1 

1 

SAINT  CHARLES 

51.3 

26.4 

38.9 

68 

7  + 

11 

22 

727 

0 

1 

23 

0 

3.28 

1.20 

11 

.0 

0 

6 

2 

1 

STUTTGART 

55.1 

29.5 

42.3 

-  4.1 

77 

6 

16 

22 

628 

0 

0 

19 

0 

2.73 

-  2.20 

1.23 

10 

.0 

0 

6 

1 

1  . 

STUTTGART  9  ESE 

48.6 

25.8 

37.2 

74 

7 

1  3 

22 

771 

0 

1 

26 

0 

3.01 

1.08 

11 

.3 

T 

12  + 

6 

2 

1 

WEST  MEMPHIS 

51.4 

28.9 

40.2 

71 

7 

10 

22 

687 

0 

1 

19 

0 

.88 

.23 

19 

.0 

0 

5 

0 

0 

WYNNE 

52. 5M 

24, 4M 

38.  5M 

70 

6 

4 

22 

739 

0 

0 

24 

0 

.46 

.30 

26 

.0 

0 

2 

0 

0  1 

DIVISION 

39.2 

-  6.3 

2.28 

-  2.50 

.3 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1963 


Temperature 


Station 

E 

°  ; 
<  S 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

« 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normol 

« 

O 

Dole 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doyt 

Max. 

Min. 

Total 

X 

a 
o 

S 

c 
o 
0 

° 

o 

a 

e 

1 

o 

.50  or  More  | 

« 

1 
o 
o 
o 

5  ; 

Si 

0  i 

Si 

° ; 

SOUTHWEST 

SHOOWN 

60.2 

27.3 

43.8 

77 

6 

13 

22 

587 

0 

0 

22 

0 

1.02 

.38 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

€  OUEEN 

58.3 

28.7 

43.5 

74 

27+ 

14 

22 

597 

0 

0 

20 

0 

.60 

.35 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

lEKKS 

57.3 

26.4 

41.9 

74 

27+ 

12 

12 

642 

0 

0 

23 

0 

1.05 

.40 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

lOPE  3  NE 

59.0 

29.4 

44.2 

-  2.4 

76 

6 

14 

22 

576 

0 

0 

21 

0 

1.71 

-  2.75 

10 

.0 

0 

5 

1 

0 

OUNT  IDA 

56.8 

41.1 

6 

0 

0 

22 

0 

1.51 

-  2.82 

.72 

1 0 

T 

T 

24  + 

3 

1 

0 

ARROWS  DAM 

55.0 

24.3 

39.7 

76 

7 

10 

2  3+ 

702 

0 

0 

25 

0 

.93 

.45 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

ASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

53.6 

2  7.3 

40.5 

74 

7 

J  2 

0 

0 

22 

0 

1.16 

.40 

1 0 

T 

0 

4 

0 

0 

KAY 

60.7 

29.9 

45.3 

-  3.8 

77 

6 

15 

22 

545 

0 

0 

19 

0 

l.OS 

-  2.98 

.48 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

EXARKANA  W8  AIRPORT 

57.4 

31.5 

44.  5 

-  i^^Q 

76 

6 

1  9 

22  + 

569 

Q 

1 6 

2.29 

1.73 

1.52 

28 

.  5 

T 

u 

5 

1 

1 

1  DIVISION 

42.7 

-  4.0 

1.26 

-  2.89 

T 

'south  CENTRAL 

RKADELPHIA 

57.5 

29.0 

43.3 

76 

6 

15 

22 

600 

0 

0 

19 

0 

1.65 

-  2.71 

.65 

9 

.0 

C 

4 

1 

0 

AMOEN  1 

60.4 

29.7 

45.1 

-  2.8 

79 

6 

15 

22 

552 

0 

0 

18 

0 

1.35 

-  3.23 

.35 

10 

.0 

0 

6 

0 

0 

L  DORADO  FAA  AIRPORT 

56.8 

29.5 

43.2 

-  6.2 

76 

6 

16 

22 

605 

0 

0 

19 

0 

2.57 

-  2.11 

.  92 

28 

T 

0 

5 

3 

0 

ORDYCE  6  V 

57.3 

29.7 

43.5 

78 

6 

12 

22+ 

597 

0 

0 

19 

0 

2.05 

.46 

19 

.0 

0 

7 

0 

0 

A6N0LIA   3  N 

60.4 

29.7 

6 

0 

0 

21 

0 

1.87 

~  2.70 

.66 

10 

.0 

0 

4 

1 

0 

DROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

54.7 

27.6 

41.2 

78 

7 

14 

22 

662 

0 

0 

19 

0 

1.94 

.81 

11 

T 

0 

4 

2 

0 

i?ESCOTT 

54.5 

27.9 

41.2 

-  6.5 

72 

6 

12 

22 

660 

0 

0 

22 

0 

1.64 

-  3.00 

.55 

10 

.0 

0 

5 

1 

0 

4RREN 

58.8 

29.7 

44,3 

-  4.9 

79 

6 

14 

22 

574 

0 

0 

19 

0 

2.33 

.88 

11 

.0 

0 

5 

2 

0 

|i  DIVISION 

43.4 

-  4.7 

1.93 

-  2.68 

T 

1  SOUTHEAST 

^OSSETT   7  S 

59.9 

29.5 

44.7 

-  4.5 

77 

6 

14 

22 

561 

0 

0 

19 

0 

2.47 

-  2.35 

.71 

11 

1.2 

1 

21 

7 

2 

0 

JMMINS  FARM 

55.8 

27.0 

41.4 

77 

6 

15 

22 

652 

0 

0 

22 

0 

2.24 

.53 

10 

.0 

0 

6 

1 

0 

;mas 

56.0 

28.5 

42.3 

-  5.5 

80 

6 

12 

22 

532 

0 

0 

19 

0 

2.00 

-  2.75 

.70 

11 

.0 

0 

6 

2 

0 

JOORA 

58.3 

32.0 

45.2 

77 

6 

17 

21 

550 

0 

0 

14 

0 

3.19 

1.01 

11 

.0 

0 

7 

2 

1 

XTICELLO  3  S 

57.9 

24.9 

41  .4 

77 

6 

7 

23 

651 

0 

0 

23 

0 

2.34 

.58 

11 

.0 

0 

7 

1 

0 

INE  BLUFF 

57.5 

30.5 

44.0 

-  4.0 

80 

6 

18 

22 

581 

0 

0 

17 

0 

2.40 

-  2.70 

.91 

11 

.0 

0 

6 

1 

0 

INE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

53.5 

29.3 

41.4 

78 

6 

16 

22 

653 

0 

0 

21 

0 

3.34 

1.06 

10 

T 

0 

6 

2 

2 

JRTLANO 

52.8 

27.6 

40.2 

-  8.5 

78 

7 

17 

23+ 

687 

0 

0 

23 

0 

1.85 

-  3.10 

.75 

19 

T 

0 

4 

2 

0 

3HWER  2  NNE 

56.9 

29.5 

43.2 

75 

6 

15 

22 

605 

0 

0 

19 

0 

1  .94 

.92 

10 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

42.6 

-  5.7 

2.42 

-  2.42 

.1 

Precipitotion 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     80°  on  the  6th  at  Dumas  and  Pine  Bluff 

Lowest  Temperature:     0°  on  the  22d  at  BatesviUe  L  and  D  1 

Greatest  Total  Precipitation:        3.  36  inches  at  Newport 
Least  Total  Precipitation:       0.  00  inch  at  Lead  Hill 

Greatest  One-Day  Precipitation:         2.  06  inches  on  the  10th  at  Newport 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:      3.  0  inches  at  Devils  Knob 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:      3  inches  on  the  23d  at  White  Rock,  and 

on  the  25th  at  Buffalo  Tower 


See  reference  Dotes  follovlag  Stetloe  lodes. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Station 

Tot< 

'  r 

1 

'  ^ 

 [— 

2 

 L_ 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

8 

9 

1 

10 

1 

u 

12 

1  1 

13     14  15 

16  j  17  1  18 

in  1 

1 

91 

99    1    91  i 

9i 

OR    i  97 

28  1  29  1  30 

_, 

ABBOTT 
ALICrA 

.30 
.64 

.03 

.18 

.12 

T 

.34 

T 

T 

-12 

.15 

ALUM  FORK 

1 

»71 

.15 

.90 

,10 

^03 

.  56 

ALV 

AMITY  3  NE 

1 

.70 
.31 

•  02 

T 

,50 
.52 

.15 
.40 

.16 

.23 

T 

ANTOI HE 

.48 

,08 

.25 

.32 

.10 

APLIN  I  W 

)  1 

T 

•  07 

.52D 

.01 

,05 

.13 

.26 

AOKADELPHI A 

1 

'I? 

.06 

.65 

.35 

.31 

,23 

ARKANSAS  CITY 

1 

.76 

T 

.32 

•  U 

.56 

,05 

.03 

ASHOOWN 

1 

.02 

•  06 

T 

T 

.35 

•  20 

,38 

T 

,06 

.10 

T 

AUGUSTA 

1 

T 

.05 

•  20 

.46 

T 

.02 

.32 

T 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

70 
.SI 

T 
T 

T 

T 

,56 
.24 

T 

,03 

.18 

.  14 
.06 

T 

6ATESVILLE  L  AND  D  1 

.76 

.02 

.02 

.03 

.48 

T 

.03 

.18 

BEAVEP  DAM 

03 

05 

.05 

.13 

.65 

BEECH  GROVE 

T 

.05 

,95 

BEEOEVILLE 

.56 

•  34 

.99 

BENTON 

1 

.87 

T 

•  03 

.16 

.09 

.25 

T 

BENTONVILLE 

.21 

T 

.02 

.09 

.10 

T 

.04 

,20 

.02 

.20 

BIG  FORK 

.02 

.63 

.15 

.12 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

.02 

T 

.04 

.67 

.27 

.37 

BLUFF  CITY   3  SW 

1 

35 

.05 

.20 

.19 

.35 

,43 

,15 

.13 

.09 

8LYTHEVILLE 

93 

•  03 

.13 

.20 

.32 

T 

.01 

T 

BOONEVILLE 

.07 

.06 

.08 

.10 

.09 

.13 

eOUGHTON 

•  06 

.02 

.05 

.37 

,37 

.48 

.18 

BRINKLEY 

1? 

.03 

.02 

.09 

.36 

.17 

,11 

.10 

•  04 

,15 

.33 

BUFFALO  TOWER 

.35 

.10 

BURDETTE 

1 

04 

.10 

.64 

.07 

.02 

,10 

.11 

CABOT  4  SW 

T 

.12 

1.01 

T 

T 

T 

.10 

.  16 

,08 

CALICO  ROCK 

.02 

.02 

.05 

T 

,17 

,18 

1.25 

CAMDEN  1 

35 

T 

.15 

.35 

.22 

.30 

T 

.22 

.11 

CARLISLE  1  SW 

D  2 

43 

1.45D 

.05 

.13 

.30 

.29 

,50 

CLARENDON 

2 

.47 

.02 

.01 

.07 

.60 

L.23 

,15 

.10 

CLARK  SV 1 LLE 

.20 

,10 

.11 

.29 

CLINTON 

B« 

.19 

.02 

.34 

CONWAY 

95 

T 

T 

.29 

.31 

,02 

.33 

CORNING 

62 

.42 

.06 

.32 

COVE 

70 

.06 

.43 

.09 

.12 

CROSSETT  7  S 

zl 

16 

17 

02 

.65 

.40 

•  10 

,17 

.09 

CRYSTAL  VALLEY 

.03 

T 

.15 

.78 

,55 

T 

,01 

.33 

CUMMINS  FARM 

.02 

•  41 

.53 

.46 

,02 

T 

,35 

T 

,33 

.12 

DAISY  3  E 

98 

.06 

•  03 

T 

.53 

,16 

,11 

.09 

T 

DAMASCUS 

47 

T 

T 

.20 

.08 

.02 

.17 

DANV I LLE 

46 

•  2  3 

.10 

.10 

.03 

DAROANELLE 

T 

.02 

.04 

.12 

.11 

T 

T 

.01 

.27 

OE  QUEEN 

60 

.05 

.05 

.35 

.05 

T 

.10 

OERMOTT 

2 

44 

.92 

.17 

,75 

,65 

,15 

OES  ARC 

1 

67 

.04 

.08 

.09 

.70 

.42 

T 

T 

,06 

.26 

DEV I LS  KNOB 

.13 

.12 

.  10 

OIERKS 

• 

n« 

•  03 

T 

.04 

T 

.40 

,22 

T 

.15 

.18 

.03 

DUMAS 

00 

T 

.32 

.18 

.70 

,52 

.15 

.13 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2 

.57 

T 

.16 

.70 

.16 

.59 

.02 

T 

r 

T 

.92 

EUDORA 

3 

.19 

•  41 

•  26 

1.01 

.78 

.35 

,27 

,11 

EUREKJ^  SPRINGS 

T 

26 

.  04 

.18 

EVENING  SHADE   1  NE 

.17 

.15 

T 

,36 

.25 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

*31 

.07 

T 

T 

.02 

.20 

T 

T 

,04 

.48 

.50 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

.48 

•  02 

T 

T 

.09 

T 

T 

.01 

.20 

•  16 

FOROYCE  6  W 

2 

.05 

.10 

.21 

.45 

.33 

T 

.46 

T 

.40 

.  10 

FORT   SM 1 TH  W6  A  I RPORT / /R 

* 

T 

.03 

.06 

T 

.13 

.10 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

T 

T 

.02 

.02 

,12 

.05 

FULTON 

41 

•  03 

T 

.03 

T 

.30 

.16 

T 

,13 

T 

.46 

.26  T 

T 

GEORGETOWN 

.93 

T 

.05 

.61 

.05 

T 

.22 

GILBERT 

.73 

.30 

.10 

T 

.33 

T 

GLENWOOO 

•  08 

•  03 

79 

01 

GRAVELLY 

.07 

.40 

T 

.15 

.16 

GRAVETTE 

29 

.03 

T 

.14 

.06 

.06 

GREEN  FOREST  fc  ESE 

.11 

.11 

GREENBRIER 

.67 

•  01 

•  01 

.02 

.22 

.24 

T 

T 

.04 

,33 

GREENWOOD 

26 

.13 

T 

T 

.15 

GREER5  FERRY  DAM 

T 

.04 

.02 

.25 

.25 

GUROON 

'66 

.02 

.06 

.41 

.36 

,17 

,46 

.16 

HAMBURG 

.34 

.35 

.06 

.66 

,64 

,30 

,03 

,07  ,09 

.12 

HARRISON 

.89 

T 

.04 

.12 

T 

.02 

.03 

,04 

.39 

.25 

HARR I  SON  FAA  A I RPORT 

, 

70 

10 

22 

T 

.01 

06 

.47 

.82 

HECTOR 

44 

•  01 

.02 

.01 

T 

.21 

,04 

.15 

HELENA 

.02 

.40 

.67 

1.45 

T 

.34 

,32 

.15 

HOPE    3  NE 

1 

.71 

•  04 

T 

.03 

•  59 

.24 

.16 

,49 

.16 

HOPPER 

2 

.32 

.12 

.20 

1.75 

T 

.25 

T 

HOP AT  1 0 

.05 

19 

14 

19 

02 

HOT    SPRINGS  I  NNE 

.02 

.19 

1*15 

.02 

,03 

.34 

.01 

INDEX 

.30 

.15 

.10 

,05 

.20 

JASPER 

.55 

T 

T 

.10 

T 

.09 

.36 

JESSIEVILLE 

I 

.37 

•  02 

.07 

.70 

.22 

,02 

.34 

JONESBORO 

' 

•  01 

06 

.27 

16 

T 

12 

15 

KEI5ER 

T 

.04 

T 

.75 

,08 

.06 

.12 

KEO 

'42 

.05 

.18 

.01 

1.51 

•  06 

.19 

.03 

.04 

.35 

T 

LAKE  CITY 

.61 

.10 

.10 

.40 

T 

.0 

LAKE  MAUMELLE 

2 

.66 

T 

1.06 

T 

.35 

1.25 

LANGLEY 

* 

.11 

.03 

05 

I. 00 

.23 

05 

03 

LEAD  HILL 

LEOLA 

•  02 

.15 

.57 

.65 

.31 

.33 

.23 

LITTLE  ROCK  W8  AP  //R 

2 

.70 

•  05 

.13 

T 

1.15 

.04 

.02 

T 

.01 

.30 

1.00 

LITTLE   ROCK  FILT  PLANT 

2 

.95 

T 

.18 

1.26 

T 

T 

T 

,35 

1.16 

LURTON 

03 

07 

24 

MAOI SON 

T 

T 

.12 

.80 

.56 

.24 

.0! 

,27  T 

MAGNOLIA  3  N 

.05 

.22 

«66 

.35 

,43 

T 

T 

.04 

.OS 

.04 

MALVERN 

1 

.65 

.07 

.12 

.95 

.13 

.02 

T 

,06 

T 

.27 

.03 

MAMMOTH  SPRING 

.51 

.07 

.12 

.08 

.0^ 

,15 

MARIANNA    2  S 

85 

•  01 

28 

1  69 

20 

.25 

MARKED  TREE 

.65 

.11 

T 

T 

T 

T 

.24 

T 

MARSHALL 

.63 

T 

.25 

.38 

MELBOURNE 

.62 

T 

.05 

,77 

MENA 

.03 

T 

.03 

T 

.37 

.11 

,0! 

.05 

r 

MONTICELLO  3  S 

2 

•  34 

.26 

.42 

.24 

.58 

.2C 

,46 

.14 

.04 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

1 

•  94 

•  01 

.27 

.11 

.61 

T 

.66 

T 

.oe 

T 

MORRILTON 

1 

.66 

T 

T 

.18 

.28 

,02 

T 

,35 

1.03 

MOUNT  IDA 

1 

.51 

.04 

.02 

.02 

.72 

.23 

.04 

.44 

MOUNT  MAGAZINE 

.35 

T 

T 

,10 

T 

.25 

MOUNTAIN  HOME   1  NNH 

1 

.76 

.14 

.09 

,15 

.32 

1,06 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

.57 

.03 

.07 

T 

.12 

T 

T 

.10 

.25 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

.57 

T 

•  15 

.IC 

.32 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 

Continued   FEeRUARv 


13 

Day  of  Month 

Station 

 r 

 r 

eH 

1 

2 

3 

4   1   5   I  6 

1  1  

7   1  8 

9 

1 

 r 

11 

12 

13     U  IS 

16  1  17  I  16 

19  I 

20 

21 

22  I  23| 

24 

25 

26  1 

27 

28  I  29 

1  30 

31 

HUL6ERRV  6  NNE 

*0 

T 

•  30 

NARROWS  OAH 

•  93 

.04 

T 

T 

T 

•  16 

NASHVlLt-E  PEACH  SUBS T A 

•  05 

*40 

'  19 

.20 

•  30 

T 

NATHAN  A  WNW 

.7! 

•  10 

.50 

T 

•  10 

■  09 

NATURAL  OAH 

•  50 

•  09 

.06 

.04 

.01 

•  20 

•  14 

NEWHOPE   3  E 

•  $9 

• 

3«36 

03 

• 

■  08 

T 

.10 

.25 

.79 

N t KROO  DAM 

T 

T 

27 

*  I  2 

.04 

•  30 

OOELL  3  H 

.26 

.02 

.02 

•  04 

.05 

•  19 

ODEN  2  W 

•  98 

•  01 

.06 

.02 

.66 

.01 

.04 

.03 

•  15 

OKAY 

1«D5 

•  02 

.02 

.36 

•  09 

•  12 

OSCEOLA  2  NNW 

•  11 

•  04 

OWENSVI LLE 

•  02 

•  03 

.05 

1  06 

'09 

T 

1  ^04 

02ARK 

.25 

.04 

•  02 

.02 

.06 

•  11 

OZONE 

1,67 

.05 

•  52 

1.10 

paraooulo  radio  kors 

07 

.03 

•  08 

.10 

.19 

10 

- 

'in 

.07 

•  10 

.27 

PARKIN  2  W 

l*Tfl 

T 

.25 

'31 

55 

* 

•  14 

.20 

•  33 

PARKS 

•  64 

.42 

.22 

PELSOR 

}  1*44 

.01 

.20 

.20 

1.03 

PERRYVI LL  E 

1  •67 

T 

T 

_ 

93 

* 

.A7 

PINE  BLlfFF 

^23 

■  20 

.31 

•  34 

•  20 

p         BLUFF  FAA  AI RPORT 

3*34 

1  *06 

'o9 

•  32 

.09 

.42 

.17 

1.04 

PINE  ftlOGE 

.92 

.03 

.06 

.69 

.08 

.03 

.07 

POCAHONTAS  1 

.59 

.37 

T 

.22 

PORTLAND 

* 

•  29 

99 

* 

•  05 

•  75 

''' 

.18 

.07 

PRE SCOTT 

08 

* 

• 

■  08 

•  33 

•  55 

.10 

■  39 

.  12 

56 

•  29 

•  27 

ROGERS 

■  23 

T 

.01 

T  T 

T  T 

T 

■  19 

•  01 

T 

•  02 

ROHHER  2  NNE 

1.94 

T 

.31 

•  92 

T 

•  55 

.16 

RUSSELLV I LLE 

.78 

02 

.04 

.02 

•  20 

.04 

•  25 

SAINT  Charles 

*09 
* 

T 

.30 

1  ?0 

•  40 

SAINT  FRANCIS 

*22 

10 

• 

'05 

SALEM 

.73 

.02 

•  06 

•  19 

.02 

Il9 

•  29 

SCARCY 

.92 

T 

.02 

.03 

.50 

.07 

.04 

.26 

SHER I  DAN  TOWER 

2  18 

•  03 

19 

1  7 
* 

14 

.22 

09 

•  06 

•  30 

•  02 

*84 

•  02 

*03 
* 

.07 

- 

* 

'a* 
•06 

SILOAM  SPR I N6S 

*16 

.01 

02 

*02 

SPAHKMAN   3  WSW 

1-93 

.53 

.49 

•  23 

.44 

!24 

STAMPS 

1.28 

•  03 

T 

•  13 

•  42 

.06 

.03 

•  36 

.16 

•  07 

STAR  CITY  2  S 

04 

48 

• 

*Zl 

49 

•  42 

•  13 

2*97 

*io 

*?n 

STUTTGART 

.29 

.20 

STUTTGART  9  ESE 

3.01 

•  04 

T 

.24 

.95 

I. OS 

■  22 

.23 

!29 

SUBIACO 

.93 

.09 

•  12 

.08 

•  09 

.49 

TAYLOR 

1.10 

•  03 

•  16 

14 

10 

.04 

.94 

07 

02 

TEXARKANA  W6  AIRPORT  //R 

2.29 

T 

.02 

.13 

.07 

.20 

•  01 

.21 

.13 

T 

1.52 

NALDRON 

.42 

.07 

.0* 

,08 

.13 

T 

.10 

NALNUT  RIDGE  FAA  AP 

1.36 

T 

.02 

.31 

T 

.27 

•  24 

.92 

ITARREN 

2.33 

•  02 

T 

.47 

.18 

•  Bfl 

.97 

.16 

.09 

WEST  MEMPHIS 

•  88 

•  19 

.10 

.19 

.23 

.01 

•  20 

MHITC  ROCK 

•  36 

•  03 

T 

.06 

.06 

.02 

•  13 

.04 

HVWIE 

•  46 

T 

1 

T 

T 

•  30 

\ 

T 

1 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1963 


Station 

Day  Oi  Month 

rage 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALUM  FORK 

MAX 

56 

43 

57 

70 

75 

46 

45 

52 

52 

44 

40 

56 

55 

44 

46 

55 

49 

59 

65 

66 

45 

62 

63 

67 

MIN 

32 

37 

18 

24 

28 

31 

41 

33 

33 

40 

27 

18 

21 

28 

11 

22 

32 

28 

27 

31 

19 

8 

23 

31 

44 

25 

21 

50 

ARK ADELRH I A 

MAX 

49 

53 

45 

54 

71 

76 

72 

55 

56 

57 

45 

43 

57 

54 

49 

51 

58 

54 

61 

68 

41 

70 

MIN 

36 

39 

20 

23 

21 

30 

38 

36 

35 

42 

32 

20 

26 

30 

25 

25 

34 

31 

30 

33 

30 

15 

23 

21 

31 

30 

22 

35 

29.0' 

AS  HDO WN 

MAX 

68 

67 

42 

63 

74 

77 

76 

62 

55 

48 

45 

42 

58 

57 

54 

57 

57 

56 

60 

70 

69 

44 

45 

71 

71 

74 

74 

60«2 

MIN 

35 

38 

18 

22 

18 

22 

27 

29 

28 

30 

26 

16 

24 

23 

22 

26 

42 

33 

25 

26 

35 

13 

22 

25 

32 

22 

31 

54 

27.3.1 

BALD  KNOB 

MAX 

39 

50 

37 

47 

63 

73 

67 

39 

53 

49 

43 

39 

53 

51 

42 

42 

54 

52 

62 

65 

61 

37 

45 

56 

64 

43 

69 

58 

91*Si 

MIN 

29 

36 

16 

19 

24 

27 

38 

35 

33 

40 

29 

16 

24 

26 

20 

19 

26 

23 

28 

28 

16 

8 

19 

24 

30 

23 

25 

44 

25.9. 

1 

BATESVILLF  LIVESTOCK 

MAX 

38 

50 

37 

53 

67 

75 

63 

39 

53 

50 

40 

44 

55 

51 

41 

44 

53 

51 

64 

66 

62 

38 

44 

56 

60 

40 

60 

51 .91 

MIN 

26 

35 

11 

20 

26 

36 

37 

33 

31 

37 

24 

12 

25 

27 

14 

15 

28 

24 

29 

32 

11 

2 

20 

26 

28 

17 

20 

44 

24.J 

BATESVILLE   L   AND  D   NO  1 

MAX 

37 

43 

38 

52 

61 

73 

64 

40 

53 

48 

41 

43 

55 

53 

42 

43 

54 

51 

63 

65 

64 

38 

43 

55 

61 

41 

60 

69 

51 .4i 

MIN 

28 

35 

14 

20 

21 

24 

39 

35 

33 

38 

27 

12 

15 

21 

8 

12 

24 

20 

23 

25 

14 

0 

17 

22 

32 

20 

21 

41 

22.91 

BEAVER  DAM 

MAX 

36 

64 

42 

46 

59 

72 

63 

34 

35 

54 

37 

24 

41 

49 

40 

44 

52 

48 

53 

55 

65 

22 

44 

48 

57 

40 

68 

47.'8ij 

MIN 

24 

31 

10 

9 

27 

25 

33 

30 

30 

33 

15 

10 

11 

24 

11 

11 

18 

20 

20 

24 

8 

4 

12 

24 

24 

14 

14 

33 

i9.i 

BENTON 

MAX 

46 

51 

41 

54 

69 

77 

68 

45 

55 

46 

57 

54 

64 

67 

62 

45 

50 

62 

69 

61 

69 

68 

MIN 

34 

38 

18 

19 

23 

26 

40 

36 

41 

33 

30 

15 

29 

22 

18 

23 

31 

25 

25 

46 

25 

8 

20 

25 

29 

27 

29 

49 

BENTONVILLE 

MAX 

59 

49 

44 

70 

63 

53 

35 

50 

43 

33 

42 

39 

46 

51 

48 

54 

53 

67 

34 

41 

57 

46 

38 

68 

58 

49*9j 

MIN 

32 

25 

9 

28 

25 

33 

30 

28 

33 

33 

13 

11 

18 

26 

13 

20 

31 

22 

28 

28 

8 

7 

25 

18 

31 

13 

24 

31 

23.0 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

42 

57 

57 

47 

58 

70 

76 

50 

42 

55 

46 

36 

44 

49 

45 

48 

53 

51 

62 

67 

36 

47 

49 

64 

71 

53.4 

MIN 

33 

36 

21 

19 

19 

23 

26 

35 

35 

36 

31 

19 

15 

16 

17 

21 

24 

25 

26 

27 

26 

9 

11 

24 

27 

29 

26 

30 

24. S 

BLYTHEVILLE 

MAX 

45 

43 

33 

45 

59 

67 

54 

40 

49 

46 

40 

35 

47 

42 

39 

44 

54 

54 

60 

61 

50 

36 

63 

MIN 

30 

31 

12 

20 

30 

30 

39 

30 

25 

36 

27 

17 

24 

25 

17 

18 

25 

26 

34 

32 

11 

6 

24 

31 

36 

16 

19 

45 

"I'j 

BOONEVILLE 

MAX 

51 

53 

48 

65 

73 

66 

62 

42 

56 

51 

40 

42 

57 

47 

50 

55 

52 

58 

71 

60 

67 

95.51 

MIN 

33 

35 

15 

26 

24 

25 

40 

35 

36 

39 

25 

15 

19 

27 

15 

24 

23 

25 

24 

25 

22 

8 

21 

21 

34 

22 

29 

41 

26.11 

BRINKLEY 

MAX 

54 

49 

44 

48 

63 

74 

43 

43 

52 

45 

40 

37 

42 

46 

39 

44 

55 

51 

61 

64 

32 

41 

51 

55 

67 

62 

50.0 

MIN 

27 

30 

16 

20 

24 

24 

29 

36 

29 

29 

27 

17 

19 

25 

21 

20 

23 

27 

29 

31 

19 

10 

13 

28 

33 

27 

23 

25 

24.3 

T 

CAMDEN  1 

MAX 

76 

76 

46 

54 

70 

79 

75 

53 

58 

55 

47 

42 

56 

57 

48 

52 

59 

57 

61 

64 

61 

45 

56 

63 

72 

67 

71 

HIN 

35 

41 

21 

20 

24 

28 

33 

33 

35 

42 

32 

18 

28 

30 

20 

23 

29 

31 

35 

33 

29 

15 

22 

28 

35 

31 

28 

52 

29*7 

CLARKSVILLE 

MAX 

44 

50 

45 

56 

70 

65 

61 

43 

54 

49 

43 

44 

53 

51 

- 

45 

47 

53 

51 

60 

70 

66 

44 

43 

59 

61 

73 

70 

54.1 ,1 

MIN 

32 

34 

13 

26 

24 

27 

41 

33 

35 

40 

25 

14 

18 

26 

18 

23 

33 

27 

22 

25 

19 

9 

21 

26 

31 

23 

25 

40 

26.1 

CONWAY 

MAX 

44 

52 

41 

58 

68 

72 

64 

43 

53 

49 

43 

43 

56 

46 

46 

54 

53 

61 

68 

66 

60 

68 

59  0 

MIN 

31 

37 

15 

24 

24 

27 

40 

36 

34 

41 

29 

16 

23 

28 

19 

21 

31 

26 

26 

31 

18 

8 

24 

27 

31 

25 

25 

46 

27. ji 

CORNING 

MAX 

39 

45 

32 

46 

62 

70 

53 

40 

44 

40 

36 

40 

46 

42 

41 

42 

52 

56 

63 

59 

33 

54 

47  ♦ 

MIN 

27 

29 

11 

20 

26 

27 

39 

32 

28 

30 

26 

15 

26 

29 

16 

18 

27 

24 

33 

30 

10 

6 

21 

29 

34 

16 

20 

34 

2*.ii 

CROSSETT   7  S 

MAX 

75 

46 

53 

66 

77 

47 

56 

5  5 

50 

49 

59 

57 

64 

63 

43 

60 

68 

71 

MIN 

42 

45 

23 

20 

25 

29 

36 

38 

26 

34 

31 

20 

23 

27 

20 

25 

25 

34 

37 

32 

24 

14 

22 

35 

32 

30 

27 

49 

His! 

CUMMINS  FARM 

MAX 

65 

37 

46 

68 

41 

52 

51 

46 

49 

57 

46 

62 

52 

64 

42 

56 

70 

60 

71 

99*1 

MIN 

34 

35 

20 

21 

26 

30 

41 

36 

27 

27 

27 

20 

20 

20 

21 

25 

26 

31 

32 

33 

22 

15 

24 

29 

36 

30 

25 

24 

27.0 

DARDANELLE 

MAX 

51 

42 

57 

69 

71 

58 

43 

55 

48 

43 

57 

43 

47 

56 

50 

62 

69 

63 

47 

48 

62 

57 

70 

67 

94.0 

MIN 

31 

35 

14 

21 

22 

24 

38 

34 

34 

40 

28 

16 

21 

29 

14 

20 

31 

23 

22 

26 

19 

8 

19 

24  1  32 

25 

25 

41 

29.6 

DE  OUEEN 

MAX 

54 

64 

53 

62 

74 

74 

54 

51 

54 

91 

47 

45 

58 

52 

49 

52 

59 

50 

61 

72 

65 

46 

50 

65 

62 

56 

74 

68 

9B.3 

MIN 

38 

42 

18 

24 

25 

28 

31 

29 

26 

44 

27 

15 

21 

22 

21 

27 

36 

34 

39 

26 

33 

14 

23 

24 

30 

26 

28 

53 

28.7 

OES  ARC 

MAX 

46 

47 

64 

68 

41 

54 

43 

43 

52 

45 

55 

52 

62 

62 

63 

39 

47 

57 

67 

49 

61 

61 

53.0 

MIN 

31 

37 

17 

23 

25 

29 

40 

35 

34 

41 

29 

16 

26* 

29 

21 

21 

28 

28 

31 

31 

18 

10 

27 

30 

35 

26 

24 

47 

28.2 

DEVILS  KNOB 

MAX 

45 

55 

40 

67 

66 

56 

30 

46 

42 

32 

36 

49 

45 

38 

40 

45 

44 

54 

62 

58 

42 

40 

51 

50 

40 

64 

61 

J 

48.1 1 

MIN 

31 

25 

11 

24 

42 

50 

30 

25 

27 

32 

14 

10 

25 

19 

16 

19 

27 

34 

32 

35 

7 

6 

29 

24 

24 

14 

19 

33 

24.4 

DIERKS 

MAX 

60 

51 

58 

49 

62 

70 

55 

47 

48 

58 

63 

55 

74 

67 

57.9 

MIN 

37 

42 

14 

19 

20 

26 

29 

25 

27 

44 

28 

12 

14 

20 

18 

25 

31 

28 

26 

24 

31 

35 

19 

21 

27 

22 

24 

52 

26.<ll 

DUMAS 

MAX 

52 

50 

52 

50 

60 

66 

53 

40 

50 

60 

72 

58 

64 

73 

56.0 

MIN 

35 

33 

19 

21 

26 

30 

40 

34 

24 

35 

30 

20 

25 

32 

21 

22 

28 

32 

34 

34 

24 

12 

24 

28 

36 

31 

23 

44 

28.5; 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

52 

59 

49 

56 

65 

52 

44 

58 

63 

69 

50 

70 

56.8 

MIN 

40 

33 

22 

22 

27 

31 

31 

31 

35 

40 

27 

19 

27 

26 

22 

26 

28 

34 

37 

36 

26 

16 

23 

30 

31 

33 

30 

43 

29.9 

EUDORA 

MAX 

55 

60 

40 

57 

47 

58 

52 

59 

61 

43 

55 

60 

66 

60 

66 

65 

70 

96.3 

MIN 

42 

43 

23 

23 

29 

33 

44 

38 

28 

39 

33 

23 

28 

34 

27 

25 

29 

37 

37 

26 

17 

28 

34 

40 

34 

27 

29 

46 

32.0  ! 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

63 

47 

60 

72 

69 

57 

35 

52 

48 

3  3 

40 

45 

42 

51 

49 

52 

55 

64 

51 

41 

50 

57 

53 

39 

67 

64 

52.2  .1 

MIN 

29 

26 

9 

32 

39 

48 

29 

27 

30 

31 

12 

11 

22 

23 

16 

19 

29 

29 

30 

33 

6 

7 

30 

20 

37 

12 

26 

32 

24.6: 

FAYETTEVILLE    FAA  AP 

MAX 

58 

49 

62 

40 

38 

55 

41 

31 

41 

51 

41 

50 

50 

49 

51 

51 

67 

24 

43 

44 

57 

48 

42 

69 

45 

49.1 

MIN 

33 

19 

12 

30 

25 

30 

31 

28 

32 

30 

13 

8 

23 

17 

10 

23 

23 

19 

26 

21 

5 

4 

20 

18 

26 

18 

35 

31 

21.1 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

MAX 

57 

71 

67 

59 

38 

40 

50 

48 

50 

47 

51 

49 

67 

64 

41 

42 

55 

54 

41 

69 

67 

,' 

92a| 

MIN 

32 

29 

11 

34 

27 

39 

30 

28 

32 

32 

15 

11 

23 

25 

U 

23 

33 

24 

28 

26 

9 

6 

29 

22 

35 

15 

33 

33 

244 

FORDYCE  6  V 

MAX 

72 

5 1 

69 

69 

55 

52 

44 

41 

56 

50 

54 

49 

58 

65 

60 

44 

50 

60 

72 

55 

68 

69 

I 

97.9 

MIN 

35 

37 

19 

25 

31 

32 

42 

34 

28 

41 

30 

12 

25 

27 

21 

!2 

28 

35 

33 

32 

26 

12 

28 

28 

42 

29 

27 

50 

29i 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

48 

52 

53 

57 

72 

33 

49 

41 

63 

56 

44 

73 

52 

51i 

MIN 

33 

26 

14 

25 

26 

28 

36 

35 

36 

37 

21 

15 

25 

22 

18 

25 

31 

28 

24 

24 

15 

10 

24 

25 

34 

25 

28 

39 

26i 

FORT    SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

48 

50 

52 

55 

70 

68 

45 

44 

57 

56 

46 

71 

71 

94. 

MIN 

33 

34 

12 

22 

24 

27 

37 

32 

35 

39 

18 

14 

13 

24 

14 

24 

30 

22 

23 

22 

15 

6 

18 

20 

28 

28 

15 

34 

23< 

GILBERT 

MAX 

49 

53 

53 

63 

67 

62 

45 

49 

57 

56 

40 

67 

66 

94i 

MIN 

30 

32 

7 

29 

20 

22 

35 

34 

35 

38 

23 

8 

10 

28 

9 

1  3 

25 

17 

18 

19 

12 

1 

15 

24 

27 

18 

18 

31 

21i 

GRAVETTE 

MAX 

52 

49 

53 

51 

67 

37 

42 

44 

68 

51 

40 

69 

49 1 

MIN 

29 

25 

8 

29 

26 

36 

29 

25 

30 

30 

10 

5 

15 

24 

16 

21 

29 

25 

27 

2  1 

6 

2 

24 

6 

30 

11 

28 

29 

21i 

GREENBRIER 

MAX 

53 

4 1 

42 

55 

42 

45 

54 

50 

61 

68 

58 

43 

43 

68 

63 

43 

69 

62 

92i 

MIN 

30 

33 

13 

13 

21 

23 

37 

35 

33 

40 

27 

11 

20 

21 

13 

16 

25 

22 

21 

23 

16 

5 

18 

27 

26 

23 

23 

40 

23 

GREERS   FERRY  DAM 

MAX 

46 

46 

46 

55 

70 

72 

72 

40 

55 

44 

34 

44 

56 

48 

45 

47 

54 

52 

62 

68 

28 

38 

40 

55 

62 

39 

65 

90  J 

MIN 

26 

1  8 

18 

18 

18 

28 

28 

28 

20 

6 

6 

22 

25 

24 

23 

23 

HARRISON 

MAX 

57 

47 

41 

65 

71 

65 

56 

37 

58 

58 

35 

42 

52 

44 

42 

48 

52 

52 

60 

67 

59 

49 

51 

58 

55 

40 

66 

45 

92. 

MIN 

28 

28 

9 

31 

24 

27 

32 

31 

33 

33 

22 

14 

23 

26 

11 

20 

32 

20 

21 

24 

9 

12 

20 

26 

35 

16 

26 

32 

23) 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 

55 

43 

42 

62 

70 

62 

40 

35 

57 

41 

29 

40 

49 

38 

42 

49 

49 

50 

55 

64 

21 
8 

42 

47 

57 

53 

39 

65 

52 

48, 

MIN 

27 

18 

10 

30 

40 

40 

30 

29 

31 

29 

15 

14 

25 

21 

15 

19 

31 

27 

30 

19 

6 

28 

24 

1 

15 

25 

23i 

S«e  r«I«reDce  i 


I  follo>lDg  StatlOD  iDdaz, 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1963 


Station 

Day  Oi  Month 

• 

I    1  2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

• 

HELENA 

MAX 
MIN 

25 

33 

60 
17 

34 

18 

47 

24 

62 
30 

75 
31 

43 

35 

41 

30 

51 
29 

46 

29 

33 
20 

37 
20 

52 
26 

44 

23 

40 

22 

44 

22 

55 

30 

50 
34 

58 

32 

63 

21 

29 
12 

37 

12 

50 

25 

53 
32 

67 
29 

35 
22 

59 
24 

49.0 
25.2 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

73 
36 

70 
40 

47 

21 

58 
21 

72 
25 

76 

30 

70 
39 

54 
36 

57 
26 

52 
42 

45 

29 

40 
16 

56 
24 

63 
28 

47 
24 

52 
23 

57 
32 

54 

32 

60 
28 

68 

29 

66 
31 

44 
14 

49 

23 

62 
26 

70 
38 

59 

30 

72 
28 

71 
53 

59.0 
29.4 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

57 
34 

62 
36 

41 
IS 

56 
25 

71 
37 

77 
44 

65 
42 

47 
34 

55 
34 

52 
41 

44 

27 

42 
18 

59 
26 

55 
31 

47 

23 

51 
23 

56 
33 

62 
33 

63 
35 

66 
38 

64 

23 

41 
1  3 

48 

29 

63 
33 

65 
43 

49 

26 

70 
25 

66 
52 

56.6 
31.3 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

43 

29 

46 

35 

35 
14 

44 

22 

59 
28 

69 
31 

63 
40 

40 
33 

49 

26 

48 

38 

42 
28 

38 
17 

49 

25 

47 

31 

40 
19 

41 

21 

52 
30 

63 
29 

60 
35 

62 

37 

58 
12 

33 
10 

46 
21 

48 

32 

59 
36 

43 

19 

55 
21 

59 
46 

49.3 
27.4 

MAX 
MIN 

57 
30 

56 
22 

27 
13 

44 
21 

59 
29 

68 
29 

61 
38 

41 

32 

48 

27 

45 

36 

46 
27 

34 
18 

47 
18 

47 
27 

38 
17 

43 
19 

53 
26 

64 
24 

59 
34 

62 
31 

59 
12 

34 
6 

50 
20 

50 
26 

63 
31 

46 
IS 

58 
14 

60 
34 

50.3 
24.3 

keo 

MAX 
MIN 

46 

31 

50 
34 

36 
18 

46 

23 

62 
26 

78 
30 

65 

39 

42 

36 

51 
25 

46 
41 

45 

30 

41 
19 

56 
26 

49 
28 

40 
22 

45 
23 

54 

30 

60 
28 

61 

30 

67 

32 

58 

20 

43 

12 

50 
26 

67 
27 

67 

33 

43 

27 

67 
26 

71 
50 

53.1 
28.3 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

48 
26 

31 

40 

9 

65 
29 

66 
24 

62 
27 

58 

32 

37 
31 

55 
32 

47 

33 

36 
16 

42 
12 

50 
24 

42 

25 

42 

12 

50 
19 

62 
31 

53 
20 

59 

22 

65 

26 

64 

6 

43 

3 

53 
26 

57 
23 

52 
34 

42 

13 

67 
24 

63 
31 

51.8 
22.9 

LEOLA 

MIN 

5  3 
35 

62 
39 

43 
19 

54 
19 

70 
22 

77 
26 

70 
32 

46 
36 

55 
25 

53 
42 

45 

30 

41 
16 

57 
26 

53 
30 

45 
16 

48 

23 

58 
27 

55 
25 

62 
29 

67 
29 

62 

25 

45 

10 

51 
20 

62 

26 

70 
38 

48 

28 

70 
26 

70 
53 

56.9 
27. S 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

43 

32 

50 
27 

37 
17 

52 
22 

66 

26 

79 
29 

52 
38 

41 

31 

51 
31 

46 

38 

38 
25 

42 

19 

68 
22 

47 
26 

41 

22 

45 

22 

54 
29 

50 
26 

62 
26 

67 
32 

44 

16 

42 
10 

50 
21 

59 
26 

68 
39 

42 

27 

70 
25 

66 
41 

52.2 
26.6 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

76 
39 

74 
43 

47 
22 

58 
24 

71 

25 

78 
30 

69 

35 

53 
34 

58 
29 

57 
43 

47 
31 

42 
16 

57 
26 

54 
26 

48 
21 

52 
22 

60 
29 

56 
32 

60 
32 

67 
32 

65 
28 

47 

15 

63 
24 

64 

26 

70 
37 

66 
30 

72 
30 

71 
52 

60.4 
29.7 

MALVERN 

MAX 
MIN 

45 
35 

53 
35 

44 

16 

55 
19 

71 
22 

78 
26 

70 
35 

50 
36 

56 
34 

51 
42 

45 
30 

45 

15 

68 

22 

53 
31 

48 
19 

49 
24 

50 
26 

50 
25 

61 

27 

66 
26 

63 
25 

46 

7 

51 
19 

61 

27 

69 
27 

50 
26 

70 
32 

70 
52 

56.4 
27.1 

MAMMOTH  SPR ING 

MAX 
MIN 

36 
24 

43 

22 

39 
9 

55 
23 

67 
21 

70 
24 

56 
36 

39 

32 

53 

30 

44 

34 

39 
20 

44 

9 

50 
'2 

44 
26 

38 
10 

45 
17 

52 
26 

52 
18 

61 

23 

67 

8 

37 
1 

50 
16 

50 
25 

54 

27 

41 
14 

58 

18 

52 
35 

49.6 
20.6 

MAR  I  ANNA  2  S 

MIN 

31 

34 

37 
12 

45 
21 

62 
28 

74 
30 

69 
39 

42 
34 

51 
32 

48 

39 

44 

26 

34 
19 

49 
17 

49 
16 

41 
14 

13 

63 
22 

54 

29 

59 
33 

62 
39 

60 
17 

36 
12 

51 

25 

63 
29 

62 
32 

53 

26 

58 
23 

65 
43 

52.9 
26.2 

MARKED  TREE 

MIN 

60 
26 

70 
29 

60 
38 

40 
33 

48 
29 

46 
36 

43 
29 

35 
18 

48 

26 

44 

27 

41 
19 

44 

19 

63 
26 

51 
25 

56 
36 

62 
31 

57 
14 

34 
6 

47 
21 

51 

26 

62 
36 

45 

23 

56 

19 

58 
41 

50.5 
26.3 

MIN 

29 

32 

46 

30 

57 
31 

70 
26 

70 
33 

61 
33 

37 
32 

55 

33 

49 

36 

37 
20 

40 
12 

62 
22 

60 
27 

42 
11 

47 
19 

52 
31 

50 
25 

62 
23 

64 
27 

60 
10 

42 

5 

47 
25 

56 
26 

57 
36 

61 
17 

66 
25 

64 

26 

52.9 
25.1 

MIN 

35 

37 

52 
19 

58 
27 

72 
32 

69 
32 

59 
39 

52 
34 

56 
34 

53 
40 

43 
22 

40 
18 

55 
19 

60 
27 

45 
24 

49 

23 

51 

33 

48 

31 

66 
27 

67 
29 

64 

23 

45 
10 

45 

26 

63 
25 

57 
40 

49 

26 

70 
27 

67 
42 

5S.J 
28.6 

MIN 

32 

39 

40 
19 

50 
15 

67 
22 

77 
24 

73 
42 

43 
36 

54 
18 

58 
31 

46 

29 

39 
15 

67 
20 

64 

28 

44 

21 

47 

20 

58 
23 

56 
32 

59 
34 

64 

27 

62 
23 

43 
9 

52 
7 

61 

22 

70 
16 

66 
31 

66 

30 

70 
33 

67.9 
24.9 

MOROBat  lock  and  Dam  8 

MIN 

39 

41 

65 
22 

46 

19 

53 
23 

69 
27 

78 

28 

51 

33 

44 

27 

57 
35 

69 
33 

35 
20 

40 
22 

57 
25 

52 
17 

48 

23 

50 
24 

58 
27 

48 

37 

59 
32 

61 
31 

34 
14 

45 

15 

53 
30 

63 

33 

70 
34 

50 

29 

69 

33 

94.7 
27.6 

MORR IL  TON 

MIN 

30 

36 

39 
18 

55 
23 

67 
26 

69 
29 

65 
41 

43 

35 

54 

35 

50 
40 

46 
31 

42 
18 

56 

26 

65 
31 

46 
19 

46 

21 

64 

32 

50 
26 

60 
29 

68 
34 

65 

20 

46 

9 

45 
22 

60 
27 

61 
34 

43 

25 

69 
25 

69 
45 

»4.I 

MIN 

35 

36 

49 

13 

61 
19 

73 
20 

77 
25 

69 
31 

48 

34 

56 

35 

50 

36 

43 

28 

41 

17 

68 
19 

54 

23 

46 

13 

60 
18 

55 
31 

49 
24 

62 
26 

68 
25 

61 
26 

46 

6 

46 
21 

64 
21 

64 

28 

51 
26 

71 
27 

66 
47 

96.8 
29.4 

MIN 

30 

39 
13 

51 
27 

62 
42 

62 
43 

50 
29 

39 
25 

48 

25 

40 
20 

25 
7 

42 
20 

35 
18 

33 
18 

35 
15 

39 
25 

42 

28 

40 

30 

32 
4 

35 
20 

52 

25 

39 
25 

36 
15 

63 
22 

53 
43 

44.2 

23.7 

MIN 

26 

10 

41 
10 

60 
29 

68 

30 

64 
34 

36 
32 

36 

32 

55 
32 

36 
20 

28 
14 

43 

15 

50 
27 

41 
15 

43 
17 

48 

23 

53 
28 

51 
26 

61 

27 

65 

9 

23 
6 

43 

10 

47 
24 

65 
25 

53 
15 

37 
15 

65 
25 

47 

30 

47.6 
21.6 

MOUNT A  IN  HOME  C  OF  ENG 

MIN 

24 

27 

41 

10 

38 
10 

59 

25 

65 
26 

64 

30 

36 
33 

36 

32 

53 

33 

39 
21 

29 
14 

43 
14 

49 
23 

41 
12 

39 
12 

45 
23 

62 
23 

51 
23 

60 
23 

66 
9 

23 
6 

42 
8 

51 
24 

54 

25 

54 
14 

38 
15 

64 
27 

46.9 

20.2 

MOUNT A  IN  VIEW  2  ESE 

MIN 

27 

34 

39 
10 

53 
24 

68 
30 

72 
44 

60 
36 

38 
33 

54 

33 

49 
38 

38 
23 

42 
14 

64 
27 

49 
27 

40 
16 

46 

17 

53 
30 

51 
27 

61 
29 

66 
30 

63 
11 

39 
5 

43 
28 

56 

26 

60 

39 

40 
17 

65 
17 

62 
39 

52.2 
26.2 

NaRROwS  DAM 

MIN 

34 

38 

61 
21 

51 
18 

59 
20 

74 
28 

76 
28 

60 

32 

43 
31 

67 

36 

47 

32 

34 
18 

43 

15 

67 
16 

67 
16 

49 
22 

52 
25 

57 
28 

49 
25 

61 
24 

68 
25 

41 

10 

46 
10 

46 
23 

63 
25 

68 
28 

55 
25 

73 
28 

55.0 
24.3 

MIN 

33 

35 

62 
19 

49 
21 

55 
26 

71 
34 

74 

36 

61 
28 

41 
26 

54 
34 

48 
30 

33 
12 

42 
21 

64 
24 

50 
24 

48 
22 

49 

32 

57 
32 

49 

30 

57 
27 

67 
29 

42 
12 

44 

21 

49 

26 

60 
32 

66 

25 

51 
24 

72 
50 

93.6 
27.3 

NEWPORT 

MIN 

28 

34 

35 
16 

44 

23 

61 
28 

74 

30 

59 
40 

40 

36 

50 
33 

46 

39 

41 

30 

42 
18 

53 
24 

45 
31 

38 
21 

43 
20 

53 
29 

51 
28 

61 
34 

67 
34 

57 

16 

38 
10 

44 

24 

54 

29 

61 
38 

40 

25 

60 
23 

58 
44 

50.0 
28.0 

NTMCnn  HAM 

niHnUU  UAH 

MIN 

30 

30 

52 
11 

44 

15 

60 

22 

70 
26 

71 
31 

48 

34 

41 
34 

56 

36 

62 
30 

52 
15 

43 
18 

60 
23 

48 
14 

44 
15 

48 

22 

56 
18 

51 

26 

62 
27 

70 
22 

35 
5 

50 
10 

43 
27 

63 
29 

60 
24 

46 
25 

71 
30 

52.7 
23.1 

MIN 

38 

45 

49 
22 

61 

23 

74 

26 

77 
29 

72 
37 

62 
34 

55 
28 

56 
43 

49 

30 

42 

19 

56 
25 

56 
27 

51 
22 

51 
25 

58 
33 

49 

33 

62 
27 

70 
27 

69 
33 

45 

15 

50 
23 

63 
26 

72 
32 

60 
29 

74 

30 

73 
55 

60.7 
29.9 

MIN 

34 

34 

44 

17 

56 
30 

68 
27 

68 
31 

57 
41 

41 

35 

53 
37 

48 
41 

42 
27 

45 
15 

54 
21 

47 
29 

45 

20 

49 
25 

53 
35 

61 
29 

57 

27 

70 
28 

64 
25 

47 
10 

41 
23 

60 
28 

59 
32 

46 
25 

73 
27 

67 
40 

53.5 
28.3 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

40 
28 

49 
34 

39 
13 

44 
21 

66 
22 

70 
23 

65 
37 

42 

32 

47 
24 

47 
36 

41 
27 

37 
11 

47 

22 

47 
28 

42 
17 

41 

20 

50 
27 

53 
26 

60 
34 

62 
32 

60 
11 

32 
8 

48 

23 

47 

29 

56 
29 

42 
16 

55 

20 

57 
48 

49.1 
25.0 

MAX 
MIN 

45 
32 

50 
34 

46 
13 

57 
20 

71 
24 

69 
27 

64 

37 

43 
34 

56 
36 

50 
41 

45 

25 

43 
17 

56 
25 

64 
26 

47 
16 

51 
22 

55 
32 

52 
22 

59 
23 

70 
27 

68 
21 

48 
10 

40 
21 

64 

23 

62 
31 

47 

21 

74 
26 

70 
42 

55.5 
25.9 

MIN 

50 
13 

70 
47 

70 
38 

53 
18 

37 
12 

52 
19 

33 
16 

39 
-  1 

51 
11 

41 
16 

45 
5 

49 
16 

45 

10 

59 
22 

61 
17 

40 
16 

65 
16 

60 
25 

PERRYV I LLE 

MAX 
MIN 

45 
30 

54 
38 

42 
12 

60 
18 

67 
22 

76 
30 

70 
40 

44 

35 

55 
35 

50 
40 

45 

28 

42 

15 

57 
21 

55 
25 

46 
13 

48 

22 

58 
28 

52 
24 

62 

23 

70 
22 

55 
20 

47 
6 

43 
18 

63 
25 

58 
30 

45 
25 

70 
25 

57 
44 

54.8 
25.5 

PINE  BLUFF 

Max 

MIN 

65 

35 

65 
37 

39 
21 

52 
24 

64 

25 

80 
35 

71 
42 

46 

39 

55 
26 

50 

25 

46 

26 

42 

20 

58 
26 

56 
32 

44 

27 

46 

27 

57 
33 

54 

35 

63 
35 

67 

35 

60 
22 

45 
16 

54 
28 

60 
31 

71 
41 

60 
30 

69 
28 

72 
52 

57.5 
30.5 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 
35 

61 

30 

37 
21 

49 
24 

62 
27 

78 
32 

53 
39 

40 

30 

52 
26 

46 

39 

39 
27 

40 
20 

57 
27 

47 
31 

41 
26 

44 

27 

64 

31 

60 
32 

62 
33 

66 
34 

51 
23 

45 
16 

53 
26 

56 
29 

69 
40 

42 
29 

67 
27 

71 
41 

53.5 
29.3 

POCAHONTAS  I 

max 

MIN 

37 
25 

45 

30 

9 

45 

18 

59 
20 

72 
24 

58 
38 

41 

31 

47 

20 

43 
32 

39 

27 

41 

9 

49 

14 

43 

23 

37 
20 

42 
16 

51 

23 

51 
20 

64 
26 

61 
25 

58 

9 

49 
12 

48 

25 

55 
26 

39 
15 

56 
20 

51 
41 

48.7 
21.5 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

43 
31 

74 
40 

65 
21 

39 
21 

49 

23 

63 
30 

31 

31 

43 
27 

38 

31 

21 

21 

28 

50 
26 

43 

22 

48 

22 

28 

40 
35 

59 
36 

65 

31 

33 
17 

40 
17 

51 
29 

61 

32 

66 

33 

45 
24 

63 
28 

52.8 
27.6 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

51 
28 

65 
51 

51 
18 

51 
17 

65 
25 

72 
29 

68 
29 

51 
33 

w 

46 

36 

45 
28 

35 
17 

52 
22 

50 
26 

46 

22 

46 

21 

53 
29 

60 
30 

65 
27 

63 
28 

62 
29 

39 
12 

45 
29 

68 
26 

66 
34 

59 
28 

66 
26 

66 
45 

54.5 
27.9 

S««  r«fer«BC«  &ot«a  follo«lB<  Station  \tui»x. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ConHnued 

Day  Oi  Month 

srage 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ROGERS 

MAX 
MIN 

60 
31 

57 
30 

46 
11 

60 
31 

73 
30 

68 
44 

59 
30 

34 
28 

62 
32 

50 

32 

32 
10 

41 
11 

50 
22 

45 

25 

47 
17 

53 
22 

53 
22 

53 
27 

52 

30 

66 
31 

50 
8 

42 
8 

45 
29 

58 
21 

54 

39 

43 
14 

28 

53 
34 

24.9 

ROHKER  2  NNE 

MAX 
MIN 

71 
37 

69 
33 

52 
21 

49 
22 

64 
26 

75 
29 

70 
41 

43 

37 

57 
41 

54 
40 

47 
26 

37 
21 

56 
28 

64 
32 

45 
23 

54 

22 

56 
27 

65 

67 
36 

53 
35 

69 
22 

36 
15 

52 
24 

32 

32 

32 

26 

69 
37 

29.5 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

40 
31 

51 
36 

42 
15 

56 
21 

70 
25 

69 
27 

61 
42 

45 
34 

53 
35 

50 
40 

44 

28 

44 

15 

57 
22 

54 
27 

53 
15 

45 
20 

54 
31 

50 
25 

60 
23 

73 
25 

69 
19 

47 

8 

45 
21 

63 
27 

60 
31 

23 

26 

70 
42 

26.3 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

43 
25 

68 
34 

62 
20 

37 
19 

54 
23 

60 
29 

68 
40 

44 

34 

45 

23 

55 
30 

46 

30 

45 

20 

38 
20 

56 
28 

48 
24 

41 

23 

47 

28 

55 
28 

56 
34 

69 
34 

64 

22 

30 
11 

38 

17 

54 

32 

55 
31 

31 

23 

63 
25 

26.4 

SEARCV 

MAX 
MIN 

40 
30 

50 
29 

37 
16 

51 

22 

63 
25 

73 
29 

55 
39 

39 
37 

53 
34 

49 
40 

44 

29 

41 
17 

57 
21 

51 
30 

45 
20 

44 

21 

65 
29 

53 
28 

63 
30 

68 
31 

57 

I'' 

43 

9 

45 

22 

60 
26 

65 
32 

43 
24 

62 
23 

59 
46 

27!l 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

51 
32 

54 
35 

39 
17 

55 
22 

57 
30 

79 
33 

58 
41 

44 
31 

55 
25 

52 
40 

44 

29 

41 
15 

57 
24 

51 
29 

41 
28 

45 

20 

56 
30 

49 

29 

62 
29 

66 
34 

50 
22 

43 
9 

50 
21 

26 

38 

26 

23 

69 
31 

27.5 

SILOAH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

60 
33 

54 
23 

47 
11 

59 
31 

74 

28 

63 
36 

60 
32 

41 

29 

52 
34 

40 

33 

34 

13 

42 
10 

51 
19 

43 
21 

50 
20 

51 
25 

53 
24 

66 
26 

50 
28 

70 
26 

69 
10 

43 

2 

46 

28 

59 
19 

50 
33 

15 

29 

69 
33 

24^1 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

55 
32 

57 
36 

36 
19 

45 
24 

61 
28 

77 
33 

73 
38 

49 

37 

50 
30 

50 
41 

45 

29 

40 

20 

56 
26 

54 

30 

44 
24 

45 
25 

64 
38 

50 
36 

60 
32 

65 
36 

53 
22 

42 
16 

48 

27 

66 
29 

68 
39 

64 

27 

64 
25 

72 
31 

55.1 
29.5 

STUTTGART   9  ESE 

MAX 
MIN 

41 

26 

61 
32 

52 
17 

36 
18 

44 

26 

62 
29 

74 
32 

43 
35 

39 
28 

51 

32 

45 
29 

33 
19 

36 
20 

53 
28 

46 
23 

39 
22 

46 
24 

54 
31 

61 
31 

58 
33 

63 
21 

30 
13 

39 
16 

47 

28 

54 

31 

65 
28 

38 
24 

60 
27 

48.  6 
25.8 

SU8IAC0 

MAX 
MIN 

45 
31 

49 
35 

43 
13 

55 
22 

67 
27 

65 
36 

51 
39 

45 

33 

55 
34 

49 

39 

44 
24 

42 
16 

31 

52 
27 

47 
20 

50 
21 

53 
31 

52 
28 

58 
28 

70 
31 

65 
19 

46 

9 

43 
22 

62 
24 

66 
33 

44 

23 

7  3 
26 

70 
42 

27.3 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
39 

65 
34 

47 
24 

61 
26 

71 
31 

76 
38 

61 
39 

44 

33 

58 
29 

54 
42 

42 

23 

40 
19 

57 
27 

51 
30 

48 
25 

53 
26 

69 
35 

48 
39 

65 
32 

68 
33 

54 
28 

44 
19 

50 
30 

64 

29 

70 
40 

50 
32 

34 

67 
45 

31.5 

WALORON 

MAX 
MIN 

64 
34 

64 
39 

48 
15 

63 
25 

73 
24 

70 
26 

62 
41 

43 
35 

58 
36 

55 
41 

44 

23 

42 
19 

57 
16 

55 
29 

48 
14 

51 
20 

53 
33 

51 
24 

57 
23 

70 
24 

69 
23 

51 

8 

50 
21 

66 
20 

55 
30 

24 

23 

70 
43 

ll'.2 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

38 
28 

45 
22 

33 
12 

45 

22 

61 
25 

71 
29 

46 

36 

36 
28 

49 
26 

42 

32 

36 
22 

41 
14 

50 
19 

43 
25 

35 
16 

42 
19 

51 
28 

52 
26 

52 
32 

64 
28 

26 
1  1 

36 
9 

47 

22 

48 

28 

63 
32 

35 
18 

55 
21 

54 

36 

23.7 

WARREN 

MAX 
MIN 

75 
36 

73 
35 

43 

20 

49 
21 

68 
24 

79 
30 

72 
40 

46 

38 

57 
24 

55 
42 

45 
31 

43 
19 

58 
25 

53 
32 

46 

22 

48 

23 

60 
28 

63 
33 

62 
32 

66 
35 

60 
29 

45 
14 

52 
23 

54 
26 

71 
40 

65 
32 

69 
26 

69 
60 

29I7 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

58 
31 

60 
35 

36 
15 

45 

30 

60 
28 

58 
30 

71 
40 

50 
33 

50 
32 

51 
40 

43 
28 

35 
19 

48 

27 

47 
30 

41 
20 

38 
20 

63 
22 

52 
27 

67 
36 

61 
38 

59 
1  6 

31 
10 

49 

49 
46 

65 
37 

50 
22 

21 

56 
46 

51.4 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

48 
27 

58 
25 

39 
13 

51 
25 

65 
43 

64 
48 

57 
30 

31 
25 

48 
26 

43 
30 

31 
12 

38 
13 

50 
21 

44 

20 

39 
19 

43 
20 

44 
28 

46 
33 

54 
34 

53 
35 

63 
7 

39 
7 

38 

28 

50 

49 

40 

64 

62 
33 

48.6 
25.0 

WYNNE 

MAX 
MIN 

40 
26 

50 
38 

39 
22 

46 

23 

56 
37 

70 
32 

68 
26 

60 

36 

48 

28 

48 
8 

45 

22 

40 
25 

60 
28 

54 

54 
24 

60 
28 

63 
30 

56 
13 

35 
4 

62 
19 

65 
26 

43 
18 

58 
10 

58 
36 

52.5 
24.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLAltELY  MOUNTAIN 

EVAP 

.09 

.04 

.05 

.07 

.05 

.05 

.03 

.08 

.15 

.  14 

WIND 

44 

15 

94 

20 

18 

27 

51 

50 

18 

29 

57 

87 

34 

37 

33 

32 

32 

17 

12 

34 

59 

56 

27 

24 

29 

58 

36 

55 

1085 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.00 

.02 

.11 

.08 

.14 

.11 

.02 

.14 

.21 

.05 

* 

.23 

.09 

.03 

.05 

.18 

* 

.  19 

.03 

.09 

.15 

.  10 

.21 

3  2.40 

WIND 

34 

43 

117 

21 

15 

12 

53 

53 

15 

23 

111 

85 

38 

43 

54 

33 

21 

3 

18 

37 

89 

85 

25 

29 

37 

83 

33 

128 

1338 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.20 

.10 

.07 

.04 

.12 

.00 

« 

♦ 

* 

* 

.42 

.17 

♦ 

* 

.  14 

WIND 

12 

64 

25 

13 

27 

42 

22 

22 

8 

30 

8 

46 

24 

27 

31 

22 

24 

34 

14 

17 

44 

32 

24 

23 

20 

34 

14 

67 

7.70 

MAX 

54 

44 

62 

60 

39 

57 

52 

52 

66 

MIN 

36 

37 

35 

40 

39 

43 

32 

36 

42 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.01 

.01 

.01 

* 

* 

.11 

* 

* 

.16 

♦ 

.19 

« 

* 

« 

.09 

.04 

♦ 

.01 

.08 

B  .90 

WIND 

36 

12 

20 

12 

9 

7 

11 

13 

5 

15 

11 

21 

15 

12 

7 

29 

18 

10 

7 

8 

29 

16 

10 

4 

11 

13 

17 

34 

412 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

29 

20 

25 

.05 

.02 

.06 

.04 

.  10 

.08 

.07 

.08 

.07 

.04 

.05 

.08 

.15 

.07 

.02 

.01 

.03 

.08 

.  10 

.02 

WIND 

1 

2 

4 

10 

9 

12 

10 

39 

24 

24 

18 

23 

36 

10 

5 

14 

13 

49 

14 

5 

7 

10 

14 

44 

13 

484 

MAX 

46 

46 

54 

51 

46 

45 

52 

55 

54 

48 

55 

54 

59 

67 

66 

48 

45 

59 

61 

59 

66 

65 

54.6 

MIN 

46 

39 

39 

43 

38 

32 

35 

37 

35 

35 

38 

37 

37 

40 

37 

32 

38 

35 

39 

37 

35 

48 

37  .8 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.15 

.04 

♦ 

.  12 

« 

* 

.  50 

.09 

.00 

.10 

* 

* 

♦ 

.37 

.46 

B  2.33 

WIND 

34 

35 

164 

42 

31 

5 

65 

74 

22 

33 

103 

147 

122 

83 

71 

56 

30 

13 

38 

36 

125 

98 

70 

66 

51 

95 

105 

195 

2009 

r0f«r«DC«  ootfli  follovlog  Btatloa  Iiulex. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
FEBRUARV  1963 


Day  of  month 


27    28    29    30  31 


BLYT HEVILLE 

CONWAY 

CORN  I NG 

CROSSETT  7  S 

DEVILS  KNOB 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FAYETTEVILLE  FAA  AIRPORT 

FORT  SMITH  WE  AIRPORT 

GRAVETTE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 
HOT  SPRINGS  1  NNE 
JONESBORO 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MARIANNA  2  5 
MARKED  TREE 


PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

ROGERS 

SEARCY 

STUTTGART  9  ESE 
TEXARKANA  WB  AIRPORT 


WALNUT   RIDGE   FAA  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Pievailing 

Peicent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

iastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MI  DNIGHT 
CST 

6:00  A 
CST 

NOON 
CST 

6,00  P 
CST 

o 
H 

60-10 

01 

A 

50-99 

66I-00T 

200 
and  over 

Total 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

ENE 

21 

8.0 

33 

SW 

27 

65 

75 

51 

51 

4 

2 

2 

1 

0 

0 

9 

55 

6.3 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

NNE 

12 

8.9 

38 

S 

27 

68 

75 

46 

50 

2 

4 

2 

0 

2 

0 

10 

60 

5.5 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

NE 

10 

9.3 

67 

76 

52 

53 

2 

3 

4 

0 

1 

0 

10 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


JASPER 

jeSSlEVlLLE 
'  JONESBORO 
' KEISEB 


KINGSlAND  3  SS 
LAKE  CITY 
LAKE  MAUHELLE 
LANGLEy 


I  3362  LONOKE 


,  3998  CRAIGHEAD 
,  <.OlO  PULASK  I 
I  '■060  PIKE 


LEAD  HILL  I  *i06  eOONE 

LEE  CPEEK  guard  STAriON  '.116  CfiAWFORD 
LEOLA  '.13A  GRANT 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  '.JftB  PULASKI 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT     '.2So'  PUL  ASK  I 


LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA    3  N 
MAGNOLIA  ^  H 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
HAUMEE 


't572  FULTON 
*63e|  LEE 
4654  POINSETT 
<.666j  SEAHCV 
'.696  SEAflCT 


STATION 

d 
Q 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

ei 
u 

SPECIAL 

ABBOTT 

0006 

SCOTT 

35  04 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 

0064 

LAWRENCE 

35  54 

7A 

RUBY  B.  OWENS 

ALUM  FORK 

34  48 

92  52 

78C 

5P 

5P 

C 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

34  47 

93  29 

854 

c 

REBA  Y.  SWAIM 

AMITY  3  NE 

34  17 

ANTOINE 

0178 

PIKE 

34  02 

265 

OWEN  B.  HENDRlx 

APLIN   1  W 

oiae 

PERRY 

34  56 

400 

6P 

HOBAHT  WATTS 

35  25 

92  53 

522 

c 

JOHN  A>  JONES 

ARK AOELPH I  A 

34  07 

93  03 

20G 

6P 

c 

ARKANSAS  CITY 

33  37 

ASHOOWN 

0286 

LITTLE  RIVER 

33  40 

329 

SH  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

ATHENS 

0300 

HOWARD 

34  19 

960 

7A 

ARRA  D.  PARKER 

AUGUSTA 

35  18 

91  22 

216 

^P 

c 

35  16 

91  34 

230 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

35  49 

571 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

batesville  l  and  0  NO  1 

0460 

INDEPENDENCE 

35  45 

5F 

HELEN  GARRISON 

BEAVER  0AM 

0524 

CARROLL 

use 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

7'  35  04 

91  53 

250 

c 

MARVIN  MORRISON 

7  36  09 

90  36 

296 

B>  B>  HAMMOND 

7  35  26 

221 

P.  M.  BRECKENR lOGE 

BENTON 

0562 

SALINE 

6  34  33 

285 

5P 

ETTA  C.  BURKS 

BENTONVILLE 

0586 

BENTON 

1295 

6P 

EARLE  L.  BROWNE 

7  36  26 

93  37 

11501 

7; 

c 

OAViD  L*  STIDHAM 

3  34  29 

93  56 

UOO 

7A 

7i  36  07 

259 

7A 

blakElv  mountain  DAH 

0  764 

GARLAND 

1 

31  34  36 

426 

8A 

8A 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  0AM 

0  79  8 

YELL 

455 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

3  33  41 

93  09 

360 

7A 

5  35  56 

69  55 

252 

6P 

7A 

FRED  GREENHELL 

1   35  12 

600 

c 

BOONEVILLE  7  NE 

0826 

LOGAN 

1   35  13 

730 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BDONEVILLE  6  NNE 

0827 

LOGAN 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

1   35  09 

93  55 

511 

7P 

7A 

c 

CLEO  £.  YANOELL 

7  35  39 

92  26 

1200 

c 

3  33  52 

235 

7Aj 

Eunice  ingersoll 

BRANCH  4  NW 

0867 

FRANKL IN 

1   35  21 

4  70 

^ 

u  s  SOIL  cons  service 

BRANCH  3  SW 

0888 

FRANKL  IN 

500 

c 

u  s  SOIL  cons  service 

7   34  53 

91  12 

205 

R ICHaRO  K ■  WE  1 S 

7   35  52 

93  30 

7  36  22 

460 

u  s  CORPS  OF  Engineers 

buroette 

1052 

MISSISSIPPI 

240 

6P 

G.    A.  hale 

CABOT  4  SW 

1102 

PULASK  J 

1    34  57 

269 

5P 

8*  M.  WALTMER 

7  36  07 

92  06 

AUSTIN  D>  HARK.  1 S 

3   33  36 

92  49 

M 1 XON  M*    BA I LE  Y 

3   33  35 

155 

C 

CARLISLE   1  SW 

1224 

LONOKE 

235 

8A 

JOHN  L.  TAIT 

CARPENTER  DAM 

1218 

GARLAND 

3   34  27 

c 

AftK   POWER   AND   LIGHT  CO 

7    34    4  1 

91  18 

1  72 

1    35  28 

93  26 

436 

6P 

640 

CLINTON 

1492 

VAN  auREN 

7   35  35 

510 

EARL  B.  RIODICK 

CO«BS  3  SE 

1574 

MADI SON 

c 

MAUDE  C.  BRASHEARS 

7  36  05 

93  18 

2166 

I   35  05 

92  26 

5P 

Clarence  s>  williams 

7  36  24 

293 

6P 

C  H 

COVE 

1666 

POLK 

4   34  26 

1050 

JOE  C.  ALLEN 

CR0S5ETT   7  S 

1730 

ASHLEY 

U  S  FOREST  SERVICE 

I   34  42 

92  27 

350 

WALTER  C •    1 1  MM  1 NG 

91  35 

6P 

CUMMINS   PRISON  FARM 

3   34    1  5 

700 

c 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

1829 

FAULKNER 

705 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

YELL 

1   35  03 

370 

1835 

1    35  04 

93  24 

c 

V  S  SOIL  CONS  SERVICE 

13513 

93  09 

JACK  £ .  BURK  S 

4  34  02 

420 

5P 

o«  Tucker  vasser 

DERMOTT 

1960 

CHICOT 

2   33  31 

L.    W.  WILSON 

DES  ARC 

1968 

PRAIRIE 

20'. 

5P 

C.   J.  RISTER 

1   35  43 

93  24 

2350 

5P 

CHRISTINA  8.  OICKET 

4   34  07 

94  02 

422 

2  33  53 

6P 

C  H 

TRAVIS   C>  KEAHEY 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2  300 

UNION 

3   33  1  3 

MIO 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUDORA 

2355 

135 

6P 

J.   H.  FONOREN 

CARfloV 

7   36  24 

93  44 

1465 

6P 

C  H 

7  36  05 

91  37 

490 

FATETT£V1LL£    FAA  AP 

7   36  00 

1253 

HID 

MIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAyETTEVILLE  £»P  5IA 

24'.4 

WASHINGTON 

1   36  06 

12  70 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FOPDYCE  6  W 

2540 

DALLAS 

3  33  49 

260 

SP 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

FOREMAN 

LITTLE  R 1 VER 

4   33  43 

94  24 

400 

C 

LESLIE  P«  CALLENS 

5  35  01 

90  47 

261 

c 

THOMAS  A.  MOORE 

1   35  20 

MIO 

FORT    SMITH   WATER  PLANT 

2576 

CRAWFORD 

1    35  39 

793 

5P 

JAMES  L,  CRISTEE 

Fulton 

26T0 

HEMPSTEAD 

4   33  37 

260 

INA  J.  LOGAN 

7   35  07 

91  26 

200 

BESS  1 E  E*  AKERS 

7   35  59 

92  43 

595 

547 

SA 

GRAVELLY 

2922 

YELL 

496 

WILLIE  PENDERGRASS 

gravetie 

2930 

BENTON 

1250 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  ESE 

93  22 

1300 

1   35  13 

94  15 

516 

GREERS   FERRY  DAM 

2978 

CLEBURNE 

7  35  3  1 

92  00 

527 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GUROON 

3074 

CLARK 

3  33  55 

210 

ROY  S.  ROBBS 

91  46 

6P 

7   36  19 

91  29 

362 

c 

HARR I  SON 

7    36  14 

93  07 

1150 

6P 

bea  gray  BEENE 

HARRISON   FAA  AIRPORT 

3165 

BOONE 

93  09 

13  70 

MID 

MID 

U   S   FED  AVIATION  AGENCY 

HEBER  SPRINGS  3  SW 

3230 

CLEBURNE 

7  35  26 

92  03 

C 

wavne  stark 

HECTOR 

3235 

POPS 

1   35  28 

92  56 

555 

JANE  LARkEY 

HELENA 

3242 

PHILL IPS 

200 

7* 

CHARLEY  M,  FfllDDELL 

HOPE  3  NE 

3428 

HEMPSTEAD 

3  33  43 

93  33 

375 

5P 

8a  C 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

3436 

MONTGOMERY 

3   34  22 

avadellE  whisEnmunt 

HORAT 10 

SEVIER 

4   33  56 

94  22 

337 

EL  1 2ABETM   W.    FR IDAY 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

GARLAND 

3  34  31 

93  03 

710 

5P 

U    S  NATL    PARK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

3540 

MADISON 

7  36  05 

93  44 

1453 

MAY    PEARL  MARKLET 

HUTTIG  DAM 

3556 

3   33  02 

92  OS 

C 

u  5  CORPS  OF  Engineers 

STATION 


345  SS,  7A 
232     6P  6P 


36  25 
35  42 
34  10 


34  23 

36  29 

34  44 

35  32 

35  54 

36  03 


92  35 
92  14 

92  19 

93  05 
90  43 
93  14 


I  W.    E.  MCDOWELL 
I  JAMES   S.  VAUGHAN 

LURA  B.  SYKES 

BENEDICTINE  SISTERS 
;  UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

R.  A.  WALLER 
ARKANSAS  FORESTRY  COHH 
THESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
MABEL  L.  FORRESTER 

ETHEL  PUMPMREY 

CLOSED  10/23/62 

pierce  a.  reeder 
u  s  weather  bureau 
little  rock  waterworks 

lola  i.  dollar 
james  c.  hodges 
EARlE  e.  graham 
southwestern  g  and  e  cc 

RADIO  STAT  ION  KBOK 

JOHN  H,  MCKEE 
THOMAS   J.  ASHLEY 
CHARLES  T.  BAKER 
MINNIE  HORTON 
HELEN  E*  ADAMS 


I  DUIUGB  CODI:     1.  UtXANSAB    3.  IJSSISSIPPI    3.  OUACHITA    4.  &TD    8.  SAIHT  FRAKCIS    9.  ULZn    7.  WHITE 


MELBOURNE 
MENA 

MONTICELLO  3  S 
MONTROSE 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 


I  MORR 


LION 
IDA 

MAGAZINE 
AIN  HOME    1  NNW 
AIN  HOME   C   OF  ■ 


NATHAN  4  WNW 

NEWHOPE    3  E 
I  NEWPORT 
I  NIMROO  0AM 
I  NOR FORK  0AM 

ODELL   3  N 

ODEN  2  W 

OKAY 
; OSCEOLA  2  NNW 
I OWENSVILLE 

I  OZARK 
OIONE 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 
PARIS  4  WSW 


parthenon 
pelsor 
perryv ille 

pine  bluff 
pine  bluff  i 
pine  rioge 


PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 
PYATT 


ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  I 
SALEm 


SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SlLOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  3  WSW 


STAR  CITY 
STORY 
STUTTGART 
STUTTGART 


TEXARKANA   we  . 
WALDRON 
WALNUT    RIDGE  I 

WARREN 
WEST  FORK 
WEST  MEMPHIS 
WHEEL ING 
WHITE  ROCK 


IZARO 
POLK 
DREW 

ASHLEY 
CALHOUN 


4938  CONWAY 
4968  MONTGOMERY 
5010  LOGAN 
5036  6AKTER 
S03BI  BAXTER 

I 

]  50461  STONE 
5072|  FRANKL  IN 

!  5110;  PIKE 

'  5112  HOWARD 
5114.  HOWARD 

5156.  HOWARD 
1  5174  PIKE 
;  5186  JACKSON 

5200,  PERRY 

5226|  BAXTER 


5354,  WASHINGTON 
5358'  MONTGOMERY 
5376.1  HOWARD 
54601  MISSISSIPPI 
549e|  SALINE 

5508'  FRANKL IN 
5514i  JOHNSON 
5562  GREENE 

5576  LOGAN 

5577  LOGAN 


5754 

5756  JEFFERSON 

5760  MONTGOMERY 

5620  RANDOLPH 

5666  ASHLEY 

5906  NEVADA 

5910  NEVADA 

5970  MARION 

6005  LOGAN 

6007  FRANKLIN 

6006  LOGAN 
6016  MILLER 
6102  HOT  SPRING 
6246  BENTON 


6253  DESMA 
6352  POPE 
6376  . 


6403  FULTON 

6506  WHITE 
,  6566  GRANT 
.  6586  VAN  BUREN 

6624  BENTON 

6768  DALLAS 

6804  LAFAYETTE 
6820  L  INCOLN 
6B90  MONTGOMERY 


6920 

6926  LOGAN 
7036  COLUMBIA 
7048  MILLER 
7488  SCOTT 
7530  LAWRENCE 

7582  BRADLEY 
7694  WASHINGTON 
7712  CRITTENDEN 
7744  FULTON 
7772  FRANKLIN 


5160  CRAWFORD 


34  37 

35  29 

35  36 

36  03 
35  16 
35  16 

35  16  ' 

34  46 

35  57 


36  14 

35  17 
35  21 


94  15 

91  48 

91  29 

92  27 


93  36 

93  41 

92  23 

92  23 


93  52 
93  50 

91  17 

93  10 

92  15 

94  24 

93  46 
93  53 
69  59 


93  50 
93  27 
90  29 
93  43 
93  48 

90  35 
93  57 
93  15 

93  06  ; 
92  fia  I 

92  01 

91  56 

93  54 

90  59 

91  30 

93  23 


35   16       93  06 


27       92  21 


33  54 

33  22 


26       91  25 


OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 


205  MID  MID 


I  07  1387 


SS 

5P 

5P 

6A 

5P 

7A 

6P 

7A' 

7Al 
7A| 

7  a' 

7A' 

7a' 

7A 

SS 

MIO 

MID 

51 

MID 

6P 

5P 

1    35  38       94  23 


WiLLA  H.  GRAHAM 
RICHARD  W.  ST.  JOHN 
RADIO  STATION  KHBH 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
U  £  CORPS  OF  ENGINEERS 

PERRY  D.  MALLETT 
WILLIAM  E.  BLACK 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
RADIO  STATION  KTLO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NELL  A.  TAPLEY 

HENRY  G.  ARVIN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  j 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE  | 

EDNA  J.  WESTFALL 

ELSIE  F.  WARD 

LEVI   W.  TIMS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


MRS.  GUY  E.  COOK 

BURNS  WAKEFIELD 

C>  W.  MELSON 

RADIO  STAT  ION  KDRS 

FRANK  TAYLOR 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PAULAMAY  G.  LEWIS 
BOMAR  K.  HANSARD 
ETHEL  CARLTON 
DOYNE  J.  CURTIS 
A.O.  HOLBROOK 


U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
O.    N,  CUNNINGHAM 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

LULA  M.  WEEKS 

BONNY  L.  ALLEN 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

HOWARD  FOWLER 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
WM.  w.  SPAULDING 
U    S  FISH   AND  WILDLIFE 
WILLIAM  S.  BUCKLEY 
ALGER  6.  POMEROY 

ADAM  C.  MELTON 
.  ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
REEDIS  ALLEN 
JOHN  BROWN  UNIVERSITY 
MATTIE  0.  MIZELL 

HUBERT  BAKER 
ARKANSAS   FORESTRY  COMM 
NORA  L.  MAYBEffRY 
GEORGE  L.  CLARK 
UNIVERSITY  OF  I 


NEW  SUBIACO  ABBEY 
IDELLA  0.  NORWOOD 
I  U  S  WEATHER  BUREAU 
WILLIAM  0.  6IVENS 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

CHARLEY  L.  SHARP 

EFFIE  D.  LITTLE 

W  MEMPHIS   UTIL  COMM 

THOMAS   W.  CONE 

U  S  FOREST  SERVICE 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI lmatologi8t  at  Weather  Bureau  Airport  Station  Box  1819  Little 
Bock,   Arkansas,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 
Divisions,  as  used  in  "Cllmatologlcal  Data**  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  precipitation  and  evaporation  In  inches    and  wind  movement   in  miles 

Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65*  F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind-  Table, 
Moraals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  -Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
■ay  result  in  apparent  inconsistencies   in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation-  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table-  and  snowfall  in  the  -Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,   H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C      Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H       "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.      Omission  of  data   in  any  month   indicates  no  snowfall   and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J      -Supplemental  Data**  Table. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


No  record  in  the  '*Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperatiire"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

No  record  In  the  •'Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   -Snowfall  and  Snow  on  Ground**  Table; 
and  the  Station  Index. 
-I-       And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest   observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not   equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount   included   in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B       Adjusted   to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  I  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value   is  entered,    less  than  10  days  record   is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS       This  entry   in  time  of  observation  column  In  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,  an  amount  too  small   to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIHATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office,   Washington,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  *^ubBtatlon 
History-  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  Information  for  regular ^Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of  Local  Cllmatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government   Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 


Station 

Terr 

peraturo 

Precipitation 

•  1 
o  E 

<  S 

Average 
Minimum 

a 
< 

Departure 
From  Normal 

J 

o 
0 

S 
i 
"* 

a 

Degree  Days 

No.  of  Doyi 

Total 

_ 
•  1 

5  F 

8- 1 

a  u. 

- 
- 

O 

1 
a 

.  Sleet 

No.  ot  Doyt 

Ma«. 

Min. 

Total 

o 

on  Ground  j 

1 
a 

• 

• 

1.00  or  More 

5! 

s. 
Si 

0  i 

Si 

SOUTHWEST 

ASHOOWN 

75.2 

42.9 

59.1 

87 

30 

28 

7  + 

211 

0 

0 

3 

0 

5.30 

!  .66 

1 

.0 

0 

7 

3 

3 

73.5 

42.6 

58.1 

68 

3 1 

24 

248 

0 

0 

5 

0 

5.73 

1.50 

11  + 

.0 

0 

9 

3 

2 

OIERKS 

73.3 

40.0 

56.7 

86 

31  + 

21 

6 

281 

0 

0 

8 

0 

6.42 

1.87 

.0 

0 

7 

3 

HOPE   3  NE 

73.0 

45.7 

59.4 

6.2 

212 

0 

0 

4 

0 

3.67 

-  1.14 

1  .  74 

.0 

0 

5 

2 

1 

MOUNT  IDA 

71.5 

55.5 

86 

31  + 

23 

5 

317 

0 

0 

8 

0 

6.39 

1.21 

1.77 

.0 

0 

8 

2 

71.6 

38.0 

54.8 

86 

29 

22 

5 

321 

0 

0 

9 

0 

6.17 

2.06 

.0 

0 

5 

3 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

70.0 

41.9 

56.0 

86 

29 

23 

5 

0 

0 

4 

0 

1 .95 

T 

0 

8 

3 

3 

OKAY 

74.8 

45.6 

60.7 

86 

31  + 

29 

6 

179 

0 

0 

2 

0 

6.40 

.70 

1 .60 

.0 

0 

g 

3 

2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

72.0 

60.  3 

85 

31  + 

32 

6 

0 

0 

0 

2.38 

-  2.35 

.56 

25 

T 

T 

5 

8 

1 

0 

DIVISION 

57.8 

4.6 

5.2  3 

.48 

T 

SOUTH  CENTRAL 

73.8 

45.3 

59.6 

86 

2  9 

29 

213 

0 

0 

3 

0 

5.69 

1 

.0 

0 

7 

3 

3 

CAMDFN  1 

75.7 

44.9 

60.3 

5.6 

88 

31 

29 

6 

187 

0 

0 

0 

4.28 

-  .91 

1.63 

1 

.0 

0 

7 

4 

1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

73.3 

44.5 

58.9 

3.3 

227 

0 

0 

4 

0 

3.00 

-  2.30 

1.18 

2  5 

.0 

0 

5 

2 

1 

FORPYCE  6  W 

73.3 

46.9 

60. 1 

89 

31 

28 

6 

190 

0 

0 

3 

0 

4.37 

1.30 

16 

.0 

0 

9 

3 

1 

MAGNOL 1  A   3  N 

74.7 

4  5.8 

60.3 

4.0 

87 

31 

28 

7 

195 

0 

0 

4 

0 

3.86 

-  .45 

1  .45 

1 

.0 

0 

8 

2 

1 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

73.3 

43.0 

58.2 

86 

31 

27 

5 

238 

0 

0 

8 

0 

3.04 

1.35 

1 

.0 

0 

7 

1 

1 

PRESCOTT 

70.6 

42.6 

56.  7 

2.0 

84 

30 

25 

5 

270 

0 

0 

4 

0 

4.91 

-  .01 

1.70 

1 

.0 

0 

9 

3 

2 

WARREN 

74.0 

45.5 

59.8 

4.0 

85 

30 

28 

22 

213 

0 

0 

6 

0 

4.11 

1.38 

1 

.0 

0 

9 

3 

1 

DIVISION 

59.2 

4.5 

4.16 

-  .87 

.0 

SOUTHEAST 

CROSSETT  7  i 

76.3 

45.1 

60.7 

5.2 

88 

31  + 

27 

6 

190 

0 

0 

6 

0 

4.64 

.85 

1.62 

1  1 

.0 

0 

8 

4 

1 

CUMMINS  FARM 

72.3 

44. B 

68.6 

87 

31 

28 

5 

233 

0 

0 

2 

0 

5.28 

2.01 

11 

.0 

0 

5 

4 

2 

DUMAS 

73.1 

44.4 

58.8 

4.2 

86 

31 

30 

5 

236 

0 

0 

2 

q 

4.28 

-  1.38 

1.43 

16 

.0 

0 

7 

2 

2 

EUDORA 

76.1 

49.2 

62.7 

8B 

30  + 

31 

6 

149 

0 

0 

1 

0 

4.06 

1.12 

5 

.0 

0 

7 

4 

1 

MONTICELLO  3  S 

74.2 

37. 9M 

55.  l^ 

87 

31 

21 

25 

286 

0 

0 

10 

0 

3.22 

1  .41 

1 

.0 

0 

8 

1 

1 

PINE  BLUFF 

73.5 

47.2 

60.4 

5.5 

88 

31 

30 

6 

204 

0 

0 

2 

0 

4.68 

-  .56 

1  .52 

1 

.0 

0 

6 

3 

2 

PINE   BLUFF   FAA  AIRPORT 

72.3 

46.8 

59.6 

89 

31 

31 

6 

218 

0 

0 

1 

0 

4.12 

1.01 

11 

.0 

0 

7 

3 

1 

PORTLAND 

72.2 

43.3 

57.6 

2.7 

86 

31 

30 

6 

243 

0 

0 

3 

a 

4.03 

-  1.47 

1.30 

5 

.0 

0 

8 

3 

2 

ROHWER  2  NNE 

74.2 

4  2.8M 

58. 5M 

86 

31 

31 

6 

237 

0 

0 

2 

0 

4.08 

1  .80 

2 

.0 

0 

5 

2 

2 

DIVI SIGN 

59.2 

4.6 

4.2^' 

-  1.28 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      90=  on  the  31sl  at  Searcy,   and  on  the  28th  at  Russellville 

Lowest  Temperature:       15°  on  the  2d  at  Pelsor 

Greatest  Total  Precipitation:     8.  31  inches  at  Burdette 

Least  Total  Precipitation:      1.42  inches  at  FayetteviUe  FAA  AP 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.  11  inches  on  the  5th  at  Osceola  2  NNW 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     2.  0  inches  at  Harrison 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:    Trace  on  the  5+  at  3  stations 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Station 

Total 

Day  of  Month 

 r- 
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 r 

2  1 
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 r 
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 p 

S 

6 

7   1   8  1 

9 

 f 

10 

 r 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16 

17 

18 

19 

20 

A8B0TT 

2.38 

1.21 

.42 

.18 

.26 

.31 

'70 

4.63 

.89 

T 

1.33 

T 

.06 

1  .47 

05 

ALUM  FORK 

5.23 

1,23 

.27 

.72 

T 

2.00 

.31 

' 

ALY 

1  .47 

T 

•  02 

1.61 

•  1  5 

1,53 

AMITY  3  NE 

b.23 

2.10 

T 

.02 

.85 

.06 

.20 

1.61 

ANTOINE 

5.21 

1.65 

.04 

.78 

.40 

1.48 

.35 

.02 

.28 

6.85 

1  .09 

.57 

.93 

.04 

1.62 

.30 

^  *1  0 

APKADELPHl A 

5.59 

1  .92 

.07 

T 

.  E5 

.40 

1  .60 

•  15 

ARKANSAS  CITY 

.60 

.03 

.21 

.03 

.11 

.03 

1.27 

.07 

*40 

T 

.04 

ASHDOWN 

5.30 

t  .66 

.04 

.23 

•  20 

.06 

1,12 

1.43 

6.06 

1.82 

T 

.09 

.67 

.16 

.17 

1.79 

.54 

•  56 

'19 

.  16 

* 

AUGUSTA 

6.56 

1.10 

.04 

2.45 

T 

.07 

1  .64 

T 

*62 

.40 

BALD  KNOB 

6.33 

.90 

T 

2.72 

1,58 

.13 

19 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

.98 

.37 

.31 

T 

1  ,59 

.61 

*02 

•  03 

BATESVILLE  L  ANO  D  1 

<..4l 

1,11 

T 

.12 

.52 

T 

1,65 

14 

BEAVER  DAM 

3,00 

.30 

.10 

1.03 

.28 

,22 

.79 

BEECH  GROVE 

4.21 

2.07 

BEEDEVl LLE 

6.52 

3  .96 

1.56 

BENTON 

1  .43 

.02 

■  02 

1  .34 

.26 

1  ,  54 

.01 

"22 

BENTONV 1 LLE 

3.45 

.33 

.95 

.23 

,48 

02 

.33 

BERRYVILLE  4  NW 

2.64 

.50 

T 

T 

.03 

1,16 

T 

.26 

.21 

.22 

T 

SIG  FORK 

7,28 

2.03 

.05 

1,16 

.05 

.09 

2,21 

•  76 

1  'ar 

.36 

BLACK  ROCK 

4.23 

.15 

•  1  6 

•  33 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

1.82 

T 

1,03 

.11 

.10 

1  .43 

*87 

BLUFF  CITY  3  SW 

4.99 

1  .71 

.25 

.02 

.14 

1.20 

42 

* 

BLYTHEV 1 LLE 

6.65 

.91 

.07 

3.15 

.05 

1  .35 

•  02 

.44 

.12 

.04 

'10 

.36 

BOONEVILLE 

2.93 

1  .24 

.14 

.  32 

.10 

.35 

*02 

80UGHT0N 

5.22 

1.93 

liss 

BR  INKLEY 

.89 

.21 

.01 

.45 

.01 

.10 

.72 

.03 

1.14 

55 

8UFFAL0  TOWER 

3.54 

1  .  10 

.70 

.22 

•  30 

.45 

BURDETTE 

8,31 

1.13 

.95 

3.90 

.04 

1  .40 

•  55 

.23 

.09 

CABOT  4  SW 

6.99 

1  .06 

1  .00 

1  .20 

•  10 

1.39 

.19 

'50 

CALICO  ROCK 

3.39 

T 

.27 

.77 

•  03 

.05 

.58 

.36 

T 

- 

* 

CAMOEN  1 

1.53 

.03 

T 

.23 

T 

,19 

.57 

'89 

• 

CARLISLE   1  SW 

3,15 

.60 

.41 

1.25 

CLARENDON 

4.28 

.86 

.13 

.14 

•  02 

.18 

.60 

.20 

1.08 

1.05 

T 

.02 

CLARKSVILLE 

3.34 

.86 

.23 

.02 

.03 

,52 

.13 

CLINTON 

5.13 

1.22 

.15 

.37 

CONWAY 

.96 

T 

.18 

2.04 

.06 

2.12 

19 

.64 

CORN  I NG 

5.91 

1  .03 

2.23 

1.33 

'52 

COvE 

5.05 

1.43 

.14 

.94 

,20 

1.10 

.25 

.11 

.88 
'nft 

CROSSETT  7  S 

4.64 

.67 

T 

.97 

,16 

1,62 

.01 

.11 

CRYSTAL  VALLEY 

6,25 

1  .57 

.01 

.C5 

2  .00 

.09 

.  1  b 

CUMMINS  FARM 

I  .40 

.05 

.14 

2,01 

.92 

.06 

DAISY  3  E 

5,74 

1  .88 

T 

,02 

•  54 

.13 

.18 

1  •  36 

1*12 
* 

49 

DAMA  SCUS 

6,38 

1  .00 

T 

,05 

1.64 

.20 

2  .00 

.95 

.10 

.44 

DANV ILLE 

5,23 

1  ,75 

.07 

.21 

.03 

.10 

1,35 

DARDANELLE 

5,59 

1  ,39 

.03 

•  40 

.06 

1.29 

•  79 

1  .46 

'  1  J 

D£  QUEEN 

1  .60 

.05 

.05 

.46 

•  16 

.25 

1 .60 

DERMOTT 

4,87 

.88 

1.10 

.20 

1.72 

.28 

.20 

5.26 

.97 

.07 

,08 

1  .66 

.05 

.14 

I  .40 

•  65 

•  09 

.04 

T 

.13 

DEVILS  KNOB 

3,49 

.92 

,18 

OIERKS 

6.42 

1  .87 

•  05 

.65 

.14 

1-37 

1 .  35 

.15 

.35 

,04 

•  07 

.33 

•  06 

T 

1  ^43 

.17 

•  05 

EL  DORADO  f AA  Al RPORT 

3.00 

.23 

T 

.27 

T 

.86 

•  24 

•  13 

.09 

EUDOR A 

4.06 

.83 

1.12 

.20 

.81 

.25 

.20 

T 

T 

EUREf^A  SPRINGS 

1.61 

Evening  shade  i  ne 

4.36 

.92 

.15 

1.13 

.12 

.05 

1.2  3 

.29 

•  V"* 

T  ' 

I 

FAYETTEvILLE  faa  ap 

.60 

.11 

•  1 1 

.08 

.12 

.07 

•  03 

FAYETTEVILLG  exp  sta 

1.77 

•  24 

.55 

.01 

•  17 

,08 

.32 

07 

FORDYCE  6  W 

4.37 

.20 

T 

.15 

.11 

.92 

1.30 

,80 

T 

.25 

FORT   SMITH  WB  AIRP0RT//R 

1  .62 

T 

T 

,31 

,03 

.1  3 

•  02 

.17 

.24 

.51 

.04 

FORT    SMITH  WATER  PLANT 

2.19 

.64 

•  02 

FULTON 

1  .79 

T 

.14 

.03 

.27 

.47 

T 

.  59 

.16 

,  05 

GEORGETOWN 

4.74 

.90 

T 

•  06 

1,10 

T 

T 

1.47 

.60 

.29 

.31 

GI  LBERT 

3.35 

1,20 

.10 

.26 

.46 

1.31 

T 

GLENWOOO 

5.36 

1  .79 

.90 

•  14 

1  .02 

•  99 

.40 

.10 

GRAVELLY 

5.79 

1  .60 

•  1  1 

.81 

.10 

•  14 

1.02 

GRAVETTE 

.24 

2,21 

.13 

.55 

.06 

■  13 

•  62 

.21 

.16 

GRE  E  NBR 1 ER 

5.51 

1,02 

,2b 

.60 

.06 

1  .61 

.99 

.09 

.66 

GRE  ENWOOO 

1,63 

,12 

.27 

.30 

.11 

.22 

.20 

.06 

GREERS   FERRY  DAM 

4,94 

1.06 

.17 

1.00 

,07 

1  .76 

•  81 

•  02 

•  05 

GURDON 

4.80 

1.64 

.05 

.07 

.05 

.  3b 

■  ^"^ 

1  •  56 

■  06 

HAMBURG 

•  22 

1  .20 

.06 

•  1  2 

2.  06 

.18 

.13 

.25 

HARR 1  SON 

2.62 

.62 

.19 

.69 

,15 

.19 

•  33 

•  1 7 

.08 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

2.27 

.01 

1.35 

T 

T 

.14 

.25 

T 

•  14 

.24 

.01 

•  13 

HECTOR 

3,73 

1.22 

.31 

.09 

•  07 

•  02 

.85 

,62 

.46 

•  09 

HELENA 

6.12 

1.28 

.21 

•  62 

.02 

,16 

1.45 

1  .  30 

•  58 

.30 

HOPE    3  NE 

1  .74 

.08 

.09 

•  1  5 

,49 

.88 

.06 

•  15 

HOPPER 

7.10 

1,82 

.90 

1.99 

1.79 

•  70 

HORAT 10 

5.13 

1,53 

.08 

.42 

.21 

1.98 

.75 

.01 

HOT    SPRINGS   1  NNE 

6.15 

1  .58 

,47 

.71 

.15 

1,52 

.46 

1  .23 

INDEX 

4.20 

•  97 

.20 

.73 

•  19 

.36 

.45 

.18 

^ 

.09 

JESSIEV ILLE 

5.04 

1  .65 

.01 

T 

1.15 

.33 

1.14 

.70 

•  05 

•  01 

J0NES60R0 

5.66 

•  82 

.03 

1.96 

.02 

T 

1,63 

•  64 

.18 

.04 

.02 

KEI5ER 

6.80 

.73 

3.75 

.05 

.08 

.90 

.37 

.24 

.25 

.06 

KEO 

4.17 

1  .26 

.02 

.15 

.10 

1.33 

.39 

.60 

.10 

.20 

LAKE  CITY 

.85 

1.95 

T 

1  .50 

•  75 

.90 

LAKE  MAUMELLE 

4.44 

.15 

1  .32 

.12 

1  .75 

.85 

.25 

6.15 

1,73 

T 

.05 

,93 

T 

.17 

1.71 

T 

.85 

.63 

.08 

LEAD  HILL 

2.13 

1.25 

.39 

.50 

LEOLA 

5.60 

1  .94 

.06 

,05 

,35 

.26 

1.26 

1  .62 

.05 

.  1 1 

LITTLE  ROCK  WB  AP  //R 

•  15 

1  .05 

,05 

.15 

.35 

.78 

.70 

•  36 

,04 

.18 

LITTLE  ROCK  FiLT  PLANT 

4,62 

•  15 

2.00 

,06 

•  1  2 

.40 

.97 

•  56 

.32 

.  02 

LURTON 

3.99 

1  .06 

.17 

.21 

.31 

.29 

•  62 

1.25 

.04 

.02 

MADISON 

5.09 

.75 

1 .  09 

•  10 

.97 

•  92 

•  52 

MAGNOLIA  3  N 

3.66 

1  .45 

.14 

.01 

.02 

.25 

.38 

.18 

•  38 

•  14 

.16 

.23 

.63 

.53 

.06 

MfiMWnTM 

3.97 

1.01 

.06 

•  10 

1.53 

.20 

.52 

.41 

•  05 

.09 

5.04 

1.04 

.15 

.17 

.16 

2.36 

.43 

.61 

.05 

.07 

MARKED  TREE 

6.96 

1  .04 

.14 

4,05 

1.04 

T 

.46 

.08 

.  1 1 

MARSHALL 

4.04 

1  .40 

,46 

•  04 

.08 

.51 

1  .35 

.18 

MELBOURNE 

5.30 

1  .00 

.37 

1,32 

.96 

.47 

1.06 

•  12 

5.06 

1.49 

T 

.13 

,76 

T 

.11 

1.22 

.29 

•  04 

.02 

.90 

MONTICELLO  3  S 

3.22 

M0R08AY  LOCK   AND  DAM  8 

3.04 

1.35 

,14 

T 

,2; 

.17 

T 

.29 

.02 

T 

•  47 

MORR ILTON 

4.41 

T 

.03 

.95 

.05 

1.55 

1.12 

.12 

.59 

MOUNT  lOA 

6.39 

1.77 

.13 

.99 

.24 

.05 

1.65 

.65 

.42 

.42 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

2.32 

,05 

.80 

.12 

•  67 

•  34 

T 

MOUNTAIN  HOME   C  OF  ENG 

3,55 

1.14 

.03 

.64 

.17 

T 

.56 

•  28 

•  09 

T 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

4,87 

1.05 

T 

.30 

.83 

.21 

1.34 

•  30 

.39 

.30 

MULBERRY  6  NNE 

2.35 

.61 

T 

.46 

T 

.27 

.25 

•  50 

•  04 

•65  .34 
.09  ^07 
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NARROWS  DAM 

6.17 

2.08 

.48 

.20 

1  .40 

1.26 

.69 

.06 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

5.42 

1.96 

T 

T 

.17 

.11 

.27 

•  lA 

NATHAN  MNW 

6.<.5 

1.75 

.48 

.43 

1 ,30 

ll85 

l60 

•  OA 

NATURAL  DAM 

2.01 

.64 

.02 

.02 

.44 

.15 

.17 

T 

.14 

T 

.30 

T 

.13  . 

NEWHOPE   3  E 

(•.68 

.75 

.86 

1.00 

.37 

1.00 

.70 

NEWPORT 

5.32 

.20 

3*04 

.01 

1  .49 

T 

.47 

.08 

,02 

T 

.01 

NIMROO  0AM 

7.11 

1.30 

1  .50 

.20 

.02 

ODELL  3  N 

1.68 

.43 

.14 

.58 

.12 

.18 

.23 

ODEN  2  W 

5.83 

1.48 

.02 

.32 

.07 

.03 

1.80 

•  82 

.U 

.44 

•  2A 

OKAY 

5.40 

1.60 

.40 

.16 

.30 

1  ,40 

.97 

.20 

.07 

•  30 

OSCEOLA  2  NNW 

7.20 

1.05 

4.11 

T 

.95 

.53 

.26 

.03 

.27 

OWENSV 1 LL  E 

5.28 

I  .54 

.01  T 

T 

1,18 

•  05 

.16 

20 

10 

02Afi^ 

2.65 

1.01 

T 

.34 

.04 

.06 

.23 

.26 

.67 

.04 

•  01 

OZONE 

2.13 

.90 

.68 

.55 

PARAGOULD  RADIO  ttORS 

5.22 

,73 

1  ,70 

.03 

1.68 

.70 

•  10 

T 

.2B 

PAR  1  S 

3.10 

.90 

.  30 

■  10 

.09 

.43 

.16 

1  .12 

PARKIN  2  W 

4.59 

.72 

.12 

1  .69 

T 

T 

.08 

•  74 

20 

24 

.29 

PARKS 

4.59 

.49 

.25 

1  .05 

.25 

2,55 

PEL50R 

2.30 

.38 

.15 

1.77 

PERRYVI LLE 

6.62 

1.10 

.48 

.91 

.03 

T 

1.70 

.03 

.81 

.27 

1.29 

T 

PINE  BLUfF 

4.68 

1.62 

.09 

T 

.24 

T 

.22 

.89 

.09 

1.08 

.45 

T 

T 

T 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

4.12 

.77 

.20 

.02 

.21 

.46 

1.01 

95 

PISE  RIDGE 

6.50 

1.67 

.11 

.92 

.21 

,07 

2.21 

•  63 

.15 

.41 

.12 

POCAHONTAS  1 

5.B6 

.50 

.95 

1.30 

.04 

1.22 

1.35 

.23 

•  02 

•  OS 

•  20 

PORTLAND 

4,03 

.50 

1.30 

.10 

.05  1 

.00 

.20 

.30 

T 

.30 

.29 

PRESCOTT 

4.91 

1.70 

.12 

,18 

.10 

.26 

.65 

1*55 

.03 

.12 

.20 

ROGERS 

2.98 

.42 

T 

.91 

T 

.25 

49 

.02 

•  41 

T 

.02 

ROHWER  2  NNE 

4.08 

1  .80 

.38 

.25 

1*06 

.32 

.03 

.22 

RUSSELLVILLE 

4,U 

1.03 

.05 

.25 

1.27 

.28 

1.15 

.08 

T 

SAINT  CHARLES 

5.13 

1.23 

.10 

.20 

.14 

.15 

1.87 

.22 

.73 

•  21 

.2S 

SAINT  FRANCIS 

4.57 

.90 

1  .90 

1  .20 

.42 

.10 

•  0; 

6. 38 

.97 

26 

20 

SEARCY 

6.88 

1.03 

.01 

2a3 

.06 

.02 

1.81 

.01 

I54 

.49 

.78 

SHERIDAN  TOWER 

5.33 

1  .49 

.62 

.27 

.18 

1.20 

.51 

.69 

,37 

SHIRLEY 

5.36 

1.02 

T 

.12 

.61 

.26 

T 

.06 

1.78 

•  76 

.69 

.06 

T 

SILOAM  SPRINGS 

2.66 

.29 

.01 

.06 

.70 

.15 

.46 

•  19 

.to  . 

SPARKMAN  3  WSW 

4.87 

1.61 

.21 

1  ,32 

•  19 

.09 

10 

STAMPS 

4.66 

1.43 

.08 

T 

!l9 

.84 

T 

.30 

.68 

.03 

1.11 

STAR  CITY  2  S 

5.12 

1.53 

.02 

.12 

.87 

1  ,Ti 

.54 

.30 

STORY 

4.41 

.20 

1,24 

1.85 

.62 

.15 

.35 

STUTTGART 

3.8B 

.02 

.05 

.22 

.07 

.21 

.78 

.07 

1  .08 

•  98 

40 

STUTTGART  9  ESE 

4.20 

.19 

.18 

1.02 

.02 

.82 

.30 

•  25 

SUBI ACO 

3.54 

1.20 

.13 

.42 

.47 

•  27 

1.05 

TAYLOR 

5.17 

1.40 

T 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

2.38 

.31 

.12 

.06 

',11 

.17 

.33 

.18 

.02 

T 

.55 

NALORON 

4.72 

1.55 

.97 

.49 

.16 

.46 

.26 

.83 

T 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

4.47 

.42 

1.15 

.07 

.03 

.07 

1  .39 

.33 

.46 

.02 

.53 

WARREN 

4.11 

1.38 

.04 

.36 

.22 

.37 

.07 

.03 

.61 

.21 

.17 

.53 

.12 

WEST  MEMPHIS 

2.70 

.05 

.05 

1.12 

.80 

.34 

.3« 

WHITE  ROCK 

2.92 

.83 

.29 

.40 

,15 

.24 

.65 

.28 

.OB  . 

WYNNE 

5.71 

.85 

T 

2.70 

T 

.94 

.17 

.78 

.07 

.20 

S*«  iel«»nc*  nolM  loUowIng  Slaiion  Indn 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH  1963 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

al-um  fork 

MAX 

55 

64 

72 

72 

67 

56 

61 

70 

70 

66 

75 

72 

83 

67 

72 

72 

78 

77 

79 

86 

85 

83 

87 

71.0 

MIN 

35 

37 

36 

61 

35 

25 

30 

31 

41 

31 

46 

44 

47 

38 

52 

36 

41 

54 

61 

47 

40 

30 

33 

50 

51 

51 

34 

51 

61 

61 

60 

43.5 

aricaoelphi  a 

MAX 

63 

67 

78 

76 

71 

63 

67 

73 

71 

8 1 

67 

75 

73 

79 

76 

81 

87 

88 

66 

87 

73.8 

MIN 

38 

38 

43 

64 

45 

29 

32 

32 

49 

35 

49 

47 

44 

42 

39 

39 

41 

63 

68 

40 

35 

33 

39 

49 

60 

51 

35 

46 

60 

62 

58 

45.3 

A  SHOOWN 

MA  X 

66 

67 

78 

76 

74 

61 

67 

74 

72 

Vl 

67 

72 

73 

81 

79 

78 

86 

66 

67 

85 

75.2 

MIN 

37 

34 

39 

68 

37 

28 

28 

34 

38 

34 

41 

46 

43 

42 

40 

44 

42 

63 

38 

37 

30 

35 

54 

51 

49 

35 

42 

63 

57 

55 

42.  9  j 

BALD  KN08 

MAX 

55 

58 

69 

78 

73 

57 

61 

68 

66 

65 

67 

60 

60 

69 

74 

77 

75 

74 

83 

83 

83 

86 

70.71 

MIN 

35 

35 

37 

38 

40 

28 

31 

30 

46 

32 

46 

45 

42 

41 

37 

43 

44 

51 

66 

38 

35 

28 

33 

49 

62 

49 

33 

43 

60 

59 

56 

42.31 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

52 

63 

67 

69 

68 

60 

65 

70 

67 

63 

55 

78 

60 

63 

73 

76 

79 

76 

76 

86 

84 

84 

85 

7l.0:j 

MIN 

31 

32 

33 

52 

37 

27 

31 

29 

44 

30 

44 

43 

43 

38 

32 

41 

46 

45 

57 

44 

35 

26 

36 

48 

60 

48 

37 

49 

59 

60 

63 

41.91 

BATESVILLE   L   AND  D  NO  1 

MAX 

51 

62 

66 

73 

72 

60 

62 

69 

67 

64 

73 

60 

62 

72 

74 

77 

76 

75 

85 

83 

83 

86 

70.6 

MIN 

33 

31 

28 

51 

40 

29 

25 

23 

46 

25 

46 

36 

41 

39 

29 

43 

42 

46 

55 

38 

38 

21 

29 

43 

62 

43 

28 

39 

63 

58 

61 

39.71 

BEAVER  DAM 

MAX 

*3 

58 

64 

70 

72 

35 

52 

58 

69 

59 

56 

65 

72 

74 

60 

56 

67 

72 

73 

75 

65 

72 

83 

81 

75 

64.1 

MIN 

25 

25 

30 

31 

33 

27 

26 

30 

34 

29 

29 

35 

36 

35 

33 

37 

42 

42 

50 

31 

32 

22 

31 

30 

58 

43 

34 

39 

41 

62 

60 

35.9. 

BENTON 

MAX 

68 

68 

65 

75 

69 

61 

66 

71 

66 

67 

82 

75 

79 

67 

62 

64 

72 

73 

79 

74 

79 

84 

64 

85 

80 

72. 5j 

MIN 

37 

37 

37 

64 

38 

26 

29 

29 

43 

29 

48 

42 

39 

41 

38 

46 

41 

47 

61 

36 

38 

28 

28 

46 

59 

45 

31 

46 

64 

58 

61 

42.4) 

6ENT0NV 1 LLE 

MAX 

46 

63 

67 

69 

51 

51 

59 

69 

60 

58 

64 

7  3 

60 

53 

69 

61 

66 

72 

72 

75 

63 

72 

68 

82 

76 

79 

65.91 

MIN 

25 

37 

31 

51 

32 

24 

27 

27 

38 

28 

43 

37 

37 

34 

35 

44 

39 

51 

47 

37 

30 

23 

35 

43 

52 

41 

39 

38 

64 

63 

59 

39.11 

BLAKELY   MOUNTAIN  DAM 

MAX 

65 

56 

66 

73 

84 

60 

67 

67 

73 

70 

81 

70 

79 

66 

84 

65 

71.7! 

MIN 

39 

35 

36 

43 

42 

24 

26 

26 

30 

29 

31 

40 

42 

41 

39 

40 

39 

46 

62 

34 

36 

25 

29 

29 

49 

44 

30 

36 

46 

57 

57 

38.1] 

BLYTHEV I LLE 

MAX 

45 

57 

73 

79 

60 

55 

53 

57 

69 

75 

72 

66 

74 

81 

63 

84 

86 

68. 2.-: 

MIN 

33 

32 

37 

55 

43 

33 

33 

34 

45 

35 

46 

51 

45 

39 

34 

45 

54 

48 

55 

40 

34 

32 

41 

51 

57 

49 

42 

49 

58 

62 

63 

44.4 

BOONEVILLE 

MAX 

53 

65 

79 

61 

57 

64 

62 

80 

82 

75 

66 

68 

75 

71 

80 

72 

81 

89 

84 

80 

86 

71. «d 

MIN 

32 

28 

60 

35 

23 

25 

26 

45 

29 

45 

40 

38 

33 

39 

40 

41 

60 

54 

39 

33 

26 

31 

49 

54 

46 

31 

41 

65 

60 

61 

41. M 

6RINICLEY 

MAX 

51 

59 

71 

78 

61 

58 

71 

59 

69 

76 

74 

69 

76 

83 

84 

84 

67 

69.81 

MIN 

34 

34 

35 

42 

48 

29 

29 

30 

32 

32 

38 

45 

43 

41 

35 

36 

51 

57 

57 

43 

38 

29 

34 

35 

45 

47 

36 

36 

55 

43 

60 

40.4) 

CAMDEN  1 

MAX 

67 

69 

78 

76 

67 

73 

58 

72 

83 

68 

75 

73 

80 

79 

81 

87 

85 

86 

68 

75.7'! 

MIN 

41 

33 

44 

62 

48 

29 

31 

33 

49 

32 

54 

50 

43 

42 

41 

46 

49 

59 

50 

40 

39 

31 

34 

49 

40 

50 

35 

49 

60 

60 

59 

44.9 

CLARK.SV1LLE 

MAX 

57 

62 

70 

76 

65 

59 

67 

82 

65 

74 

71 

80 

77 

76 

89 

86 

81 

68 

72.0 

MIN 

35 

41 

38 

61 

38 

23 

26 

28 

46 

31 

47 

41 

36 

33 

39 

42 

38 

60 

59 

38 

35 

27 

34 

48 

53 

49 

32 

41 

65 

60 

63 

42.2 

CONWAY 

MAX 

56 

70 

64 

73 

73 

79 

78 

77 

86 

85 

84 

88 

72.8 

MIN 

36 

41 

36 

61 

38 

26 

30 

28 

44 

30 

46 

46 

43 

40 

39 

43 

47 

58 

62 

44 

39 

29 

33 

50 

60 

48 

34 

43 

62 

62 

64 

43.9 

CORNING 

MAX 

69 

54 

59 

72 

74 

76 

68 

73 

63 

84 

85 

83 

68.0 

MIN 

32 

33 

35 

55 

40 

32 

32 

32 

42 

34 

46 

47 

46 

41 

35 

45 

49 

45 

56 

42 

29 

37 

36 

47 

59 

49 

40 

46 

64 

64 

65 

43.  T 

CR0S5ETT    7  S 

MAX 

76 

63 

68 

72 

7 1 

84 

88 

83 

58 

79 

86 

84 

79 

58 

68 

74 

76 

76 

74 

78 

85 

85 

67 

86 

76.3 

MIN 

42 

30 

43 

64 

46 

27 

30 

28 

45 

33 

59 

61 

41 

44 

40 

48 

56 

65 

69 

40 

39 

28 

30 

47 

59 

45 

34 

46 

55 

54 

51 

45.1 

CUMMINS  FARM 

MAX 

70 

62 

78 

83 

79 

62 

52 

62 

70 

76 

76 

72 

77 

83 

85 

86 

87 

72.3 

MIN 

37 

33 

41 

59 

41 

28 

34 

36 

45 

34 

55 

55 

46 

41 

38 

43 

50 

61 

63 

42 

40 

32 

35 

47 

59 

45 

38 

50 

51 

54 

56 

44.8 

OAROANELLE 

MAX 

64 

67 

79 

61 

53 

65 

74 

71 

79 

76 

78 

89 

64 

80 

88 

71.6 

MIN 

37 

39 

33 

61 

37 

29 

28 

27 

49 

29 

47 

40 

44 

35 

37 

42 

41 

59 

60 

42 

34 

28 

28 

46 

54 

51 

32 

40 

64 

62 

60 

42.4 

DE  QUEEN 

MAX 

61 

68 

72 

76 

69 

68 

73 

68 

64 

75 

80 

67 

83 

85 

88 

73.5 

MIN 

35 

40 

45 

36 

41 

24 

29 

32 

40 

32 

49 

41 

40 

41 

42 

42 

42 

65 

61 

36 

34 

30 

32 

51 

57 

42 

33 

43 

64 

61 

61 

42.6 

DES  ARC 

MAX 

70 

67 

61 

71 

75 

77 

75 

75 

83 

85 

62 

88 

71.8 

MIN 

35 

36 

39 

59 

40 

31 

32 

34 

46 

35 

47 

54 

47 

42 

36 

42 

51 

57 

62 

45 

39 

34 

37 

52 

59 

57 

41 

53 

61 

72 

64 

46.5 

DEVILS  KNOB 

MAX 

69 

60 

67 

62 

73 

70 

69 

62 

78 

75 

81 

64.5 

MIN 

26 

38 

43 

53 

29 

25 

34 

42 

38 

40 

49 

34 

32 

31 

35 

49 

56 

53 

37 

29 

33 

43 

50 

52 

39 

47 

51 

59 

60 

58 

42.2 

DIERKS 

MAX 

62 

68 

73 

67 

60 

73 

79 

86 

82 

85 

66 

73.3 

MIN 

37 

38 

40 

66 

36 

21 

26 

28 

40 

34 

46 

38 

35 

37 

42 

43 

38 

59 

52 

32 

29 

26 

28 

42 

57 

35 

29 

38 

54 

55 

58 

40.0 

DUMAS 

MAX 

53 

70 

65 

71 

75 

75 

71 

76 

60 

63 

65 

86 

73.1 

MIN 

37 

33 

43 

59 

39 

30 

33 

36 

34 

35 

56 

57 

45 

41 

35 

44 

53 

60 

65 

45 

39 

31 

33 

47 

56 

47 

37 

51 

50 

50 

54 

44.4 

EL   DORADO   FAA  AIRPORT 

MAX 

66 

80 

84 

82 

50 

66 

74 

75 

78 

72 

79 

84 

85 

86 

67 

73.3 

MIN 

41 

34 

48 

66 

37 

29 

30 

33 

40 

34 

52 

47 

42 

40 

40 

50 

51 

63 

56 

42 

35 

29 

32 

51 

58 

43 

36 

47 

57 

62 

56 

44.5 

EUDORA 

MAX 

85 

76 

88 

64 

63 

74 

76 

75 

75 

78 

83 

86 

88 

66 

76.1 

MIN 

42 

33 

47 

64 

47 

31 

38 

40 

49 

41 

60 

63 

51 

44 

41 

49 

63 

67 

70 

48 

43 

34 

39 

52 

57 

51 

42 

53 

55 

54 

56 

49.2 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

56 

66 

71 

74 

75 

65 

71 

86 

81 

77 

62 

67.0 

MIN 

23 

34 

40 

55 

29 

24 

31 

30 

36 

32 

43 

43 

35 

33 

33 

42 

39 

49 

47 

37 

29 

27 

44 

54 

58 

40 

45 

53 

63 

64 

58 

41.0 

FAYETTEVILLE   FAA  AP 

MAX 

60 

72 

47 

54 

66 

70 

70 

76 

65 

73 

86 

80 

74 

81 

65.5 

MIN 

24 

37 

28 

43 

31 

24 

24 

25 

32 

27 

39 

33 

39 

35 

36 

48 

37 

55 

38 

38 

29 

21 

29 

55 

55 

35 

29 

40 

65 

61 

54 

37.6 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

MAX 

61 

58 

67 

58 

66 

70 

70 

75 

70 

74 

87 

82 

77 

80 

67.0 

MIN 

26 

40 

36 

59 

30 

26 

26 

30 

38 

29 

45 

38 

34 

33 

36 

43 

40 

54 

42 

35 

29 

24 

40 

55 

59 

41 

41 

47 

64 

63 

59 

40.7 

FORDYCE    6  W 

MAX 

68 

78 

66 

74 

73 

77 

75 

79 

85 

85 

66 

69 

73.3 

MIN 

38 

33 

49 

65 

42 

28 

32 

38 

42 

61 

52 

54 

48 

41 

38 

44 

52 

53 

63 

44 

39 

31 

43 

51 

58 

46 

40 

53 

56 

61 

59 

46.9 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

67 

78 

47 

58 

66 

75 

72 

60 

69 

80 

89 

64 

76 

88 

69. S 

MIN 

30 

38 

39 

47 

33 

26 

27 

32 

37 

32 

45 

41 

39 

34 

40 

44 

44 

57 

47 

41 

36 

30 

37 

51 

53 

41 

35 

43 

59 

60 

61 

41.3 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

62 

68 

64 

72 

71 

79 

75 

77 

86 

84 

79 

85 

70.3 

MIN 

31 

35 

30 

58 

34 

19 

24 

25 

44 

20 

34 

36 

39 

33 

34 

42 

36 

52 

49 

35 

33 

25 

29 

51 

58 

45 

29 

38 

51 

58 

57 

38.2 

GILBERT 

MAX 

74 

67 

74 

74 

79 

76 

75 

69 

85 

83 

86 

71.3 

MIN 

32 

34 

27 

57 

39 

22 

21 

21 

44 

24 

45 

33 

35 

40 

30 

43 

34 

43 

60 

34 

30 

20 

26 

44 

59 

44 

27 

33 

67 

58 

69 

38.5 

GRAVETTE 

MAX 

61 

54 

65 

70 

73 

73 

63 

73 

66 

80 

75 

86 

66.4 

MIN 

21 

37 

35 

5^ 

29 

21 

21 

29 

35 

29 

42 

45 

35 

33 

36 

41 

36 

48 

46 

36 

29 

24 

37 

50 

58 

36 

36 

42 

63 

63 

57 

36.8 

GREENBRIER 

MAX 

77 

6 1 

71 

66 

60 

63 

72 

73 

78 

72 

75 

65 

64 

62 

88 

70.6 

MIN 

34 

34 

31 

55 

36 

26 

25 

26 

48 

28 

45 

41 

39 

38 

34 

42 

38 

54 

56 

37 

34 

26 

28 

44 

59 

48 

29 

38 

61 

59 

58 

40.4 

GREERS  FERRY  Dm 

MAX 

55 

53 

58 

67 

73 

50 

58 

58 

68 

60 

64 

74 

80 

64 

55 

54 

70 

79 

68 

72 

64 

63 

62 

70 

72 

72 

66 

75 

65 

61 

61 

66.8 

MIN 

34 

34 

34 

35 

42 

28 

28 

28 

28 

34 

34 

44 

44 

42 

37 

37 

44 

44 

54 

42 

35 

30 

33 

50 

48 

34 

37 

50 

62 

62 

39.5 

HARRISON 

MAX 

45 

63 

70 

77 

58 

55 

60 

69 

65 

55 

72 

75 

67 

54 

48 

75 

75 

75 

70 

60 

51 

65 

73 

75 

77 

69 

75 

85 

85 

64 

61 

68.0 

MIN 

27 

35 

29 

34 

29 

24 

26 

40 

28 

41 

35 

38 

38 

32 

41 

42 

45 

53 

39 

31 

23 

31 

55 

57 

43 

30 

42 

65 

51 

62 

39.5 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 

42 

61 

69 

71 

50 

52 

59 

68 

57 

11 

69 

74 

48 

54 

50 

74 

71 

74 

69 

58 

54 

65 

71 

72 

74 

64 

71 

85 

82 

78 

80 

65.3 

MIN 

26 

35 

35 

50 

31 

29 

29 

39 

43 

39 

38 

37 

33 

40 

45 

48 

47 

39 

31 

31 

42 

54 

56 

43 

36 

57 

65 

62 

65 

41.7 

S««  ref«renc«  i 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH  1963 


Station 

Day  01  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

1 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

HELENA 

MAX 

70 
3<t 

46 
34 

59 
35 

72 
43 

81 

56 

57 
28 

57 

52 

59 

39 

62 
34 

69 

35 

74 

65 

82 
45 

70 
42 

53 
37 

60 
37 

73 
60 

80 
56 

82 
61 

81 
41 

66 
39 

55 

32 

HOPE  3  NE 

MAX 

SB 
38 

68 
34 

78 
44 

78 
67 

72 
43 

60 
27 

56 

72 

67 
48 

73 

33 

78 
55 

82 
46 

76 
46 

72 
41 

68 
40 

74 
43 

78 
44 

75 
62 

73 
64 

68 

52 

53 
42 

67 
31 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

MAX 

58 
37 

67 
39 

76 
46 

74 
61 

68 
34 

59 
30 

66 

72 

65 
46 

67 

36 

76 
47 

80 
54 

76 
45 

68 
39 

65 
38 

74 
42 

84 

56 

78 
64 

73 
51 

58 
43 

66 
39 

68 
34 

JONESBORO 

MAX 

48 

33 

58 
33 

69 

39 

74 

56 

72 
40 

56 

60 

68 

63 
48 

62 
38 

73 
44 

80 
50 

76 
47 

60 

40 

66 
34 

70 
43 

76 
54 

71 
47 

77 
58 

63 
43 

69 
35 

68 
36 

HEISER 

MAX 
MIN 

44 

33 

56 
32 

71 
36 

78 

53 

67 
36 

54 

33 

58 

35 

67 

33 

63 
46 

64 
31 

73 
46 

77 

60 

72 
46 

57 
40 

54 

34 

71 
44 

76 
51 

70 
50 

77 
56 

65 
42 

61 
35 

65 

30 

KEO 

MAX 
MIN 

36 
36 

61 
37 

72 
40 

76 
59 

74 

38 

61 

29 

65 
33 

71 
34 

63 
46 

68 

33 

77 
47 

82 
51 

75 
45 

61 
40 

50 
37 

71 
43 

80 
46 

78 
59 

76 

50 

66 
42 

64 

38 

50 
31 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

43 
26 

62 
31 

58 

33 

77 
48 

58 
34 

54 
28 

59 
27 

69 
24 

65 

39 

58 
28 

70 
30 

76 
29 

59 
38 

55 
38 

56 
34 

76 
41 

74 
43 

58 
47 

70 
53 

50 
32 

58 

31 

64 
47 

LEOLA 

MAX 
MIN 

62 
36 

66 
32 

77 
36 

76 
50 

72 
39 

62 
28 

66 
28 

73 
28 

67 
48 

69 
28 

79 

50 

83 
45 

78 
39 

64 
41 

52 
38 

70 
43 

82 
45 

77 

55 

78 
67 

67 
37 

55 
32 

65 
26 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 
37 

61 
37 

72 
36 

77 
59 

60 
36 

60 

30 

66 

35 

73 
34 

64 
42 

67 
34 

76 
48 

82 
44 

69 
43 

67 
41 

48 

38 

73 
48 

83 
47 

54 

75 
54 

67 
42 

62 
40 

61 

32 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 
MIN 

55 
40 

70 
32 

79 
49 

76 
57 

73 
38 

63 
29 

68 
2  8 

72 

33 

59 
49 

73 
34 

81 

55 

85 
48 

82 
44 

76 
41 

60 
41 

71 
47 

80 
50 

77 
65 

77 
62 

70 
39 

69 
40 

58 

30 

MALVERN 

MAX 
MIN 

61 
39 

67 
35 

75 

36 

76 

66 

73 
45 

62 

25 

58 

28 

71 

28 

69 
48 

68 
29 

77 
47 

81 
41 

78 
39 

57 
40 

64 
38 

74 

42 

82 
40 

79 
67 

75 
65 

58 

34 

66 
31 

55 
28 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

49 
29 

62 

30 

65 
29 

70 
52 

57 
36 

57 
24 

60 
32 

69 
24 

62 
41 

60 
27 

76 
44 

81 
36 

72 
42 

65 
38 

59 
33 

69 
45 

75 
38 

57 
44 

72 
62 

62 
40 

57 
32 

63 
21 

MARIANNA   2  S 

MAX 
MIN 

60 
35 

59 
34 

71 
43 

77 
52 

76 
40 

57 
30 

62 

32 

58 

30 

65 
45 

57 
36 

77 
45 

79 
54 

78 
46 

63 
41 

49 
37 

72 
42 

79 
52 

76 

50 

79 
61 

58 
44 

64 

39 

59 
32 

MARKED  TREE 

MAX 

47 
34 

56 

32 

71 
37 

75 
55 

67 
41 

53 

33 

57 
36 

57 
34 

51 
48 

66 
33 

73 
47 

78 
49 

72 
47 

64 
40 

50 
33 

69 
44 

76 
49 

72 
49 

76 
61 

54 

45 

57 

38 

56 
33 

MARSHALL 

MAX 

48 

30 

61 
37 

65 
39 

73 
56 

67 
36 

57 
28 

62 

69 

53 
42 

61 

30 

72 
46 

76 
40 

72 
39 

55 
38 

64 

36 

73 
41 

77 
40 

75 
60 

71 

56 

61 
40 

56 

33 

65 
25 

MENA 

MAX 

56 
33 

53 
41 

64 
41 

71 
51 

61 
33 

57 
23 

63 
30 

68 
35 

54 
43 

55 
32 

73 
45 

75 
47 

67 
37 

57 
36 

62 

37 

74 
41 

81 
46 

76 
62 

71 
55 

63 
46 

61 

38 

67 
32 

MONTICELLO  3  S 

MAX 

66 
39 

54 

29 

75 
44 

81 

50 

76 
43 

61 
23 

65 
2  7 

70 

30 

56 
46 

69 
24 

76 

85 
49 

81 
42 

70 
41 

55 
37 

77 
41 

84 
54 

82 
42 

82 
48 

72 

35 

64 

34 

64 

25 

MOROBAY   LOCK   AND   DAM  8 

MAX 
MIN 

70 
42 

52 
30 

69 
44 

79 
55 

79 
51 

52 
27 

62 
29 

66 
30 

71 

32 

58 
31 

72 
37 

82 
68 

84 
40 

86 
43 

52 
41 

66 
43 

79 
48 

85 
54 

78 
50 

80 
41 

69 
40 

64 
29 

MORRILTON 

MAX 

55 
35 

51 
39 

59 
35 

77 
62 

67 
43 

57 
30 

52 

71 
31 

67 
47 

55 
34 

75 
47 

79 
48 

77 
46 

64 

39 

57 
37 

75 
43 

81 
51 

79 
58 

75 
62 

67 
46 

66 
40 

67 
34 

MOUNT  IDA 

MAX 

62 
36 

55 

38 

72 

33 

71 

42 

62 
40 

61 

23 

65 

70 

52 
38 

67 
26 

72 
42 

78 
38 

71 

35 

66 

36 

62 

37 

77 
40 

85 
40 

79 
49 

73 
62 

65 
34 

62 
30 

67 
24 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

MAX 

47 
30 

61 
35 

58 

38 

78 
41 

42 

28 

55 
28 

59 

69 

58 

32 

59 
35 

74 

39 

77 
41 

55 
38 

55 
34 

54 
34 

75 
48 

72 
47 

70 
47 

65 
41 

59 
33 

55 
30 

64 

33 

MOUNTAIN   HOME    C   OF  ENG 

MAX 

47 
30 

46 
29 

60 
35 

67 
38 

75 
41 

43 
25 

55 
26 

59 
28 

59 

29 

58 
29 

58 

33 

74 
40 

77 
41 

56 
39 

55 
34 

55 
35 

74 
42 

72 
48 

70 
48 

65 

39 

50 
34 

56 
24 

MOUNTAIN   VIEW   2  ESE 

MAX 

51 
31 

61 
31 

56 

33 

67 
57 

67 
37 

58 
30 

61 

59 

53 
42 

63 
33 

73 
44 

78 
44 

72 
42 

55 
38 

52 
39 

60 
41 

80 
58 

79 
59 

72 
55 

62 
42 

58 
35 

65 
27 

NARROWS  DAM 

MAX 

64 

39 

51 

37 

58 

39 

75 
47 

74 
43 

49 
22 

69 
24 

67 
28 

71 

36 

68 
29 

70 
38 

76 
39 

80 
35 

77 
39 

63 
39 

55 
39 

76 
38 

84 
47 

75 

60 

71 
31 

67 
29 

55 
27 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

67 
35 

59 
35 

65 
44 

73 
59 

74 
40 

49 

23 

59 

55 
34 

59 
41 

54 

35 

70 
42 

73 
44 

77 
40 

77 
38 

62 
38 

52 
37 

74 
42 

81 
55 

75 
60 

59 
37 

67 
32 

65 
35 

NEWPORT 

MAX 

59 
35 

59 
37 

69 
35 

74 
54 

65 
41 

59 
31 

62 

69 

61 

50 

64 
35 

75 
45 

81 
47 

74 
48 

55 
41 

54 
47 

70 
42 

74 
42 

59 

57 

76 
60 

63 
47 

58 
40 

59 
33 

NIMROO  DAM 

MAX 

60 
37 

58 
37 

65 

33 

72 
38 

76 
40 

45 

26 

50 

65 

73 
34 

63 

27 

68 

35 

78 
40 

81 
44 

69 
36 

58 
34 

62 
40 

77 
45 

84 
49 

81 
59 

68 
44 

68 

33 

63 
26 

OKAY 

MAX 

66 
40 

58 
39 

77 
45 

77 
58 

72 
38 

61 
29 

67 

73 

69 

50 

73 
37 

78 
49 

80 
49 

78 
46 

77 
43 

60 
40 

75 
45 

80 
45 

78 
65 

75 

55 

73 
42 

70 
39 

68 

33 

OZARK 

MAX 
MIN 

54 
36 

65 
41 

58 
53 

75 
50 

57 
39 

59 
26 

53 

70 

77 

55 

63 
33 

72 
47 

77 
43 

68 
41 

62 

35 

67 
40 

76 
42 

78 
40 

80 
52 

75 
60 

65 
41 

65 
35 

65 
30 

Paragould  radio  kdrs 

MAX 

48 

32 

57 
32 

69 

36 

75 

55 

72 
41 

56 
31 

60 

67 

66 
43 

61 
34 

73 
45 

79 
50 

77 
47 

62 
40 

65 
35 

71 
44 

76 
51 

72 
46 

79 
57 

63 
43 

61 

36 

55 

32 

PARIS 

MAX 

54 

35 

57 
38 

72 
33 

77 
57 

54 

37 

58 
27 

54 

73 

59 
45 

65 
30 

75 
46 

80 
40 

75 
40 

62 
32 

58 
38 

78 
42 

79 
45 

83 
52 

77 
55 

66 
41 

51 

38 

66 
27' 

pelsor 

MAX 

51 
19 

63 
15 

67 
46 

50 
23 

55 
16 

59 

58 

60 
31 

59 
39 

72 
16 

61 
23 

58 
41 

49 
36 

69 
36 

79 
46 

73 
53 

66 
44 

61 
38 

63 
28 

PERRYVILLE 

MAX 

57 
37 

64 

37 

72 
33 

78 
55 

68 
38 

60 
25 

64 

72 

70 
44 

57 
30 

79 
38 

82 
42 

76 
40 

62 

37 

54 

37 

76 
42 

83 
43 

79 
48 

76 
54 

67 
41 

64 

39 

67 
28 

PINE  BLUFF 

MAX 

55 
38 

62 
37 

78 
44 

78 
60 

74 
31 

58 

30 

65 

72 

56 

38 

59 
37 

80 
51 

85 
55 

75 
50 

64 
43 

63 
40 

72 
44 

81 
62 

78 
54 

81 
56 

70 
51 

64 

42 

64 

37 

PINE  BLUFF    FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 
39 

51 
37 

75 
42 

78 
64 

55 
37 

63 
31 

65 

35 

73 

64 
45 

69 

37 

79 
50 

84 

57 

70 
49 

55 
42 

49 
40 

72 
49 

80 
51 

77 
61 

80 
53 

59 
45 

51 
43 

62 

38 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

51 
43 

59 
51 

58 
53 

57 
44 

54 
38 

56 
27 

60 
29 

56 
26 

60 
41 

67 
28 

73 
43 

80 
42 

74 
43 

52 
37 

55 
32 

68 
42 

76 
43 

70 
43 

75 
53 

53 
51 

57 
34 

58 
26 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

59 
41 

52 
31 

53 
35 

78 
45 

82 

59 

60 
30 

63 
31 

55 

36 

68 

38 

69 
38 

72 
40 

70 
50 

84 
47 

79 
40 

72 
40 

67 
47 

79 
60 

80 
59 

80 
63 

S3 
45 

67 
42 

59 
34 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

63 
37 

5l> 
34 

72 
40 

75 
63 

70 
40 

57 
25 

52 
31 

57 
30 

67 
44 

67 
36 

73 
47 

78 
48 

77 
42 

70 
39 

65 
38 

67 
39 

78 
52 

75 
49 

74 
56 

55 
36 

6* 

37 

53 

32 

ROGERS 

MAX 
MIN 

55 
24 

63 
37 

57 
28 

70 
56 

58 
30 

60 
25 

58 
30 

69 
30 

65 
38 

68 

30 

66 
44 

72 
42 

63 

37 

54 

34 

53 
35 

74 
43 

71 
40 

74 

63 

70 
45 

59 
36 

57 
30 

69 
29 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

J  

30 

31 

Aver 

70 

76 

70 

68 

76 

83 

85 

86 

69.1 

42 

50 

46 

38 

40 

53 

64 

61 

42.0 

70 

79 

72 

78 

85 

82 

83 

84 

73.0 

55 

57 

47 

34 

49 

61 

61 

59 

45.  7 

69 

77 

75 

80 

86 

83 

84 

87 

72.7 

65 

69 

51 

42 

66 

61 

63 

62 

46.9 

74 

75 

59 

74 

82 

85 

84 

66 

59.3 

47 

56 

49 

45 

63 

50 

63 

54 

45.9 

75 

74 

67 

72 

79 

84 

85 

65 

68.4 

45 

69 

49 

37 

48 

57 

54 

64 

43.0 

75 

79 

75 

79 

84 

85 

85 

86 

71.9 

48 

61 

47 

36 

47 

58 

51 

63 

44  •  5 

75 

78 

74 

75 

86 

85 

83 

64 

68.2 

47 

53 

45 

32 

37 

63 

60 

50 

39,6 

73 

79 

75 

79 

86 

85 

86 

87 

73.3 

46 

60 

47 

31 

48 

61 

59 

69 

42.9 

75 

80 

70 

79 

86 

85 

86 

86 

71.3 

49 

62 

48 

37 

44 

57 

63 

63 

44.1 

74 

79 

77 

79 

86 

84 

86 

67 

74.7 

53 

58 

47 

34 

52 

60 

66 

56 

45.8 

71 

78 

75 

79 

86 

85 

86 

66 

73.7 

42 

58 

40 

30 

41 

66 

65 

55 

41.5 

75 

78 

59 

76 

86 

85 

85 

80 

58.2 

43 

58 

47 

29 

37 

67 

59 

58 

39  •  2 

75 

71 

71 

76 

83 

83 

86 

67 

71.2 

48 

58 

47 

38 

49 

44 

64 

56 

5 

74 

73 

66 

73 

80 

82 

82 

86 

67.8 

47 

59 

47 

35 

47 

57 

57 

65 

70 

77 

73 

73 

85 

82 

80 

84 

68.7 

55 

56 

45 

36 

49 

65 

56 

55 

63 

77 

69 

76 

84 

78 

80 

84 

68.6 

55 

55 

48 

36 

51 

62 

63 

61 

43.9 

76 

74 

75 

77 

84 

84 

85 

87 

74.2 

40 

21 

43 

23 

44 

32 

53 

41 

37.9 

74 

74 

77 

73 

79 

84 

85 

85 

73.3 

50 

57 

44 

34 

43 

56 

58 

56 

43.0 

71 

77 

75 

79 

89 

85 

82 

89 

71.6 

53 

53 

52 

37 

48 

63 

55 

53 

46.1 

58 

79 

74 

77 

85 

81 

82 

65 

71.6 

40 

58 

46 

29 

47 

62 

60 

68 

39.4 

74 

77 

65 

74 

85 

84 

83 

61 

66.7 

61 

46 

37 

39 

52 

62 

62 

61 

40.  6 

73 

73 

76 

55 

74 

84 

83 

63 

66.3 

39 

51 

46 

31 

36 

45 

68 

61 

37.6 

72 

78 

72 

72 

85 

81 

81 

64 

58.7 

52 

60 

47 

39 

54 

53 

54 

66 

43.7 

72 

68 

80 

74 

78 

85 

82 

84 

71.5 

35 

53 

36 

30 

37 

44 

65 

53 

38.0 

71 

67 

79 

70 

78 

85 

82 

84 

70.0 

49 

54 

43 

33 

41 

66 

59 

58 

41.9 

76 

76 

72 

75 

83 

85 

85 

88 

69.5 

52 

61 

53 

41 

52 

51 

63 

63 

46.0 

75 

76 

79 

70 

80 

89 

85 

63 

70.9 

42 

55 

48 

30 

40 

51 

59 

60 

39.  6 

71 

80 

78 

79 

86 

83 

86 

66 

74.6 

57 

58 

49 

37 

46 

54 

63 

63 

46.6 

73 

80 

72 

78 

87 

85 

82 

87 

71.7 

60 

54 

48 

35 

43 

54 

61 

52 

44.2 

75 

69 

69 

73 

81 

83 

84 

84 

69.1 

42 

58 

50 

39 

50 

57 

69 

61 

43.5 

74 

79 

74 

81 

89 

85 

82 

69 

72.6 

47 

51 

50 

32 

41 

64 

61 

61 

41.7 

69 

74 

66 

71 

84 

79 

65.5 

46 

32 

38 

43 

42 

60 

33.9 

72 

81 

76 

78 

87 

84 

84 

88 

72.9 

46 

58 

50 

32 

40 

62 

58 

60 

41.4 

80 

79 

75 

79 

85 

85 

86 

68 

73.5 

56 

61 

51 

40 

64 

60 

52 

61 

47.2 

77 

79 

72 

80 

85 

87 

67 

89 

72.3 

52 

61 

49 

38 

52 

58 

61 

61 

46.8 

73 

74 

67 

73 

80 

81 

60 

61 

67.3 

38 

55 

52 

32 

42 

56 

63 

55 

41.3 

70 

75 

72 

73 

75 

80 

83 

85 

72.2 

43.3 

69 

74 

73 

76 

82 

81 

64 

63 

70.8 

46 

50 

40 

36 

48 

52 

60 

60 

42.6 

70 

75 

70 

70 

88 

82 

77 

79 

67.3 

51 

58 

41 

38 

49 

63 

63 

69, 

40.9 

<  Dotva  follevlnc  Stfttloo 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH  1963 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

68 

72 

75 

82 

77 

60 

64 

78 

75 

66 

69 

82 

60 

66 

51 

82 

85 

80 

81 

76 

63 

62 

73 

74 

75 

72 

75 

61 

83 

85 

66 

74. 

2 

MIN 

38 

33 

34 

46 

38 

31 

33 

35 

34 

36 

37 

58 

44 

44 

37 

58 

47 

37 

53 

55 

57 

56 

42. 

8 

RUSSELLVI  LLE 

MAX 

62 

66 

77 

69 

60 

65 

74 

69 

65 

75 

81 

77 

64 

58 

7  8 

82 

81 

79 

68 

65 

65 

75 

76 

80 

79 

78 

90 

66 

83 

89 

73. 

4 

MIN 

37 

35 

35 

58 

36 

28 

27 

27 

49 

30 

46 

39 

43 

34 

39 

42 

39 

56 

60 

41 

39 

28 

31 

46 

56 

50 

52 

41 

63 

64 

60 

42. 

9 

SAINT  CHARLES 

MAX 

70 

52 

64 

74 

78 

56 

60 

63 

69 

63 

68 

80 

83 

72 

56 

62 

64 

80 

77 

80 

65 

56 

64 

70 

75 

74 

70 

75 

83 

84 

60 

69. 

9 

MIN 

43 

33 

34 

48 

50 

30 

33 

35 

40 

35 

35 

50 

43 

42 

36 

38 

40 

53 

61 

48 

42 

35 

38 

36 

53 

50 

40 

45 

54 

58 

57 

43. 

2 

SEARCY 

MAX 

58 

61 

72 

80 

72 

60 

64 

72 

68 

66 

78 

82 

79 

63 

52 

70 

83 

77 

77 

67 

62 

62 

72 

76 

80 

77 

79 

85 

85 

86 

90 

72. 

7 

MIN 

37 

36 

36 

56 

44 

30 

31 

33 

46 

47 

47 

46 

41 

37 

43 

47 

53 

65 

40 

39 

34 

34 

46 

62 

51 

35 

44 

56 

60 

60 

44. 

3 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

58 

63 

75 

76 

70 

61 

66 

72 

64 

67 

78 

62 

70 

66 

50 

50 

62 

79 

75 

66 

61 

65 

74 

73 

80 

76 

79 

85 

85 

86 

89 

71 

8 

MIN 

36 

26 

40 

61 

37 

26 

33 

34 

52 

51 

47 

51 

43 

40 

35 

33 

40 

63 

63 

39 

36 

28 

35 

50 

64 

50 

36 

50 

58 

60 

59 

44 

5 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

50 

65 

68 

69 

59 

52 

59 

81 

66 

.59 

65 

73 

56 

54 

56 

74 

71 

73 

73 

61 

58 

68 

73 

75 

76 

65 

76 

89 

81 

77 

84 

68. 

0 

MIN 

26 

39 

39 

56 

31 

24 

26 

32 

38 

33 

45 

43 

36 

33 

40 

45 

39 

50 

47 

36 

30 

28 

36 

51 

59 

42 

39 

45 

64 

63 

56 

41. 

2 

STUTTGART 

MAX 

65 

61 

73 

79 

76 

61 

71 

65 

63 

67 

75 

64 

74 

65 

54 

72 

79 

78 

80 

69 

64 

61 

72 

76 

79 

75 

80 

65 

66 

67 

68 

73 

0 

MIN 

36 

28 

42 

46 

40 

34 

30 

34 

47 

37 

54 

55 

34 

42 

39 

43 

49 

55 

35 

38 

39 

34 

50 

44 

49 

41 

53 

55 

59 

64 

43 

3 

STUTTGART    9  ESE 

MAX 

68 

49 

59 

72 

77 

53 

58 

63 

69 

60 

68 

77 

81 

76 

55 

60 

71 

78 

75 

77 

63 

58 

62 

70 

75 

76 

68 

77 

84 

84 

65 

69 

3 

MIN 

35 

34 

38 

48 

47 

29 

32 

36 

40 

35 

43 

52 

45 

40 

37 

38 

50 

55 

64 

44 

36 

32 

37 

44 

55 

45 

38 

46 

55 

56 

57 

43 

5 

SUBIACO 

MAX 

53 

6b 

71 

76 

64 

56 

62 

72 

68 

66 

72 

78 

75 

63 

57 

76 

78 

82 

77 

65 

62 

65 

75 

74 

79 

76 

80 

69 

85 

82 

69 

72 

0 

MIN 

3<. 

39 

39 

57 

36 

30 

32 

32 

48 

31 

45 

42 

40 

35 

37 

40 

47 

56 

55 

45 

38 

32 

34 

52 

56 

48 

36 

46 

65 

65 

62 

43 

7 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

MAX 

58 

69 

78 

76 

54 

59 

66 

71 

66 

74 

79 

82 

77 

62 

50 

76 

77 

77 

71 

69 

64 

68 

72 

71 

79 

71 

79 

85 

83 

84 

85 

72 

0 

MIN 

39 

40 

54 

54 

37 

32 

35 

45 

46 

40 

55 

55 

52 

43 

42 

50 

53 

67 

52 

45 

44 

38 

42 

57 

58 

50 

42 

52 

64 

63 

61 

46 

6 

WALORON 

MAX 

56 

67 

72 

75 

64 

57 

64 

72 

69 

66 

75 

78 

75 

59 

59 

77 

80 

80 

76 

65 

63 

68 

73 

70 

80 

78 

80 

88 

65 

83 

88 

72 

4 

MIN 

34 

42 

33 

64 

36 

23 

26 

27 

45 

27 

44 

35 

37 

36 

39 

43 

38 

56 

55 

39 

32 

26 

30 

46 

55 

50 

30 

40 

65 

60 

61 

41 

1 

WALNUT    RIDGE   FAA  AP 

MAX 

52 

59 

68 

72 

58 

57 

61 

67 

58 

59 

73 

79 

65 

54 

57 

69 

76 

62 

78 

63 

57 

60 

68 

74 

74 

67 

73 

81 

83 

83 

84 

67 

5 

MIN 

33 

33 

35 

55 

36 

31 

34 

32 

41 

32 

47 

45 

41 

38 

35 

44 

52 

47 

46 

41 

36 

28 

37 

50 

57 

49 

40 

50 

59 

59 

60 

42 

7 

WARREN 

MAX 

66 

65 

77 

82 

73 

64 

68 

71 

70 

70 

61 

85 

80 

69 

50 

71 

63 

80 

76 

69 

63 

67 

73 

76 

77 

75 

78 

84 

64 

86 

82 

74 

0 

MIN 

40 

32 

45 

65 

41 

29 

30 

32 

45 

33 

59 

59 

43 

41 

39 

44 

55 

63 

62 

42 

36 

28 

31 

51 

60 

48 

35 

50 

57 

58 

56 

45 

5 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

55 

58 

72 

80 

70 

55 

60 

68 

67 

66 

75 

79 

74 

58 

53 

70 

79 

77 

78 

69 

60 

56 

70 

73 

70 

68 

71 

81 

64 

85 

84 

69 

6 

MIN 

60 

45 

6 

WHITE  ROCK 

MAX 

49 

57 

65 

65 

58 

53 

54 

66 

61 

61 

65 

71 

65 

53 

50 

69 

74 

69 

66 

58 

54 

59 

67 

65 

74 

71 

75 

81 

78 

73 

78 

64 

6 

MIN 

26 

33 

42 

53 

27 

24 

32 

40 

36 

31 

41 

45 

34 

31 

31 

38 

46 

51 

47 

36 

31 

34 

43 

51 

53 

38 

46 

46 

59 

59 

56 

40 

8 

WYNNE 

MAX 

57 

79 

74 

56 

61 

69 

74 

80 

77 

60 

53 

71 

78 

76 

65 

59 

59 

70 

74 

71 

66 

73 

81 

84 

83 

66 

70 

7 

MIN 

31 

33 

39 

29 

29 

32 

44 

49 

42 

38 

32 

40 

49 

41 

34 

26 

37 

52 

65 

45 

39 

52 

57 

56 

60 

42 

0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ataaon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Ava 

ELAKELY  MOUNTAIN 

EVAP 

,08 

.13 

.04 

.13 

.16 

.24 

.11 

.13 

.19 

.20 

.17 

.11 

.05 

.12 

.10 

.20 

.18 

.17 

.13 

.  14 

.04 

.19 

.19 

.18 

.15 

.16 

.12 

B3.94 

WIND 

53 

25 

26 

48 

77 

52 

30 

30 

41 

37 

63 

33 

54 

62 

51 

36 

31 

21 

42 

41 

63 

37 

19 

29 

42 

53 

45 

31 

30 

39 

24 

1265 

HOPE    3  NE 

EVAP 

.04 

.11 

.12 

.12 

.11 

.09 

.14 

.23 

.14 

.20 

.16 

.24 

.21 

.  15 

,00 

.06 

.10 

.11 

.25 

.25 

.19 

.13 

.21 

.06 

.14 

.18 

.24 

.20 

.22 

.21 

b4.78 

WIND 

82 

33 

28 

77 

126 

48 

28 

23 

83 

33 

48 

39 

41 

77 

60 

26 

40 

32 

95 

52 

67 

45 

13 

51 

77 

53 

40 

41 

50 

52 

47 

1617 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  EN6 

EVAP 

.22 

.19 

.20 

.17 

.15 

.20 

.25 

.16 

WIND 

0 

10 

10 

50 

40 

40 

20 

20 

24 

5 

43 

19 

54 

17 

6 

39 

23 

5 

38 

47 

49 

20 

1 

13 

26 

29 

23 

7 

11 

35 

5 

731 

MAX 

70 

72 

73 

70 

63 

77 

82 

82 

MIN 

39 

46 

46 

41 

41 

45 

51 

52 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.14 

.09 

.14 

.04 

.13 

.25 

.17 

.16 

.12 

.16 

.23 

.17 

.13 

.00 

.13 

.11 

.06 

.16 

.21 

.25 

.  15 

.18 

.06 

.14 

.20 

.21 

.22 

.14 

.09 

B4.55 

WIND 

45 

15 

66 

77 

68 

43 

29 

34 

61 

27 

51 

35 

62 

39 

33 

12 

36 

28 

75 

49 

41 

33 

21 

37 

77 

48 

34 

41 

50 

53 

34 

1354 

MAX 

57 

56 

67 

65 

51 

58 

65 

66 

71 

65 

66 

74 

72 

56 

54 

68 

75 

73 

72 

67 

65 

64 

70 

65 

75 

75 

75 

82 

81 

81 

67.7 

MIN 

44 

42 

42 

46 

48 

37 

38 

36 

38 

40 

48 

45 

45 

45 

47 

" 

48 

64 

44 

41 

42 

40 

40 

52 

48 

40 

42 

47 

52 

51 

45.5 

NIMROO  DAM 

EVAP 

.05 

.07 

.05 

.06 

.08 

.08 

.08 

.08 

.10 

.16 

.10 

.07 

.04 

.11 

.20 

.17 

.11 

.11 

.12 

.13 

.16 

.  15 

.07 

.02 

.17 

.09 

B3.14 

WIND 

17 

10 

23 

24 

34 

24 

13 

11 

22 

12 

51 

14 

25 

14 

22 

25 

20 

16 

30 

23 

28 

16 

12 

15 

31 

27 

19 

14 

22 

23 

18 

655 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.05 

.09 

.08 

.06 

.11 

.09 

.13 

.14 

.11 

.13 

.14 

.18 

.19 

.16 

.09 

.  12 

.12 

.20 

.22 

.20 

.18 

.11 

.  16 

.09 

.24 

.  15 

.  15 

.19 

.  15 

.21 

B4.39 

WIND 

17 

29 

30 

33 

63 

27 

24 

5 

14 

34 

42 

20 

18 

25 

38 

19 

4 

21 

39 

25 

22 

16 

6 

13 

14 

39 

10 

9 

21 

11 

9 

597 

MAX 

62 

64 

66 

68 

71 

65 

67 

71 

73 

70 

75 

77 

75 

72 

65 

66 

69 

79 

78 

75 

73 

72 

74 

74 

81 

81 

75 

87 

91 

88 

88 

74.6 

MIN 

40 

45 

44 

58 

46 

37 

40 

40 

44 

42 

49 

51 

49 

45 

43 

45 

49 

61 

65 

47 

43 

40 

43 

54 

58 

50 

44 

50 

64 

55 

55 

47.5 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.21 

.04 

.11 

.14 

.12 

.22 

.14 

.24 

.10 

.21 

.12 

.25 

.30 

.04 

.03 

.04 

.18 

.08 

.33 

.25 

.  19 

.14 

.25 

.27 

.14 

.25 

.30 

.32 

.40 

.28 

5.69 

WIND 

130 

59 

48 

127 

206 

140 

57 

36 

116 

50 

96 

59 

65 

98 

91 

79 

131 

40 

116 

133 

132 

70 

13 

75 

151 

123 

75 

106 

91 

139 

71 

2923 

MAX 

67 

55 

69 

73 

76 

66 

69 

71 

67 

69 

79 

81 

76 

66 

55 

69 

83 

76 

80 

71 

68 

74 

76 

75 

74 

76 

77 

84 

81 

87 

73.0 

MIN 

32 

32 

32 

39 

46 

27 

32 

33 

36 

36 

49 

43 

36 

32 

46 

47 

55 

37 

32 

32 

32 

36 

42 

44 

38 

39 

44 

49 

50 

38.  7 

See  retereoce  notes  following  Station  lodex. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
MARCH  1963 


Day  oi  month 


FAYETTEVILLE   FAA  AP 


HARRISON  FA4  AIRPORT 


HOT   SPRINGS   1  NNE 


LITTLE  ROCK  WP  AIRPORT 


TEXARKANA   WB  AIRPORT 


WALNUT    RIDGE   FAA  OP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relati 

ve   humidity  averages  - 
percent 

NUE 

aber  of  days  with  precipitation 

S 

a 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  - 

£  i 

Direction 
of 

lastest  mile 

JD 

_  s 

p  « 
5  S 

qJ 

MI  DNIGHT 
CST 

5: 

<  t- 
o  u 

NOON 
CST 

6,00  P.M. 
CST 

Trace 

01-09 

10-49 

50-99 

661-001 

200 

and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

NE 

11 

8,8 

30 

sw 

12+ 

75 

81 

50 

47 

4 

4 

5 

1 

0 

0 

14 

65 

5.4 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

wsw 

13 

10.3 

34 

sw 

12 

67 

78 

46 

45 

2 

2 

5 

2 

1 

0 

12 

74 

5.1 

TEXARKANA  WB  AI RPORT 

s 

19 

10.  5 

74 

82 

53 

44 

1 

2 

7 

1 

0 

0 

11 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ASeOTT 

ALICIA 
ALUM  FORK 
ALY 

AKITY  3  NE 

ANTOINE 
APLIN   1  W 
APPlETON 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS  C ITY 

I ASHOOWN 
ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOe 

'  batesville  livestock 

BaTESVILLC  L  and  0  NO 

BEAVER  DAM 

BEEBE 

BEECH  GROVE 
BEEOEVILLE 


BENTONVILLE 
BERRYVlLLE  4 
BIG  FORK, 
BLACK  ROCK 


BLAKELY  MOUNTAIN  [ 
BLUE  MOUNTAIN  CAM 
8LUFF  CITY  J  SW 
8L YTHEVlLLE 
900NEVILLE  6  NW 


BOONEVILlE 
BOTKINBURG  2  S 
BOUGH TON 

BRANCH  *  NW 
BRANCH  3  SW 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  DAM 

BUROETTE 
CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 
CAMOEN  1 
CAMOEN  2 

CARLISLE   1  SW 

carpenter  dam 

clarendon 

clarksvillF 


CLINTON 

COMBS  3  se 

COMPTON 
CONWAY 
CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAl.  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY  3  E 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SCS 
DABOANELLE 
OE  QUEEN 

DERMOTT 
OES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 
DUMAS 


EL  DORADO  I 
EUOORA 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE    I  NE 
FAYETTEVlLLE  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EKP  STa 

FORDYCE  6  W 

FOREMAN 

FORREST  ClIY 

FORT  SMITH  W8  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORCETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST  *  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GREERS  FERRY  DAM 

GUROON 

HAMBURG 


HOPPER 
HORATIO 

HOT  SPRINGS  I  NNE 
HUNTSVILLE 
HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 
I  JONESBORO 
'  KEISER 


KEO 

KINGSLANO  3  SSE 
LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LANGLEY 

LEAD  HILL 
LEE  CREEK  GUARD  STATION 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  W6  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  ^  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

CLARK 


■  0178  PIKE 

:  0188'  PERRY  I 

I  01961  POPE  , 

I 02Z0  CLARK 

'  023<>j  OESHA  I 

0296  LITTLE  RlVER 
I  0300  HOWARD 

0326  WOODRUFF 
'  0350'  WHITE 

Oh^B.  INDEPENDENCE 


,   0660  INDEPENDENCE 

05211  CARROLL 

0530  WHITE 

0531.  GREENE  j 

0536  JACKSON  i 

0582  SALINE 

0586  QEnTON 

0616  CARROLL 

066'.  POLK 

0746  LAWRENCE 

0764  GARLAND 

0798  iELL 

0800  NEVADA 

0806  MISSISSIPPI 

0825  LOGAN 

0626  LOGAN 

082  7  LOGAN 

0830  LOGAN 

0842  VAN  6UREN 

0848  NEVADA 

08BT  FRANKLIN 

0688  FRANKLIN 

0936  MONROE 

010  NEWION 

020  BAXTER 

052  MISSISSIPPI 

102  PULASKI 

132  12AR0 

152  OUACHITA 

154  OUACHITA 

224  LONOKE 

238  GARLAND 

6'i2  MONROE 

455  JOHNSON 

457  JOHNSON 

492  1/AN  BUREN 

574  MADISON 

5  82  NEWTON 

596  FAULKNER 

632  CLAT 

666  POLK 

730  ASHLEY 

750  PULASKI 

768  LINCOLN 

814  PIKE 

829  FAULKNER 

834  YELL 

835  YELL 
838  YELL 
948  SEVIER 

960  CHICOT 

968  PRAIRIE 

982  JOHNSON 


300  UNION 

355  CHICOT 

356  CARROLL 
366  SHARP 

2443  WASHINGTON 

444  WASHINGTON 

540  DALLAS 

544  LITTLE  RIVER 

564  ST  FRANCIS 

574  SEBASTIAN 

2578  CRAWFORD 

670  HEMPSTEAD 

760  WHITE 

794  SEARCY 

842  PUE 

2922  TELL 

930  BENTON 

946  CARROLL 

2962  FAULKNER 

976  SEBASTIAN 

978  CLEBURNE 


165  BOONE 
230  CLEBURNE 
2  35  POPE 
242  PHILLIPS 
428  HEMPSTEAD 

438  MONTGOMERY 
442  SEVIER 
*66  GARLAND 
540  I 
556  I 


584  LITTLE  « I VER 

600  NEWION 

704  GARLAND 
3734  CBAIGHEAO 
3821  MISSISSIPPI 

3862'  L0r40KE  I 
3904  CLEVELAND  j 
3998  CRAIGHEAD  : 
4010  PULASKI  ! 
40601  PIKE  I 


4386  NEWTON 
4528  ST  FRANCIS 
kSAfl!  COLUMBIA 
4550'  COLUMBIA 
4562  HOT  SPRING 

4572;  FULTON 
463e!  LEE 
4654  POINSETT 
4666  SEARCY 
4696  SEARCY 


34  56 

35  25 
34  07 
33  37 


35  16 

34  53 

35  52 

36  22 


34  02 

33  31 

34  58 

35  43 
34  07 
33  53 


35  20 

35  39 

33  37 
35  07 

35  59 

34  19 

34  53 

36  24 
36  16 


35  41  90  05 

34  36  j    92  00  , 

33  50  92  16 

35  49  I    90  26 

34  51  !  92  2a 
34  19  93  51 

36  25  92  55 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


426     8A     8A     8A  C 


1253  MID 
1270  SP 


375     5P     BA  8A 


90  26 
92  38 
92  39  ' 


LITTLE 
REBA  Y 
ALTA  F 


OWENS 
ROCK  WATERWORKS 
SWAIM 
GARNER 

HENDRl X 
WAT  TS 

JONES 

E.  LAWRENCE 
TRAMMELL 


I  GAS  AND  ELECTRIC  CO 
PARKER 
!  CECIL  WILLIS 
'UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
^  UNIVERSITY   OF    ARKANSAS  . 

'  HELEN  GARRISON 

'  u  s  CORPS  OF  Engineers 
MARVIN  MORRISON 


P.  M,  BRECKENRIDGE 

ETTA  C.  BURKS 
EARlE  l.  BROWNE 
DAVID  L.    ST  lOMAM 
ANNA  M.  LILES 
LEE   W.  MCkENNEV 

'  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

u  s  CORPS  OF  Engineers 
R.  p.  plyler 

FRED  GREENWELL 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

,  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
CLEO  £.  YANDELL 
MARY   C.  PEARSON 
EUNICE  INGERSOLL 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICHARD  K.  WEIS 
WILLIAM  R.  WTATT 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

G.  A.  HALE 
B.  M.  UALTHER 
AUSTIN  0.  HARRIS 
MUON  M.  BAIlEy 
MAfir  REIOER 

JOHN  L.  TAIT 

ARK  POWER  AND  L IGHT  CO 

RAY  e.  HURST 

DR.    IRVING  T.  BEACH 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

EARL  8.  RIDDICK 
MAUDE  C.  BRASHEAHS 
JONAH  LEE  SIMS 
CLARENCE    S.  WILLIAMS 
LAURA  POLK 


ALLEN 
U  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  Ct   T IMM ING 


lES  TEDDER 

,.  BROWN 

S  SOIL  CONS  SERVICE 
iCK  E.  BURKS 
TUCKER  VASSER 

W 1 L  SON 
RISTER 

INA  B.  DICKEY 
.  F.  HINSLEy 
>  C.  KEAMEV 


ED  ' 


AGENCY 
ERSON 
ION  AGENCY 


UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
LESLIE  P. 

thomas  a.  moore 
i  u  s  weather  bureau 

james  l.  crisiee 
ina  j.  logan 
bessie  £.  akers 

mrs.  ida  a.  killion 
william  f.  sevier 

willie  pendergrass 
Glenn  s.  justice 

RALPH  L.  BANTA 
CHARLES  F.  fORO 
DOROTHY  H.  BEEN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROY  S.  R086S  1 
AllEN  j.  LINDER 

theresa  donaldson 

bea  gray  BEENE  . 

u  s  fed  aviation  agencv 
watnc  stark 
jane  larkey 

charley  m,  fridoell  | 
university  of  arkansas 

AvADEllE  WHISENHUNT 
EL  I  ZABETh  w.  FRIDAT 
U  S  NATL  PARK  SERVICE  ' 
MAY  PEARL  MARKLEY  | 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

'  W.   E.  MCDOWELL 

I  JAMES  S.  VAUGHAN 
LUHA  B.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 

,  UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 


C        '  ARKANSAS   FORESTRY  COMM 
TRESSA  ST,  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
MABEL  L.  FORRESTER 

ETHEL  PUMPHREY 
CLOSED  10/23/62 
PIERCE  A.  REEDER 
C  HJ  U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LOLA  I.  DOLLAR 
JAMES  C.  HODGES 
H     EARlE  E.  graham 
C         SOUTHWESTERN  G  AND  E  C( 
RADIO  STATION  KBOK 

H     JOHN  H.  MCKEE 
C    H     THOMAS   J.  ASHLEY 

H     CHARLES  T.  BAKER 
I  MINNIE  HORTON 
C         HELEN  E.  ADAMS 


STATION 

r    INDEX  NO. 

COUNTY 

S2 
< 

1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

i 

ei 

1 

SPECIAL 

MELBOURNE 

IZARD 

36  04 

91  54 

610 

WlLLA  M.  GRAHAM 

4756 

34  35 

94  15 

1207 

6P 

7A 

MONTICELLO  3  S 

4900 

DREW 

33  35 

91  48 

265 

5P 

5P 

C  H 

RADIO  STATION  KHBM 

MONTROSE 

ASHLEY 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

4934 

CALHOUN 

33  19 

92  27 

85 

7A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON 

4938 

CONWAY 

35  09 

92  44 

260 

5P 

PERRY  D.  MAlLETT 

MOUNT  lOA 

MONTGOMERY 

34  33 

93  36 

663 

5P 

7A 

C  H 

5010 

LOGAN 

35  10 

93  41 

2800 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME    I  NNW 

BAXTER 

7A 

7A 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

BAXTER 

36  20 

92  23 

BOO 

SA 

6A 

BA 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

5046 

STONE 

35  51 

92  05 

768 

S5 

NELL   A.  TAPlEy 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

FRANKLIN 

35  34 

500 

It 

NARROWS  DAM 

5110 

34  09 

93  43 

425 

7* 

*I 

SA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE    PEACH  SUBSTA 

HOWARD 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

5114 

HOWARD 

33  57 

93  51 

373 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

NATHAN  4  WNW 

5156 

HOWARD 

34  0  7 

93  52 

550 

EDNA  J.  WESTFALL 

NEWHOPE  3  E 

5174 

PIKE 

93  50 

850 

Tl 

NEWPORT 

5186 

35  36 

91  17 

ss 

LEVI   W.  TIMS 

NIMROD  DAM 

PERRY 

4flC 

6A 

e' 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

522E 

36  15 

92  15 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ODELL    3  N 

5354 

WASHINGTON 

35  48 

94  24 

1500 

MRS.  RENZO  HURST 

5358 

MONTGOMERY 

34  38 

93  46 

800 

OKAY    '  * 

5376 

HOWARD 

33  46 

93  53 

300 

if 

J.    T.  HARGIS 

OSCEOLA  2  NNM 

ALLEN  HARMON 

OWENSV ILLE 

549E 

SALIN  3 

34  37 

92  49 

50C 

BA 

MRS.  GUY  E.  COOK 

OZARK 

5508 

frankl  in  I 

35  29 

93  50 

396 

6P 

BURNS  WAKEFIELD 

35  38 

93  27 

1900 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

5562 

36  03 

90  29 

2  76 

RADIO  STATION  kDRS 

6F 

FRANK  TAYLOR 

PARIS   4  WSW 

5571 

L  GAN 

35  16 

93  46 

77; 

1^ 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKIN   2  W 

CROSS  5 

35  16 

90  35 

222 

PAULAMAY  G.  LEWIS 

93  57 

PARTHENON 

5602 

35  57 

93  15 

92! 

C 

ETHEL  CARLTON 

PELSOR 

7A 

v. 

DOYNE   J.  CURTIS 

PERHYV ILLE 

5694 

35  00 

92  48 

325 

SS 

A.O.  H0L8R00K 

PINE  BLUFF 

5754 

JEFFERSON  1 

34  13 

92  01 

215 

7P 

-IS 

C 

HARRY   W.  WHITE 

PINE    BLUFF    FAA  AIRPORT 

5756 

34  10 

91  56 

MID 

U    S   FED  AVIATION  AGENCY 

PINE  RIDGE 

5760 

MONTGOMERY  3 

34  35 

93  54 

84C 

J.   R,  HUDDLESION 

POCAHONTAS  1 

RANDOLPH 

5P 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

5866 

33  U 

91  10 

122 

PEARL  NEWTON 

PRESCOTT 

5908 

NEVADA 

33  4S 

93  23 

318 

R.   P.  HAMBY 

PRESCOTT  SCS 

5910 

33  46 

93  23 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

5970 

36  14 

92  51 

80C 

c 

RATCLIFF  2  S 

LOGAN  I 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF  5  NE 

6006 

FRANKLIN  1 

35  21 

93  49 

42C 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF  5  NNW 

6007 

FRANKLIN  1 

35  22 

93  55 

460 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

R ATCL 1 FF 

6006 

LOGAN  1 

35  18 

93  53 

LULA  M.  WEEKS 

RAVANA   1  NE 

6016 

MILLER  4 

33  05 

94  01 

250 

c 

BONNY  L.  ALLEN 

REMMEL  DAM 

HOT  SPRING 

c 

ARK  POWER  AND  L IGHT  CO 

6248 

36  20 

94  07 

1387 

SS 

HOWARD  FOWLER 

ROHWER  2  NNE 

6253 

DESHA  1 

)3  46 

91  16 

150 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

HUSSELLV I LL  E 

6352 

POPE  1 

35  16 

93  08 

360 

5P 

SAINT  CHARLES 

6376 

34  2  3 

91  08 

200 

8A 

8A 

U  S  FISH  ANO  WILDLIFE 

SAINT  FRANCIS 

CLAY  5 

WILLIAM   S.  BUCKLEY 

SALEM 

6403 

FUL  T  ON  7 

36  23 

91  50 

666 

ALGER  B.  POMEROY 

SEARCY 

6506 

WHITE  7 

35  15 

245 

5P 

ADAM  C.  MELTON 

34  2  7 

92  21 

6P 

SHIRLEY 

VAN  BUREN 

35  39 

53: 

REEDIS  ALLEN 

SILOAM  SPRINGS 

662* 

BENTON  1 

94  33 

7P 

JOHN  BROWN  UNIVERSITY 

SPARKMAN   3  HSM 

6766 

DALLAS  3 

33  54 

92  54 

152 

MATTIE  D.  MIZELL 

STAMPS 

6604 

LAFAYETTE  4 

33  22 

2  70 

HUBERT  BAkER 

LINCOLN  3 

33  54 

91  51 

392 

STORY 

669C 

MONTGOMERY  3 

93  31 

650 

NORA  L.  MAYBEORY 

STUTTGART 

6918 

ARKANSAS  1 

34  29 

91  32 

6P 

GEORGE  L.  CLARK 

STUTTGART    9  ESE 

6920 

ARKANSAS  1 

34  28 

91  25 

196 

TA 

C  H 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SUBIACO 

LOGAN  1 

35  18 

93  39 

500 

NEW  SuelACO  ABBEY 

7031 

COLUMBIA  4 

33  06 

93  27 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

7046 

MILLER  4 

33  27 

94  00 

361 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WALDRON 

7486 

SCOTT  1 

675 

WILLIAM  D.  8IVENS 

WALNUT    RIDGE    FAA  AP 

7530 

LAWRENCE  7 

90  56 

2  72 

MID 

MID 

U    S   FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

7562 

BRADLEY  3 

92  04 

206 

6P 

CHARLEY    L.  SHARP 

WEST  FORK 

7694 

WASHINGTON  7 

35  55 

EFFIE  0.  LITTLE 

WEST  MEMPHIS 

7712 

CRITTENDEN  2 

35  08 

90  11 

220 

W   MEMPHIS  UT IL  COMM 

WHEELING 

7744 

FULTON  7 

36  19 

91  52 

680 

THOMAS  W.  LONE 

WHITE  ROCK 

7772 

FRANKLIN  1 

93  57 

2285 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

7950 

TELL  1 

34  57 

93  26 

35C 

MILES  B.  TURNER 

9052 

35  14 

SS 

RADIO  STAT  ION  KWYB 

NEW  STATIONS 

NATURAL  DAM 

5160, CRAWFORD  1 

35  38 

94  23 

673 

7A 

ROWLAND  HAILEY 

t  DBAIHAGK  CCOI;     1.  ARKANSAS    2.  MISSISSIPPI    3.  OUACHITA    4.  RD)    9.  SAIHT  FRAKCI8    6.  BALIMI    7.  WHITE 


REFERENCE  NOTES 


Additional  infornatlOD  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing   in  the   Index,   but   for  which  data  are  not   listed   in   the   tables,   are  either  missing  or  received   too   late  to  be   included   In  this  issue. 
Divisions,  as  used  in  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 
NorBa,ls  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 


Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
Measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  In  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,   H,   and  J  in   the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    Indicate  the  following: 

C      Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data-  Bulletin. 

R      "Snowfall  and  Snow  on  Ground**  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J       "Supplemental  Data"  Table. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


No  record  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 
B       Adjusted   to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Tenn>erature"  Table 

for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  0.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  Issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 


ASHEVILLE:  1963 


ARKANSAS  -  APRIL  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   94°  on  the  21st  at  Lead  Hill,   and  on  the  2d  at  Marianna  2S 

Lowest  Temperature:    31°  on  the  24+  at  Gilbert 

Greatest  Total  Precipitation:  7.  14  inches  at  Leola 

Least  Total  Precipitation:    0.  70  inch  at  Beech  Grove 

Greatest  One-Day  Precipitation:  4.  34  inches  on  the  29th  at  Boughton 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Central  and  East-Central  Arkansas  experienced  a  large 
hail  storm  the  afternoon  of  April  29th.  Thunderstorms 
developed  about  twenty  miles  to  the  west  of  Little  Rock 
at  3:00  p.m.  and  moved  eastward.   Hail,  1  to  1  1/4  inches 
in  diameter,  fell  over  the  City.    According  to  a  reliable 
report,  2-inch  hail  fell  eight  miles  west-northwest  of 
downtown  Little  Rock.    One- inch  hail  occurred  at  Adams 
Field  at  3:55  p.  m.  ,  lasting  five  minutes.     This  is  the 
largest  hail  reported  at  the  Airport  since  records  began. 
February  5,  1942,  and  May  31,  1934,  records  show  a 
possible  similar  event  at  the  old  Weather  Bureau  City 
Office. 


Hail  of  3  to  4  inches  in  diameter  fell  in  the  Holly  Grove 
area  shortly  after  5:00  p.m.  April  29th.  This  is  located 
13  miles  southeast  of  Clarendon. 


Raymond  L.  Richardson 

Weather  Bureau  Acting  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Box  1819 

Little  Rock,  Arkansas 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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0 

0 

0 

0 

5.04 

1.40 

29 

.0 

0 

8 

3 

2 

OKAY 

78.7 

57,  3 

68.0 

3.5 

87 

2  2 

40 

7 

38 

0 

0 

0 

0 

4.32 

.70 

1.24 

6 

.0 

0 

8 

3 

2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

76.5 

57.3 

66.9 

3.0 

88 

22 

43 

7 

47 

0 

0 

0 

0 

6.22 

.92 

2.62 

2  8 

.0 

0 

8 

3 

2 

DIVISION 

65.4 

2.7 

4.58 

-  1.05 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ARKAOELPHIA 

77.4 

54.9 

66.2 

87 

9 

39 

7 

68 

0 

0 

0 

0 

6.28 

.60 

2.46 

27 

.0 

0 

7 

4 

2 

CAMDEN  1 

79.2 

56.1 

67.7 

3.8 

88 

29 

39 

7 

45 

0 

0 

0 

0 

4.27 

-  .83 

1.32 

29 

.0 

0 

5 

4 

2 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

77.1 

55.8 

66.5 

2.0 

86 

29+ 

41 

7 

59 

0 

0 

0 

0 

4.26 

-  1.21 

1.26 

28 

.0 

0 

7 

4 

2 

FORDYCE  6  W 

77.8 

54.9 

66.4 

88 

2  9 

42 

13+ 

64 

0 

0 

0 

0 

4  .  94 

2.22 

28 

.0 

0 

7 

3 

2 

MAGNOLIA  3  N 

78.5 

55.4 

67.0 

2.2 

86 

29+ 

36 

7 

49 

0 

0 

0 

0 

4.08 

—   1  .44 

1.10 

29+ 

.0 

0 

6 

3 

2 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

77.3 

55.2 

66.3 

87 

1 

40 

14+ 

70 

0 

0 

0 

0 

4.44 

1.65 

29 

.0 

0 

5 

3 

2 

PRESCOTT 

75.0 

52.3 

63.7 

-  0.4 

85 

1 

38 

7 

86 

0 

0 

0 

0 

5.26 

.10 

2.40 

29 

.0 

0 

7 

4 

2 

WARREN 

77.6 

56.0 

66.8 

2.1 

85 

22  + 

42 

1  4+ 

56 

0 

0 

0 

0 

4.79 

1.37 

6 

•  0 

0 

6 

4 

3 

DIVISION 

66.  3 

2.5 

4.79 

-  .53 

.0 

SOUTHEAST 

CROSSETT   7  S 

78.5 

56.4 

67.5 

3.7 

88 

22 

40 

13 

52 

0 

0 

0 

0 

5.50 

.19 

1.97 

29 

.0 

0 

7 

4 

2 

CUMMINS  FARM 

75.9 

54.6 

65.3 

85 

22  + 

44 

13 

77 

0 

0 

0 

0 

5.39 

1.45 

29 

.0 

0 

7 

4 

2 

DUMAS 

77.4 

54.6 

66.0 

2.2 

86 

9 

45 

13 

57 

0 

0 

0 

0 

4.03 

-  .97 

1.10 

29 

.0 

0 

7 

4 

2 

EUDORA 

79.1 

57.9 

68.5 

88 

22  + 

46 

14+ 

45 

0 

0 

0 

0 

3.99 

1.80 

29 

.0 

0 

7 

2 

2 

MONTICELLO  3  S 

77.6 

M 

M 

85 

22  + 

0 

0 

0 

0 

5.70 

1.77 

29+ 

.0 

0 

6 

4 

2 

PINE  BLUFF 

77.3 

57.2 

67.3 

2.8 

87 

1 

43 

7 

56 

0 

0 

0 

0 

6.43 

1.07 

1.96 

28 

.0 

0 

8 

4 

2 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

76.2 

56.2 

66.2 

88 

1 

43 

7 

73 

0 

0 

0 

0 

6.80 

2.85 

28 

.0 

0 

7 

5 

3 

PORTLAND 

76.8 

54.0 

65.4 

1.5 

90 

2 

43 

2 

72 

1 

0 

0 

0 

4.27 

-  .72 

1.65 

29 

.0 

0 

6 

2 

2 

ROHWER   2  NNE 

77.9 

55.5 

66.7 

85 

21  + 

42 

13+ 

51 

0 

0 

0 

0 

5.21 

1  .52 

6 

.0 

0 

8 

3 

3 

DIVISION 

66.6 

2.8 

5.26 

.12 

.0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

1   1   2   1  3 

4  j 

5 

1 

g 

7  1 

AB80TT 

.76 

ALICIA 

ALUM  FORK 

3  8* 

T 

.15 

1  .50 

3*12 

T 

•  70 

,06 

AMITY  3  NE 

S.13 

.04 

T 

•  93 

.13 

ANTOINE 

4>S3 

.08 

1.00 

.16 

APLIN  1  W 

.08 

.69 

ARRAOELPHIA 

.05 

1  *00 

.30 

3,26 

.97 

■  40 

A$HDOWN 

5.72 

.03 

.26 

1.10 

ATHENS 

.06 

T 

.76 

.05 

AUGUSTA 

4*64 

.48 

.41 

8AL0  r>HO& 

T 

■  65 

9ATESV 1 LL£  LI VE STOCK 

SATESVILLE  L  ANO  D  1 

2!o5 

.02 

BEAVER  0AM 

19 

.18 

0EECH  GROVE 

"  . 

BEEDEVILLE 

1.22 

BENTON 

3*70 

.09 

.95 

.21 

BENTONVILLE 

1 1*1 

.27 

8ERRYVILLE  «  NW 

74 

.05 

T 

BIG  FORK 

4*25 

■  61 

BLACK  ROCK 

3*93 

.19 

.04 

.75 

•  10 

BLUFF  CITY    3  SW 

4.25 

.02 

.01 

1.13 

■  13 

SLYTHEVILLE 

2,49 

T 

.03 

.16 

300NEV1LLE 

J 

.71 

•  02 

30UGHT0N 

T 

1.12 

.22 

3H I NKLE  Y 

5*37 

■  82 

.75 

BUFFALO  TOWER 

.02 

.12 

3UR0ETTE 

3  38 

■  30 

:A60T  t*  SW 

.06 

.12 

1.01 

CALICO  ROCK 

02 

427 

1,10 

.  30 

:arlisle  1  SW 

5.28 

T 

1,17 

:larenoon 

T 

■  86 

.73 

ILARKSVILLE 

3*28 

T 

■  21 

:linton 

■  13 

2  61 

■J 

■  78 

.17 

:orsing 

.64 

:ovE 

■ 

.83 

:rossett  7  s 

.16 

1.21 

.02 

IRYSTAL  VALLEY 

3*81 

.02 

1  .04 

.22 

5*39 

.21 

1.35 

.01 

JAISY   3  E 

3.90 

.10 

T 

.68 

>AMASCUS 

3  07 

.53 

5ANVILLE 

2*20 

T 

•  51 

.10 

MRDANEULE 

2*06 

.52 

.09 

)E  QUEEN 

3,26 

.04 

.04 

.62 

.05 

)ERMOTT 

3.81 

U26 

.30 

,)ES  ARC 

46 

T 

-72 

.41 

)EV1LS  KN08 

2)68 

T 

.17 

>ieRKS 

3*98 

.07 

.03 

.78 

•  06 

4*03 

1  .00 

.65 

L  DORADO  FAA  AIRPORT 

4.26 

.26 

1  .06 

:UDORA 

3  99 

.14 

.13 

1.21 

T 

:UREKA  SPRINGS 

1*12 

.29 

,  \/ENING  SHADE   1  NE 

2  '4< 

AYETTEVILLE   EXP  STA 

1.66 

•  03 

OROYCE  6  W 

.30 

1.17 

ORT  SMITH  W8  AIRPORT/ZR 

■ 

.04 

•  20 

.06 

ORT  SMITH  WATER  PLANT 

4*5S 

T 

■  04 

1.25 

.13 

.EORGETOWN 

3.70 

.56 

.41 

hlLBERT 

24 

T 

T 

.LENWOOO 

• 

.20 

T 

.81 

.RAVELLY 

.61 

■  07 

59 

.SEEN  FOREST  4  ESE 

1.19 

.HEEN8R1ER 

.05 

.70 

.12 

REEHWOOD 

T 

.73 

■  HEERS  FERRY  DAM 

9   » - 

4  7< 

T 

.83 

.  36 

1  .AMBURG 

4.25 

.20 

.08 

lARRISON 

1  .6  1 

.02 

lARRrSON  FAA  AIRPORT 

T 

T 

T 

lECTOR 

2.24 

•  02 

*42 

lOPE  3  NE 

4.52 

.0 

■ 

(OPPER 

3.95 

T 

T 

.60 

fiORATIO 

T 

•  02 

.77 

.06 

OT  SPRINGS  1  NNE 

.05 

5*6' 

'10 

'7' 

ASPER 

1.61 

ESSIEVILLE 

5.3' 

.02 

.04 

1.20 

.19 

ONESBORO 

.05 

EISER 

46 

3  9' 

04 

* 

1  *  ?' 

ARE  CITY 

2.46 

AKE  MAUMELLE 

.04 

1.22 

ANGLEY 

.07 

T 

.84 

.06 

EAO  HILL 

7*1' 

,92 

.24 

ITTLE  ROCK  WQ  AP  //f) 

3I2? 

1  5 

1  .07 

ITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

.02 

.73 

1.30 

URTON 

.14 

AO  I  SON 

4*01 

1  !l( 

'46 

ALVERN 

4.6! 

.02 

* 

AMMOTH  SPRING 

ARIANNA  2  S 

6*2 

.05 

1.36 

.04 

ARKED  TREE 

2.4« 

.0 

.60 

.8* 

EL80URNE 

1.2f 

ENA 

4.3 

.10 

.05 

.62 

.01 

ONTICELLO  3  S 

5.7( 

OROBAY  LOCK  AND  0AM  8 

4.4< 

1.62 

.04 

OfiRlLTON 

2.4 

T 

.75 

.IC 

OUNT  IDA 

3.1 

.03 

.07 

.71 

.08 

OUNTAIN  HOME  1  NNW 

1.1 

OUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

1.2 

•  03 

ULBERRY  6  NNE 

6.1 

T 

.23 

Day  of  Month 


13     14  15 


19    20     21  22 


1.03  .n 

T 

T  .17 


.30 
.32 


23  1 

24 

25  [ 

26  1 

27 

26  1 

29  1 
z»  1 

30 

.10 

.21 

1^75 

.17 

.3) 

.35 

.12 

.64 

•  26 

•  19 

T 

.30 

.10 

■  73 

■  32 

.49 

.25 

.34 

.12 

.73 

■  27 

.  14 

.23 

1  .40 

1  .34 

•  30 

.06 

.36 

.22 

1  .00 

.86 

.15 

.66 

.35 

.07 

■  46 

.44 

2.46 

■  90 

■  05 

■  35 

!■  10 

T 

T 

T 

.04 

1  .19 

■  97 

■  84 

■  47 

.12 

T 

.22 

.  19 

.72 

2.46 

•  26 

.08 

•  33 

.10 

.62 

1.9fc 

■  02 

.26 

.26 

■  41 

T 

T 

■  31 

.49 

.40 

•  44 

.25 

.37 

■  01 

T 

.47 

.10 

■  16 

.01 

•  05 

.20 

■  26 

.24 

1  .64 

•  52 

•  16 

.47 

■  96 

.43 

•  32 

■  73 

.11 

.07 

.03 

■  33 

.10 

.15 

•  04 

•  30 

•  65 

.66 

.62 

.51 

•  21 

.14 

.42 

.10 

.16 

.45 

.10 

.07 

1.01 

.67 

.25 

T 

.03 

T 

T 

.05 

.91 

1  .64 

■  10 

.24 

■  06 

1.43 

•  27 

T 

1  .49 

■  06 

.31 

T 

T 

■  22 

.15 

■  45 

4.34 

•  02 

1.16 

■  12 

.33 

1.02 

.65 

•  85 

.30 

1.10 

.04 

.■»2 

.31 

.15 

1.57 

.30 

■  02 

.90 

.54 

.25 

.94 

■  52 

.27 

.17 

■  1  1 

.02 

•  06 

T 

.03 

.92 

1.  32 

•  65 

.  19 

.75 

.63 

1.27 

•  56 

.53 

.76 

.69 

1.02 

.34 

.71 

.91 

1 .07 

•  15 

1.24 

•  03 

■  40 

•  24 

.06 

.31 

.17 

.44 

.23 

.08 

.16 

■  06 

.29 

.11 

■  44 

.60 

.50 

.65 

1  .25 

.32 

•  15 

■  05 

•  40 

1.97 

.92 

T 

■  32 

.07 

1.08 

■  30 

.34 

•  91 

.31 

•  65 

1.45 

T 

T 

.28 

.75 

1  •15 

.31 

T 

.47 

T 

T 

.10 

.47 

•  06 

.07 

•  17 

.30 

.05 

.77 

•  07 

■  31 

.26 

.16 

.60 

•  07 

.08 

T 

■  20 

.28 

.73 

.36 

.75 

1.25 

.25 

.5? 

.22 

.53 

.35 

■  38 

.03 

1.17 

.  16 

.63 

•  07 

.20 

.15 

.19 

.51 

.46 

.91 

.40 

.06 

.10 

.23 

.61 

I  .10 

T 

.07 

•  10 

.56 

1  .26 

.19 

T 

.14 

T 

.36 

1.60 

•  05 

.40 

.10 

.15 

.47 

•  15 

.40 

T 

T 

.66 

.35 

•  37 

.35 

-16 

.62 

.37 

.01 

.19 

.12 

T 

.13 

.10 

2-22 

.42 

.67 

.24 

.83 

.40 

■  48 

1.62 

.65 

1.08 

T 

.24 

T 

•  11 

T 

.69 

■  72 

1.15 

.41 

.32 

•  55 

I.  32 

.62 

.55 

.05 

T 

.01 

.03 

.13 

.96 

?■  17 

.84 

.47 

T 

■  21 

.07 

1.11 

■  21 

.13 

.16 

.61 

■  16 

•  06 

.02 

.02 

.49 

,  10 

.46 

■  02 

.21 

•  26 

.52 

•  12 

.04 

T 

•  13 

.45 

1.02 

•  30 

.67 

T 

-27 

•  12 

.02 

T 

.02 

.03 

.11 

.12 

.66 

2.  18 

.03 

.19 

■  46 

1  .88 

.06 

.14 

.59 

■  09 

.53 

.13 

.03 

T 

.60 

.05 

•  01 

.60 

■  01 

T 

.67 

•  17 

■  57 

.08 

.07 

•  75 

•  78 

.25 

.60 

1.13 

1.45 

.05 

.20 

.59 

1.76 

.06 

■  22 

T 

1.15 

.65 

•  70 

.23 

•  68 

.28 

.60 

■  10 

.09 

•  89 

.65 

.17 

T 

1  .75 

.75 

1.10 

■  70 

.05 

.73 

.06 

.35 

•  30 

.33 

1.20 

.46 

'il 

.25 

■  31 

■  10 

1  .16 

.46 

.02 

.20 

■  04 

•  18 

1.31 

T 

•  44 

.96 

.33 

.57 

.48 

1  .46 

■  30 

T 

.50 

.14 

.83 

.05 

.40 

.20 

.70 

1.75 

1.10 

T 

.13 

■  22 

.68 

.17 

T 

.15 

.25 

■  60 

T 

2.U 

2.28 

•  35 

.15 

.01 

.77 

.39 

■  10 

.29 

.10 

.02 

.89 

.40 

.04 

.69 

.16 

.31 

■  29 

■  07 

.54 

.03 

.45 

■  37 

U33 

.05 

•  33 

.05 

T 

.64 

1.10 

■  16 

.12 

1.09 

.86 

■  39 

.05 

.29 

.19 

.76 

.05 

T 

1.80 

.51  .78 

1.10 

.07 

.02 

T 

.32 

.28,'  .79 

.22 

•  52 

■  25 

•  03 

.02 

■  63 

.14 

■  47 

.05 

.10 

.35 

■  53 

1.03 

■  39 

■  47 

1 

■  04 

■  04 

.58 

1  . 

.16 

■  02 

.65 

1  .'  ' 

.30 

.12 

.49 

.15 

•  29 

.10 

.10 

.20 

.77 

•  49 

.32 

•  05 

.41 

.40 

7 

.35 

.05 

.43 

•  42 

2.40 

•  20 

2.24 

T 

■  13 

-  43  - 


DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
APRIL  1963 


NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  I*  WNW 

NEWHOPE   3  E 

NEWPORT 

NIMftOD  DAM 
ODELL   3  N 
OOEN  2  W 
OKAY 

OSCEOLA  2  NNW 

OWENSVI LLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULO  RADIO  KORS 
PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 
PELSOR 
PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 

RATCLIFF 
ROGERS 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 

SAINT  FRANCIS 

SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  3  WSW 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STORY 

STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 
WALORON 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
WARREN 

WEST  MEMPHIS 
WHITE  ROCK 

WYNNE 


.39 
.15  1.S2 


.02  1.30 
.06  .03 


Day  of  Month 

13  1  14  I  15 


T  T  T 


1.02  .02 


.80 
.34 


22     23  24 


1.20 
1.14 
1.04 


1.96  1.62 


.97 
.15 
.07 


1.63 
1.51 
1.35 


1.25 
1.70 
.19 


[  Stttloo  ladai. 


DAILY  TEMPERATURES  ..t^^^l^. 


station 

Day  01  Month 

« 

a 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 

16 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

86 
58 

84 
61 

78 
60 

67 
48 

62 
45 

62 
44 

75 
41 

82 
47 

83 
51 

81 
55 

62 
48 

76 
49 

75 
43 

76 
44 

82 
49 

81 
65 

82 

53 

SS 
65 

88 
61 

84 
44 

83 
59 

66 
66 

65 

55 

70 
47 

68 
46 

62 
48 

51 
55 

76 
55 

78 
56 

73 
53 

76.5 
52.8 

ARKADELPH 1  A 

MAX 
MIN 

86 
51 

86 
56 

84 
56 

59 
53 

66 
51 

53 
46 

75 

39 

83 
45 

87 
51 

80 
57 

68 
51 

74 
51 

77 
42 

77 
46 

83 
50 

82 
70 

83 
55 

83 
54 

81 
58 

85 
50 

82 
60 

85 
67 

80 
60 

69 
51 

53 
52 

66 
51 

74 
53 

75 
61 

64 
61 

82 
58 

77.4 
54.9 

ASHDOWN 

MAX 
MIN 

85 
49 

82 
52 

80 
64 

77 
53 

67 
48 

72 
46 

78 
38 

84 
44 

84 

50 

80 
61 

76 
48 

76 
55 

76 
41 

82 
43 

83 
41 

83 
65 

83 
64 

83 
54 

83 
60 

86 
45 

85 
53 

87 
66 

83 
52 

75 
53 

58 
54 

62 
54 

69 
57 

74 
61 

65 
64 

84 
64 

79.1 
54.0 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

84 
54 

81 
56 

77 
64 

66 
48 

59 
48 

50 
46 

74 

39 

78 
44 

80 

53 

74 

52 

69 
45 

72 
48 

72 
48 

74 

52 

77 
47 

54 

83 
62 

80 
55 

78 
57 

82 
44 

85 
54 

85 
53 

81 

55 

66 
44 

51 
49 

70 
46 

56 

55 

78 
59 

82 
62 

76 

53 

74.6 
53.1 

BATESVILLE  LIVESTOCK. 

MAX 
MIN 

86 
61 

82 
63 

78 
61 

67 
43 

51 
45 

59 
45 

78 

37 

82 
50 

86 

55 

80 
49 

69 
39 

75 
43 

73 
42 

75 
48 

75 
46 

72 
58 

85 
50 

81 
59 

83 
64 

39 

89 

89 
65 

85 
49 

69 
39 

67 
47 

74 
43 

67 
53 

75 
54 

82 
57 

77 
54 

76.9 
50.7 

BATESVILLE   L   AND   0   NO  1 

MAX 
MIN 

85 
56 

83 
63 

80 
64 

68 
47 

64 
45 

58 
42 

77 
33 

80 
42 

83 
50 

80 
49 

70 
40 

73 
39 

72 
33 

75 
43 

75 
41 

73 
51 

84 
53 

82 
51 

81 
52 

82 
35 

86 

50 

66 

69 

85 
51 

70 
38 

66 
49 

73 
43 

69 
54 

77 
55 

62 
59 

80 
52 

77.0 
49.7 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

82 
57 

34 
55 

79 
54 

67 
40 

51 
42 

64 
45 

71 
36 

78 
38 

86 
53 

80 
53 

59 
45 

66 
38 

70 
37 

71 
37 

78 
41 

85 
52 

78 
68 

84 
50 

80 
53 

75 
35 

85 
40 

69 

55 

85 
43 

55 
35 

65 
45 

59 
46 

77 
65 

53 
57 

75 
58 

78 
50 

75.4 
48.2 

BENTON 

MAX 
MIN 

84 
60 

80 
60 

83 
58 

57 
46 

58 
48 

58 
45 

75 
36 

81 
43 

81 
54 

78 
57 

55 
50 

71 
49 

74 

39 

75 
41 

82 
49 

79 
59 

83 
64 

81 
52 

77 
62 

33 
42 

62 
41 

82 
69 

82 
58 

66 
45 

61 
51 

56 
49 

55 
57 

78 
52 

81 
51 

79 
52 

75.3 
52.3 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

82 
54 

76 
51 

70 
52 

59 
38 

64 
43 

70 
46 

76 
38 

85 
45 

79 
49 

71 
52 

66 
47 

70 
35 

72 
35 

77 
40 

81 
50 

77 
55 

81 
56 

78 
51 

75 
59 

85 
39 

83 
55 

87 
63 

55 
42 

53 
37 

73 
47 

74 

47 

69 
54 

75 
66 

77 
57 

67 
47 

74.4 
49.2 

8LAKELY   MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

87 
45 

84 
52 

84 
60 

73 
50 

58 
45 

54 
46 

67 
39 

75 
42 

83 
48 

85 
57 

63 
54 

65 
47 

75 
37 

77 
39 

74 
44 

84 

50 

79 

59 

85 
62 

82 
61 

83 
40 

35 

52 

82 
53 

88 
57 

74 

43 

67 
51 

61 

52 

63 
57 

66 
59 

75 
60 

85 
51 

76.0 
60.8 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

85 
62 

83 
63 

80 
66 

68 
44 

50 
45 

59 
47 

75 
39 

78 
52 

77 
57 

69 
46 

70 
44 

70 
45 

59 
42 

72 
37 

74 
47 

75 
51 

84 
55 

32 
66 

78 
70 

83 
50 

39 
54 

85 
68 

33 
50 

57 
40 

67 
50 

74 
46 

67 
55 

75 
55 

79 
54 

75 
50 

75.1 
53.0 

aOONEVILLE 

MAX 
MIN 

87 
57 

83 
62 

75 
61 

68 
41 

55 
51 

73 
45 

79 

37 

87 
48 

85 
55 

73 
56 

62 
52 

81 

37 

76 
48 

80 
44 

87 
54 

78 
68 

85 
66 

82 
64 

31 
52 

90 
39 

89 
57 

90 

68 

80 
47 

70 
46 

65 
51 

64 
54 

58 
55 

55 

83 
58 

70 
50 

77.9 
53.0 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

86 
54 

84 
58 

77 
55 

75 
50 

57 
48 

55 
46 

57 
41 

79 
48 

81 

53 

75 

52 

71 
45 

70 
45 

72 
41 

83 
47 

78 
48 

81 
52 

85 
59 

82 
50 

74 
64 

82 
50 

85 
53 

35 
56 

85 
55 

56 
45 

59 
46 

71 
50 

70 
55 

79 
54 

63 
61 

85 
55 

75.8 
52.0 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

87 
51 

86 
54 

83 
51 

75 
57 

69 
48 

52 
47 

75 

39 

84 
48 

82 
55 

79 
61 

72 
59 

75 
54 

78 
42 

78 
44 

85 
49 

35 
67 

85 
53 

85 
50 

84 

50 

86 
52 

35 
65 

86 
57 

82 
61 

72 
52 

56 
54 

72 

57 

75 
62 

79 
64 

68 
63 

65 
56 

79.2 
56.1 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

87 
51 

85 
57 

77 
65 

70 
45 

55 
50 

74 
46 

77 
38 

84 
47 

88 
54 

82 
55 

53 
45 

77 
49 

78 
41 

76 
47 

84 
55 

79 
55 

88 
57 

82 
51 

82 
64 

88 
41 

91 

55 

90 
66 

66 
55 

72 
45 

55 
48 

66 
51 

63 
55 

74 
50 

83 
50 

75 
55 

78.4 
52.6 

CONWAY 

MAX 
MIN 

85 
60 

83 
63 

80 
54 

58 
49 

65 
50 

63 
45 

75 

38 

82 
45 

83 
54 

80 
54 

55 
48 

74 
47 

75 
41 

73 
46 

81 

53 

81 

56 

84 

63 

82 
67 

81 

63 

84 
40 

85 
56 

87 
56 

84 

55 

71 
45 

50 
49 

57 

52 

65 
55 

76 
50 

84 
62 

79 

55 

75.8 
53.8 

CORNING 

MAX 
MIN 

85 
58 

85 
59 

79 
66 

65 
44 

50 
44 

68 
45 

77 
37 

82 

52 

77 
56 

58 
48 

66 
44 

72 
42 

72 
43 

75 
35 

74 
43 

73 
52 

86 
55 

80 
64 

79 
69 

85 
43 

90 
60 

83 

56 

88 
47 

55 
36 

66 
49 

75 
45 

65 
64 

67 
54 

61 

63 

73 
55 

75.7 
51.8 

CROSSETT   7  S 

MAX 
MIN 

S6 
46 

85 
52 

84 
62 

81 
54 

66 
51 

53 
48 

75 
41 

81 

43 

79 
53 

77 
63 

73 
56 

76 
55 

77 
40 

79 
42 

84 
48 

35 
65 

84 

53 

85 
55 

82 
54 

35 
63 

85 
56 

36 
66 

82 

60 

64 
51 

53 

55 

76 
58 

81 
64 

78 
55 

34 
54 

75 
55 

76.5 
56.4 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

84 

53 

85 
53 

79 
51 

75 
54 

59 
48 

52 
45 

72 
45 

79 
45 

83 
57 

75 
58 

59 
50 

71 
50 

71 
44 

74 
47 

84 
50 

85 
63 

84 

63 

83 
54 

73 
51 

81 

52 

83 
53 

85 
55 

60 
59 

65 
45 

61 

50 

72 
55 

70 
56 

79 

52 

84 

52 

75 

55 

75.9 
54.5 

BARDANELLE 

MAX 
MIN 

85 
55 

83 
56 

77 
65 

70 
46 

64 
51 

72 
45 

77 
39 

83 
43 

85 
53 

79 
55 

64 
45 

77 
44 

77 
40 

75 
43 

85 

79 
67 

84 
51 

81 
54 

83 
55 

85 
39 

87 
51 

90 
63 

85 
55 

71 
41 

64 
49 

55 
50 

52 
55 

74 

60 

34 

59 

76 
63 

77.5 
52.2 

DE  OUEEN 

MAX 
MIN 

85 
49 

80 
54 

74 
60 

70 
46 

63 
48 

70 
47 

77 
39 

85 
48 

83 
61 

77 
51 

70 
58 

60 
53 

81 
41 

31 
47 

84 
48 

32 
54 

84 
52 

83 
56 

82 
51 

88 
41 

81 

59 

88 

56 

82 
55 

59 
54 

63 
52 

64 
55 

71 
59 

72 
55 

84 
59 

75 
40 

77.6 
53.7 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

85 
62 

83 
57 

81 
57 

67 
51 

63 
50 

54 
47 

74 
41 

78 
49 

82 
51 

77 
56 

72 
47 

71 
49 

73 
44 

75 
51 

79 
54 

35 
55 

85 
65 

85 
68 

81 

55 

83 
59 

85 
65 

85 
72 

64 

56 

78 
47 

58 
50 

70 
52 

67 
53 

79 
63 

34 
62 

78 
55 

76.7 
56.2 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

78 
57 

74 
57 

60 
38 

56 
42 

65 

39 

72 
52 

77 

53 

78 

57 

73 
48 

61 

43 

68 
41 

72 
43 

58 
48 

73 
52 

71 

60 

81 

60 

74 

50 

75 
57 

82 
55 

86 

50 

82 
61 

76 
43 

61 
40 

60 
40 

'5 
43 

54 
55 

76 
57 

66 
45 

71.4 
50.3 

DIERKS 

MAX 
MIN 

85 
45 

80 
44 

76 
60 

68 
41 

59 
47 

68 
46 

76 
35 

82 
45 

84 
56 

78 
59 

59 
58 

78 
45 

81 
37 

81 
43 

85 
44 

32 
55 

82 
59 

83 
55 

81 

60 

33 
38 

82 
56 

67 

67 

78 
54 

70 
59 

63 
58 

65 
56 

72 
60 

72 
64 

63 
59 

77 
50 

77.2 
62.2 

DUMAS 

MAX 
MIN 

84 

52 

82 
53 

80 
59 

76 
54 

50 
47 

57 
46 

74 

53 

78 
47 

85 
50 

75 
51 

74 
53 

74 
51 

73 
45 

77 
45 

83 
51 

85 
50 

84 
52 

84 
55 

83 
60 

83 
55 

83 
61 

32 
59 

81 
57 

70 
45 

51 

50 

76 
55 

74 
56 

60 
52 

84 
50 

80 
59 

77.4 
54.5 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86 
52 

85 

56 

81 
51 

71 
59 

59 
49 

54 
45 

74 
41 

83 
44 

78 
64 

77 
53 

71 
59 

75 
47 

79 
43 

79 
44 

84 
49 

85 
57 

85 
52 

35 
55 

76 

55 

85 
58 

30 
67 

85 
55 

74 

52 

66 
52 

65 
54 

74 

58 

77 
53 

79 

53 

86 
53 

73 
53 

77.1 
65.8 

EUDORA 

MAX 
MIN 

86 
56 

84 
56 

84 
61 

81 
58 

55 
52 

55 
49 

73 
46 

80 
49 

80 
64 

78 
53 

79 
59 

75 
55 

74 
47 

78 
45 

84 
56 

85 
51 

85 
63 

88 
54 

33 
65 

85 
61 

35 
55 

88 
65 

84 

59 

65 
51 

60 
54 

78 
57 

84 
55 

78 
65 

64 
63 

31 
57 

79.1 
67.9 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

83 
61 

79 
59 

74 
52 

61 
39 

51 
43 

68 
44 

77 
43 

84 

53 

78 
54 

67 
49 

64 
42 

58 

39 

69 
41 

74 
47 

82 
55 

81 
54 

84 
62 

79 
62 

75 
60 

35 
47 

89 
53 

87 
56 

54 
41 

51 
40 

65 
45 

72 
48 

61 
53 

74 
53 

78 
51 

54 
45 

73.6 
50.4 

FAYETTEVILLE   FAA  AP 

MAX 
MIN 

81 
54 

78 
62 

71 
46 

60 
41 

55 
42 

70 
40 

74 
35 

82 
48 

83 
50 

72 
50 

67 
47 

70 
40 

71 
33 

77 
37 

79 
49 

74 
57 

81 
53 

77 
63 

77 
42 

85 
35 

87 

65 

85 
56 

57 
45 

61 

43 

72 
48 

69 
46 

70 
53 

72 
60 

76 
59 

59 
36 

73.8 
48.6 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

MAX 
MIN 

81 
60 

79 
52 

73 
54 

62 
37 

54 
44 

69 
45 

75 
37 

83 
55 

82 
55 

78 
55 

70 
48 

68 
39 

70 
40 

75 
45 

80 
53 

79 
61 

80 
61 

77 

55 

75 
62 

84 
41 

88 

55 

85 

68 

75 

43 

55 

39 

71 
47 

69 

52 

67 

52 

72 
58 

75 
61 

71 
47 

74.6 
51.4 

FORDYCE  6  w 

MAX 
MIN 

87 
56 

86 
57 

81 
56 

72 
53 

50 
48 

55 
43 

75 
42 

84 
52 

85 
55 

73 
57 

67 
54 

76 
49 

77 
42 

78 
44 

85 
51 

83 
54 

85 

53 

34 
55 

SO 
60 

86 
48 

85 
57 

35 
56 

78 
59 

53 
46 

70 
47 

70 
59 

70 
58 

78 
50 

33 
51 

82 
52 

77.6 
54.9 

FORT  SMITH  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86 
55 

81 
60 

76 
54 

67 
47 

60 
50 

73 
47 

79 
40 

87 
50 

87 
57 

71 
55 

61 
51 

76 
46 

73 
40 

79 
47 

87 
52 

78 
70 

84 

63 

31 

50 

81 
49 

89 
44 

88 
55 

90 
61 

73 
53 

62 
47 

54 

50 

62 
54 

57 
56 

73 
59 

30 
58 

63 
42 

76.1 
52.4 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

84 
45 

82 

52 

75 
65 

57 
45 

64 

48 

73 
45 

76 
36 

83 
43 

87 
51 

S3 
51 

55 
45 

74 
41 

77 

38 

75 
39 

84 
46 

80 
58 

82 
55 

79 

59 

79 

59 

36 
37 

38 
49 

38 
65 

84 
50 

70 
35 

66 
47 

57 
53 

66 
54 

71 
51 

79 
58 

75 
53 

77.0 
60.1 

GILBERT 

MAX 
MIN 

86 
48 

84 

53 

■'^ 
66 

66 
41 

51 
44 

72 
45 

79 
31 

84 
40 

83 
48 

78 
51 

68 
38 

73 
35 

72 
32 

77 
42 

74 
42 

75 
63 

85 
68 

81 

52 

84 
70 

36 
32 

91 
44 

91 
69 

84 
47 

57 
31 

76 
47 

74 

45 

57 
54 

78 
50 

33 
57 

76 
53 

77.6 
48.5 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

81 
56 

77 
55 

71 
52 

50 
37 

65 
44 

70 
43 

75 
36 

83 
49 

80 
51 

74 
51 

57 
45 

70 
35 

71 
37 

75 
45 

80 
50 

77 
55 

79 
55 

77 
59 

74 

59 

84 

40 

87 
51 

88 
55 

63 
40 

61 
39 

74 

45 

73 
46 

70 
51 

73 
58 

75 
57 

67 

45  ' 

74.2 
49.5 

GREENBRIER 

MAX 
MIN 

84 
52 

83 
55 

74 
60 

68 
45 

59 
48 

67 
44 

74 

35 

82 
42 

82 
51 

72 
53 

55 
47 

74 
44 

75 
37 

73 
45 

80 
45 

75 
51 

84 
63 

81 
65 

81 
53 

82 
37 

65 

50 

87 
55 

81 
53 

63 
41 

61 
48 

66 
46 

61 
55 

78 
59 

83 
51 

72 
48 

75.2 
50.6 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 
MIN 

85 
46 

82 
47 

SO 
47 

70 
48 

55 
47 

58 
44 

56 
40 

75 
43 

78 
53 

82 
51 

61 
44 

58 
45 

72 
45 

74 

51 

72 
48 

75 
55 

73 
53 

84 

55 

78 
57 

31 
41 

83 
48 

61 

48 

82 
54 

68 
45 

65 
46 

67 
46 

70 
46 

60 
54 

78 
58 

82 

"  i 

73.9 
49.6 

HARRISON 

MAX 
MIN 

84 

53 

82 
57 

74 
60 

65 
40 

60 
44 

72 
45 

79 
36 

83 
54 

82 

52 

72 
50 

66 
41 

72 
36 

71 
36 

75 
45 

75 
47 

78 
55 

87 
66 

81 

52 

80 
62 

85 

35 

93 

53 

89 
67 

75 
45 

65 

33 

67 
46 

74 
48 

65 
62 

73 
57 

82 
51 

70 
40 

75.9 
49.6 

HARRISON   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
63 

78 
63 

71 
52 

62 
39 

58 
44 

58 
45 

76 
47 

80 
53 

80 
54 

51 
48 

64 
43 

59 
39 

69 
42 

73 
50 

75 
53 

75 
56 

84 

57 

77 
55 

1 

76 
55 

84 

43 

90 
64 

87 

55 

65 
45 

55 
39 

65 
47 

72 
48 

57( 
52j 

59 
55 

78 
59 

59 

41  1 

71.9 
51.2 

See  refer«ac«  notes  folloving  StatloD  lodei- 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL  1963 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

MAX 

87 

85 

84 

80 

65 

58 

53 

74 

76 

80 

70 

73 

71 

70 

71 

80 

MIN 

5* 

54 

58 

55 

50 

48 

42 

48 

51 

55 

49 

49 

42 

43 

53 

56 

HOPE  3  NE 

MAX 

84 

82 

78 

68 

62 

58 

75 

81 

81 

77 

69 

75 

73 

80 

84 

83 

MIN 

52 

54 

61 

55 

49 

45 

38 

47 

61 

59 

57 

65 

42 

46 

46 

63 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

MAX 

85 

83 

78 

70 

64 

63 

74 

84 

87 

SO 

64 

77 

80 

76 

34 

81 

MIN 

62 

60 

59 

48 

40 

44 

45 

52 

63 

55 

51 

47 

49 

47 

52 

65 

JONESBORO 

MAX 

86 

84 

79 

55 

58 

63 

75 

79 

77 

71 

67 

70 

70 

74 

76 

73 

MIN 

62 

61 

64 

47 

45 

49 

43 

53 

58 

48 

44 

47 

47 

44 

49 

60 

KEISER 

MAX 

8A 

83 

81 

70 

63 

50 

74 

75 

80 

75 

71 

72 

71 

73 

75 

75 

MIN 

56 

59 

66 

46 

48 

47 

41 

47 

55 

49 

44 

45 

44 

35 

47 

51 

KEO 

MAX 

85 

86 

80 

58 

62 

56 

72 

81 

82 

75 

66 

71 

72 

75 

83 

81 

MIN 

56 

55 

63 

46 

49 

46 

41 

46 

58 

55 

47 

47 

44 

47 

61 

54 

LEAD  HILL 

MAX 

85 

83 

78 

57 

60 

72 

80 

84 

82 

74 

57 

71 

71 

76 

75 

80 

MIN 

54 

60 

56 

42 

44 

45 

39 

45 

55 

52 

42 

37 

42 

42 

49 

64 

LEOLA 

MAX 

87 

86 

82 

59 

64 

56 

75 

83 

86 

79 

65 

73 

71 

77 

84 

83 

MIN 

51 

57 

64 

53 

50 

47 

36 

46 

55 

55 

52 

50 

37 

39 

44 

55 

LITTLE   ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

86 

85 

76 

70 

55 

60 

74 

82 

82 

67 

65 

73 

73 

74 

83 

79 

MIN 

55 

55 

61 

51 

49 

45 

40 

45 

57 

55 

49 

48 

46 

48 

50 

55 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 

85 

85 

82 

75 

69 

55 

75 

83 

82 

77 

73 

75 

73 

30 

33 

85 

MIN 

54 

53 

54 

57 

48 

46 

36 

50 

63 

51 

57 

55 

40 

47 

64 

MALVERN 

MAX 

85 

84 

78 

72 

64 

57 

75 

82 

79 

55 

57 

77 

79 

77 

84 

32 

MIN 

45 

53 

61 

48 

49 

46 

38 

42 

57 

54 

53 

49 

39 

39 

45 

64 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

85 

84 

71 

66 

61 

78 

83 

32 

70 

57 

73 

70 

75 

75 

80 

MIN 

51 

58 

57 

41 

43 

34 

43 

59 

49 

40 

42 

45 

37 

43 

51 

MaRIANNA    2  S 

MAX 

87 

94 

81 

69 

61 

53 

73 

76 

31 

76 

72 

72 

70 

73 

79 

84 

MIN 

54 

54 

60 

51 

49 

41 

42 

44 

51 

54 

41 

46 

42 

43 

63 

69 

MARKED  TREE 

MAX 

85 

83 

77 

65 

57 

55 

74 

77 

79 

71 

70 

70 

70 

75 

74 

75 

MIN 

56 

59 

56 

48 

48 

48 

42 

46 

55 

47 

44 

46 

43 

38 

45 

61 

MARSHALL 

MAX 

83 

80 

76 

65 

60 

72 

76 

80 

84 

76 

66 

72 

71 

75 

73 

75 

MIN 

67 

65 

63 

43 

46 

44 

38 

57 

54 

43 

44 

37 

39 

43 

65 

65 

MENA 

MAX 

80 

75 

70 

64 

59 

67 

75 

79 

85 

77 

63 

73 

77 

77 

80 

73 

MIN 

57 

59 

57 

46 

44 

43 

40 

52 

59 

55 

54 

51 

43 

49 

51 

64 

MONTI  CELLO  3  S 

MAX 

85 

84 

80 

79 

65 

52 

75 

81 

82 

79 

70 

72 

74 

78 

84 

85 

MIN 

MOROBAY   LOCK    AND   DAM  8 

MAX 

87 

85 

85 

80 

70 

56 

53 

75 

33 

78 

78 

72 

71 

73 

79 

85 

MIN 

51 

53 

59 

60 

53 

47 

40 

45 

44 

63 

59 

55 

40 

40 

48 

56 

MORRI LTON 

MAX 

85 

84 

80 

70 

65 

55 

78 

83 

32 

77 

67 

75 

75 

74 

83 

80 

MIN 

58 

63 

63 

49 

49 

45 

42 

48 

56 

55 

49 

49 

47 

50 

60 

58 

MOUNT  IDA 

MAX 

82 

80 

76 

67 

50 

57 

75 

80 

35 

31 

70 

70 

78 

77 

82 

79 

MIN 

52 

62 

65 

41 

43 

44 

35 

41 

50 

55 

55 

43 

37 

40 

43 

66 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

MAX 

85 

84 

79 

66 

59 

68 

79 

84 

33 

79 

68 

71 

70 

76 

77 

78 

MIN 

61 

66 

43 

43 

44 

43 

46 

55 

48 

51 

43 

43 

47 

48 

51 

55 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 

MAX 

80 

84 

83 

70 

64 

58 

72 

78 

83 

81 

62 

67 

72 

70 

75 

73 

MIN 

55 

61 

43 

45 

45 

43 

57 

50 

43 

41 

42 

44 

48 

54 

NARROWS  DAM 

MAX 

85 

83 

80 

75 

68 

54 

70 

76 

82 

84 

75 

64 

73 

31 

78 

83 

MIN 

42 

45 

53 

49 

49 

45 

35 

42 

50 

58 

55 

51 

33 

41 

43 

62 

NASHVILLE    PEACH  SUBSTA 

MAX 

85 

82 

79 

75 

67 

52 

57 

72 

80 

80 

71 

62 

78 

79 

73 

83 

MIN 

48 

50 

55 

50 

45 

43 

35 

46 

58 

57 

66 

62 

42 

43 

46 

50 

NEWPORT 

MAX 

86 

84 

77 

65 

60 

52 

75 

80 

31 

71 

69 

72 

72 

76 

75 

74 

MIN 

60 

63 

55 

49 

47 

45 

42 

50 

57 

50 

44 

47 

47 

46 

43 

51 

NIMROD  DAM 

MAX 

89 

87 

85 

74 

70 

52 

69 

77 

35 

86 

55 

64 

75 

77 

78 

84 

MIN 

54 

65 

60 

45 

45 

45 

39 

42 

53 

55 

44 

48 

42 

40 

45 

55 

OKAY 

MAX 

84 

83 

85 

75 

57 

63 

75 

83 

31 

30 

75 

78 

80 

80 

84 

84 

MIN 

51 

59 

64 

56 

49 

47 

40 

54 

53 

60 

59 

57 

44 

49 

49 

56 

OZARK 

MAX 

81 

82 

76 

70 

62 

76 

77 

85 

36 

32 

52 

80 

31 

77 

86 

81 

MIN 

53 

56 

60 

45 

52 

46 

40 

55 

57 

65 

60 

44 

43 

48 

55 

69 

PARAGOULD   RADIO  KDRS 

MAX 

85 

83 

81 

69 

50 

55 

75 

78 

77 

59 

59 

70 

70 

72 

74 

73 

MIN 

59 

57 

66 

45 

44 

45 

46 

50 

57 

45 

44 

46 

46 

45 

46 

51 

PARIS 

MAX 

85 

83 

76 

70 

55 

73 

78 

85 

85 

32 

52 

76 

77 

73 

36 

79 

MIN 

56 

56 

63 

42 

50 

45 

38 

45 

54 

56 

46 

42 

41 

43 

46 

57 

PELSOR 

MAX 

81 

77 

67 

67 

56 

59 

73 

79 

81 

67 

53 

69 

72 

71 

73 

59 

MIN 

57 

54 

53 

39 

46 

46 

47 

53 

55 

47 

41 

41 

43 

43 

62 

57 

PERRYVILLE 

MAX 

85 

84 

79 

70 

65 

61 

75 

84 

84 

77 

64 

76 

76 

75 

84 

80 

MIN 

55 

56 

55 

50 

48 

50 

40 

43 

51 

56 

45 

47 

41 

48 

47 

57 

PINE  BLUFF 

MAX 

87 

85 

83 

71 

56 

55 

74 

83 

84 

73 

57 

73 

73 

76 

84 

83 

MIN 

64 

55 

65 

60 

51 

46 

43 

52 

54 

68 

50 

51 

46 

49 

55 

65 

PINE   BLUFF   FAA  AIRPORT 

MAX 

88 

86 

82 

68 

57 

54 

74 

34 

33 

68 

67 

73 

74 

75 

35 

85 

MIN 

56 

58 

63 

55 

4S 

48 

43 

50 

63 

53 

52 

49 

47 

49 

63 

65 

POCAHONTAS  1 

MAX 

84 

81 

76 

63 

59 

66 

75 

80 

79 

69 

58 

72 

72 

72 

76 

73 

MIN 

51 

51 

61 

42 

42 

44 

35 

42 

52 

46 

40 

43 

41 

43 

39 

50 

PORTLAND 

MAX 

85 

90 

83 

83 

74 

53 

53 

71 

77 

78 

75 

70 

72 

74 

76 

82 

MIN 

53 

43 

44 

58 

52 

45 

45 

45 

50 

60 

57 

54 

45 

45 

45 

52 

PRESCOTT 

MAX 

85 

80 

76 

72 

62 

50 

71 

30 

78 

76 

68 

75 

76 

SO 

80 

8C 

MIN 

56 

54 

58 

54 

46 

42 

38 

47 

52 

52 

47 

44 

45 

52 

57 

ROGERS 

MAX 

83 

78 

75 

70 

65 

70 

77 

34 

84 

78 

68 

70 

70 

78 

31 

77 

MIN 

58 

59 

52 

39 

45 

46 

41 

50 

57 

52 

46 

41 

44 

47 

64 

56 

ROHWER   2  NNE 

MAX 

34 

82 

81 

78 

72 

71 

73 

77 

83 

81 

72 

71 

71 

79 

83 

85 

MIN 

58 

56 

62 

61 

50 

47 

44 

42 

62 

58 

55 

53 

42 

43 

62 

63 

83  85 
64  64 


84  82 
62  54 


34  84 

53  64 


85  82 

55  561 


33  84 
61  56 


83  83 
54  55 


S3  77 
57  51 


SO  85 
60  44 


79  86 

59  50 


30  35 
65  49 


80  31 
62  47 


82  37 
55  40 


82  85 
61  44 


83  85 
59  50 


82  34 

60  40 


87  82 
65  64 


84  79 
66  66 


78  75 
52  54 


85 
60  66 


85  85 
56  35 


83  82 
65  46 


81  S3 

55  39 


78  86 
54  54 


33     84  82 


35  73 
68  60 


79  85  85 
65     44  55 


32     35  91 


30  32 
65  37 


78  82 
53  50 


83  83 
62  43 


82  36 
51  45 


31  88  89 
64     42  56 


30  74 
66  50 


87  35 
65  67 


75  70 
55  51 


58  38  50 

79  85  83 

52  52  59 

75  86  83 

51  52  53 


85  80  83 

62  60 

78  83 

50  55  52 

75  84 

62  44 

80  83  85 

51  57  51 


35  68 
53  48 


83  65 

50  43 


79  57 
57  48 


72  56 
50  48 


82  57 
59  52 


79  70 
57  45 


83  67 
45  35 


81  65 
55  47 


80  65 
55  42 


79  67 
55  50 


85     83  68 


80  85  59 
56     63  50 


87  83  72 
56     56  47 


36  80  70 
68     50  43 


90  79  55 
45      40  46 


90  90  59 
45     46  35 


80  86  77 
68     59  47 


78  84  75 
54     57  51 


85  81  68 
69      54  43 


86  90  73 
62     54  37 


87  32  73 
63     63  54 


90  32  67 
65     5  5  44 


35  85  65 
68     48  40 


89  35  70 
55     55  44 


88  83  70 

65  56  39 

86  32  53 

57  60  51 

86  76  65 

58  52  51 

88  82  54 

65  45  36 

83  86  80 

65  54  54 

80  77  68 
60  48  50 

86  75  61 

51  42  42 

81  74  68 

5  3  5  7  46 


55  53 
48  50 


55  74 
50  45 


59  69 
52  52 


53  67 

51  55 


60  74 
47  39 


52  72 
50  48 


5  5  77  82 

54  63  59 

75  36  77 

63  61  54 

75  83  78 

60  61  56 

74  81  79 

55  53  55 

78  80  73 

57  63  55 

78  84  71 

61  51  55 


85  85  77 
60     50  57 


85  69 
59  49 


85  34 
51  53 


85  78 
53  45 


83  73 
63  53 


77  81  78 
59     62  57 


81  77 
53  57 


55:    75  82  72 

55  53  52 

69  79  72 

62  60  51 

79  83  81 

79  78  85 

53  62  54 

77  80  75 

60  62  55 

72  84  73 

59  59  54 

64  32 

55  52 

55  72  83 

44     47;    53  56  52 


64     72  72 


56  63  74 
54     56  60 


55  57  53 
51     51  56 


63     51  68 


45     47  50 


64     62  72 


59  59  54 

52  51  57 

69  58  54 

49  49  54 

64  73  63 

50  52  55 

64  67 
47  50 

56  66  72 

53  55  62 

65  54  53 
49  53  53 

56  74  71 

49  48  54 

67  66 

50  52 

64  52  51 
42  47  49 

65  58  67 


53  71  59 
53     57  53 


50  71  69 
53     55  58 


56  72  58 
39     43  51 


62  61  74 
52     52  55 


55  63  68 
48     52  58 


70  72  53,  73 
42     52     54  59 


60     69  46 

70  71  32 
58     50  51 


54  76  83 
57     58  54 


75  85  82 

64  54  53 

71  82  69 

50  59  55 


74  83  74 
60     57  54 


74  76  72 
54     52  42 


80     85  77 

62     52  58 

32     35  73 

53     53  52 

66     81  75 

52     52  54 

73     77  80 

55     52  59 

75     81  30 

57     50  50 

77  70 

60  48 


79 

56 


79  82  80 
57     59  58 


Se«  referenca  notes  following  Station  Index, 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

01 

J 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  1 

1 

27 

28  1 

29  1 

30  1  31 

Aver 

RUSSELLVILLE 

MAX 

86 

85 

79 

72 

66 

72 

78 

85 

85 

54 

62 
56 

63 
47 

78 
47 

78 

75 

63 

82 
67 

86 
62 

80 
63 

84 

66 

68 
39 

86 
51 

91 
65 

86 
56 

73 
46 

65 
49 

67 
49 

63 
56 

75 
60 

85 
61 

78 
53 

78.7 
52  »  5 

SAINT  CHARLES 

MAX 

36 

84 
56 

83 

80 

65 

55 

56 

75 

80 
58 

83 
58 

70 
48 

60 

70 

73 

75 

80 
58 

83 

60 

84 
62 

82 
60 

80 
51 

84 

60 

84 

67 

84 

58 

66 
47 

65 
50 

60 
50 

70 
55 

72 

57 

80 
58 

84 
58 

75.2 
54.  1 

SEARCY 

MAX 

86 

84 

83 

70 

64 

63 

78 
40 

81 

82 
56 

78 
52 

68 
45 

73 
47 

74 

75 

77 

75 

86 

83 
6  5 

80 
70 

85 

45 

89 

58 

88 
67 

64 

55 

69 
46 

50 
50 

71 
51 

69 
56 

80 
59 

85 
62 

81 
54 

77.4 
53.9 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

86 

84 

76 

68 

60 

55 

75 

83 

83 
59 

74 
55 

65 
49 

72 
48 

73 

75 

84 

79 

84 

8C 

79 

84 

58 

85 

58 

80 
60 

66 

57 

50 
55 

51 
55 

56 
54 

68 
63 

77 
60 

83 
59 

75 

50 

74.7 
54.3 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

83 

79 

71 

61 

62 

71 

78 

86 

81 
56 

73 
55 

55 
50 

65 
38 

73 

79 

83 

79 

81 

77 

76 
52 

86 
4 1 

90 
59 

88 
66 

67 
44 

50 
44 

73 
48 

72 
51 

69 
53 

71 
51 

71 
54 

59 
49 

74.7 
51.5 

STUTTGART 

MAX 

87 

85 

84 

73 

62 

53 

73 

81 

83 
56 

77 
56 

57 
48 

73 
48 

74 
47 

74 
48 

63 
59 

86 

84 

81 

83 

85 
56 

85 
65 

81 

58 

70 
4  1 

53 

50 

70 
53 

68 
56 

78 
52 

85 
65 

79 
57 

77.0 
55.5 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

89 

85 

83 

79 

67 

55 

54 

72 

77 

53 

83 

59 

58 

72 

71 

74 

81 

83 

84 

83 
66 

75 
52 

81 
52 

82 
55 

83 
57 

69 
47 

65 
49 

59 
49 

71 

54 

66 

55 

77 
61 

83 
56 

74.7 
53.2 

SUB I ACQ 

MAX 

87 

84 

75 

68 

62 

72 

77 
40 

85 

87 
55 

78 
54 

61 
48 

76 
47 

77 
45 

77 

84 

78 

87 

81 

81 

89 

92 
53 

90 
64 

84 
53 

68 
44 

56 
48 

67 
50 

62 
55 

74 
58 

82 
59 

73 
53 

77.5 
53,2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 

83 

80 

76 

68 

57 

62 

76 

84 

81 
55 

80 
6  3 

56 

77 

79 

81 

83 

83 

84 

84 

80 
55 

86 

79 
68 

88 
57 

74 
57 

70 
56 

64 

55 

66 

57 

72 
63 

75 
63 

85 
61 

73 
52 

75.5 
57.3 

WALORON 

MAX 

85 

82 

76 

59 

63 

70 

76 

84 
46 

85 
53 

83 
57 

59 

75 

77 

81 

»5 

83 

83 

80 

81 

89 

87 
53 

91 
69 

89 

53 

71 
43 

62 
49 

62 

55 

77 
57 

73 
62 

82 
60 

77 
55 

78.3 
52.6 

WALNUT    RIDGE    FAA  AP 

MAX 

84 
60 

83 

74 
60 

64 

57 

67 

78 

79 

80 
54 

63 
^7 

57 

72 

71 

75 

75 

73 

85 

83 

80 

84 

90 

89 

71 

55 
40 

64 

72 
44 

61 
54 

70 
56 

82 
63 

64 
44 

74.1 
50.9 

WARREN 

MAX 

85 

84 

80 

77 

64 

51 

77 

82 

82 
54 

TT 
59 

69 
57 

74 
52 

78 
42 

78 
42 

83 
51 

84 
65 

84 

63 

84 
66 

82 
51 

35 

57 

83 
57 

85 
66 

80 
59 

57 
48 

65 
53 

73 
55 

72 
62 

79 
62 

84 
53 

80 
55 

77.6 
56.0 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

85 
60 

83 
61 

80 
64 

76 
49 

60 
50 

57 
48 

72 
42 

75 
52 

80 
59 

74 
50 

70 
44 

70 
45 

70 
44 

74 
41 

74 
51 

74 
64 

85 
55 

84 
55 

81 
56 

81 
52 

85 
62 

85 
58 

81 

55 

66 

45 

62 
50 

72 
52 

70 
55 

80 
55 

80 
63 

75 
57 

75.4 
54.5 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

79 
59 

77 
56 

67 
59 

62 
38 

65 
39 

57 
41 

71 

53 

79 
52 

83 
58 

77 
51 

70 
49 

58 
43 

72 
44 

71 
50 

77 
54 

72 
59 

80 
59 

71 
59 

76 
57 

81 
53 

83 
67 

82 
61 

76 
45 

65 
40 

63 
40 

64 
49 

53 
48 

63 
55 

75 
58 

66 
45 

72.2 
51.4 

WYNNE 

MAX 
MIN 

84 
69 

83 
72 

78 
61 

65 
44 

60 
47 

55 
42 

74 
37 

78 
49 

79 
58 

75 
48 

71 
41 

79 
42 

73 
40 

76 
61 

77 
55 

83 
62 

81 
71 

76 
65 

82 
51 

86 
64 

84 
63 

78 
49 

56 
43 

53 
47 

73 
48 

66 
52 

83 
51 

77 
54 

75.2 
53.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


olanoD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1-'' 
a  o  > 

H  < 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.25 

.19 

.19 

.07 

.19 

.03 

.  10 

.13 

.  18 

.23 

.16 

.09 

.21 

.21 

.  15 

.14 

.04 

.19 

.15 

.24 

.20 

.15 

.23 

.23 

.16 

.02 

.11 

.01 

.17 

B4.57 

WIND 

31 

34 

54 

50 

39 

34 

30 

25 

34 

41 

60 

47 

32 

25 

27 

56 

39 

50 

59 

24 

26 

32 

52 

41 

55 

38 

30 

31 

25 

41 

1163 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.26 

.25 

.18 

.12 

.19 

.00 

.03 

.13 

.21 

.10 

.16 

.15 

.23 

.16 

.13 

.26 

.21 

.24 

.18 

.20 

.20 

.13 

.20 

.22 

.15 

.05 

.02 

« 

.18 

4.57 

WIND 

37 

37 

53 

45 

30 

32 

26 

19 

50 

10 

20 

41 

35 

11 

5 

57 

80 

56 

82 

18 

11 

3 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.10 

.33 

.35 

.15 

.22 

.10 

.17 

.19 

.19 

.29 

.20 

.14 

.24 

.20 

.19 

.19 

.  17 

.29 

.21 

.34 

.31 

.28 

.29 

.28 

.17 

.06 

.17 

.04 

.05 

.27 

5.  19 

WIND 

0 

34 

53 

38 

27 

29 

23 

10 

18 

57 

6 

80 

44 

24 

9 

67 

Bl 

50 

74 

53 

39 

50 

85 

37 

31 

15 

35 

43 

32 

77 

1232 

MAX 

76 

60 

79 

67 

72 

59 

73 

77 

81 

84 

62 

65 

75 

75 

79 

69 

75 

81 

78 

80 

81 

89 

89 

76 

57 

63 

75 

56 

72 

82 

74.6 

MIN 

57 

58 

59 

44 

44 

47 

47 

48 

53 

50 

44 

44 

45 

49 

52 

53 

50 

62 

65 

48 

48 

56 

50 

46 

45 

49 

51 

55 

55 

55 

51.3 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.25 

.23 

.20 

.08 

.12 

.06 

.09 

.17 

.25 

.20 

.  14 

.10 

.22 

.16 

.18 

.22 

.14 

.24 

.30 

.17 

.21 

.09 

.22 

.22 

.  17 

.13 

.00 

.10 

B4.99 

WIND 

37 

41 

77 

31 

27 

21 

15 

29 

47 

37 

27 

28 

28 

25 

21 

64 

85 

72 

93 

30 

26 

46 

40 

28 

29 

9 

12 

16 

15 

36 

1093 

MAX 

85 

83 

80 

70 

68 

56 

65 

57 

79 

85 

72 

62 

80 

81 

78 

82 

75 

85 

83 

83 

85 

85 

87 

83 

74 

62 

62 

71 

70 

80 

75.9 

MIN 

55 

52 

53 

52 

50 

52 

47 

54 

52 

62 

55 

52 

50 

51 

52 

54 

63 

63 

65 

50 

52 

63 

62 

55 

54 

51 

56 

55 

53 

55 

55.3 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.20 

.  19 

.19 

.08 

.14 

.03 

.04 

.10 

.11 

.18 

.11 

.07 

.12 

.12 

.10 

.13 

.11 

.07 

.11 

.  15 

.14 

.07 

.15 

.15 

.04 

.04 

.11 

.05 

.03 

.12 

3.25 

WIND 

14 

23 

31 

15 

19 

7 

9 

12 

14 

37 

30 

17 

15 

13 

15 

29 

29 

22 

29 

13 

9 

19 

17 

14 

19 

11 

24 

25 

5 

16 

554 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.19 

.16 

.08 

.18 

.15 

.03 

.16 

.15 

.19 

.29 

.05 

.14 

.22 

.18 

.14 

.12 

.17 

.13 

.10 

.27 

.18 

.  15 

.25 

.19 

.09 

.05 

.03 

.13 

.16 

4.35 

WIND 

15 

19 

15 

18 

19 

11 

18 

1 

19 

50 

21 

11 

7 

15 

15 

20 

14 

16 

22 

10 

10 

9 

21 

21 

26 

19 

18 

7 

14 

21 

504 

MAX 

70 

83 

76 

73 

71 

81 

88 

87 

87 

53 

82 

78 

80 

80 

80 

94 

86 

84 

88 

89 

90 

89 

81 

70 

69 

65 

75 

85 

85 

80.4 

MIN 

58 

67 

50 

52 

49 

50 

55 

63 

57 

50 

51 

50 

55 

55 

55 

53 

57 

65 

55 

51 

70 

59 

53 

52 

57 

59 

60 

66 

61 

57.8 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.32 

.34 

.30 

.29 

.24 

.03 

.02 

.13 

.28 

.25 

.22 

.17 

.23 

.25 

.23 

.27 

.33 

.40 

.35 

.17 

.24 

.26 

.32 

.21 

.19 

.22 

.05 

.30 

.24 

B7.09 

WIND 

66 

59 

143 

106 

46 

11 

34 

7 

85 

27 

22 

34 

35 

30 

6 

110 

180 

180 

180 

84 

31 

120 

119 

24 

23 

9 

19 

41 

42 

107 

1980 

MAX 

84 

B4 

82 

75 

75 

58 

56 

80 

82 

90 

72 

70 

79 

80 

81 

79 

82 

83 

82 

74 

88 

89 

86 

78 

71 

63 

79 

69 

81 

86 

78.0 

MIN 

49 

49 

50 

45 

42 

41 

39 

40 

46 

50 

43 

42 

42 

42 

44 

48 

54 

55 

58 

51 

50 

60 

52 

44 

43 

45 

48 

50 

56 

50 

47.6 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precip: 

tatioo 

8 

a 

3 

Station 

nt  oi 
iling 

o 

0  P 

of 

t  mile 

X 

■-.  in 

<  >r^ 

1/) 

0> 
O 

01 
■* 

01 
01 

• 

"o 

o 

M 

« 

S  £ 

8| 

"3 
> 
o 

& 

Perce 
time  1 
preva 

> 
< 

1  « 

0  °  « 

a  J 

Date 
fastes 

z  u 
o 

O  U 

o 

\0 

z  o 
o 
o 
z 

O  U 
O 

\D 

s 
« 

H 

q 

i 

i 

to 

I 

N  a 

0 

^  s 

«  o 

0>«  (X 

a 
a 

> 
< 

>^  d 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

ENE 

17 

9.1 

38 

w 

28 

71 

78 

52 

51 

2 

3 

5 

2 

0 

0 

12 

49 

6 

.8 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

ENE 

12 

9.6 

35 

E 

28 

69 

77 

56 

56 

4 

1 

6 

1 

1 

0 

13 

57 

6 

.9 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

S 

18 

10  .5 

92 

84 

61 

82 

4 

2 

5 

1 

1 

1 

14 

S«e  reference  not»B  follo»lof  Station  Ia<l«s. 


STATION  INDEX 


QTBTir^M 
o  1  n  1  Itu'i'i 

INDEX  NO. 

U 

O 
< 

LATITUDE 

LONGITTOE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

0 

'  EVAP. 

0006 

35  04 

94  12 

624 

7A 

JAHES  V*  WILLIAMS 

ALICIA 

OObA 

LAWRENCE 

: 

35  54 

91  05 

256 

RUBV  6.  OWENS 

ALUM  FORK 

0130 

SALINE 

6 

5P 

5P 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

0136 

3 

34  47 

93  29 

854 

c 

HEBA  T.  SWAIM 

AMITY  3  NE 

0150 

CLARK 

3 

34  17 

93  25 

475 

7A 

ALTA   F.  GARNER 

0178 

PIKE 

34  02 

93  25 

2B5 

8/ 

c 

OWEN  B>  HENDR 1 x 

APLIN  1  W 

0186 

PERRY 

I 

3ft  56 

93  00 

400 

HOBART  WATTS 

APPLErON 

0196 

POPE 

1 

35  25 

522 

c 

JOHN  A.  JONES 

ARKADELPHiA 

0220 

CLARK 

3 

34  07 

93  03 

200 

6P 

7A 

c 

TILLMAN   E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

0234 

DESHA 

2 

33  37 

91  12 

145 

eA 

JOHN   W.  TRAMMELL 

LITTLE  RIVER 

33  40 

94  08 

329 

4P 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

ATHENS 

030C 

HOWARD 

I 

93  56 

96C 

If 

PAULINE  A.  PINKERTON 

AUGUSTA 

0326 

WOODRUFF 

35  18 

c 

CECIL  WILLIS 

BALD  KN08 

0350 

WHITE 

35  18 

91  34 

6P 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  LIVESTOCK. 

0456 

INDEPENDENCE 

35  49 

91  47 

571 

5P 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

0460 

INDEPENDENCE 

35  45 

91  38 

5P 

7A 

C  H 

HELEN  GARRISON 

BEAVER  DAM 

0524 

CARROLL 

36  25 

93  50 

1136 

TA 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEEBE 

0530 

WHITE 

35  04 

c 

BEECH  GROVE 

0534,  GREENE 

36  09 

90  38 

29{ 

8A 

B.  B.  HAMMOND 

BEEOEVlLLE 

0536 

JACKSON 

35  26 

91  06 

221 

6P 

P.  M.  BRECKENRIDGE 

BENTON 

6 

34  33 

92  37 

285 

6A 

ETTA  C.  BURkS 

BENTONVILLE 

1 

36  22 

94  13 

6F 

7A 

EARlE  l.  BROWNE 

BERBYVlLLE  A  NW 

36  26 

115C 

7A 

c 

DAVID  L.  SI IDHAM 

BIG  FORK 

0664 

POLK 

3 

34  29 

93  58 

1100 

7A 

ANNA  M.  LILES 

BLACK  ROCK 

0746 

LAWRENCE 

7  36  07 

91  06 

259 

7A 

LEE   W.  MCKENNEy 

8LAKELY   MOUNTAIN  DAM 

GARLAND 

93  11 

426 

8A 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  CAM 

93  39 

455 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 

NEVADA 

360 

7a| 

R.   P.  PLVLER 

BLVTHEVILLE 

0806 

MISSISSIPPI 

5  35  56 

69  55 

252 

6P 

7A 

FRED  GREENWELL 

082  & 

LOGAN 

1   35  12 

93  59 

600 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

93  50 

730 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  6  NNE 

93  54 

610 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVlLLE 

7P 

7A 

c 

CLEO  E.  YANDELL 

BOTKlNBURG  2  S 

0842 

VAN  8UREN 

7  35  39 

92  28 

1200 

c 

MARY  C.  PEARSON 

BOUGHTON 

0848 

NEVADA 

3  33  52 

93  20 

235, 

EUNICE  INGERSOLL 

BRANCH  <.  NH 

9ft  00 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 

93  59 

500 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRINKLEY 

MONROE 

205 

7A 

7A 

C  H 

RICHARD  K.  WEIS 

BUFFALO  lOWER 

1010 

NEWTON 

7  35  52 

93  30 

2678 

7A 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

BAXTER 

7  36  22 

92  34 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BUROEITE 

M  1  SS  1  S5> !  PP  I 

89  57 

G     A  HALE 

CABOT  I.  SW 

1   34  57 

92  Oft 

B.   M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

III 

AUSTIN  D.  HARRIS 

CAMDEN  1 

1152 

OUACHI T* 

3  33  36 

92  49 

116 

5P 

7/ 

MUON  M,  BAILEY 

CAMDEN  2 

1154 

OUACHITA 

3  33  35 

92  51 

155 

c 

MARY  REiOER 

CARLISLE  1  SW 

91  45 

235 

6A 

JOHN  L  TAIT 

CARPENTER  DAM 

GARLAND 

3  34  27 

93  01 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

MONROE 

7   34   4  1 

172 

7A 

RAY   B.  HURST 

CLARKSVILLE 

1455 

JOHNSON 

1   35  28 

93  28 

436 

6P 

6P 

DR.    IRVlNG  T.  BEACH 

CLARKSVlLLE  b  NNE 

14S7 

JOHNSON 

1    35  32 

93  25 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CLINTON 

7  35  35 

92  26 

EARL  B>  R IDD ICK 

COMBS  3  SE 

1  574 

7   35  48 

93  ft8 

MAUDE  C.  8RASHEARS 

COMPTON 

1582 

NEWT ON 

7  36  05 

2166 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

1596 

FAULKNER 

1   35  OS 

42  26 

316 

5P 

CLARENCE   S.  WILLIAMS 

CORNING 

1632 

CLAY 

7  36  24 

90  35 

LAURA  POLK 

COVE 

POLK 

9ft  25 

JOE  C.  ALLEN 

CROSSETT   7  S 

1730 

3  33  02 

91  56 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

PULASKI 

350 

WALTER  C.  IIMMING 

CUMMINS  FARM 

1768 

LINCOLN 

1    34  04 

91  35 

176 

6P 

CUMMINS  PRISON  FARM 

DAISY  3  E 

1B14 

PUE 

3  34  15 

93  42 

c 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

FAULKNER 

1   35  22 

92  25 

W  ELL  1  AM   A.  BROWN 

DANVILLE 

1   35  03 

93  24 

J.    A.  MOUDY 

DANVILLE  SCS 

1835 

1   35  04 

3  70 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

OARDANELLE 

1838 

TELL 

1   35  13 

93  09 

330 

6P 

JACK  E.  BURKS 

DE  QUEEN 

1948 

SEVIER 

4  34  02 

420 

0.   TUCKER  VASSER 

OERMOTT 

2  33  31 

91  26 

8A 

L,  Wt  WILSON 

DES  ARC 

PRAIRIE 

7  3ft  58 

91  30 

C.   J.  filSTER 

DEVILS  KN06 

JOHNSON 

1    35  43 

2350 

5P 

7A 

H 

CHRISTINA  e.  OICKEy 

2015 

HOWARD 

4   34  07 

94  02 

422 

5P 

7A 

THOMAS  F.  HINSLEY 

OUMAS 

2148 

DESHA 

91  29 

7A 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

3  33  13 

92  48 

252 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUDORA 

2  33  07 

91  16 

5P 

J.   H.  FONDREN 

Eureka  springs 

2356 

CARROLL 

lft65 

6P 

7A 

C  H 

WALTER  H.  PETERSON 

EVENING  SHADE    1  NE 

£366 

7  36  05 

91  37 

ftQO 

OPHA  WOLFE 

FAtETTEVlLLE  FAA  AP 

2443 

WASHINGTON 

7   36  00 

9ft  10 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  E<P  SlA 

WASHINGTON 

1    36  06 

9ft  10 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FORDYCE  6  W 

2540 

DALLAS 

92  31 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COWM 

FOREMAN 

2544 

LITTLE  RIVER 

4  33  43 

ftOO 

c 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

ST  FRANCIS 

90  47 

261 

c 

THOMAS  A.  MOORE 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

2574 

SEBASTIAN 

1   35  20 

9ft  22 

MID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2578 

1    35  39 

7A 

JAMES  L  CRISTEE 

2670 

HEMPSTEAD 

4  33  37 

260 

eA 

INA  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

2760 

WHITE 

T  35  07 

91  26 

BESSIE  E.  AkERS 

GILBERT 

2794 

SEARCY 

7  35  59 

92  43 

595 

SP 

MRS.    IDA   A.  KILLION 

GlENWOOD 

PIKE 

93  33 

54  T 

WILLIAM  F,  SEVIER 

GRAVELLY 

2922 

YELL 

1   34  53 

93  42 

7a 

WILLIE  PENOERGRASS 

GRAVETTE 

2930 

BENTON 

9ft  26 

1250 

GLENN  S.    JUST  ICE 

GREEN  FOREST  4  E5E 

2946 

CARROLL 

7  36  18 

1300 

RALPH   L.  BANIA 

GREENBRIER 

FAULKNER 

I   35  14 

92  23 

360 

7P 

7A 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

2976 

SEBASTIAN 

I   35  13 

94  15 

518 

7A 

DOROTHY  M,  BEEN 

GREEKS  FERRY  0AM 

CLEBURNE 

7  35  31 

92  00 

527 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GURDON 

3074 

CLARK 

3  33  55 

93  09 

210 

7A; 

ROY  S.  R08BS 

HAMBURG 

3068 

ASHLEY 

3  33  14 

177 

ALLEN  J.  LlNDER 

HAHOT 

7  36  19 

91  29 

362 

THERESA  DONALDSON 

HARRISON 

600NE 

7  36  14 

93  07 

1150 

6P 

BEA  GRAY  BEENE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

3165 

BOONE 

7  36  16 

93  09 

1370 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

HEBER  SPRINGS   3  SW 

3230 

CLEBURNE 

7  35  26 

92  03 

WAYNE  STARK 

HECTOR 

3235 

POPE 

7A 

JANE  LARKEY 

HELENA 

3242 

PHILL IPS 

2   34  30 

90  37 

200 

7A 

7A 

CHARLEY  M.  FRIDDELL 

MOPE  3  NE 

HEMPSTEAD 

93  33 

375 

5P 

8A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

HOPPER 

3438 

MONTGOMERY 

3  34  22 

93  41 

700 

7A 

AVAOELLE  HH t  senhunt 

HORAT 10 

SEVlEft 

4   33  56 

337 

6A 

Elizabeth  w.  friday 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3466 

GARLAND 

3  34  31 

93  03 

710 

5P 

5P 

V  S  NATL   PARK  SERVICE 

MUNTSVILLE 

MADISON 

7  36  05 

93  44 

lft53 

c 

MAT   PEARL  MARKlEy 

HUTTIG  DAM 

3556 

UNION 

3:  33  02 

92  05 

60 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

3584 

L  ]  IlLE  R  1  VER 

94  03 

300 

W     E  MCDOWELL 

JASPER 

NEWTON 

7'  36  01 

93  11 

857 

7A 

JAMES  S.  VAUGHAN 

JESSIEVILLE 

3704 

GARLAND 

3,  34  42 

730 

7A 

LURA  B.  SYKES 

JONESBOftO 

3734 

CRA IGHEaD 

7|  35  50 

90  42 

345 

SS 

7A 

BENEDICTINE  SISTERS 

KEISER 

2  35  41 

90  05 

232 

6P 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

KEO 

LONOKE 

34  36 

92  00 

230 

7P 

7P 

R     A  WALLER 

KINGSLAND  3  SSE 

3904!  CLEVELAND 

33  50 

92  16 

214 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LAKE  CITY 

3996 

CRAIGHEAD 

5 

35  49 

90  26 

230 

7A 

TRESSA  ST,  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

PULASKI 

3ft  51 

92  26 

305 

MIO 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LANGLEr 

4060 

PIKE 

3 

34  19 

93  51 

796 

7A 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cliraatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only   in   the  June  and  December   issues  of   this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included   in  this  issue. 
Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Konthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 
Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
aeasurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
nay  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data*'  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,   H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C      Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data**  Bulletin. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground**  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month, 

J       "Supplemental  Data"  Table. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly   precipitation   totals  may  be  found   in  the  annual   issue  of   this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR       This  entry   in  time  of  observation  column   in  Station   Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  I  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
H      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly   Precipitation  Data.) 
SS       This  entry   in  t  irae  of  obser va  t  ion  column   in  Station   I  ndex  means  observat  ion  made  near  sunset . 
T       Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 


General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the    1961     annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 

15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government   Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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.65 

2.  54 

.0 

Q 
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3 
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36 

Q 

Q 
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25 
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2 
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* 
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1.0 

OT 
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^ 

^ 
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26 

*o 

^ 
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3  i 
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71  4 

1.6 

91 

1  5 

38 

2  7 

^ 

5,70 
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* 
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Q 

4 

3 

2 

WALNUT   RIDGE   FAA  AP 

81.3 

57.4 

69.4 

93 

16 

35 

55 

5 

0 

0 

0 

6.83 

2.10 

26 

.0 

^ 

6 

^ 

2 

DIVISION 

70.0 

0.7 

5,40 

.69 

,  0 

WEST  CENTRAL 
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84.3 

58  9 

71.6 

1.8 

92 

1 4 

37 

35 

7 

0 

0 

0 

4.  39 

-  1.20 

1.73 

.0 

0 

4 

4 

2 

CLARKSVILLE 

83.6 

58.9 

70  .  9 

92 

36 

36 

6 

0 

0 

0 

1.97 

1.09 

27 

•  0 

0 

3 

2 

1 

DARDANELLE 

57.9 

•  ° 

0.3 

92 

14 

37 

I 

35 

4 

0 

0 

0 

2.2  3 

-  3.27 

1.52 

27 

.0 

0 

2 

2 

1 

DEVILS  KNOB 

76.  7M 

56  •3M 

66  .  5M 

84 

14  + 

35 

69 

0 

0 

0 

0 

3.18 

1.30 

27 

♦  0 

0 

6 

3 

1 

FORT   SMITH  WB   AIRPORT  //ft 

82.9 

59.7 

71 .  3 

1.4 

94 

11 

39 

\ 

41 

^ 

^ 

^ 

^ 

3.68 

-  1.38 

1.80 

26 

.0 

0 

4 

3 

1 

FORT   SMITH   WATER  PLANT 

61.0 

55.3 

68.  2 

95 

11 

32 

55 

1 

0 

1 

0 

2  .66 

•  86 

27 

.0 

0 

7 

2 

0 

MENA 

80.1 

59.0 

69,6 

0.4 

88 

11 

40 

40 

2.  36 

-  4.14 

1  .69 

27 

3 

1 

OZARK 

83.0 

59.7 

71.4 

2.1 

^? 

30  + 

38 

39 

2  .04 

-   3  .  64 

•  78 

27 

*0 

^ 

5 

1 

0 
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*° 

58.1 

71.1 
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1  4  + 
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38 

6 

0 

0 

0 

2.37 

.87 

,0 

Q 

4 

2 

0 

RUSSELLVILLE 

8?  .  0 

57.8 

71.4 

9  3 

1 4 

36 

34 

2.68 

1  ,  50 

27 

3 

1 

SUBI ACO 

84  .  0 

58.9 

71,5 

1.5 

92 

1  ? 

38 

: 

32 

2.20 

-  3.22 

1  .04 

4 

2 

1 

WALDRON 

84.  5 

58.5 

71.5 

94 

36 

35 

4.21 

1.67 

.0 

5 

2 

WHITE  ROCK 

74.  OM 

55. 3M 

64.  7M 

35 

97 

0 

3.20 

.84 

6 

•  0 

0 

6 

3 

0  ' 

DIVISION 

70.1 
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2.87 

-  3.09 

.0 

CENTRAL 

ALUM  FORK 

58,4 

14 

^0 

1 

32 

1 

0 

0 

0 

2,97 

1  .05- 

26 

.0 

0 

5 

4 
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BENTON 

fl?  *7 
* 

57.5 

flO 

14+ 

2 

Yl 

0 

0 

0 

0 

1.48 

1.07 

27 

.0 

0 

3 

I 
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BLAKELY   MOUNTAIN  DAM 

56  •  7 

7n  ^ 

Ql 

15 

2  3+ 

1 

0 

0 

0 

2  ,  59 

2.15 

27 

.0 

0 

3 

1 

I  ' 

CONWAY 

at* 

/ 0.  5 

0.  <; 

90 

14 

35 

1 

37 

1 

0 

0 

0 

4  .  34 

—  1.48 

2,43 

27 

.0 

0 

2 

2  ■ 

GREENBRIER 

55.6 

69  •  0 

91 

14 

33 

1 

46 

4.05 

2.66 

27 

.0 

0 

2 

2 

2  : 

HOT   SPRINGS  1  NNE 

fl  ft 

o  ^ 

61,2 

1.7 

9 1 

11 

41 

1 

2  2 

Q 

Q 

2  •  30 

-  3,80 

•  94 

27 

.0 

0 

5 

2 

0   '  ^ 

LEOLA 

84  .  3 

58.2 

71.3 

92 

11 

38 

2 

34 

Q 

Q 

3.42 

1  .96 

28 

4 

2  ; 

LITTLE  ROCK  WB  AP  //R 

59.3 

71*4 

0.9 

92 

16 

40 

2 

35 

Q 

1.29 

-   3. 99 

•  53 

26 

•  0 

Q 

4 

]^ 

MALVERN 

84*9 

56.4 

70  .  7 

J  J 

2  + 

•  91 

•  0 

0 

2 

0  !  ' 

MORR ILTON 

83.7 

59.1 

71,4 

1.6 

90 

18  + 

39 

30 

1.95 

-  3.38 

1  .65 

,  0 

0 

2 

1 

NIMROD  DAM 

83.1 

56.7 

69.9 

92 

1 7+ 

37 

I 

51 

0 

3.74 

1.70 

5 

2 

PERRYVILLE 

84.  3 

56.9 

70.6 

1.8 

91 

14 

37 

2  3+ 

35 

3.14 

-  2.52 

1  .60 

26 

*n 

4 

2 

SHERIDAN  TOWER 

84.1 

58.4 

71.3 

91 

^  ^ 

37 

36 

0 

^ 

1  .99 

1.17 

26 

.0 

4 

1  ;  i 

DIVISION 

70.7 

1.0 

2.72 

-  3.05 

.0 

EAST  CENTRAL 

BRI NKLEY 

82.6 

58.3 

70.5 

0.2 

90 

15  + 

37 

40 

3 

0 

0 

0 

5.17 

2.90 

27 

.0 

0 

4 

3 

2 

DES  ARC 

83.0 

59.9 

71,5 

91 

15 

39 

i 

32 

2 

0 

0 

0 

4.43 

1.95 

27 

.0 

4 

2 

2 

HELENA 

81.5 
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71.1 

0.2 

90 

17  + 

43 

38 

4 

0 

0 

0 

1.13 

-  3.09 

.68 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 
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59.7 

70.2 

68 
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41 

30 

0 

0 

0 

0 

1.87 

1.00 
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.0 

0 
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1 

1 
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59.7 
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1.5 

92 
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37 

24 

4 

0 

0 
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,0 
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2 
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SAINT  CHARLES 
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70. 8M 

90 

17  + 

40 

36 

5 

0 

0 
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2.37 

1.25 

27 

.0 

0 

4 

2 
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STUTTGART 

83. 7M 
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90 
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41 

21 
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0 

0 

0 

4.65 
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27 

.0 

0 

4 

3 

1 
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81.2 
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70.6 

89 

17  + 

41 

43 

0 

0 

0 

0 

2.98 

1.94 

27 

.0 

0 

4 

1 
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WEST  MEMPHIS 

82.8 

60.3 

71.6 

93 

17 

38 

30 

4 

0 

0 

0 

6.42 

3.60 

26 

.0 

0 

5 

4 
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WYNNE 

81  .IM 

57. 3M 

69,2M 

89 

16  + 

34 

56 

0 

0 

0 

0 

5.01 

.0 

0 

DIVISION 

70.9 
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3.66 

-  .93 

•  0 
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0 
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0 
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.71 
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0 
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11 

41 
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0 

0 
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2.09 

-  3.07 
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2 

1 

MOUNT  IDA 

81.8 

56.7 

69.3 

1.3 

90 

11 

35 

1 

48 
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0 

0 

3.83 

-  2.30 
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^ 

2 

NARROWS  DAM 

56.5 
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39 

2 

35 

2 

0 

0 

0 

1.22 

.80 

28 

.0 

0 
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1 

0 
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69.  8 
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41 
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2.95 

1.27 

22 

.0 
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.0 
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24 
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.0 

Q 
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41 
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2 
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84.8 

60.0 

72,4 

0.2 

92 

11 

41 

2 
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0 
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0 

1.73 

.79 
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.0 

0 
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^ 

DIVISION 

72.1 

0.7 

1  .58 
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SOUTHEAST 

CROSSETT  7  S 

84.7 

60.5 

72.6 

1.4 

93 

15 

42 

2 

20 

5 

0 

0 

0 

.63 

-  3.75 

.22 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

CUMMINS  FARM 

83.5 

59.6 

71.6 

90 

16+ 

41 

1 

26 

2 

0 

0 

0 

1  .94 

.60 

28 

.0 
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0 

DUMAS 
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0.9 

91 
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41 

1 

22 
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3 

1 
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M 

61.9 

M 
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0 

0 
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1.65 

.68 
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.0 
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2 

0 

MONTICELLO  3  S 

84.1 

59.2 

71.7 

91 

11 

40 

2 

24 

4 

0 

0 

0 

3.93 

1.90 

27 

.0 

0 

4 

3 

1 

PINE  BLUFF 

83.5 

52.0 

72.8 

0.8 

91 

12 

43 

2 

21 

1 

0 

0 

0 

2.02 

-  3.26 

1.15 

27 

.0 

0 

4 

1 

1 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

84.1 

62.7 

73.4 

93 

11 

44 

1 

23 

6 

0 

0 

0 

3.51 

1  .44 

28 

.0 

0 

5 

4 

1 

PORTLAND 

83.6 

60.1 

71.9 

0.3 

90 

26  + 

45 

2  + 

23 

5 

0 

0 

0 

1.13 

-  2.79 

.83 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

ROHWER  2  NNE 

84.8 

59.7 

72.3 

92 

16 

42 

2 

23 

5 

0 

0 

0 

1.67 

.65 

28 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

72.4 

0.9 

2.17 

-  2  .54 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  95°  on  the  20th  at  Marked  Tree,  and  on  the  Uth  at  Fort  Smith  Water 

Plant 

Lowest  Temperature:  21"  on  the  1st  at  Gravette 

Greatest  Total  Precipitation:       8.  36  inches  at  Melbourne  and  Salem 
Least  Total  Precipitation:        0.  31  inch  at  Athens 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.  92  inches  on  the  26th  at  Melbourne 
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DAILY  PRECIPITA  TION 
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T 
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2.97 
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.22   1.05  .66 

ALY 
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1.41 
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.26 

AMITY   3  NE 

1  .86 
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* 

ANTOI N£ 

.30 

.38 

.48 

.06 

.92 

APLIN   1  W 

4.56 

1.05 

.36 

.22  1.51  1.42 

ARKAOELPHIA 

1.75 

.17 

.26 

.55 

.03 

ARKANSAS  CITY 

.25 

97 

.06 

-21 

ASHDOWN 

* 

.12 

^ 

.74 

ATHENS 

.31 

.07 

T 

.10 

T 

T  T 

•  14 

AUGUSTA 

4.75 

,27 

T 

T 

2-25  2.23 

BALD  KNOB 

5.05 

.46 

.02 

,12 

T 

T 

T 

T 

.02 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

5.20 

.13 

.09 

07 

T 

1.73  1,76  1,19 

.30 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

4.87 

,17 

.0 

,03  1 ,97  1,57 

.24 

.76 

BEAVER  DAM 

2.67 

.06 

.16 

T  .26 

.22 

.21 

,05 

.07 

.34     ,48  ,62 

BEECH  GROVE 

4.93 

.39 

.61  2,75  ,70 

.28 

BEEDEVILLE 

^**^  1,07 

BENTON 

1  .48 

T 

.17 

.17 

,01 

,06 

8ENT0NV I LL  £ 

4.16 

1.93 

04 

,13       40  '95 

6ERRYVILLE  <t  NW 

4.96 

.27 

.28 

.09  1.20 

.25 

,15 

T 

.06 

.52     ,64  1-50 

8IG  FORK 

2.47 

.16 

.48 

.36 

1.43 

.04 

6.29 

.37 

T 

.32 

.12 

T 

1.57  2.20  1,35 

BLAKELY  MOUNT A  IN  DAM 

2.59 

-10 

,32 

2.15 

,02 

BLUFF  CITY  3  SW 

1.63 

.51 

.74 

8LYTHEV1LLE 

5.16 

,22 

.11 

T 

.05 

.45  3.60  ,71 

.02 

BOONEVILLE 

4.39 

T 

1.17 

,77 

T 

.72  1,73 

boughton 

2.25 

T 

T 

.29 

,40 

BR  I NKLEY 

5,17 

.02 

.26 

,87 

.05 

T 

.02 

1.00  2.90 

,05 

BUFFALO  TOWER 

3.29 

65 

•40     .71  1.30 

BUHDETTE 

4.54 

.09 

,01 

2,25  1,35  ,84 

CABOT  4  SW 

2.96 

.06 

.10 

.13  1,94  ,73 

CALICO  ROCK 

7.11 

.91 

T 

T 

.34 

.02 

.15 

CAMDEN  1 

1.38 

.10 

.79 

.03 

,46 

T 

CARLISLE  1  SW 

2.76 

.48 

38 

•63  1,00 

.05 

CLARENDON 

2.83 

.01 

.06 

.01 

.04 

.02 

T  2,54 

.15 

CLARKSVILLE 

1.97 

,24 

T 

.04 

.02 

.03 

T          ^55  1.09 
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5,33 

.30 

,18 

,09 

T       1,70  2.00 

.87 
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4,34 

.02 

1.29 

.06 

.02 
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.04 
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4,32 

.21 

,16 

.36 

* 

.78 

COVE 

1.71 

.25 

.22 

,48 

T 

•17  .49 

-10 

CROSSETT  7  S 

.63 

.10 

.20 

.11 

,22 

CRYSTAL  VALLEY 

2.32 

T 

,06 

.60 

.12 

,01 

CUMMI NS  FARM 

1.94 

.55 

.28 

.01 

.60 

DAISY   3  E 

1.55 

,16 

.03 

* 

.75 

DAMASCUS 

5.11 

.06 

.23 

,05 

T 

T 

T       1.67  3.03 
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4,36 

.25 
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.56 
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.35 
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2.23 

T 

.04 

T 
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.05 
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1  .35 

.62 

.25 

,46 
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2.22 

.72 
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65 

* 
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.08 
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,57l 
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.71 

•  05 

T 

,09 

T 

.16 

DUMAS 

3.05 

T 

1.40 

T 

.58 

,33 

EL  DOR  ADO  F AA  A  I RPORT 

.52 

Io7 

,19 

EUOORA 

1.65 

.56 

T 

.24 

.17 

.68 

EUREKA  SPRINGS 

3.82 

.20 

.72 

.20 

,10  ,20 

,06 

.15 

,43 

1.76 

T 

EVENING  SHADE   I  NE 

5.36 

.87 

.07 

T 

.27 

T 

T       3.72  .43 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

3.71 

.02 

.18 

.21 

T  T 

,02  T 

,13 

T 

.03 

.21  2,91 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

3.79 

.11 

T 

.45  2,07  ,86 

FORDYCE  6  H 

1.66 

T 

.86 

•07  .23 

.50 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT//R 

3.88 

.03 

,85 

T 

.02 

,47 

.63 

T  ,03 

.05 

T  i.eo 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

T 

.44 

.27 

.17 

.03 

,03 

.15 

T 

.16     .55  .66 

2,59 

.05 

,16 

.58 

T 

T 

1,60 

rrnRr FTnyN 

4,97 

45 

.13 

.03 

2,00  2.32 

GILBERT 

4.21 

.?4 

.13 

.15 

.06   1.26  2.37 

GLENWOOD 

1.60 

.01 

.14 

•57  •SI 

.37 

6.50 

T 

2.53 

,10 

.17 

.10  1*80  1.60 

.20 

GB  AVETTE 

2,50 

.77 

.06 

T 

.12  T 

,18 

.08 

,04 

,16     ,38  ,69 

GREEN  FOREST  U  ESE 

3.54 

.04 

39 

.53  1,36 

GREENBRIER 

4.05 

T 

.05 

,01 

.09 

.02 

T 

T        1.17  2.66 

.05 

GREENWOOD 

2.51 

,55 

•64  1,12' 

GREERS  FERRY  DAM 

6.62 

.68 

.33 

T 

T 

.05 

.02  2,56  1.61 

1.15 

.02 

GURDON 

3.11 

T 

,03 

.16 

.55 

.39 

1.98 

HAMBURG 

.42 

.24 

.18 

HARRI SON 

4.85 

,43 

.77  .06 

,09 

.08 

2.06  1.16 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

6,32 

.06 

.48 

1.26 

T 

.52 

.10  T 

.24 

.03 

1.00  2.63 

HECTOR 

3.80 

.26 

.06 

,09 

.70  2.21 

,43 

.05 

HELENA 

1.13 

T 

T 

T 

T 

T  .68 

.45 

HOPE   3  NE 

2.09 

.20 

.64 

1,15 

.10 

HOPPER 

1  .54 

,12 

.32 

T 

,90 

.20 

HORATI 0 

1.23 

.14 

.14 

.40 

,55 

2.30 

.02 

.10 

.33 

.21 

.05 

.62  ^94 

.03 

1.57 

.15 

.77 

,65 

JASPER 

4,99 

.14 

.93 

T  .11 

.05 

.16 

.11 

.13  2.09  1.27 

JESSIEVILLE 

2.46 

T 

.15 

•  25 

T 

T         ^02  2-03 

,01 

JONESBORO 

7.38 

1.40 

.01 

.17 

,06 

.09  4^15  1.35 

,13 

.02 

.40 

,02 

.20 

T 

,12 

1.74  2.02  1.14 

I  .87 

T 

.35 

.14 

.36  1.00 

4.50 

.20 

.10 

,20 

.40 

2.50  1.00  .10 

T 

LAKE  HAUMELLE 

2.06 

.14 

•13  1.79 

LANGLEY 

1.29 

T 

.36 

.20 

,06 

•  43 

,22 

LEAD  HILL 

6,07 

.30 

.46 

1.00  .17 

.24 

1.14  1,30  1.36 

3.42 

T 

.11 

,06 

.12 

1,17 

1,96 

LITTLE  ROCK  WB  AP  //R 

1  ,29 

.10 

,01 

.04     ,53  .41 

,02 

LITTLE  ROCK   FILT  PLANT 

1.86 

T 

T 

,09 

,30     .95  .52 

T 

LURTON 

3,57 

.18 

■  12 

.20 

,03 

.17 

.13     ,77  1.97 

MAD  1  SON 

4,66 

.07 

.20 

.05 

.04 

.58  2.42  1.25 

.05 

T 

.98 

.59 

.39 

MALVERN 

2.12 

.01 

■  26 

,13 

.91  .64 

.17 

MAMMOTH  SPRING 

8.35 

.89 

•  .46 

.47 

.03 

.06 

1,64  3.04  1.76 

MARIANNA  2  S 

2.55 

.18 

T 

.02 

T          .82  1.05 

.48 

2.83 

,73 

■  02 

T 

.37  1.63 

.08 

MAR  SHALL 

3,89 

,25 

.57 

.17 

■  10 

.18  2.62 

MELBOURNE 

B.36 

1.13 

4.92  2.31 

MENA 

2.36 

.21 

,06 

.36 

•04  1.69 

MONT I CELLO  3  5 

3.93 

.87 

,30 

.02 

.07  1.90 

.77 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

1.25 

.68 

.28 

.03 

.25 

.01 

HORRILTON 

1.95 

T 

,07 

T 

.23  1,65  T 

MOUNT  IDA 

3.83 

.03 

1.08 

.74 

1.83 

.15 

MOUNTAIN  HOME   I  NNW 

5.92 

.04 

.48  .30 

.06 

,18 

T 

,09 

.25  2.20  2^32 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5.98 

.04 

.33  .30 

.06 

.17 

.08 

.20  2.30  2.90 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

4.27 

.22 

.09 

1.67  2.02 

.07 

s  toUowing  Sialion  Ind«>. 


DAILY  PRECIPITA  TION 


ARKANSAS 

Continued   ^iav  -.063 


Stfltion 



Total 

Day  ot  Month 

1  2 

3 

4  1 

5 

6 

7  8 

1  ^ 

10  1   11   1  12 

13     U  IS 

16  {  17  1  18 

19     20  j 

21 

2J 

24 

25  , 

26 

27 

28  1 

29  30 

31 

■1UL6EBRY  6  NNE 
-(ARROWS  0AM 

lASHVlLLE  PEACH  SU8STA 
MTHAN  4  tfNW 
MTUftAL  0AM 

3.30 
1.22 
2.9S 
.95 

•  04 

.02 

T 

.03 

1.27 
.15 
.04 

.17 

.01 

T 

.18 

T 

.25 
T 

•  57 

.10 
.13 

1.27 
.19 

.  K' 
.19 
.15 

.0? 

.05 

1.00 
T 

U46 

.70 
.09 
.01 

.93 

.80 
1.17 
.80 

7 

■JEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
JlMROD  DAM 
50ELL   3  N 
)OEN  2  W 

.83 
S.69 
3.74 
3.89 

T 

.04 

.26 

.OS 

.38 
1.60 
2.60 

.36 

.40 
.28 
.32 

T 

.12 

T 

.10 

.15 

2.94 
.22 
.45 
.01 

U96 
1.04 

•  54 

•  69 

.22 
.85 

1.70 
.60 

1.70 

.08 

ISCEOUA  2  NNW 
y-ENSVILLE 

JZONE 

3.49 
4.54 
2.22 
2.04 

T 

.01 
T 

.02 
.82 

T 

.31 

T 

.03 

T 

T 

.22 
.22 

.17 
.05 

.03 

.57 

T 
T 

T 

.05 

.75 

.17 

.02 
.90 

t 

3.10 
•  02 
.49 

•  89 

1^97 

•  78 
1.69 

1.82 
.20 

'iRAGOULD  RADIO  H.ORS 
>ARK  IN  2  W 
'cRRVVlLLE 

6.39 
2.37 
4.35 
5.50 

T 
T 

T 

T 

.35 
.<*1 

.37 

.03 

.30 

.49 

.28 

.10 

T 

T 

.01 

2.93 
T 

.21 

1.60 
.87 
2.00 
2.20 
1.60 

.75 
.80 
2.00 
2.40 
1.04 

.12 

T 

T 

'INE  BLUFF 

INE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

INE  RIDGE 
':.':<'_  anONTAS  1 

ORTLAND 

2.02 
3.51 
3.87 
5.11 

.09 
•  29 

.61 

.84 
.07 

T 
T 

.02 

T  .02 

.03 

•  98 

T 

.22 

.22 
.02 
.03 

.10 

.05 

1.20 

.54 

.60 
1.67 

1.19 
.61 
1.92 
1.12 
.18 

.34 
1.44 
.02 
.02 
.83 

■CESCOTT 
■ATCLIFF 
OGERS 

'OHWER  2  NNE 
1  'UiSELLVILLE 

3.39 
4.10 
2.79 
X.67 

.55 

1 .55 
.38 

.91 
.15 

.62 

T 

•  16 

T 

.06 

.16 

.06 

.25 
7 

.14 
.02 

.70 
T 

.02 

.02 
.13 

1.64 
.36 
.33 
•  91 

.04 
.86 
1.50 

2.40 

.65 
.06 

1  .AINT  CHARLES 
1  .AINT  FRANCIS 
H,.ALeM 
EARCY 

HERIOAN  TOMER 

2.37 
5.64 
e.36 

1*9° 

T 

.34 
.SO 

T 

.29 

•  20 

•12  .07 

T 

.05 

T 

•  30 

.12 
.37 

.01 

T 

•  02 

•  34 

.01 

2.25 
.69 

•  02 
2^72 
3.42 
2^18 
U17 

1.25 
.70 
3.01 
2.38 
.35 

.71 

.03 
.17 

HIRLEY 

.ILOAM  SPRINGS 
.PARKMAN  3  WSW 
TAHPS 

TAR  CITY  2  S 

5,98 
A.79 
2.64 
1.28 

.03 

.06 

.17 

.30 

T 

T 

.20 

T 

.08 

.01 
.90 

•  61 

•  12 

•  07 

•  75 

•  75 

.11 
.10 

2.32 
2^34 

•  50 

1.54 
1.30 
.14 

T 

.52 

.45 

.85 
.53 

.06 

TORY 

TUTTGART 
TUTT6ART  9  ESE 
UBIACO 
AYLOR 

4.56 
4.65 
2.98 
2.20 
1.33 

T 
T 

.49 

.68 
.23 
.36 

.63 
.15 
.08 
•  21 

T 

•  03 

•  01 
7 

.61 

T 

T 

T 

.59 

.82 
2.80 
1.94 
1.04 

2.46 
.82 
.23 

.56 

.05 
.13 

EXARKANA  we  AIRPORT  //ft 
ALDRON 

ALNUT  RIDGE  FAA  AP 
ARREN 

EST  MEMPHIS 

4.60 
4.21 
6.83 
1.73 
6.42 

T 

.03 

.53 

.68 

T 

1.03 

T 

.17 

T 

•  36 

T 

.07 

T 

?•  13 
.03 

.53 

.76 

2.04 
.50 

.94 
2.10 

3.60 

1.47 
1.67 
.60 
.79 
1.41 

T 

.21 
.70 
.36 
.06 

.02 

HITE  ROCK 
YNHE 

3.20 
5,01 

T 

.84 

.27 

.05 

.06 

.20 
•  OS 

T 

.42 

.80 

.62 
4.90 

T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

« 
« 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

MRREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

74 
63 

76 
62 

79 

59 

81 
63 

62 
69 

82 
66 

85 
66 

64 
67 

82 
65 

32 
69 

66 
69 

85 
75 

36 
71 

86 
73 

96 
71 

87 
72 

85 
73 

86 
74 

83 
71 

37 
71 

83 
71 

83 
69 

82 
66 

83 
61 

84 
62 

85 
66 

81 
68 

84 
74 

67 
68 

86 
68 

87 
68 

84.2 
66.1 

SLOPE  OF  GROUND,     LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.     SOIL  TYPE.     SANDY  LOAM.     GROUND  COVERi     GRASS.      INSTRUMENTATION,     SOIL  THERMOMETERS. 


S««  iel»i*nc*  noiu  loUowuig  Suuon  lodvi 
-  55  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MAY  1963 


Station 

Day  Oi  Month 

rage 

o 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

— 
27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ALUM  FORK 

MAX 

84 

65 

85 

82 

84 

86 

83 

66 

68 

88 

84 

90 

86 

88 

87 

87 

87 

86 

82 

78 

70 

75 

75 

61 

63 

87 

85 

85 

83 

62. 9 

MIN 

39 

43 

59 

59 

62 

60 

57 

58 

63 

70 

68 

66 

67 

54 

63 

57 

63 

57 

52 

57 

61 

49 

46 

47 

59 

61 

60 

62 

52 

60 

58 

53.4 

ARKADELPH I  A 

MAX 

68 

74 

83 

86 

83 

83 

87 

87 

64 

86 

90 

86 

90 

68 

68 

88 

85 

85 

81 

78 

85 

73 

69 

78 

87 

31 

64 

87 

83 

83 

33 

83.3 

MIN 

48 

45 

58 

61 

63 

51 

60 

61 

64 

69 

68 

67 

69 

57 

54 

67 

67 

60 

58 

50 

50 

49 

45 

51 

62 

64 

63 

61 

62 

61 

59 

60.5 

ASHOOWN 

MAX 

72 

74 

83 

1  64 

86 

87 

86 

87 

86 

89 

86 

66 

64 

90 

89 

87 

89 

87 

86 

82 

82 

78 

71 

79 

62 

37 

68 

89 

86 

87 

85 

84.5 

MIN 

42 

56 

58 

57 

61 

57 

59 

53 

64 

63 

61 

55 

67 

64 

67 

67 

65 

64 

55 

60 

50 

45 

48 

54 

60 

63 

62 

62 

62 

61 

58.9 

BALD  KNOB 

MAX 

64 

72 

81 

65 

84 

82 

65 

67 

64 

85 

62 

89 

87 

66 

90 

89 

85 

86 

87 

34 

62 

74 

70 

75 

66 

78 

80 

84 

64 

30 

61 

81.6 

MIN 

36 

39 

57 

57 

58 

65 

58 

55 

59 

72 

56 

66 

58 

68 

61 

61 

67 

56 

57 

58 

60 

51 

37 

47 

46 

61 

61 

63 

57 

60 

56 

57.8 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

66 

73 

83 

85 

83 

85 

86 

88 

86 

90 

84 

91 

90 

89 

90 

92 

85 

88 

66 

82 

82 

72 

70 

70 

53 

74 

63 

83 

65 

62 

63 

32.3 

MIN 

31 

37 

53 

57 

55 

58 

54 

58 

63 

70 

66 

63 

56 

60 

64 

53 

55 

55 

54 

53 

53 

50 

37 

45 

51 

59 

56 

52 

55 

55 

51 

55.6 

BATESVILLE   L   AND   D  NO  1 

MAX 

66 

72 

81 

84 

62 

63 

64 

87 

65 

85 

84 

88 

89 

89 

88 

89 

85 

87 

87 

84 

81 

77 

70 

78 

57 

75 

32 

63 

34 

82 

83 

82.0 

MIN 

31 

32 

54 

54 

55 

60 

51 

53 

64 

72 

67 

61 

65 

56 

61 

50 

59 

51 

51 

49 

51 

54 

35 

42 

53 

50 

60 

64 

51 

54 

51 

54.6 

BEAVER  DAM 

MAX 

54 

71 

68 

83 

64 

64 

82 

84 

85 

65 

90 

90 

89 

80 

88 

66 

87 

80 

82 

83 

74 

71 

61 

52 

63 

76 

78 

63 

80 

82 

83 

79.0 

MIN 

31 

35 

45 

50 

59 

56 

52 

55 

52 

59 

67 

65 

53 

59 

63 

70 

62 

52 

53 

48 

48 

48 

35 

40 

54 

55 

57 

59 

54 

57 

53 

54.1 

BENTON 

63 

68 

62 

85 

84 

82 

85 

87 

82 

86 

89 

87 

67 

89 

66 

88 

86 

86 

87 

83 

85 

61 

70 

78 

77 

62 

83 

84 

85 

82 

63 

82.7 

MIN 

40 

39 

57 

56 

59 

50 

55 

57 

52 

71 

73 

57 

67 

66 

61 

55 

65 

45 

55 

59 

46 

52 

40 

46 

51 

62 

62 

61 

57 

59 

55 

57.5 

BtNTONV 1 LLt 

MAX 

69 

67 

62 

84 

63 

81 

63 

85 

82 

68 

69 

38 

80 

88 

65 

87 

78 

82 

79 

74 

71 

60 

59 

62 

63 

73 

63 

60 

80 

80 

81 

79.1 

MIN 

30 

39 

47 

57 

56 

55 

54 

60 

65 

59 

57 

66 

55 

60 

62 

56 

51 

51 

59 

47 

45 

47 

36 

52 

56 

50 

55 

58 

51 

60 

55 

55.3 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

68 

85 

84 

85 

88 

80 

83 

87 

64 

63 

91 

87 

89 

83 

84 

62 

74 

79 

60 

63 

75 

84 

86 

84 

87 

89 

83 

61.2 

MIN 

39 

39 

49 

58 

59 

61 

55 

55 

58 

59 

64 

62 

55 

63 

61 

61 

55 

54 

60 

57 

57 

39 

44 

55 

63 

62 

53 

55 

56 

55 

56.7 

BL YTHEVi  LLt 

63 

/2 

80 

62 

85 

63 

86 

90 

85 

84 

86 

90 

91 

90 

92 

92 

84 

85 

69 

76 

82 

69 

72 

72 

63 

76 

30 

32 

83 

83 

S3 

31.7 

MIN 

36 

44 

54 

59 

60 

61 

57 

64 

67 

61 

62 

55 

73 

62 

62 

57 

70 

57 

59 

57 

59 

55 

36 

49 

54 

61 

62 

65 

58 

61 

56 

58.6 

800NEV I LLE 

MAX 

70 

73 

86 

90 

68 

65 

68 

89 

84 

90 

91 

90 

88 

92 

91 

90 

84 

86 

66 

77 

61 

69 

69 

77 

86 

81 

33 

66 

68 

84 

86 

34.3 

MIN 

37 

42 

54 

65 

63 

59 

57 

59 

54 

71 

57 

56 

68 

59 

64 

55 

63 

55 

57 

56 

57 

50 

36 

50 

54 

63 

61 

62 

55 

60 

64 

58.9 

BR  I NKLE Y 

65 

74 

80 

66 

67 

64 

86 

88 

85 

87 

87 

90 

89 

90 

90 

89 

68 

87 

89 

75 

84 

65 

73 

78 

58 

76 

84 

63 

83 

61 

88 

82.6 

MIN 

37 

41 

41 

57 

58 

60 

59 

50 

64 

56 

70 

70 

69 

65 

54 

55 

66 

55 

55 

55 

59 

55 

43 

48 

57 

62 

60 

63 

60 

62 

57 

58.3 

CAMDEN  1 

72 

77 

84 

87 

66 

69 

88 

89 

87 

91 

91 

89 

88 

92 

91 

90 

68 

88 

69 

85 

63 

78 

72 

61 

91 

89 

89 

87 

36 

85 

85 

86.0 

MIN 

44 

44 

56 

58 

62 

60 

60 

61 

62 

68 

71 

69 

59 

58 

57 

58 

70 

51 

58 

53 

64 

51 

45 

49 

60 

70 

61 

63 

62 

60 

57 

60.7 

CLARK  SV I LLE 

66 

73 

83 

89 

87 

75 

85 

90 

86 

91 

90 

89 

87 

91 

92 

92 

86 

88 

87 

63 

82 

74 

67 

74 

75 

75 

86 

86 

38 

84 

34 

63.6 

MIN 

36 

44 

54 

62 

63 

59 

55 

59 

60 

69 

68 

65 

69 

68 

63 

53 

63 

53 

57 

55 

54 

50 

42 

50 

57 

62 

59 

64 

56 

61 

60 

58.9 

CONWAY 

66 

74 

82 

86 

86 

85 

85 

86 

66 

67 

88 

88 

65 

90 

68 

86 

87 

87 

87 

84 

82 

80 

70 

75 

74 

80 

84 

86 

86 

85 

83 

83.3 

MIN 

35 

40 

52 

61 

58 

53 

55 

59 

64 

73 

56 

55 

58 

53 

63 

65 

65 

55 

58 

58 

59 

50 

37 

47 

59 

51 

61 

63 

57 

59 

53 

57.7 

CORN  I NG 

68 

74 

82 

84 

61 

83 

88 

91 

66 

69 

84 

92 

90 

91 

93 

93 

65 

88 

68 

78 

60 

73 

70 

73 

64 

71 

63 

82 

64 

80 

84 

62.4 

MIN 

35 

36 

48 

55 

57 

51 

65 

59 

55 

71 

57 

64 

67 

51 

68 

65 

66 

56 

58 

54 

58 

50 

40 

49 

51 

60 

62 

62 

57 

58 

55 

57.2 

CROSSE TT   7  S 

66 

74 

63 

85 

86 

84 

85 

87 

82 

87 

88 

86 

88 

92 

93 

90 

83 

66 

92 

80 

84 

81 

73 

64 

90 

88 

88 

78 

69 

35 

66 

64.7 

MIN 

45 

42 

56 

58 

60 

61 

59 

56 

51 

67 

57 

52 

56 

57 

66 

68 

71 

67 

58 

63 

62 

54 

49 

50 

61 

72 

68 

53 

59 

58 

56 

60.5 

CUMMINS  Farm 

64 

74 

82 

86 

85 

81 

85 

86 

83 

68 

90 

88 

89 

89 

89 

90 

89 

85 

86 

30 

82 

75 

71 

63 

86 

85 

84 

31 

82 

32 

84 

83.5 

MIN 

41 

43 

57 

56 

60 

60 

63 

61 

62 

67 

69 

68 

69 

67 

63 

67 

70 

60 

56 

52 

63 

52 

45 

49 

52 

57 

52 

63 

62 

51 

58 

59.6 

DARDANELLE 

67 

73 

64 

87 

85 

87 

68 

69 

84 

87 

91 

89 

87 

92 

91 

90 

88 

88 

87 

83 

83 

75 

71 

75 

74 

79 

87 

88 

86 

85 

65 

64.1 

MIN 

37 

42 

53 

59 

59 

59 

57 

60 

72 

67 

63 

69 

65 

64 

64 

55 

56 

56 

59 

58 

50 

39 

46 

58 

62 

60 

62 

57 

61 

57 

57.9 

67 

68 

83 

67 

66 

67 

87 

86 

60 

67 

90 

63 

82 

89 

88 

88 

91 

88 

86 

77 

81 

75 

73 

60 

84 

87 

91 

69 

69 

82 

65 

83.8 

MIN 

44 

45 

58 

61 

64 

50 

58 

60 

64 

70 

59 

64 

66 

57 

64 

66 

68 

56 

57 

50 

61 

56 

43 

49 

63 

68 

70 

60 

61 

62 

64 

60.6 

65 

74 

82 

66 

66 

S3 

86 

86 

85 

86 

87 

90 

88 

89 

91 

89 

68 

88 

89 

87 

75 

74 

72 

77 

74 

78 

83 

83 

64 

82 

83 

83.0 

MIN 

39 

43 

58 

61 

59 

61 

58 

58 

65 

66 

69 

69 

71 

67 

55 

71 

66 

66 

56 

53 

51 

50 

43 

51 

50 

62 

61 

66 

59 

60 

57 

59.9 

new  II  c  i;moq 

60 

66 

77 

82 

79 

75 

80 

81 

77 

84 

82 

82 

84 

81 

83 

76 

60 

79 

77 

73 

53 

65 

75 

71 

32 

80 

75 

75 

76.7 

MIN 

35 

42 

50 

62 

60 

57 

51 

62 

61 

64 

66 

64 

63 

60 

54 

58 

50 

62 

47 

53 

41 

45 

49 

55 

60 

58 

50 

56 

56.3 

69 

70 

65 

87 

86 

83 

67 

88 

82 

88 

92 

85 

83 

85 

85 

68 

89 

68 

86 

79 

84 

78 

71 

63 

8S 

87 

93 

69 

90 

85 

85 

84.4 

MIN 

44 

41 

55 

59 

60 

60 

54 

58 

57 

69 

70 

60 

63 

64 

56 

61 

54 

52 

54 

61 

59 

52 

40 

45 

59 

59 

65 

60 

57 

53 

64 

57.5 

67 

76 

83 

66 

86 

84 

88 

69 

69 

89 

91 

90 

89 

90 

90 

90 

69 

88 

90 

82 

65 

76 

74 

33 

85 

65 

65 

82 

85 

85 

85.2 

MIN 

41 

43 

58 

56 

60 

51 

52 

52 

52 

61 

59 

69 

66 

66 

64 

65 

54 

50 

70 

62 

62 

51 

45 

49 

60 

65 

53 

64 

63 

61 

60.3 

EL  DOR  ADO  FA A  AIR  PORT 

67 

76 

83 

86 

66 

65 

86 

88 

63 

89 

90 

87 

69 

69 

69 

69 

66 

85 

90 

79 

36 

70 

71 

81 

90 

89 

88 

81 

88 

64 

84 

84.* 

MIN 

44 

45 

58 

60 

64 

58 

53 

61 

61 

67 

70 

67 

69 

67 

66 

56 

70 

52 

56 

54 

63 

51 

47 

50 

52 

72 

69 

63 

60 

50 

57 

61. l' 

eudora 

MIN 

45 

46 

60 

61 

65 

61 

53 

64 

62 

55 

69 

67 

67 

66 

58 

57 

70 

66 

59 

62 

62 

54 

50 

51 

63 

72 

65 

65 

52 

62 

58 

61. < 

eureka  SPR I NGS 

71 

69 

75 

83 

82 

80 

64 

85 

83 

90 

87 

87 

79 

67 

64 

66 

77 

82 

62 

72 

72 

65 

60 

76 

75 

73 

62 

80 

80 

80 

80 

79.1 

MIN 

35 

41 

49 

50 

58 

55 

55 

56 

64 

69 

51 

65 

50 

59 

62 

57 

53 

59 

56 

46 

47 

44 

37 

52 

57 

60 

55 

58 

53 

57 

56 

54.V 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

67 

66 

79 

83 

86 

82 

61 

84 

82 

85 

87 

84 

64 

86 

83 

86 

60 

84 

83 

75 

72 

57 

59 

65 

61 

71 

84 

81 

82 

79 

79 

78. ■ 

MIN 

29 

45 

52 

62 

59 

56 

53 

58 

67 

70 

55 

66 

58 

64 

63 

63 

63 

50 

55 

52 

47 

41 

35 

52 

59 

60 

55 

58 

51 

57 

56 

55. < 

FAYETTEVILLE  EXP  STa 

66 

67 

80 

83 

83 

81 

82 

64 

62 

66 

88 

66 

65 

85 

84 

87 

63 

82 

83 

77 

73 

70 

60 

65 

80 

78 

80 

80 

81 

60 

SO 

79. i 

MIN 

30 

45 

54 

62 

59 

52 

54 

51 

67 

71 

67 

55 

59 

55 

67 

71 

61 

51 

56 

49 

47 

46 

37 

53 

57 

59 

55 

60 

53 

60 

58 

56.1 

FORDYCE  6  W 

73 

78 

85 

87 

88 

68 

69 

90 

86 

91 

89 

90 

68 

91 

92 

91 

69 

90 

90 

67 

34 

75 

74 

83 

89 

66 

91 

88 

89 

86 

36 

86.(1 

MIN 

42 

41 

56 

61 

58 

58 

58 

59 

63 

66 

68 

55 

67 

56 

67 

57 

68 

65 

57 

51 

61 

49 

44 

48 

61 

53 

61 

61 

62 

59 

54 

59.: 

FORT   SMITH  WB  AI RPOR T 

69 

69 

84 

90 

68 

84 

68 

90 

64 

90 

94 

89 

87 

91 

90 

90 

62 

86 

87 

73 

78 

61 

64 

75 

83 

80 

68 

87 

87 

32 

60 

82.' 

MIN 

39 

44 

54 

60 

63 

61 

58 

51 

53 

68 

71 

66 

70 

70 

64 

65 

63 

57 

51 

58 

57 

46 

43 

54 

62 

62 

61 

62 

56 

64 

65 

59. 

FOR T    SMITH  WATER  PLANT 

64 

67 

80 

84 

64 

84 

82 

85 

85 

87 

95 

65 

64 

66 

87 

87 

84 

85 

84 

77 

75 

73 

61 

71 

80 

76 

85 

84 

87 

84 

60 

81.1 

MIN 

32 

45 

50 

64 

59 

57 

50 

58 

55 

72 

65 

64 

52 

62 

51 

59 

62 

51 

59 

59 

49 

46 

36 

52 

57 

51 

36 

59 

53 

53 

60 

55, 

GI LBERT 

MAX 

67 

73 

64 

86 

83 

84 

85 

89 

65 

91 

86 

90 

85 

92 

69 

91 

85 

87 

86 

75 

78 

75 

66 

68 

74 

75 

36 

34 

65 

64 

61 

82. 

MIN 

33 

34 

44 

55 

55 

56 

53 

51 

58 

73 

56 

61 

61 

57 

58 

61 

64 

49 

50 

52 

50 

50 

49 

50 

54 

50 

56 

60 

52 

55 

52 

54. 

GRAVETTE 

69 

67 

82 

84 

83 

82 

83 

84 

62 

88 

89 

86 

80 

88 

65 

87 

81 

82 

60 

74 

71 

62 

59 

61 

62 

77 

87 

80 

32 

82 

80 

79. 

MIN 

27 

38 

46 

59 

56 

54 

53 

61 

54 

57 

65 

65 

65 

59 

61 

61 

56 

45 

57 

45 

47 

45 

36 

51 

55 

58 

51 

55 

51 

59 

55 

53. 

GR  EENBR I E  R 

65 

73 

83 

86 

86 

64 

85 

68 

64 

66 

85 

88 

86 

91 

89 

90 

87 

87 

86 

75 

82 

72 

70 

75 

71 

77 

83 

85 

85 

83 

63 

82. 

MIN 

33 

37 

50 

57 

56 

57 

54 

54 

57 

70 

68 

62 

67 

61 

59 

50 

64 

52 

54 

57 

57 

50 

37 

47 

57 

60 

60 

51 

53 

59 

53 

55. 

61 

62 

66 

77 

61 

79 

83 

64 

66 

84 

84 

82 

87 

85 

88 

68 

88 

85 

87 

87 

71 

82 

56 

58 

74 

66 

76 

84 

84 

84 

84 

79, 

MIN 

38 

37 

50 

56 

57 

58 

57 

58 

64 

58 

66 

57 

57 

62 

54 

62 

56 

55 

57 

55 

55 

54 

41 

51 

54 

54 

56 

58 

56 

56 

54 

56, 

HARRISON 

MAX 

65 

73 

82 

65 

61 

84 

84 

65 

65 

90 

89 

89 

84 

90 

87 

88 

79 

85 

85 

75 

75 

67 

62 

75 

73 

77 

85 

83 

85 

81 

62 

81, 

MIN 

30 

40 

48 

58 

50 

55 

52 

55 

50 

70 

69 

64 

62 

51 

61 

54 

54 

51 

57 

51 

49 

46 

36 

51 

52 

59 

50 

50 

52 

55 

52 

53, 

HARRISON   FAA  AIRPORT 

MAX 

66 

70 

60 

81 

81 

80 

81 

85 

82 

87 

65 

67 

60 

87 

85 

85 

75 

80 

83 

71 

59 

60 

60 

64 

71 

75 

63 

79 

81 

80 

79 

77. 

MIN 

35 

44 

52 

59 

59 

59 

55 

62 

64 

71 

66 

65 

63 

63 

65 

65 

50 

57 

55 

50 

52 

43 

39 

52 

53 

59 

56 

59 

55 

59 

57 

56. 

S«e  Relereace  Notes  FoUowliig  SUUon  Ind«x 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MAY  1963 


SlatioD 

Day  01  Month 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

1  " 

29 

30 

31 

Aver 

HELENA 

MAX 
MIN 

67 
43 

64 
44 

74 

49 

77 
56 

83 
60 

87 
62 

80 

61 

84 

61 

89 

67 

87 
68 

87 

70 

87 

70 

1  90 
71 

90 

67 

87 

66 

90 
65 

90 
70 

86 

60 

1  67 
59 

es 

61 

77 
61 

!  81 
59 

61 

48 

71 
51 

80 
57 

76 
64 

81 

62 

8* 

64 

80 
63 

81 

61 

SI 

60 

81.5 
60.6 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

67 
43 

73 
41 

84 

55 

88 

62 

85 
64 

84 

62 

86 

59 

87 

61 

61 
63 

88 
67 

90 
69 

35 
66 

65 
68 

89 
67 

87 
67 

86 
69 

89 
69 

67 

56 

87 
55 

82 
61 

63 

60 

75 

50 

71 
45 

60 
48 

36 
62 

87 
69 

S9 
66 

85 
60 

86 
62 

83 
60 

85 
56 

63.9 
60.2 

MOT  SPRINGS   I  NNE 

MAX 
MIN 

70 
41 

73 
47 

83 
58 

86 
62 

85 
64 

85 

60 

86 
60 

88 
67 

84 
66 

86 
70 

91 
72 

67 
69 

66 

70 

90 
66 

89 
68 

89 
70 

88 
66 

90 
60 

89 
62 

84 

59 

64 

59 

77 

52 

70 
44 

80 
50 

67 
64 

S3 
63 

66 
62 

88 
61 

90 
60 

SS 
63 

S6 
61 

84.6 
61.2 

JONESeORO 

MAX 
MIN 

'  65 
39 

73 
43 

83 
55 

S4 
58 

82 
59 

80 
61 

85 
62 

89 
66 

86 

66 

86 
71 

63 
63 

91 
65 

'1 
71 

89 
64 

90 
69 

91 
67 

86 
70 

36 

60 

87 
!  61 

80 
55 

81 
59 

77 
54 

70 
44 

75 
53 

68 
53 

74 

60 

79 
60 

84 

j  67 

64 

60 

81 
62 

83 
60 

82.0 
59.9 

KEtSER 

MAX 
MIN 

65 
38 

73 
43 

82 
55 

84 
54 

85 
53 

84 

51 

86 

59 

91 
59 

86 
64 

84 

71 

63 
65 

93 
67 

93 
72 

90 
64 

93 
65 

1  94 
64 

87 
73 

89 
56 

91 
62 

82 

57 

84 

60 

81 
56 

73 
41 

79 

50 

78 
49 

75 
60 

79 
55 

60 
68 

62 
59 

80 
56 

85 
57 

63.6 
58.2 

KEO 

MAX 
MIN 

62 
41 

74 
44 

SO 

58 

S5 

58 

83 

60 

80 
61 

82 

60 

88 

62 

83 

63 

66 

69 

87 

70 

67 

69 

67 

69 

86 

66 

86 

63 

88 
66 

66 
66 

63 
59 

87 
" 

80 
60 

81 
64 

73 
52 

69 
43 

79 

50 

75 
61 

76 

62 

73 
59 

75 
60 

76 
62 

80 
59 

61 
56 

SO. 7 
59.7 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

70 
32 

82 
42 

78 
54 

80 
58 

82 
60 

83 
70 

84 
54 

87 
55 

85 
62 

90 
69 

90 
63 

91 
64 

82 
61 

68 
60 

36 
63 

1  88 
65 

76 
63 

81 

53 

81 
57 

74 

50 

72 
48 

67 
48 

66 

37 

67 
51 

67 
53 

77 

54 

84 

56 

82 
54 

SI 
57 

84 
52 

83 
53 

60.3 
55.4 

LEOLA 

MAX 
MIN 

66 

39 

75 
38 

84 

56 

87 
54 

66 

59 

83 
59 

85 
56 

69 

57 

84 
64 

88 
69 

92 
66 

91 
66 

89 
69 

89 
64 

90 
62 

90 
65 

67 
67 

86 
58 

88 
54 

77 
59 

83 
62 

74 

52 

70 
42 

78 
45 

89 
59 

84 
64 

67 
63 

89 
61 

65 
62 

65 
58 

82 
54 

84.3 
58.2 

LITTLE  ROCK  W6  AIRPORT 

MAX 
MIN 

64 
41 

75 
40 

62 
57 

86 

57 

86 

58 

82 
62 

84 

58 

87 
60 

84 

63 

86 

72 

83 
69 

38 
68 

67 
66 

91 

65 

91 
63 

92 
65 

88 
67 

90 
56 

90 
57 

76 
60 

85 
64 

65 
46 

73 
42 

61 

46 

74 
61 

84 
64 

84 
63 

86 
64 

66 
61 

85 
62 

85 
56 

33.4 
59.3 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

66 
43 

76 
45 

82 
57 

85 
60 

85 
60 

84 

56 

85 

58 

87 

60 

82 
62 

66 
66 

90 
68 

68 
65 

87 
67 

36 
66 

87 
65 

S7 
65 

66 

69 

85 
61 

88 
55 

83 
62 

84 

61 

77 
49 

7P 
45 

80 
48 

89 
62 

90 
69 

86 
61 

87 
59 

65 
57 

83 
58 

83 
57 

64.0 
59.2 

MALVERN 

MAX 
MIN 

67 
39 

73 
39 

83 
56 

87 
55 

85 
54 

65 
59 

87 
57 

67 

55 

86 
58 

87 
69 

92 
66 

88 
64 

67 
64 

89 
62 

90 
60 

90 
60 

87 
60 

87 
53 

87 
55 

83 
58 

64 

60 

77 
50 

72 
42 

80 

68 

59 

85 
63 

86 
61 

89 
60 

87 
56 

89 
56 

89 
53 

64.9 
56.4 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

67 
29 

72 
36 

S3 
42 

82 
55 

82 
55 

83 
55 

84 

51 

88 

53 

65 
57 

83 
59 

90 
61 

90 
60 

61 
65 

85 
49 

84 
55 

76 
53 

76 
48 

65 
49 

70 
36 

67 
47 

64 
49 

72 
59 

84 

59 

84 
60 

84 

52 

82 
52 

32 
50 

79.4 
51.7 

MARIANNA  2  S 

MAX 
MIN 

65 
39 

87 
37 

78 
59 

59 

86 

60 

82 
60 

84 

60 

88 
61 

66 
65 

88 
66 

89 
71 

92 
70 

91 

70 

69 

65 

92 
65 

92 
64 

88 
71 

87 
57 

89 
56 

85 

59 

83 
62 

79 

53 

74 
42 

79 
50 

75 
60 

78 
63 

63 
61 

62 
65 

82 
59 

62 
62 

64 
56 

84.0 
59.7 

HARKED  TREE 

MAX 
MIN 

64 

39 

72 
44 

78 
54 

82 
55 

85 
56 

81 
62 

84 

61 

89 

59 

87 
65 

64 

72 

81 
68 

92 
65 

90 
70 

38 
64 

89 
63 

91 
64 

83 
63 

86 
55 

90 
61 

95 
58 

81 
57 

78 
56 

71 
42 

77 

50 

72 
58 

76 
57 

79 
60 

61 
70 

SI 
60 

SO 
63 

62 
59 

82.2 
59.1 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

66 
31 

70 
44 

80 
55 

84 
61 

82 
62 

82 
64 

83 
63 

66 
64 

84 

66 

86 
70 

65 
66 

67 
68 

84 
67 

90 
65 

87 
66 

86 
69 

84 
64 

85 
52 

85 
54 

75 
52 

72 
52 

69 
49 

62 

37 

70 
52 

74 

54 

60 
56 

65 
58 

S3 
65 

83 
58 

80 
57 

80 
55 

80.4 
58.0 

MENA 

MAX 
MIN 

66 
40 

66 
42 

80 
52 

83 

63 

64 

63 

77 

59 

85 
61 

79 
63 

83 
69 

38 
67 

83 
66 

61 
68 

86 
65 

35 
66 

84 
64 

81 
63 

84 

57 

82 
58 

77 
58 

78 
60 

71 

53 

64 

43 

76 
43 

81 
62 

79 
64 

87 
60 

65 
59 

65 
57 

60 
61 

81 

62 

SO.l 
59.0 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

67 
42 

76 
40 

S2 
51 

86 
61 

87 
58 

81 
58 

86 
59 

89 
57 

84 
59 

89 
68 

91 

68 

87 
66 

86 
69 

90 
70 

90 
67 

89 
65 

87 
70 

84 
61 

88 
57 

80 
62 

84 

60 

78 

52 

70 
47 

81 
47 

90 

60 

65 
67 

85 
61 

83 
62 

63 
60 

83 
57 

63 
55 

84.1 
59.2 

MOROSAY   LOCK   AND   DAM  8 

MAX 
MIN 

75 
45 

68 
41 

77 
55 

32 

58 

86 

60 

85 
59 

84 

59 

86 

60 

88 

60 

82 
62 

68 
66 

90 
66 

87 
67 

87 
66 

90 
64 

89 
65 

88 
69 

86 
62 

86 
57 

89 

62 

80 
62 

84 

55 

67 
47 

72 
47 

81 
54 

90 
67 

85 
65 

66 

62 

79 
60 

87 
57 

84 
54 

83.5 
59.2 

HORRILTON 

MAX 
MIN 

65 
39 

75 
43 

83 
55 

85 
61 

87 

59 

85 
60 

86 
61 

87 
59 

85 
62 

86 
74 

89 
66 

90 
55 

86 
65 

90 
65 

90 
65 

89 
65 

65 
65 

90 
60 

89 
61 

85 

58 

83 
60 

79 

56 

70 
42 

75 
50 

75 
60 

77 
62 

85 
61 

87 
64 

86 

58 

85 
63 

84 

56 

83.7 
59.1 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

68 
35 

73 
36 

79 
52 

85 
55 

82 
54 

83 
59 

85 

53 

86 
56 

61 

63 

85 
70 

90 
67 

85 
63 

82 
63 

68 
62 

88 
62 

88 
67 

84 
64 

85 
53 

85 
54 

80 
56 

81 
57 

57 

53 

69 

38 

77 
45 

86 

57 

80 
62 

86 
61 

67 
63 

66 

53 

32 
57 

82 
60 

81.8 
56.7 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

MAX 
MIN 

69 
42 

72 

50 

82 
54 

82 
57 

83 
60 

65 
60 

85 
60 

88 
63 

65 
65 

89 
66 

66 
64 

90 
63 

84 
60 

89 
64 

86 
63 

88 
64 

80 
57 

65 
60 

84 
52 

76 
51 

75 
49 

60 
51 

66 
45 

69 

52 

65 

53 

77 
56 

82 
61 

S3 
56 

83 
59 

84 

57 

82 
60 

80.5 
57.2 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 

Max 

MIN 

59 
31 

66 
39 

72 
46 

81 

54 

62 
56 

83 

59 

84 
54 

85 
56 

88 

61 

86 

65 

89 
67 

82 

65 

69 
64 

63 
60 

88 

63 

87 
62 

39 
64 

80 
54 

85 
56 

84 
52 

75 
49 

75 

50 

65 
39 

66 
45 

67 

52 

63 
54 

77 
57 

84 

62 

82 
54 

84 

55 

62 
55 

79.4 
54.8 

MOUNTAIN   VIEW   2  ESE 

MAX 
MIN 

68 

33 

70 
42 

80 
57 

83 
60 

85 
57 

85 
55 

85 
60 

86 
61 

83 
66 

68 
70 

82 
66 

88 
63 

86 
68 

36 
64 

86 
65 

89 
66 

83 
66 

85 
55 

84 
55 

80 
54 

80 
52 

67 
50 

66 
36 

73 
46 

65 
53 

75 
59 

62 
59 

SI 
63 

64 
55 

83 
56 

80 
52 

80.8 
57.1 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

71 
43 

69 
39 

73 
52 

83 
54 

86 
58 

85 
61 

S3 
55 

86 
56 

87 
65 

79 
65 

86 
62 

90 
59 

87 

63 

37 
62 

69 
57 

68 
62 

89 
64 

89 
52 

89 
54 

88 
60 

77 
57 

84 

56 

68 
45 

72 
45 

81 

58 

66 
64 

65 
65 

89 
60 

89 
56 

90 
57 

85 
56 

63.5 
56.5 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

71 
41 

65 
42 

69 
55 

82 
58 

85 
60 

84 

59 

83 
56 

85 

58 

86 
59 

78 
66 

66 
65 

67 
63 

80 
64 

85 
63 

88 
60 

87 
65 

68 
66 

86 

60 

88 
56 

86 
59 

77 
57 

62 
49 

55 
42 

70 
50 

79 
61 

S3 
64 

85 
66 

88 

59 

64 

60 

87 
61 

81 
60 

61.4 
58.2 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

65 

39 

73 
43 

81 

59 

85 

59 

85 
60 

82 

63 

86 

56 

68 

63 

85 
67 

66 

72 

62 
68 

91 
66 

89 

73 

39 
65 

90 
67 

89 
66 

84 
72 

87 
60 

87 

60 

79 
57 

83 
59 

75 
56 

72 
42 

78 
51 

66 
55 

77 
61 

82 
61 

84 

67 

86 
59 

81 
60 

83 
58 

62.3 
60.2 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

68 

37 

66 
38 

74 
49 

86 
59 

69 
60 

88 
59 

83 
54 

87 
57 

90 
61 

65 
70 

89 
66 

90 
62 

90 
67 

88 
64 

92 
62 

92 
63 

92 
64 

86 
56 

87 
56 

88 
59 

73 
60 

82 
55 

59 
39 

70 
45 

78 
52 

75 
56 

64 
60 

66 
61 

88 

55 

66 

58 

62 
55 

63.1 
56.7 

OKAY 

MAX 
MIN 

69 
45 

73 
44 

89 
57 

88 
65 

86 
64 

86 

63 

87 
60 

67 

63 

64 

65 

89 
68 

90 
70 

86 
67 

64 

59 

89 
68 

88 
66 

87 
70 

91 
70 

88 
59 

87 
58 

86 
63 

64 

60 

78 
51 

71 
45 

81 

49 

86 
64 

88 
71 

89 
72 

86 
61 

66 
64 

85 
63 

84 
61 

85.0 
61.5 

OZARK 

MAX 
MIN 

65 
38 

69 
42 

83 
57 

86 
63 

87 
63 

85 
59 

85 

57 

87 

60 

61 
61 

69 
69 

89 
70 

88 
67 

86 
70 

89 
70 

68 

65 

89 
64 

87 
64 

89 
57 

88 
60 

63 
56 

83 
61 

70 
52 

65 
41 

75 
52 

78 
59 

79 
63 

79 
58 

89 
64 

89 
60 

69 
62 

64 
65 

63.0 
59.7 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

66 

37 

72 
42 

81 
52 

84 

57 

83 

58 

83 
61 

85 

60 

89 
60 

S7 
64 

87 
69 

85 
62 

91 
64 

90 
70 

89 
63 

90 
67 

91 
66 

87 
71 

87 
60 

86 
60 

84 
54 

80 
54 

79 
53 

71 
42 

74 
49 

70 
52 

75 

60 

80 
61 

84 

65 

84 

56 

82 
61 

84 
58 

62.6 
58.4 

PARIS 

MAX 
MIN 

66 
35 

73 
42 

83 
54 

89 
56 

87 

62 

84 

59 

67 
55 

90 
60 

87 
59 

91 
71 

90 
69 

90 
64 

89 
66 

91 
67 

69 
63 

90 
66 

84 

63 

86 
55 

86 
58 

83 
59 

82 
55 

76 
50 

66 
38 

76 
46 

80 
58 

76 
63 

87 
61 

87 
63 

86 
56 

65 
61 

64 
63 

84.0 
56.1 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

66 
37 

75 
40 

85 
55 

86 
58 

88 
60 

86 
60 

69 

57 

67 
58 

87 

59 

88 
62 

89 
67 

88 
62 

39 
67 

91 
65 

90 
60 

90 
62 

66 
64 

86 
55 

68 
54 

62 
56 

64 

60 

80 

50 

71 

37 

76 
45 

75 
59 

60 
62 

67 

62 

SS 
63 

86 

55 

84 

58 

85 

84.3 
56.9 

PINE  8LUFF 

MAX 
MIN 

64 
44 

76 
43 

82 
61 

81 
61 

85 
63 

61 
62 

85 

62 

89 
64 

84 
64 

69 
69 

66 
70 

91 

72 

85 
70 

89 
70 

89 
67 

89 
69 

88 
69 

86 
64 

87 
60 

76 
62 

64 

65 

78 

52 

72 
47 

80 
51 

87 
65 

84 
63 

S3 
63 

85 
64 

63 
63 

63 
63 

65 
60 

83.5 
62.0 

PINE   BLUFF   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
44 

77 
48 

82 
62 

88 
61 

85 
62 

61 
62 

66 
63 

89 
64 

S6 

70 

90 
68 

93 
72 

90 
69 

89 
69 

90 
70 

91 

67 

91 
66 

8S 
70 

69 
62 

89 
61 

78 
64 

84 
66 

69 

50 

71 
48 

82 
52 

69 
67 

S4 

64 

63 
65 

SO 
65 

84 
65 

84 
65 

83 
60 

84,1 
62.7 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

66 
33 

71 
36 

SO  ; 

43 

82 
51 

60 
54 

82 

58 

84 
56 

88 

53 

84 
56 

88 

67 

82 
61 

90 
61 

89 
63 

36 
56 

91 
62 

91 
67 

87 
59 

86 
50 

86 
54 

64 

50 

78 
49 

72 
50 

72 

38 

71 
47 

63 
49 

72 
57 

83 
59 

83 
63 

64 
52 

80 
55 

81 

58  ! 

81.2 
53.8 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

72 
45 

65 
45 

75 
47 

81 

59 

83 
59 

87  1 
61 

84 

61 

65 
61 

88 
61 

84 
61 

87 
66 

68 
66 

87 
67 

88 
68 

90 
67 

90 
66 

90 
67 

80 
65 

65 
59 

90 
60 

65 

60 

86 
64 

79 
48 

73 
52 

62 
55 

90 
62 

87 
64 

S3 
64 

76 
61 

84 

62 

85  1 
59 

83.6 
60.1 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

66 
38 

70 
42 

81 

51 

83 
61 

82 
64 

81 

62 

82 
61 

85 

65 

83 

65 

66 
67 

89 
70 

86 
61 

83 
70 

85 
68 

85 
66 

70 

61 

61 

60 

60 

64 

46 

38 

52 

62 

68 

65 

61 

65 

63 

60 

60.8 
60.3 

ROGERS 

MAX 
MIN 

60 
32 

69 
46 

68 
43 

80 

50 

S4 

66 

83 
58 

62 
57 

84 

63 

84 
66 

87 
70 

66 
67 

87 
66 

SO 
65 

66 
61 

84 
64 

85 
69 

80 
61 

80 
55 

80 
59 

70 
48 

70 
51 

65 

45 

70 
42 

60 
52 

SI 
56 

75 

59 

80 
56 

60 
61 

7S 

55 

78 
60 

79 
57 

78.0 
56.8 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

65 
44 

74 
42 

j 

82  1 
57 

87 
61 

86 
62 

84 
59 

86 
60 

69 
61 

86 
62 

89 
67 

66 
67 

91 
71 

69 
69 

90 
66 

92 
69 

91 
66 

87 
66 

89 
62 

86 
56 

66 

53 

84 
62 

i 

7S 

53 

71 
46 

81 

46  I 

90 
53 

89 
64 

85 

63 

1 

84 

64 

62 
63 

69 
59 

S? 
55 

84.8 

59.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  Month 



31 

,  Average 

1 

2 

3 

4 

s 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

It 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22^ 

23 

24 

25 

26 

27 

 r 

28 

1 

 r 

29 

30  j 

RUSSELLVILLE 

MAX 

65 

75 

84 

89 

85 

87 

88 

91 

67 

90 

90 

90 

89 

93 

91 

92 

88 

89 

88 

86 

83 

78 

70 

74 

75 

79 

90 

39 

89 

86 

84 

85.0 

MIN 

36 

41 

54 

59 

60 

60 

55 

57 

60 

70 

68 

64 

69 

66 

64 

64 

64 

54 

57 

58 

57 

51 

40 

49 

57 

62 

60 

62 

57 

61 

57 

57.8 

SAINT  CHARLES 

MAX 

66 

65 

75 

80 

85 

86 

80 

86 

86 

35 

88 

90 

39 

90 

90 

90 

90 

89 

88 

80 

84 

62 

72 

82 

80 

84 

84 

81 

80 

82 

32.4 

MIN 

*0 

44 

50 

58 

60 

62 

58 

60 

65 

60 

65 

68 

67 

63 

62 

62 

70 

55 

57 

60 

53 

44 

57 

57 

65 

63 

64 

62 

63 

57 

59.2 

SEARCY 

MAX 

67 

75 

83 

88 

85 

83 

86 

90 

85 

87 

84 

90 

36 

39 

91 

90 

86 

82 

88 

32 

83 

77 

71 

75 

73 

76 

85 

38 

85 

82 

83 

83.1 

MIN 

38 

41 

57 

58 

58 

61 

60 

59 

62 

70 

69 

68 

67 

64 

64 

64 

66 

69 

59 

58 

60 

55 

43 

54 

58 

61 

61 

67 

58 

62 

57 

59.6 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

62 

75 

83 

66 

85 

86 

66 

86 

65 

88 

91 

89 

90 

89 

90 

90 

88 

87 

39 

80 

84 

75 

70 

79 

83 

84 

84 

86 

66 

66 

84 

84.1 

MIN 

37 

41 

56 

73 

57 

58 

56 

60 

64 

69 

70 

66 

65 

66 

62 

64 

65 

56 

56 

58 

60 

51 

39 

47 

58 

62 

61 

60 

61 

58 

55 

58.4 

SI  LOAM  SPRINGS 

MAX 

70 

68 

84 

86 

81 

82 

85 

81 

63 

90 

90 

87 

84 

89 

86 

B9 

61 

83 

84 

74 

73 

61 

59 

65 

82 

76 

63 

79 

33 

33 

60 

80.0 

MIN 

31 

45 

51 

62 

58 

59 

57 

62 

61 

70 

70 

67 

68 

64 

65 

60 

50 

59 

47 

45 

43 

40 

54 

59 

60 

53 

60 

55 

62 

63 

57.0 

STAMPS 

MAX 

67 

76 

65 

86 

87 

86 

66 

86 

62 

89 

92 

86 

89 

91 

89 

89 

39 

88 

90 

80 

86 

74 

81 

87 

90 

92 

33 

83 

83 

64 

35.5 

MIN 

it2 

45 

57 

62 

63 

58 

60 

63 

63 

66 

66 

65 

66 

66 

65 

66 

70 

59 

59 

62 

61 

43 

45 

63 

69 

70 

62 

61 

61 

59 

60.9 

STUTTGART 

MAX 

66 

75 

81 

65 

85 

85 

85 

89 

85 

89 

68 

90 

89 

90 

90 

69 

69 

37 

66 

64 

83 

80 

72 

80 

80 

81 

82 

84 

82 

81 

83.7 

MIN 

41 

47 

59 

60 

59 

67 

61 

64 

57 

56 

65 

71 

69 

52 

67 

55 

64 

62 

62 

60 

66 

53 

47 

54 

63 

63 

62 

65 

59 

65 

59.8 

STUTTGART   9  ESE 

MAX 

66 

64 

72 

81 

84 

83 

81 

85 

87 

84 

87 

86 

89 

89 

89 

89 

69 

65 

65 

37 

77 

82 

59 

71 

79 

80 

81 

82 

80 

82 

81 

81  .2 

MIN 

41 

44 

50 

59 

59 

61 

60 

62 

63 

66 

69 

69 

69 

67 

65 

67 

68 

60 

60 

60 

60 

56 

45 

50 

57 

65 

60 

64 

62 

63 

59 

60.0 

SUBIACO 

MAX 

66 

72 

83 

69 

66 

84 

66 

89 

84 

92 

91 

89 

88 

91 

90 

90 

85 

87 

86 

91 

81 

77 

75 

74 

79 

79 

38 

86 

67 

34 

84 

84.0 

MIN 

36 

44 

54 

64 

62 

59 

57 

60 

61 

75 

69 

65 

73 

66 

65 

65 

63 

56 

59 

56 

57 

48 

40 

50 

56 

60 

59 

64 

58 

62 

62 

58.9 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

MAX 

68 

72 

84 

86 

85 

84 

87 

87 

61 

89 

90 

84 

84 

39 

38 

87 

88 

87 

37 

78 

82 

70 

72 

81 

87 

89 

91 

85 

38 

34 

84 

83.8 

MIN 

46 

47 

60 

66 

66 

62 

63 

66 

66 

68 

70 

66 

69 

66 

68 

69 

66 

62 

64 

64 

62 

49 

47 

53 

64 

70 

65 

63 

66 

64 

63 

62.7 

WALDRON 

MAX 

68 

70 

85 

89 

87 

84 

86 

88 

86 

89 

94 

91 

85 

91 

39 

90 

35 

65 

86 

84 

79 

79 

68 

79 

66 

83 

68 

86 

87 

38 

85 

MIN 

36 

39 

53 

57 

61 

60 

56 

57 

67 

73 

68 

66 

71 

65 

65 

6  8 

63 

54 

55 

59 

57 

53 

39 

49 

62 

64 

60 

60 

55 

60 

60 

58.5 

WALNUT   RIDGE   FAA  AP 

MAX 

66 

72 

81 

85 

82 

83 

86 

69 

87 

87 

81 

91 

90 

90 

91 

93 

83 

87 

87 

77 

80 

59 

72 

73 

63 

75 

61 

82 

84 

81 

32 

61.3 

MIN 

35 

42 

50 

58 

58 

61 

58 

59 

64 

70 

63 

64 

67 

61 

68 

58 

60 

56 

54 

44 

40 

49 

52 

60 

62 

62 

53 

59 

58 

57.4 

WARREN 

70 

77 

83 

85 

86 

85 

87 

86 

64 

69 

92 

68 

87 

89 

89 

90 

89 

87 

89 

81 

85 

30 

66 

82 

90 

65 

35 

82 

87 

85 

84 

84.6 

MIN 

44 

41 

57 

59 

59 

59 

63 

61 

60 

66 

66 

66 

68 

67 

66 

61 

57 

63 

62 

52 

46 

50 

61 

66 

63 

63 

62 

59 

56 

60.0 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

65 

72 

78 

83 

85 

82 

65 

86 

86 

85 

86 

90 

38 

39 

90 

91 

93 

88 

89 

84 

84 

80 

72 

77 

73 

76 

82 

80 

81 

80 

85 

82.8 

MIN 

36 

43 

56 

58 

60 

61 

59 

61 

66 

70 

71 

67 

73 

65 

66 

66 

72 

64 

59 

59 

62 

52 

41 

49 

60 

63 

62 

68 

60 

60 

58 

60.3 

WHITE  ROCK 

MAX 

61 

63 

76 

81 

80 

76 

78 

80 

75 

61 

82 

80 

78 

71 

72 

65 

55 

64 

73 

66 

81 

81 

80 

75 

76 

74.0 

MIN 

35 

42 

52 

59 

60 

56 

61 

62 

62 

66 

58 

65 

63 

48 

55 

41 

42 

49 

51 

57 

56 

60 

59 

62 

53 

55.3 

WYNNE 

MAX 

64 

73 

79 

80 

85 

88 

85 

66 

38 

89 

89 

87 

77 

83 

74 

72 

77 

82 

32 

82 

80 

83 

81. 1 

MIN 

34 

43 

56 

56 

56 

63 

65 

61 

69 

77 

68 

68 

66 

67 

54 

57 

57 

48 

33 

46 

47 

67 

55 

58 

54 

57.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


btabon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1  Total  1 

^1 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.19 

.16 

.14 

.16 

.24 

.13 

.16 

.20 

.22 

.17 

.10 

.25 

.20 

.22 

.16 

.29 

.22 

.21 

.27 

.23 

.16 

.30 

.08 

.09 

.18 

.15 

.20 

.13 

.19 

.22 

.18 

6.80 

WIND 

69 

32 

25 

17 

30 

33 

21 

19 

31 

49 

X9 

23 

32 

23 

22 

30 

46 

36 

20 

38 

26 

45 

31 

30 

22 

26 

42 

34 

23 

20 

25 

938 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.26 

.12 

.00 

.21 

.10 

.08 

.38 

.27 

.20 

.19 

.15 

.25 

.29 

.13 

.22 

.46 

.14 

.44 

.12 

.18 

.22 

.28 

.21 

.05 

.15 

.12 

.28 

.28 

.24 

.15 

.  .27 

6.46 

WIND 

19 

24 

23 

42 

28 

13 

7 

59 

72 

57 

40 

51 

32 

28 

57 

60 

38 

16 

31 

21 

30 

44 

23 

17 

48 

29 

31 

21 

15 

11 

B 

1030 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.12 

.20 

.21 

.20 

.13 

.14 

.25 

.24 

.30 

.27 

.17 

.28 

.30 

.15 

.18 

.28 

.24 

.21 

.26 

.26 

.22 

.29 

* 

.13 

.10 

.15 

.24 

.17 

.26 

B 

6.37 

WIND 

37 

28 

28 

17 

26 

11 

19 

23 

41 

53 

18 

45 

44 

28 

19 

30 

45 

31 

20 

38 

12 

7 

0 

3 

25 

37 

18 

9 

18 

13 

13 

758 

MAX 

62 

76 

76 

86 

80 

86 

91 

90 

91 

86 

89 

92 

90 

85 

94 

93 

88 

87 

91 

87 

88 

B7 

67 

74 

74 

53 

81 

92 

90 

92 

92 

84.6 

MIN 

42 

43 

43 

54 

60 

51 

54 

63 

54 

65 

51 

68 

68 

64 

54 

58 

68 

62 

53 

58 

58 

55 

48 

48 

55 

55 

60 

53 

55 

53 

55 

59.2 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.22 

.15 

.11 

.21 

.20 

.19 

.08 

.19 

.26 

.05 

.11 

.21 

.22 

.17 

.23 

.23 

.25 

.23 

.21 

.25 

.13 

.24 

.05 

.17 

.19 

.14 

.15 

.23 

.17 

.22 

.12 

5.59 

WIND 

43 

20 

24 

20 

29 

30 

18 

15 

34 

49 

24 

25 

32 

24 

19 

35 

40 

19 

13 

25 

15 

21 

26 

22 

22 

26 

24 

27 

11 

16 

8 

755 

MAX 

63 

77 

76 

89 

90 

88 

83 

91 

90 

78 

85 

95 

90 

88 

94 

94 

80 

94 

94 

91 

82 

90 

65 

65 

85 

86 

85 

89 

89 

96 

74 

85.7 

MIN 

49 

49 

57 

50 

54 

55 

53 

54 

54 

54 

70 

71 

70 

58 

57 

68 

69 

64 

54 

64 

55 

51 

52 

58 

55 

55 

70 

56 

66 

67 

68 

63.5 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.11 

.10 

.05 

.10 

.14 

.18 

.07 

.11 

.15 

.11 

.23 

.04 

.16 

.12 

.12 

.16 

.15 

.15 

.17 

.15 

.08 

.16 

.06 

.08 

.33 

.12 

.14 

.18 

.16 

.14 

B 

4.19 

WIND 

16 

17 

9 

6 

16 

9 

4 

8 

14 

23 

14 

17 

12 

11 

10 

14 

17 

10 

10 

IB 

12 

20 

15 

16 

24 

27 

18 

5 

4 

9 

19 

424 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.21 

.16 

.14 

.21 

.22 

.18 

.21 

.25 

.23 

.08 

.33 

.27 

.20 

.18 

.25 

.25 

.28 

.27 

.26 

.22 

.21 

.14 

.12 

.13 

.13 

.09 

.21 

.25 

.32 

.22 

B 

5.43 

WIND 

22 

9 

5 

8 

12 

7 

e 

10 

9 

9 

18 

9 

5 

7 

10 

18 

5 

4 

19 

8 

12 

11 

9 

21 

12 

8 

7 

5 

19 

15 

339 

MAX 

76 

80 

91 

94 

92 

95 

96 

96 

98 

98 

97 

96 

95 

94 

94 

80 

76 

77 

94 

97 

97 

96 

91.3 

MIN 

57 

52 

63 

67 

67 

67 

66 

71 

86 

72 

70 

55 

67 

53 

53 

47 

55 

51 

55 

62 

70 

55 

64.6 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.23 

.15 

.23 

.22 

.38 

.26 

.18 

.26 

.31 

d 

.23 

.21 

.35 

.33 

.27 

.37 

.44 

.27 

.29 

.35 

.26 

.34 

.05 

.23 

.26 

.25 

.14 

.18 

.23 

.25 

.15 

8.02 

WIND 

100 

7 

35 

28 

*6 

30 

5 

1 

54 

73 

14 

50 

57 

59 

92 

161 

83 

37 

77 

66 

63 

68 

45 

34 

73 

96 

93 

60 

27 

33 

1816 

MAX 

77 

79 

82 

93 

93 

95 

91 

99 

93 

90 

99 

94 

94 

96 

94 

90 

93 

95 

93 

90 

94 

51 

82 

89 

83 

83 

89 

91 

95 

93 

89.7 

MIN 

37 

37 

42 

54 

55 

56 

57 

58 

58 

T 

61 

66 

53 

54 

59 

69 

69 

65 

65 

64 

64 

58 

47 

47 

58 

63 

56 

65 

68 

68 

64 

59.2 

WARREN 

EVAP 

.17 

.17 

.20 

.16 

.11 

.21 

.29 

.21 

.28 

.212 

.18 

.30 

.24 

.25 

.20 

.29 

.27 

.20 

.23 

.25 

.09 

.31 

.06 

.19 

.19 

.23 

.20 

.15 

.11 

.21 

.20 

6.41 

WIND 

12 

19 

22 

21 

24 

31 

6 

8 

38 

55 

53 

24 

32 

27 

24 

37 

50 

32 

9 

20 

11 

13 

13 

12 

14 

44 

33 

33 

29 

7 

7 

765 

MAX 

73 

78 

84 

99 

93 

95 

96 

100 

95 

100 

101 

97 

96 

98 

98 

95 

92 

97 

95 

94 

95 

65 

88 

92 

93 

93 

88 

83 

100 

95 

92.2 

MIN 

54 

50 

50 

44 

53 

53 

51 

57 

55 

It 

61 

70 

75 

70 

69 

63 

68 

58 

65 

65 

58 

64 

60 

50 

57 

66 

68 

67 

66 

66 

63 

52.9 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

P 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

a 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

5,00  AM 
CST 

NOON 
CST 

6,00  PM 
CST 

Trace 

.01-09 

,10-49 

66 -OS 

1,00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

ENE 

15 

6.9 

40 

NW 

16 

83 

90 

56 

65 

3 

4 

1 

2 

1 

0 

11 

58 

6.8 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

SW 

72 

7.2 

50 

SE 

28 

80 

84 

53 

67 

1 

3 

3 

1 

0 

0 

8 

73 

6.5 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

SSW 

18 

9.0 

81 

91 

58 

58 

5 

0 

0 

0 

1 

1 

7 

See  Relerence  Noles  Following  StatioD  Index 
-  58  - 


STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


OA** 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 

ANlTt   )  NE 

ANTOINt 
APLIN   I  M 
APPLETON 
ARKAD£LPH1A 
ARKANSAS  CITY 

ASHDOWN 
ATHENS 
AUCUSTA 
BALD  KNOS 
i  SATESVILLE  L IVESIOCH 

BATESVILLE  L  AND  0  NO 

BEAVER  DAN 

BEE8E 

BEECH  GROVE 
BEEDEVlLLE 

BENTO^ 
BENTONVlLLE 
BERRVVILLE  «  NW 
BIC  FORK 
BLACK  ROCK 


blakelt  mountain 

BLUE  HOUNlAll 
BLUFF  CITY  3 
BLYTHEVILLE 
BOONEVtLLE  6  NW 

SOONEVILLE  T 
BOONEVlLLE  6  NNE 
eOONEVlLLE 

aoiKiNeuRG  a  s 

BOUGH TON 

BRANCH  <>  N« 
BRANCH  3  SW 
BRINKLEY 
BUFFALO  rowER 
BULL  SHOALS  0AM 

aUROETTE 
CABOT  o  SH 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  2 

CARLISLE   1  SH 
CARPENTER  0AM 
CLARENDON 
CLARKSVlLLE 
CLARKSVlLLE  6  NNI 

CLINTON 
COMBS  3  SE 
COMPTON 
CONWAY 
CORNING 

COVE 

CROSSE TT  T  s 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY  3  E 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SCS 
DAROANELLE 
DE  QUEEN 

DERMOIT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
OIERKS 
DUMAS 

EL  DORADO  FAA  All 
EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE   1  I 
FAyETTEvILlE  FAA 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 
CLARK 


017|!  PIKE 
Oiee  PERRY 
019b!  POPE 
02J0i  CLARK 
023*1  OESMA 

0286'  LITTLE  RIVER 

0300  HOWARD 
'  0326'  WOODRUFF 

0350i  WHITE  I 
I  O'tSa:  INDEPENDENCE  ; 

!  0ft60l  INDEPENDENCE  ' 
I  0S2*  CARROLL 

0530  WHITE 

0534  GREENE  , 

05J6  JACKSON 

0592   SALINE  ' 
0566  SENTON 
0616  CARROLL 
066ft  POLK 
OTKb  L»WRENCE 


0  76*  ■ 
0798  TELL 
0800  NEVADA 
0806  MISSISSIPPI 
0325  LOGAN 

0826  LOGIN 
082  7  LOGAN 
0830  LOGAN 
08ft2   VAN  BUREN 
08ft8  NEVADA 

0887  FRANKLIN 
03B8  FRANKLIN 
0936  MONROE 

OiO  NEWION 

020  BAXTER 

052  MISSISSIPPI 
102  PULASKI 
132  UARD 
1S2  OUACHITA 
IS*  OUAChUA 

22*  LONOKE 
238  GARLAND 
4*2  MONROE 


FAYETTEVILLE  E»P  STa 

FORDYCE  6  w 

FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

6ILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GREERS  FERRY  DAM 

GURDON 

HAMBURG 

HARDY 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HEBER  SPRINGS   3  SW 

HECTOR 

HELENA 

HOPE  3  NE 


HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 
HUNTSVILLE 
HUTTie  DAM 

IhOEX 

JASPER 

JE&SIEVlLLE 

JONESBORO 

KEtSER 

KEO 

KiNGSLAND  3  SSE 
LAKE  CITY 
LAKE  MAUMElLE 
LAHGlEY 

LEAD  HtLL 

LEE  CREEK    GUARD  STATION! 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 
HAD I SON 
HAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  5  N 
NALVERN 

mUtMOTH  SPRING 
MARIANNA  ?  S 
WUKED  TREE 
NMSHALL 
MUMEE 


45  7  JOHNSON 


582  NEwTON 
596  FAULKNER 
632  CLAY 

666  POLK 
730  ASHLEY 
750  PULASKI 
766  LINCOLN 
814  PUE 

829  FAULKNER 
634  YELL 

835  YELL 

836  YELL 
9*8  SEVIER 


356  CARROLL 

366  SHARP 

443  WASHINGTON 

44*  WASHINGTON 
5*0  DALLAS 
54*  LITTLE  RIVER 
564  ST  FRANCIS 
574  SEBASTIAN 


578  CRAWFORD 
670  HEMPSTEAD 
760  WHITE 
79*  SEaRCY 
6*2  PIKE 

2922  YELL 
930  BENTON 
9*6  CARROLL 
962  FAULKNER 
976  SEBASTIAN 

2978  CLEBURNE 
07*  CLARK 
066  ASHLEY 
132  SHARP 

164  BOONE 

165  eOONE 
230  tLESUHNE 
235  POPE 

242  PHILLIPS 
426  HEMPSTEAD 

436  MONTGOMERY 
4*2  SEVIER 
466  GARLAND 
540  MADISON 
556  UNION 

59*  LITTLE  RIVER 
600  NEWTON 
70*  GARLAND 

CRA IGHEAD 
MISSISSIPPI 

662  LONOKE 
904  CLEVELAND  , 
998  CRAIGHEAD 
■010  PULASKI  I 
■060  PIKE 

106  BOONE 


250 

386  NEWTON 

528  ST  FRANCIS 

5*8  COLUMBIA 

550  COLUMBIA 

562  HOT  SPRING 

.572  FULTON 


POINSETT 

SEARCY 

SEARCY 


ti  ii  04 

7  35  5* 
6  34  *8 

y  J*  47 

3!  3*  IT 

3*  02 

34  58 

35  25 
34  07 


34  19 

35  18 

7'  35  18  1 

7|  35  49  j 

7|  35  *5  I 

7  36  25  ' 

T  35  0*  I 

7;  36  09  I 

7|  35  26  ' 

6'  34  33  ! 


11  35  06 

3  33  41 

5  35  56 

1  35  12 


1   35  21 

1  35  16 
7  3*  53 
7  35  52 
7  36  22 

2  35  49 
I  3ft  57 
7  36  07 

3  33  36 
3  33  35 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


4  33  37 
T  35  07 
7  35  59 


ll  3ft  36  I 
3  33  SO  I 
sl  35  49 


94  12 

91  OS 

92  52  I 

93  Z9  I 


94  08 

93  56  ■ 
91  22  t 


93  50  ! 
91  53  , 

90  36  ' 

91  06 


93  37 
93  58 
91  06 


35  92  26 

OS  93  18 

05  92  28 

24  90  35 


92  27 
91  35 

93  42 


93  24 
93  24 
93  09 


91  26 
91  30 
93  24 


4  34  02 

2  33  31 

7  34  56 

1  35  43 
4  34  07 

2  33  53 

3  33   1  3 


3S  20       9*  22 


91  26 

92  *3 

93  33 


34  53  93  42 
36  24  94  28 
36   16  93  22 

35  1*  92  23 
35  13  94  15 

35  31  92  00 
33  55  93  09 
33   14  91  46 

36  19  91  29 


7  35  26  92  03 

1  35  26  92  58 

2  34  30  90  37 

3  33  43  93  33 

3  34  22  93  41 

4  33  56  94  22 
3  3ft  31  93  03 
7  36  05  93  44 
3  33  02  92  05 

ft  33  35  9*  03 
7'  36  01  '    93  11 

3  34  42  93  04 


92  00 
92  16 
90  26 


3I  34  19       93  51 


36  25 
35  42 
3ft   10  i 
34  44  I 

34  46  I 

35  46  ' 
35  00 
33  19  I 

33  20  , 

34  23 


STATION 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


285!     SPl  6A 
129S!  6P 
1150' 
llOOi 


4261    SA     BA!    6A  C 


910'    SS  7A 


92  35 
92   1*  I 

92  19 

93  OS  2007 
90  43 
93  14 
93  13 
92  49 


'  36  03  I    92  39  , 


!  JAHES  \ 
!  RUBY  B.  I 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS  ! 
REBA  Y.  SWAIM 
!  ALTA  F.  GARNER 

'  OWEN  B.  HENDR] I 
HOBART  WATIS 
JOHN  A.  JONES 
TILLMAN  E.  LAWRENCE 
JOHN   W,  TRAMMELL 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

PAULINC    A.  PINKEf'T.-.N 
CECIL  WILLIS 
UNIVERSIIY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 


HELEN  ( 

u  s  CORPS  OF  Engineers 

MARVIN  MORRISON  1 


252     6P!  7A! 


511     7Pl  7A 


205     7A  7a; 


436     6P  6P 


175     5P  5P 


176     6P  6P 


330  6P  7A' 
420     SP  7A, 


204  5P  7a 

2350  5P  7A 

422  5P  7A 

162  6P  TA 


1*65  6P  7A 
490  7a 
1253  MID  HID 


595     SP*  7A 


710     SPl  SP 


345i  SS  7A 
232!    6P  bP 


BRECKEnRIOGE 


I  ETTA  C.  BURKS 
'  EARLE  L.  BROWNE 
'  OAV 10  L>   ST IDHAM 
'  ANNA  H.  L ILES 
LEE  W.  MCKENNEy 


U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
CLEO  E.  YANOElL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  INGEflSOLL 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICHARD  K.  WE  IS 
WILLIAM  fl.  WyATT 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

G.   A.  HALE 
B.  M.  WALTHER 
AUST IN  D*  HARR IS 
MIXON  M,  BAIlEy 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,   Arkansas,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  S3W,    indicate  distance   in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only   in  the  June  and  December   issues  of   this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
Divisions,  as  used  In  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 
Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station   Index  the  letters  C,   H,   and  J  in   the  "Special"  column  under  the  heading   "Observation  Time  and  Tables",    Indicate   the  following: 

C       Recording  Rain  Gage  Station.      Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special   purposes,   and  are  published   later   in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H       "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.      Omission  of  data   in  any  month   indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground   in  that  month. 
J      "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFEREKCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table   is   indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record   In  the  "Supplemental  Data"  Table;    "Daily  Precipitation"  Table;    "Evaporation  and  Wind"  Table;    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates 

++     Fastest   observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not   equipped  with  automatic   wind  Instruments. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed   in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//       Gage   is  equipped  with  a  windshield, 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes   total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  V.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government   Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       103*  on  the  14th  at  Nimrod  Dam 

Lowest  Temperature:        50"  on  the  19th  at  Narrows  Dam 

Greatest  Total  Precipitation:  6.  54  inches  at  Salem 
Least  Total  Precipitation:  0.  71  inch  at  Natural  Dam 
Greatest  One-Day  Precipitation:     3.  36  inches  on  the  20th  at  Salem 
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86 

88 

66 

91 

90 

92 

93 

94 

MIN 

67 

64 

61 

62 

64 

69 

69 

70 

72 

72 

66 

66 

67 

68 

66 

63 

60 

63 

66 

68 

62 

62 

64 

65 

68 

67 

68 

68 

66 

70 

il 

CROSSETT  7  S 

MAX 

91 

90 

92 

94 

93 

95 

97 

96 

98 

97 

98 

96 

1 00 

99 

100 

92 

76 

86 

88 

84 

61 

87 

90 

90 

89 

90 

90 

92 

92 

90 

91( 

MIN 

62 

64 

60 

63 

65 

66 

67 

69 

71 

67 

72 

70 

66 

73 

71 

73 

68 

68 

68 

59 

71 

64 

58 

66 

69 

66 

64 

57 

69 

62 

67 

CUMMINS  FARM 

MAX 

88 

87 

89 

91 

93 

95 

95 

97 

97 

96 

94 

97 

96 

99 

99 

92 

83 

88 

86 

65 

82 

67 

68 

87 

68 

88 

90 

91 

92 

89 

91j 

MtN 

62 

64 

60 

62 

64 

67 

67 

67 

70 

71 

68 

69 

63 

73 

73 

66 

66 

64 

65 

67 

66 

67 

56 

68 

69 

57 

66 

57 

55 

67 

6e 

OARDANELLE 

MAX 

90 

89 

69 

91 

92 

93 

96 

97 

99 

99 

95 

95 

101 

100 

96 

94 

85 

87 

85 

87 

84 

66 

69 

90 

69 

91 

93 

96 

96 

95 

^ 

MIN 

59 

65 

62 

62 

63 

66 

66 

65 

67 

72 

67 

66 

65 

72 

69 

69 

65 

65 

66 

66 

66 

61 

67 

69 

70 

67 

64 

65 

69 

67 

6i 

DE  QUEEN 

MAX 

88 

69 

89 

91 

92 

91 

94 

96 

96 

95 

97 

96 

96 

98 

96 

69 

83 

87 

87 

92 

93 

67 

91 

91 

92 

94 

91 

MIN 

59 

66 

66 

68 

65 

69 

69 

66 

68 

66 

67 

74 

68 

75 

74 

71 

66 

57 

65 

70 

70 

70 

67 

56 

59 

57 

67 

6? 

PES  ARC 

MAX 

90 

86 

90 

91 

93 

95 

96 

96 

96 

98 

92 

92 

98 

100 

95 

90 

83 

87 

89 

66 

61 

84 

90 

87 

89 

91 

93 

100 

91 

97 

"( 

MIN 

62 

68 

62 

64 

65 

70 

70 

69 

71 

76 

66 

66 

68 

72 

71 

68 

64 

66 

67 

66 

70 

68 

67 

70 

70 

67 

68 

72 

57 

70 

61 

DEVILS  KNOB 

MAX 

80 

79 

60 

82 

87 

87 

69 

91 

91 

92 

89 

90 

91 

92 

86 

84 

75 

76 

77 

78 

76 

76 

81 

61 

80 

62 

85 

90 

89 

88 

84) 

MIN 

61 

63 

62 

67 

67 

67 

70 

69 

72 

70 

65 

69 

69 

75 

65 

59 

58 

53 

62 

62 

62 

61 

64 

62 

65 

66 

67 

70 

55 

59 

DIERKS 

MAX 

91 

93 

92 

94 

94 

95 

95 

99 

97 

96 

100 

96 

97 

98 

96 

93 

63 

88 

38 

67 

85 

88 

92 

93 

69 

90 

92 

92 

94 

92 

6l 

MIN 

55 

61 

71 

60 

62 

64 

65 

62 

63 

64 

67 

67 

66 

73 

72 

67 

67 

57 

66 

66 

64 

64 

69 

59 

69 

56 

64 

66 

56 

54 

DUMAS 

MAX 

91 

69 

90 

90 

93 

94 

96 

97 

96 

96 

97 

99 

99 

100 

99 

93 

84 

90 

66 

68 

83 

68 

92 

92 

91 

91 

94 

94 

95 

90 

MIN 

63 

63 

60 

64 

64 

64 

69 

69 

72 

70 

69 

68 

64 

74 

73 

70 

67 

65 

65 

68 

67 

65 

57 

63 

70 

66 

67 

68 

67 

56 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

92 

90 

85 

94 

95 

96 

97 

98 

101 

98 

99 

97 

99 

98 

100 

93 

80 

66 

69 

66 

87 

86 

91 

89 

89 

89 

91 

94 

93 

91 

MIN 

57 

64 

61 

62 

66 

66 

67 

66 

73 

68 

69 

72 

71 

76 

74 

71 

67 

69 

69 

57 

69 

69 

68 

71 

70 

69 

65 

66 

69 

66 

6t  i 

EUDORA 

90 

90 

92 

93 

95 

96 

98 

100 

100 

99 

100 

98 

101 

101 

101 

100 

79 

86 

86 

61 

86 

90 

89 

90 

90 

88 

69 

91 

93 

91 

MIN 

66 

65 

65 

65 

66 

69 

71 

70 

70 

71 

74 

73 

70 

73 

74 

69 

66 

69 

68 

70 

66 

68 

57 

69 

68 

68 

66 

70 

69 

65 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

89 

86 

86 

89 

89 

90 

92 

92 

90 

94 

87 

91 

97 

96 

90 

67 

79 

80 

86 

81 

80 

61 

86 

85 

85 

88 

69 

92 

90 

91 

MIN 

57 

65 

61 

62 

65 

66 

67 

66 

71 

70 

62 

64 

69 

70 

69 

60 

57 

60 

52 

52 

56 

54 

62 

61 

64 

63 

62 

66 

62 

67 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 

82 

84 

86 

86 

67 

86 

91 

90 

90 

94 

92 

91 

94 

94 

92 

76 

81 

83 

84 

62 

84 

85 

89 

69 

89 

91 

90 

94 

94 

91 

It 

MIN 

59 

60 

62 

60 

63 

66 

66 

65 

69 

69 

65 

67 

65 

69 

72 

65 

62 

64 

64 

63 

58 

59 

64 

55 

55 

63 

63 

60 

66 

63 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

82 

85 

86 

86 

89 

88 

92 

91 

90 

95 

93 

92 

95 

94 

94 

91 

80 

64 

86 

63 

82 

84 

89 

90 

90 

90 

89 

92 

92 

90 

.1 

MIN 

60 

64 

64 

61 

65 

71 

70 

71 

74 

70 

61 

67 

67 

69 

72 

64 

61 

64 

64 

62 

61 

60 

54 

64 

65 

64 

64 

52 

65 

55 

il 

FORDYCE  6  W 

MAX 

91 

92 

92 

95 

94 

95 

98 

100 

100 

99 

98 

98 

loo 

100 

100 

96 

64 

89 

88 

63 

87 

66 

92 

92 

91 

93 

93 

95 

94 

95 

!,! 

MIN 

59 

63 

59 

63 

63 

69 

68 

67 

70 

71 

67 

69 

64 

74 

71 

69 

64 

66 

67 

65 

55 

64 

65 

57 

67 

66 

65 

67 

68 

67 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

89 

90 

90 

93 

94 

94 

96 

96 

99 

101 

97 

94 

101 

97 

99 

86 

84 

87 

61 

67 

84 

87 

89 

92 

91 

92 

93 

97 

97 

96 

9'il 

MIN 

63 

65 

67 

66 

67 

70 

70 

69 

71 

69 

69 

73 

69 

77 

71 

69 

68 

58 

65 

65 

66 

57 

69 

70 

71 

69 

68 

65 

70 

69 

FORT   SMITH  WATER  KLANT 

MAX 

86 

86 

88 

89 

91 

91 

93 

95 

96 

97 

97 

94 

96 

94 

97 

94 

83 

84 

66 

66 

85 

85 

89 

91 

90 

92 

91 

97 

96 

93 

MIN 

62 

63 

62 

60 

61 

65 

64 

64 

64 

62 

65 

67 

64 

69 

68 

67 

65 

54 

66 

63 

60 

61 

70 

59 

69 

65 

54 

50 

55 

53 

i 

GILBERT 

MAX 

88 

86 

87 

90 

92 

91 

95 

96 

96 

97 

94 

88 

97 

96 

91 

83 

82 

63 

86 

81 

81 

65 

85 

65 

66 

89 

90 

93 

91 

92 

MIN 

51 

58 

55 

58 

58 

59 

60 

61 

61 

65 

55 

60 

60 

65 

65 

67 

62 

63 

60 

66 

62 

55 

50 

63 

63 

62 

59 

50 

53 

61 

6 

GRAVETTE 

MAX 

84 

67 

66 

90 

90 

90 

93 

94 

92 

96 

93 

94 

90 

97 

96 

89 

82 

84 

85 

86 

63 

67 

89 

90 

90 

91 

91 

95 

91 

94 

MIN 

52 

60 

63 

55 

61 

67 

65 

66 

69 

70 

63 

65 

66 

66 

71 

62 

57 

51 

60 

69 

50 

59 

53 

54 

63 

63 

63 

60 

63 

53 

6 

GREENBR I ER 

MAX 

87 

85 

87 

90 

92 

92 

96 

96 

97 

95 

91 

88 

97 

95 

94 

86 

83 

85 

85 

89 

81 

82 

67 

67 

87 

89 

92 

93 

95 

92 

MIN 

56 

61 

57 

59 

61 

63 

65 

63 

64 

hi 

63 

64 

63 

70 

70 

67 

65 

53 

64 

66 

65 

63 

54 

65 

69 

63 

63 

64 

66 

66 

6 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

82 

87 

85 

67 

90 

91 

92 

95 

96 

96 

95 

91 

66 

96 

95 

92 

76 

83 

85 

91 

64 

80 

80 

86 

86 

87 

88 

92 

94 

94 

8 

MIN 

52 

64 

57 

59 

60 

65 

66 

65 

67 

70 

62 

63 

66 

71 

66 

68 

62 

56 

53 

67 

56 

53 

64 

67 

57 

64 

64 

66 

66 

57 

6 

HARRISON 

MAX 

87 

66 

66 

69 

90 

90 

94 

94 

95 

96 

90 

87 

97 

96 

68 

80 

77 

79 

61 

84 

80 

81 

87 

86 

87 

90 

92 

95 

95 

S 

MIN 

65 

62 

58 

60 

60 

53 

64 

65 

68 

70 

66 

64 

65 

68 

75 

64 

61 

55 

61 

67 

62 

56 

63 

59 

67 

62 

60 

62 

66 

—  i 

Sea  Refeience  Notes  Following  SlaUoo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20 

1 

21 

22 

1 

23 

24 

2S  1  26 

27 

28 

29  j 

30  31 

Avei 

lAQOTCnN    FAA  AIRPORT 

MIN 

S3 
59 

83 
64 

84 
61 

84 

62 

87 

55 

87 
69 

90 
57 

90 
70 

90 
74 

93 
66 

86 
67 

65 
65 

96 
56 

94 
70 

82 

70 

70 
62 

79 
61 

60 
66 

82 
63 

62 
67 

75 
64 

78 
59 

6* 

64 

84 
56 

85 
67 

87 
55 

89 
64 

93 
65 

92 
66 

90 
70 

85»4 
65.4 

MAX 
MIN 

94 
64 

86 
61 

86 

59 

87 
64 

90 
55 

91 
56 

95 
68 

96 
56 

98 

73 

96 
77 

97 

72 

91 
65 

93 
69 

99 
73 

98 

75 

97 

73 

60 
67 

84 
67 

87 
66 

87 
70 

82 
59 

77 
67 

85 
67 

67 
69 

70 

55 

86 

70 

89 
58 

86 
68 

92 
66 

68.2 

OPE  3  NE 

MIN 

90 
58 

90 
65 

90 
63 

91 
64 

91 
54 

91 
69 

94 
69 

94 

67 

95 
71 

94 

70 

96 
67 

97 
72 

98 
66 

100 
76 

97 
73 

88 
74 

84 
67 

86 
58 

84 
57 

85 
65 

84 
66 

86 
57 

91 
69 

91 
59 

69 

90 
70 

90 
66 

92 
67 

92 
69 

91 
65 

67.8 

OT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

90 
62 

89 
67 

91 
66 

86 
64 

92 
70 

93 
71 

96 
72 

99 

70 

97 

75 

95 
75 

99 
69 

94 

70 

96 

68 

96 

60 

96 
71 

94 

69 

84 

65 

86 
57 

84 

67 

85 
65 

82 
65 

87 
67 

68 

58 

90 
59 

59 

69 

91 
68 

93 
70 

95 

56 

93 
66 

63.3 

MIN 

88 
66 

87 
64 

87 
62 

89 
63 

92 
55 

94 

73 

96 
59 

96 

75 

98 

76 

95 
77 

92 
58 

90 
57 

96 
71 

95 
72 

91 
70 

76 
57 

82 
63 

85 
59 

87 
65 

83 
58 

77 
54 

79 

66 

78 
58 

86 

58 

59 

67 

68 
70 

92 
71 

94 

56 

94 

70 

58.4 

MIN 

89 
67 

87 
63 

88 
62 

92 
61 

95 
54 

97 
69 

99 
69 

98 
66 

101 
58 

99 
76 

95 
56 

94 
63 

96 
66 

98 

70 

92 
71 

74 
54 

81 
64 

65 

67 

89 
67 

83 
69 

81 

57 

84 

66 

86 
67 

85 
69 

67 

57 

87 
67 

90 
70 

90 
66 

91 

70 

67.1 

MAX 
MIN 

87 
62 

86 

65 

87 
62 

89 
64 

91 
65 

92 
69 

94 

69 

95 
68 

95 

58 

93 
71 

90 
65 

94 
69 

95 
64 

97 
74 

96 
71 

91 
67 

81 
65 

85 
67 

85 
55 

63 
57 

81 
58 

83 
68 

87 

65 

87 
68 

87 
70 

67 

91 
65 

93 
65 

94 

69 

90 
67 

57.0 

EAD  tlILL 

MIN 

86 
56 

86 
63 

88 
59 

91 
61 

90 
52 

91 
54 

95 
67 

94 
66 

95 

67 

97 

70 

95 
64 

90 
62 

97 
64 

98 
70 

85 
66 

85 
54 

85 
61 

64 
53 

87 
52 

85 
56 

83 
64 

63 
56 

87 
62 

87 
65 

67 

63 

92 
51 

94 

63 

94 
67 

95 
67 

53le 

HIN 

89 
57 

86 
62 

88 
68 

90 
60 

92 
53 

93 

56 

95 
57 

95 
54 

97 
70 

95 
69 

94 
68 

95 
66 

97 
63 

99 
74 

97 
70 

93 
69 

82 
66 

85 
65 

84 

63 

85 
57 

80 
67 

85 
67 

87 
55 

86 
65 

88 
53 

88 
65 

92 
52 

95 
64 

93 
57 

92 
65 

65.5 

ITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
60 

90 
63 

92 
60 

91 
63 

9S 
64 

96 

59 

99 
58 

99 

57 

100 
71 

98 

72 

95 
66 

95 
68 

100 
65 

100 

75 

102 
74 

84 
70 

86 
58 

88 
68 

89 
66 

86 
68 

82 
69 

88 
58 

89 
65 

90 
58 

9 1 

71 

93 
67 

95 
55 

99 

69 

98 
69 

96 
57 

93.3 
67.5 

A6IWL I A  3  N 

MAX 
MIN 

91 
55 

89 
65 

90 
60 

92 
60 

92 
65 

94 

69 

96 
66 

95 
54 

97 

70 

94 

59 

97 
67 

99 
67 

95 
67 

97 
74 

97 
74 

94 
70 

80 
55 

85 
57 

65 
62 

85 
62 

85 
65 

85 
66 

90 
67 

89 
58 

85 
57 

87 
65 

89 
63 

91 
54 

91 
57 

90 
54 

91.0 
65.9 

MIN 

90 
53 

87 

62 

91 

57 

91 
56 

92 
58 

92 
56 

94 
64 

96 
60 

96 

66 

94 
64 

97 
55 

95 
66 

97 
54 

99 
71 

97 
68 

89 
67 

65 
55 

89 
54 

84 

62 

86 

65 

65 
66 

87 
55 

68 
67 

91 
66 

89 
68 

65 

92 
61 

91 
65 

94 
65 

92 
65 

91  .4 
53.7 

AHMOTH  SPRING 

MIN 

85 

56 

85 
61 

86 
54 

90 
64 

92 
58 

93 
62 

95 

53 

95 

55 

96 

63 

96 
59 

89 
63 

68 
61 

96 
55 

95 
69 

72 
67 

71 

53 

84 

59 

84 
64 

84 

61 

81 

67 

80 
62 

79 
56 

86 
50 

85 

55 

54 

60 

91 

60 

93 
52 

93 
65 

91 
65 

62.1 

ftRIANNA  Z  S 

MIN 

89 

68 

87 
65 

87 
61 

89 

63 

93 
67 

96 
59 

96 
70 

97 

69 

98 

71 

97 
71 

93 
70 

94 
55 

98 
65 

100 

75 

97 
72 

89 

70 

85 
54 

89 

65 

88 

67 

83 
70 

83 
63 

85 

68 

87 
58 

87 
68 

69 

65 

90 
69 

91 

67 

93 

67 

92 

66 

57.8 

MIN 

85 
66 

84 
64 

85 
60 

88 
61 

92 
64 

94 

69 

95 
69 

95 

67 

100 

71 

95 
75 

90 
57 

93 
63 

96 

58 

95 
73 

82 
70 

82 
58 

81 
64 

84 

67 

86 
66 

84 

68 

79 
68 

61 

67 

85 
66 

84 

58 

67 

68 

88 
69 

90 
70 

90 
67 

91 
66 

57.2 

ftR SHALL 

MIN 

85 
56 

82 
68 

85 
66 

86 

65 

69 
68 

90 
72 

92 
70 

92 

57 

94 

76 

95 
77 

90 
66 

86 
65 

93 
65 

96 
66 

89 
67 

84 

66 

80 
53 

90 
65 

82 
65 

80 
57 

78 
52 

78 

56 

85 
52 

83 
55 

85 
70 

63 

85 
61 

92 
62 

92 
59 

69 
68 

87.1 
55.0 

MIN 

84 
61 

86 

65 

86 
64 

90 
64 

89 
64 

90 

70 

93 
59 

94 

65 

94 

70 

95 
70 

96 
69 

93 
68 

95 
65 

95 
73 

95 
70 

39 
55 

78 
64 

83 
55 

81 
67 

84 

54 

82 

66 

83 
65 

85 
58 

89 
68 

85 
67 

37 
65 

90 
65 

91 

57 

93 
55 

90 
67 

88.9 
66.5 

9NTICELL0  3  S 

MAX 
MIN 

88 
62 

87 
65 

89 
59 

91 
65 

94 
55 

94 
70 

95 
70 

97 

55 

97 

67 

96 
71 

96 
72 

96 
70 

97 
64 

99 
72 

99 
73 

95 
71 

80 
66 

85 
55 

85 
54 

85 
69 

81 

68 

85 
60 

87 
66 

86 
67 

88 
59 

88 
69 

90 
63 

91 
66 

92 
53 

91 
67 

90.9 
55.9 

nQftQAv  1  rtrr  AMn  nAM  r 

MIN 

85 

57 

91 
65 

90 
59 

91 
61 

93 
54 

93 
67 

94 
66 

97 
55 

96 

70 

99 
68 

96 
69 

98 
59 

96 
66 

98 
74 

98 
71 

99 
73 

92 
68 

81 
68 

87 
67 

86 
57 

85 
56 

85 
58 

86 

68 

90 
66 

89 
69 

85 
55 

39 
63 

91 
65 

93 
67 

93 
65 

91.7 
66.6 

MIN 

90 
60 

88 
66 

91 
63 

93 
62 

93 
55 

94 

57 

97 
68 

100 
57 

96 

58 

99 

75 

97 
65 

92 
59 

101 
67 

98 
75 

96 
70 

93 
69 

89 
65 

66 

65 

87 
65 

90 
67 

62 
67 

85 
53 

89 
65 

69 
69 

88 
59 

90 
67 

96 
55 

98 
57 

93 
70 

96 
59 

92  .7 
57.0 

XINT  IDA 

MAX 
MIN 

88 
56 

87 
60 

88 

58 

90 
60 

91 

60 

91 

63 

94 
64 

95 

56 

95 

55 

95 
68 

96 
65 

93 
68 

97 
62 

95 
72 

94 
59 

90 
59 

83 
54 

85 
64 

83 
53 

84 

64 

85 
55 

65 

65 

89 
63 

89 
65 

89 
54 

89 
64 

92 

53 

93 
55 

94 
52 

91 
65 

90.4 
54.1 

XINT  MAGAZINE 

MAX 
HIN 

78 
62 

80 
63 

81 
65 

62 
60 

82 

55 

87 
66 

86 

67 

88 

65 

88 

57 

65 
65 

91 
69 

84 

63 

65 

50 

83 
54 

85 
69 

87 

70 

84 
65 

64 
65 

XINTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 
HIN 

87 
65 

86 
62 

88 

63 

90 
57 

90 
58 

92 
68 

94 
70 

94 
69 

95 
72 

96 
55 

89 
56 

88 
65 

95 
72 

91 
68 

61 
58 

66 
61 

84 
54 

84 
64 

85 
64 

63 
65 

80 
59 

83 
65 

39 
57 

88 

66 

56 

90 
55 

92 
55 

94 
57 

95 
57 

94 
68 

38.5 
65.4 

XJNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

HAX 
HIN 

80 
57 

85 
64 

83 
58 

6£ 
60 

88 

62 

69 
55 

90 
65 

93 
56 

93 
65 

95 
69 

95 
65 

90 
63 

89 
54 

96 
72 

97 
58 

79 
68 

59 
62 

83 
65 

81 

62 

83 
68 

81 

66 

79 

59 

80 
64 

85 

67 

84 
68 

85 
54 

88 
53 

89 
63 

94 
68 

92 
55 

66.7 
64.5 

XJNTAIN  VIEW  2  ESE 

HAX 
HIN 

85 
56 

83 
64 

87 
59 

90 
62 

90 
66 

90 
67 

94 

58 

90 
66 

87 
60 

94 
70 

96 
69 

85 
68 

74 
64 

64 
62 

84 
63 

63 
63 

62 
67 

31 
65 

80 
57 

87 
51 

85 
65 

87 
56 

87 
53 

91 
52 

65.5 
63.8 

WROWS  DAM 

HAX 
HIN 

85 
54 

90 
63 

89 
60 

90 
60 

92 
60 

93 
62 

94 
63 

95 
51 

97 

63 

97 
53 

95 
64 

99 
59 

96 
64 

98 
58 

97 
71 

97 
66 

85 
66 

84 

54 

87 
50 

83 
52 

85 
65 

86 
57 

87 
57 

91 

69 

92 
57 

89 
54 

91 

52 

92 
64 

94 
64 

93 

51 

91.4 
63.1 

^HVILLE  PEACH  SUBSTA 

HAX 
HIN 

83 
60 

88 
62 

88 
63 

86 
62 

90 
58 

89 
65 

89 
64 

93 
64 

95 
68 

95 
65 

94 
65 

95 
59 

96 
66 

96 
71 

97 
71 

96 
58 

82 
64 

82 
64 

86 
64 

65 
64 

87 
53 

85 
66 

65 
67 

89 
58 

92 
58 

85 
56 

87 
64 

68 
65 

91 
55 

93 
52 

39.7 
55.4 

'EWPORT 

HAX 
HIN 

87 
63 

86 
66 

86 
62 

90 
62 

92 
55 

94 
70 

95 
70 

95 
71 

96 

72 

96 
75 

90 
56 

90 
56 

95 
68 

97 
74 

64 
71 

77 
67 

83 
53 

85 
57 

69 

66 

64 

68 

79 
68 

81 

55 

85 
57 

35 
69 

88 
70 

90 
57 

92 

69 

93 
70 

95 
68 

94 
59 

89.1 
67.8 

IMROD  DAM 

HAX 
HIN 

84 
56 

89 

63 

89 
69 

69 
50 

92 
51 

92 
53 

95 
54 

98 
64 

99 
66 

101 
69 

100 
55 

95 
67 

95 
55 

103 
73 

98 
68 

101 
73 

81 
64 

83 
62 

87 
52 

85 
64 

88 
55 

82 
60 

65 
65 

89 
55 

90 
56 

90 
65 

91 
52 

95 
55 

98 
67 

96 
66 

92.1 
54.8 

MAX 

MIN 

89 
56 

89 

63 

91 
66 

92 
65 

93 
56 

93 
71 

95 
72 

95 
56 

95 
72 

94 

72 

97 
68 

98 
69 

99 
70 

99 
76 

97 
75 

95 

71 

84 
55 

68 

70 

66 
68 

86 
65 

66 

55 

86 
69 

92 

72 

94 

71 

90 
70 

90 
70 

92 
59 

94 
59 

93 
70 

93 
67 

92.2 
68.9 

HAX 
HIN 

S8 
64 

82 
59 

89 
68 

92 
68 

93 
66 

97 
59 

95 
70 

97 
66 

97 

70 

99 
70 

97 
69 

96 
74 

100 
67 

96 
75 

97 
71 

83 
68 

84 
67 

85 
58 

84 
70 

66 
57 

88 
64 

85 
64 

88 
71 

90 
71 

86 
71 

90 

70 

91 
68 

94 
55 

96 
70 

95 
69 

91.4 
68.7 

^ragoulo  radio  kdrs 

MIN 

88 
71 

87 
68 

87 
62 

88 
61 

92 
67 

94 

69 

96 
70 

97 
71 

97 

74 

96 
75 

94 
57 

89 
67 

97 
69 

98 
69 

94 

72 

74 
64 

84 

53 

86 
52 

89 
55 

82 
58 

80 
63 

80 
63 

87 
57 

90 
58 

89 
68 

89 
68 

93 
69 

90 
69 

94 
57 

93 
70 

89.6 
67.5 

I S 

HAX 
MIN 

89 
59 

91 
65 

91 
61 

91 
62 

95 
63 

94 
65 

97 
67 

98 

67 

100 
73 

100 
72 

98 
69 

96 
71 

100 
65 

97 
74 

98 

70 

92 
59 

83 
55 

85 
67 

87 
55 

89 
54 

83 
64 

86 

51 

89 
58 

89 
55 

99 
66 

90 
66 

90 
64 

95 
53 

95 
63 

96 
67 

92.5 
66.2 

iRRYVILLE 

HAX 
HIN 

90 
58 

89 
66 

91 
65 

90 
59 

92 
60 

94 
65 

96 
65 

98 
64 

98 
65 

99 
57 

93 
65 

94 
66 

101 
64 

98 
72 

98 
68 

93 
58 

85 
55 

88 
64 

86 
54 

88 
67 

88 
54 

86 
63 

90 
55 

90 
54 

90 
66 

91 
64 

92 
54 

95 
64 

96 
66 

95 
65 

92  .4 
64.6 

INE  BLUFF 

HAX 
HIN 

91 
65 

90 
67 

90 
65 

91 
66 

91 
66 

93 
72 

94 

71 

95 
70 

95 

74 

94 

72 

94 
71 

95 
71 

96 
57 

98 
62 

97 
74 

94 
58 

89 
68 

86 
68 

85 
56 

86 
59 

82 
59 

85 
70 

69 
70 

88 
56 

69 
57 

90 
71 

91 
66 

95 
69 

68 

56 

91.5 
68.0 

INE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

HAX 
HIN 

92 
65 

89 
66 

91 
65 

93 
67 

94 
66 

95 
72 

97 

97 
71 

98 
75 

97 
73 

95 
72 

95 
70 

98 
66 

100 
77 

99 
75 

62 
68 

83 
58 

88 

70 

85 
59 

88 

70 

81 

70 

86 

72 

6  8 

70 

86 

72 

88 

73 

89 

70 

68 

57 

70 

68 

91  .5 
69.9 

)CAHONTAS  1 

MAX 
HIN 

86 
59 

85 
58 

85 
56 

68 
55 

91 
58 

93 
64 

95 
63 

94 

56 

95 

55 

95 
70 

89 
63 

90 
60 

93 
54 

97 
74 

94 
60 

87 
51 

90 
67 

86 
69 

83 
70 

92 

77 

85 

85 

85 

86 
58 

89 
55 

90 
56 

92 
58 

93 
66 

89.3 
64.0 

WTLAND 

HAX 
HIN 

85 

58 

90 
63 

86 

62 

86 
52 

91 
65 

93 
57 

96 

57 

97 
69 

98 
70 

98 
69 

97 
70 

99 
71 

95 
69 

100 
59 

100 
73 

99 
74 

90 
67 

78 
57 

84 
70 

87 
66 

83 
58 

79 
55 

84 
64 

84 
54 

87 
69 

85 
58 

87 
68 

86 
68 

89 
70 

88 
66 

90.1 
67.3 

S««  Reference  Nolei  Following  SUtlon  Index 
-  69  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSi  i 
JUNE  19- 


Day  Of  Month 

rage  j 

SlatioE 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16  1 

17  j 

18 

19 

on 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

PRESCOTT 

es 

86 

85 

86 

87 

92 

93 

93 

96 

97 

97 

97 

99 

96 

100 

94 

82 

86 

87 

65 

85 

87 

90 

92 

90 

91 

91 

94 

94 

92 

91 

MIN 

61 

64 

65 

65 

65 

68 

70 

69 

70 

68 

70 

71 

72 

71 

73 

63 

61 

68 

65 

66 

57 

54 

58 

70 

66 

66 

67 

52 

64 

66 

ROGERS 

84 

86 

86 

88 

88 

88 

92 

92 

90 

94 

94 

92 

95 

94 

92 

90 

78 

80 

86 

80 

60 

84 

88 

88 

88 

90 

91 

93 

92 

92 

68 

MIN 

59 

66 

62 

63 

64 

68 

67 

69 

72 

70 

68 

57 

59 

71 

72 

54 

60 

63 

54 

62 

53 

60 

55 

65 

65 

65 

66 

63 

56 

6S 

ROHWER  2  HUE 

96 

87 

89 

91 

94 

94 

96 

97 

99 

97 

96 

97 

99 

101 

99 

94 

81 

66 

87 

85 

81 

64 

84 

87 

87 

89 

88 

91 

91 

93 

91 

MIN 

62 

64 

64 

62 

63 

66 

68 

69 

69 

56 

71 

57 

54 

71 

73 

71 

57 

69 

55 

59 

54 

63 

56 

73 

59 

59 

68 

70 

65 

67 

RUSSELLVILLE 

MAX 

90 

88 

90 

91 

94 

94 

97 

98 

100 

102 

98 

94 

102 

100 

100 

93 

85 

65 

86 

87 

62 

85 

89 

89 

89 

91 

94 

97 

98 

95 

92 

MIN 

59 

64 

61 

62 

64 

66 

67 

66 

68 

75 

57 

69 

57 

73 

69 

70 

66 

55 

55 

67 

55 

51 

67 

58 

71 

57 

54 

66 

70 

68 

66 

SAINT  CHARLES 

34 

89 

89 

89 

91 

93 

95 

96 

97 

99 

97 

93 

96 

99 

100 

99 

64 

95 

89 

89 

66 

60 

87 

86 

88 

69 

90 

90 

90 

94 

91 

MIN 

62 

63 

59 

63 

64 

69 

69 

69 

71 

73 

68 

66 

66 

74 

73 

74 

65 

54 

55 

70 

66 

66 

66 

69 

70 

65 

70 

70 

70 

57 

SEARCY 

MAX 

89 

87 

87 

91 

93 

94 

96 

97 

97 

96 

92 

90 

98 

96 

93 

85 

84 

97 

68 

88 

80 

83 

87 

86 

69 

90 

92 

94 

95 

93 

90 

MIN 

62 

65 

60 

62 

64 

67 

69 

68 

70 

71 

65 

65 

57 

74 

71 

68 

54 

65 

66 

66 

68 

65 

67 

70 

70 

66 

57 

56 

68 

67 

57 

SHERIDAN  TOWER 

91 

88 

90 

92 

94 

94 

96 

97 

98 

96 

95 

95 

95 

95 

97 

94 

90 

90 

69 

68 

85 

90 

91 

95 

95 

93 

92 

95 

95 

93 

93 

MIN 

59 

66 

59 

61 

64 

67 

69 

68 

69 

63 

64 

65 

64 

64 

63 

57 

51 

52 

61 

59 

59 

60 

60 

62 

51 

57 

61 

67 

66 

63 

SILOAM  SPRINGS 

84 

es 

88 

90 

90 

90 

92 

93 

93 

97 

92 

93 

97 

96 

98 

83 

91 

85 

88 

65 

65 

89 

94 

94 

94 

94 

94 

95 

94 

98 

91 

MIN 

57 

64 

65 

62 

67 

71 

68 

69 

71 

78 

55 

69 

68 

72 

72 

55 

51 

64 

65 

62 

62 

62 

66 

67 

57 

57 

57 

53 

66 

66 

STAMPS 

92 

90 

91 

92 

93 

94 

98 

99 

99 

97 

99 

97 

99 

99 

99 

90 

60 

88 

68 

68 

66 

87 

91 

92 

88 

90 

91 

95 

93 

92 

92 

MIN 

56 

65 

64 

62 

68 

68 

68 

68 

69 

70 

57 

59 

68 

75 

74 

69 

55 

67 

69 

62 

66 

66 

58 

68 

59 

59 

68 

58 

58 

57 

STUT  TGART 

MAX 

82 

88 

86 

97 

90 

92 

94 

97 

99 

98 

98 

95 

95 

99 

99 

100 

98 

86 

67 

89 

66 

82 

84 

69 

89 

87 

90 

89 

97 

92 

91 

MIN 

61 

64 

66 

64 

67 

68 

68 

72 

73 

75 

75 

54 

70 

69 

77 

74 

59 

60 

67 

79 

69 

57 

70 

69 

77 

69 

70 

70 

86 

71 

69 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

83 

88 

86 

88 

90 

92 

93 

94 

96 

96 

95 

91 

93 

99 

99 

97 

80 

84 

66 

86 

85 

60 

85 

87 

87 

88 

86 

90 

93 

94 

89 

MIN 

64 

65 

62 

66 

67 

69 

70 

70 

72 

72 

56 

59 

66 

75 

70 

71 

64 

64 

66 

56 

55 

58 

55 

68 

59 

67 

59 

68 

69 

67 

67 

SUBl ACO 

MAX 

89 

89 

89 

92 

92 

92 

96 

98 

99 

99 

96 

99 

100 

99 

93 

90 

64 

86 

85 

88 

83 

64 

87 

90 

88 

91 

92 

94 

95 

90 

91 

MIN 

60 

68 

63 

64 

65 

69 

68 

68 

75 

75 

68 

70 

65 

75 

68 

67 

54 

55 

56 

64 

55 

61 

57 

67 

68 

68 

65 

65 

68 

67 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 

90 

90 

90 

91 

91 

92 

94 

95 

95 

94 

95 

97 

98 

96 

97 

85 

62 

88 

87 

87 

85 

66 

92 

93 

90 

92 

92 

94 

94 

92 

91 

MIN 

61 

71 

69 

67 

70 

72 

73 

72 

75 

72 

71 

74 

72 

80 

77 

71 

68 

71 

66 

56 

58 

70 

71 

72 

71 

71 

72 

72 

71 

70 

70 

HALDRON 

MAX 

89 

90 

89 

92 

93 

93 

96 

98 

98 

100 

98 

96 

99 

96 

97 

93 

85 

85 

86 

86 

84 

67 

91 

93 

90 

92 

94 

96 

95 

96 

92 

MIN 

57 

62 

62 

62 

63 

67 

66 

64 

57 

70 

66 

69 

66 

73 

69 

58 

55 

65 

65 

55 

54 

65 

67 

67 

56 

55 

56 

65 

67 

65 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 

86 

85 

86 

89 

91 

93 

95 

95 

96 

95 

90 

90 

95 

97 

79 

74 

60 

85 

87 

82 

80 

80 

65 

87 

69 

90 

91 

91 

92 

92 

88 

MIN 

56 

65 

62 

63 

66 

70 

71 

72 

72 

70 

57 

66 

59 

72 

70 

65 

52 

67 

68 

70 

65 

63 

67 

70 

71 

56 

59 

59 

57 

70 

67 

WARREN 

MAX 

90 

89 

90 

94 

93 

94 

97 

100 

96 

97 

101 

98 

99 

98 

100 

92 

92 

87 

86 

86 

83 

66 

90 

90 

69 

69 

92 

95 

94 

67 

92 

MIN 

60 

67 

63 

65 

65 

69 

69 

67 

72 

70 

73 

71 

65 

74 

73 

69 

57 

57 

55 

59 

59 

65 

66 

68 

69 

57 

64 

57 

70 

66 

57 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

88 

86 

87 

89 

93 

95 

97 

97 

98 

96 

93 

95 

99 

99 

94 

80 

94 

66 

86 

85 

80 

85 

85 

85 

66 

87 

85 

86 

91 

91 

89 

MIN 

83 

83 

60 

61 

68 

72 

73 

69 

72 

76 

71 

64 

71 

79 

77 

69 

65 

54 

56 

56 

58 

68 

66 

70 

70 

65 

70 

70 

75 

70 

70 

WHITE  ROC< 

MAX 

81 

81 

82 

84 

85 

85 

88 

88 

89 

90 

99 

89 

91 

88 

86 

84 

77 

81 

79 

80 

79 

79 

86 

85 

82 

87 

86 

89 

86 

86 

84 

MIN 

62 

61 

64 

64 

57 

68 

71 

71 

71 

71 

67 

71 

69 

75 

69 

62 

60 

64 

54 

62 

53 

59 

65 

55 

56 

66 

53 

68 

64 

69 

66 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


otaQoo 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.20 

.25 

.21 

.27 

.23 

.23 

.27 

.27 

.30 

.30 

.32 

.31 

.12 

.25 

.21 

.32 

.27 

.25 

.22 

.09 

.  18 

.15 

.18 

.23 

.  15 

.30 

.31 

.32 

.18 

B  7 

WIND 

23 

27 

34 

21 

19 

32 

30 

27 

26 

29 

41 

28 

24 

25 

33 

38 

49 

38 

22 

26 

29 

46 

34 

30 

23 

20 

23 

20 

20 

25 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.15 

.35 

.16 

.36 

.26 

.29 

.25 

.20 

.44 

.35 

.34 

.31 

.12 

.47 

.04 

.23 

.08 

.22 

.25 

.43 

.57 

.14 

.29 

.23 

.14 

.19 

.24 

.12 

.57 

B  e 

WIND 

14 

16 

17 

11 

19 

39 

42 

25 

31 

51 

45 

19 

28 

15 

18 

35 

25 

19 

17 

34 

17 

18 

11 

13 

15 

12 

10 

13 

18 

20 

ii 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.25 

.23 

.15 

.34 

.24 

.26 

.27 

.26 

.25 

.32 

.35 

.30 

.24 

.27 

.34 

.05 

.15 

.17 

.15 

.15 

.19 

.16 

.25 

.22 

.23 

.25 

.24 

.27 

.33 

B  7 

WIND 

21 

22 

26 

5 

18 

16 

15 

11 

9 

19 

29 

10 

14 

19 

18 

32 

18 

10 

5 

17 

15 

22 

27 

16 

25 

22 

12 

11 

13 

5 

MAX 

90 

91 

91 

97 

96 

96 

97 

100 

100 

98 

99 

98 

93 

100 

104 

82 

70 

90 

90 

89 

85 

87 

87 

95 

94 

95 

98 

99 

101 

108 

» 

MIN 

64 

65 

66 

67 

68 

71 

71 

73 

72 

73 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

54 

55 

58 

70 

69 

54 

54 

69 

72 

71 

71 

70 

71 

71 

NARROWS  0AM 

EVAP 

.22 

.23 

.25 

.22 

.24 

.27 

.28 

.33 

.31 

.34 

.38 

.31 

.24 

.20 

.17 

.25 

.15 

.14 

.19 

.10 

.13 

.10 

.23 

.10 

.18 

.18 

.20 

.22 

.19 

.20 

6 

WIND 

17 

18 

25 

15 

20 

32 

34 

26 

30 

33 

40 

20 

25 

16 

19 

23 

15 

14 

13 

18 

18 

16 

13 

12 

17 

14 

12 

12 

16 

14 

Ii 

MAX 

94 

93 

95 

95 

97 

96 

95 

97 

97 

97 

97 

100 

95 

99 

96 

93 

80 

79 

85 

64 

88 

90 

91 

96 

99 

93 

98 

95 

95 

95 

91 

MIN 

64 

64 

71 

59 

59 

70 

70 

70 

59 

70 

71 

71 

70 

59 

76 

77 

74 

75 

74 

75 

71 

72 

73 

73 

74 

72 

71 

72 

71 

70 

7 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.14 

.14 

.13 

.13 

.14 

.12 

.17 

.17 

.19 

.18 

.19 

.09 

.19 

.16 

.18 

.22 

.09 

.13 

.05 

.10 

.10 

.15 

.17 

.12 

.19 

.15 

.11 

.20 

.12 

B  4l 

WIND 

16 

17 

19 

9 

11 

14 

15 

10 

7 

12 

21 

14 

9 

8 

7 

16 

21 

11 

11 

5 

11 

21 

22 

20 

21 

17 

12 

10 

12 

10 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.30 

.25 

.26 

.26 

.27 

.27 

.17 

.33 

.36 

.31 

.35 

.25 

.25 

.23 

.22 

.15 

.21 

.22 

.24 

.12 

.22 

.23 

.31 

.22 

.19 

.20 

.30 

.23 

.34 

.24 

7 

WIND 

12 

13 

9 

10 

8 

11 

7 

7 

10 

12 

18 

1 

17 

1 

14 

14 

16 

8 

15 

25 

24 

34 

18 

28 

17 

7 

4 

8 

10 

MAX 

98 

95 

101 

102 

102 

104 

103 

104 

103 

106 

105 

102 

108 

104 

104 

97 

95 

97 

95 

95 

90 

94 

102 

99 

99 

103 

100 

103 

103 

lO'i 

MIN 

67 

72 

76 

70 

71 

72 

77 

75 

75 

77 

73 

74 

75 

77 

74 

72 

70 

72 

65 

73 

72 

71 

72 

73 

73 

73 

72 

75 

75 

7 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.35 

.35 

.29 

.27 

.31 

.32 

.36 

.35 

.37 

.40 

.42 

.31 

.28 

.34 

.32 

.32 

.14 

.29 

.28 

.28 

.19 

.15 

.19 

.27 

.28 

.25 

.31 

.27 

.31 

.28 

e 

WIND 

27 

57 

39 

23 

25 

58 

60 

52 

49 

66 

98 

52 

49 

43 

49 

66 

65 

48 

34 

70 

58 

39 

19 

33 

49 

33 

24 

34 

39 

36 

it 

MAX 

97 

98 

95 

99 

101 

98 

98 

100 

101 

99 

98 

99 

97 

105 

100 

99 

82 

94 

95 

83 

94 

89 

98 

101 

101 

99 

103 

101 

103 

104 

9 

MIN 

64 

68 

67 

67 

70 

71 

73 

74 

76 

75 

71 

72 

71 

74 

76 

75 

58 

58 

71 

55 

71 

71 

72 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

72 

7, 

WARREN 

EVAP 

.23 

.27 

.26 

.21 

.30 

.11 

.38 

.15 

.34 

.31 

.33 

.24 

.22 

.25 

.11 

.40 

.15 

.08 

.17 

.10 

.17 

.11 

.18 

.14 

.35 

.05 

.22 

.32 

.26 

.05 

6 

WIND 

10 

26 

17 

13 

14 

31 

29 

23 

21 

32 

39 

19 

22 

14 

15 

32 

14 

3 

9 

31 

24 

9 

13 

5 

10 

9 

16 

12 

18 

14 

MAX 

97 

100 

98 

95 

95 

95 

100 

101 

108 

100 

100 

103 

97 

103 

101 

101 

95 

85 

91 

85 

91 

88 

102 

104 

103 

103 

105 

99 

103 

101 

9 

MIN 

63 

67 

68 

67 

68 

55 

65 

73 

67 

72 

72 

71 

71 

70 

70 

76 

71 

70 

72 

70 

59 

71 

65 

74 

75 

58 

55 

71 

72 

55 

6| 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF 
OBSERVATION. 


S«e  Reler«&c»  Notes  f  oUowlug  StatloQ  Index 
-  70  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
DELAYED  DATA 


Temperature 


No.  of  Days 

Sr>ow,  Sleet 

No.  of  Do/i 

Station 

Minimum 

'  i 

Degree  Dayi 

Max. 

Min. 

E 

a 

tl 

S 

c 

< 

li 

$  S 
•<  s 

5> 
< 

Departui 
From  No 

Highest 

Dote 

Lowest 

Date 

•sl 

.  .s 
Si 

i  > 

si 

o  j 

Total 

Departui 

From  No 

1 

O 

e 

° 

2 

Q  0 
0 

i  0 

e 

1  .lOorM 

s 

1 .00  or  / 

1 A  Ml  1  A  P  V     1  OA 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

47.6 

25.9 

36.8 

76 

10 

6 

24 

870 

0 

6 

22 

0 

1  .09 

.35 

5 

T 

T 

24  + 

6 

0 

0 

WYNNE 

43.9 

21.5 

32.7 

68 

10 

-  3 

24 

992 

0 

7 

26 

1 

1.45 

.50 

6 

.8 

0 

5 

1 

0 

APRIL  1963 

MOUNT  MAGAZINE 

73.3 

55.2 

64.3 

83 

15 

32 

1 

95 

0 

0 

1 

0 

3.80 

1.42 

27 

.0 

0 

4 

t* 

2 

Procipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

2 

Day  of  Month 

O 
H 

1    1   2   I  3 

4   j   5   1  6 

7 

i  9 

10  1  11  12 

13     14  1  15 

16  I  17  18 

19     20  21 

22  I  23  24 

25     26  27 

28  1  29  1  30 

31 

JANUARY  1963 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

1.09 

.10     .35  T 

T  T 

•  15  T 

T  .19 

T  T 

.27  .03 

T 

WYNNE 

1.49 

.05     .20  .50 

T 

•10  .30 

T 

•  30 

FEBRUARY  1963 

BLACK  ROCK 

T 

T  ^72 

•  45 

t4ARCH  1963 

RATCLIFF 

1.6» 

•  22 

.3T 

.51 

•  37 

•  la 

T 

APRIL  1963 

HOUrtr  tIAGAZlNE 

3. BO 

I 

•  TO 

•  5a 

1.10  1.42 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

E 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

1 

.7j 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JANUARY  1963 

PINE   BLUFF    FAA  AIRPORT 

MAX 

60 

62 

64 

56 

53 

48 

54 

65 

66 

76 

57 

32 

29 

39 

43 

46 

57 

62 

49 

34 

46 

60 

56 

26 

31 

30 

24 

33 

36 

40 

41 

47 

6 

MIN 

36 

41 

47 

39 

30 

32 

41 

56 

32 

17 

11 

10 

15 

18 

23 

36 

24 

16 

19 

28 

9 

6 

14 

22 

11 

11 

28 

34 

30 

25 

9 

WYNNE 

MAX 

57 

68 

67 

50 

22 

37 

42 

22 

29 

43 

9 

MIN 

25 

35 

29 

33 

32 

32 

32 

23 

37 

52 

44 

15 

3 

10 

18 

22 

20 

30 

23 

9 

14 

28 

1 

-  3 

7 

24 

6 

4 

15 

28 

20 

21 

5 

APRIL  1963 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

58 

62 

74 

78 

SO 

76 

77 

79 

78 

80 

80 

79 

81 

62 

S3 

78 

70 

78 

69 

71 

78 

67 

54 

57 

65 

70 

71 

75 

74 

75 

73 

3 

MIN 

32 

41 

51 

58 

60 

54 

59 

62 

61 

60 

65 

65 

65 

64 

62 

64 

56 

58 

54 

50 

49 

43 

40 

48 

52 

56 

54 

59 

58 

57 

55 

2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

IDay  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JANUARY  1963 

WARREN 

EVAP 

.07 

.09 

.02 

.11 

.15 

.05 

.11 

.17 

WIND 

11 

7 

IB 

31 

13 

14 

38 

25 

75 

79 

38 

43 

20 

13 

12 

20 

22 

21 

20 

14 

69 

70 

36 

28 

50 

23 

33 

39 

15 

20 

B  947 

MAX 

54 

56 

62 

67 

68 

51 

55 

53 

64 

63 

71 

54 

60 

57 

54 

MIN 

36 

3S 

33 

34 

38 

46 

30 

37 

30 

34 

46 

31 

39 

28 

38 

FEBRUARY  1963 

WARREN 

EVAP 

« 

.19 

.13 

.02 

.01 

.16 

.06 

* 

* 

» 

* 

* 

.77 

.12 

.03 

* 

.41 

.25 

* 

.21 

B  2.74 

WIND 

31 

77 

44 

17 

14 

13 

42 

34 

40 

21 

39 

44 

63 

97 

24 

60 

21 

10 

24 

43 

71 

60 

33 

36 

32 

71 

49 

114 

1214 

MAX 

67 

67 

71 

48 

47 

57 

50 

66 

61 

68 

70 

47 

71 

71 

70 

MIN 

24 

33 

31 

40 

36 

40 

38 

25 

30 

30 

32 

32 

45 

40 

32 

MARCH  1963 

WARREN 

EVAP 

* 

.88 

.30 

.12 

.06 

.14 

.13 

.28 

» 

.12 

.21 

.16 

.16 

.32 

.08 

.07 

.10 

.12 

.05 

.36 

.19 

.27 

.12 

.16 

.19 

.13 

.19 

.21 

.23 

.28 

.21 

5.83 

WIND 

64 

33 

58 

47 

119 

67 

34 

10 

69 

26 

102 

50 

59 

47 

52 

48 

80 

69 

45 

63 

28 

26 

19 

60 

56 

61 

22 

40 

67 

67 

44 

1612 

MAX 

67 

61 

79 

79 

81 

60 

62 

68 

71 

73 

76 

85 

86 

85 

76 

57 

70 

88 

85 

87 

80 

77 

73 

81 

79 

83 

86 

85 

92 

91 

92 

77.8 

MIN 

46 

35 

45 

63 

51 

38 

40 

42 

41 

46 

43 

54 

44 

39 

37 

43 

50 

59 

69 

41 

36 

32 

39 

36 

53 

43 

39 

39 

45 

60 

62 

44.5 

APRIL  1963 

WARREN 

EVAP 

.23 

.28 

.06 

.31 

.07 

.26 

.13 

.11 

.13 

.02 

.18 

.15 

.28 

.22 

.29 

.23 

.09 

.24 

.08 

.19 

.13 

.11 

.07 

.05 

.22 

B  4.96 

WIND 

29 

41 

61 

62 

30 

22 

13 

13 

64 

14 

0 

66 

100 

80 

82 

47 

32 

45 

51 

13 

26 

18 

21 

18 

30 

38 

B  1172 

MAX 

94 

94 

87 

86 

78 

59 

53 

80 

84 

87 

71 

70 

85 

88 

88 

84 

S3 

87 

87 

74 

92 

82 

88 

77 

73 

70 

78 

83 

87 

81.0 

MIN 

50 

49 

56 

52 

54 

50 

46 

46 

54 

62 

57 

54 

51 

43 

46 

56 

63 

63 

65 

63 

63 

67 

65 

55 

55 

57 

60 

65 

60 

56.1 

MAX  AND  MIN  IN  DAILY  EVAPORATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  of  month 


otanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JANUARY  1963 
PINE   BLUFF  FAA  AP 

TEXARKANA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

See  reteienoe  notea  foUowing  Station  Index. 
-  72  - 


STATION  INDEX 


W 

OBSERVATION 

d 

M 

Z 

O 

TIME  AND 

E 

TABLES 

STATIOri 

COUPiTx 

a 

< 

OBSERVER 

i 

< 

ONI 

b 

s 

1 

Si 

— 

tj 

M 

i 

u 

§1 

AaeoTT 

0006 

SCOTT 

; 

94  12 

7A 

JAMES  V*  WILLIAMS 

ALICIA 

0064 

LAWRENCE 

I 

91  09 

c 

RUBY  B>  OWENS 

ALUN  FORK 

0130 

SALINE 

3*  68 

Tae 

9P 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

ALY 

0136'  TELL 

\ 

34  47 

B54 

TA 

c 

REBA  Y.  SWAIM 

AMITY  3  NE 

0130'  CLARK 

ALTA  F.  GARNER 

ANTOtNE 

017B 

PIKE 

93  25 

■A 

c 

OMEN  6 •  HENOR 1  I 

APLlN  1  V 

018B 

PERRY 

93  00 

6P 

HOBART  WATTS 

APPLETOM 

0196 

POPE 

39  29 

52i 

c 

JOHN  A.  JONES 

arkaoelphia 

0220 

CLARK 

34  07 

200 

«P 

7A 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

DESHA 

* 

JOHN  W*  TRAMMELL 

ASHOOHN 

0266 

LITTLE  RIVER 

94  08 

4P 

4P 

SM  CAS  AND  ELECTRIC  CO 

ATHENS 

0  300.  HOWARD 

93  58 

PAULINE  A.  PINKERTON 

AUGUST A 

032A 

MOOORUFF 

33  18 

21( 

c 

CECIL  WILLIS 

BALO  KNOB 

0330 

WHITE 

35  18 

230 

6P 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

0A38 

INDEPENDENCE 

39  49 

9P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLC  L  AND  0  NO  1 

INDEPENDENCE 

39  49 

91  38 

9P 

7A 

HELEN  GARRISON 

BEAVER  DAN 

on* 

CARROLL 

36  25 

93  90 

7A 

7A 

u  s  CORPS  OF  Engineers 

SEEBE 

0530 

MMI  TE 

35  0* 

25C 

MARVIN  MORRISON 

BEECH  ftROVE 

7>  36  09 

298 

8* 

B.    B.  HAMMOND 

BEEOEVILLE 

0336 

JACKSON 

Pi  M*  BRECKENR IOOE 

SAL  tNE 

34  33 

92  37 

5P 

ETTA  C>  BURKS 

BENTONV  ILLE 

0366 

BENTON 

94  13 

6P 

7A 

EARLE  L.  BROWNE 

BERRrviLLE  NM 

0616 

CARROLL. 

36  26 

1150 

DAVID  L>  SI IDHAM 

SIC  FORK 

34  29 

1100 

7* 

ANNA  H,  LILES 

Black  rock 

LAWRENCE 

36  07 

* 

LEE  W>  MCKENNE  y 

BLAKCLY  MOUNTAIN  DAM 

076* 

GARLAND 

34  36 

93  11 

8A 

6A 

c 

u  s  CORPS  OF  Engineers 

Blue  mountain  dam 

0796 

35  06 

93  39 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 

0600 

NEVADA 

3  33  41 

360 

TA 

R.  P.  PLYLER 

BLTTMEVlLLE 

M 1 SS I SS 1 PP I 

3  35  56 

252 

6P 

7A 

FRED  GREENMELL 

BOONEVILLE  6  NH 

I    35  12 

600 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE    T  tiZ 

1    35  13 

93  50 

730 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  6  NNE 

0827 

LOGAN 

1   35  13 

93  5* 

610 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE 

0630 

LOGAN 

I   33  09 

511 

7P 

7A 

c 

CLEO  E.  TANOEll 

BOTKINBURG  2  5 

T  35  39 

1200 

MARY  C.  PEARSON 

boughton 

3  33  32 

235 

7A 

EUNICE  INCERSOLL 

BRANCH  4  NM 

0867 

FRANKL  IN 

1    35  21 

94  00 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  )  SW 

0668 

FRANKL IN 

93  59 

900 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

SRINKLEY 

0936 

MONROE 

209 

7A 

7A 

C  H 

RICHARD  K.  WEIS 

BUFFALO  TOMER 

1010 

NEWTON 

7  39  52 

2978 

TA 

MiLLIAM  R.  KYATT 

BULL  SMOALS  dam 

1020 

7  36  22 

ABO 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BURDETTE 

1032 

M  ISSISS  IPPl 

2   33  49 

89  97 

6P 

CABOT  4  SH 

1102 

92  04 

5P 

B>    M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

1132 

7j  36  07 

400 

7A 

AUSTIN  D.  HARRIS 

CAMDEN  1 

1 132 

OuaCHI Ta 

3   33  36 

116 

5P 

7A 

MUON  M.  BAIlEy 

CAMDEN  i 

1 134 

3  33  35 

c 

CARLISLE   1  SM 

1224 

l!  34  47 

91  45 

235 

BA 

JOHN  L.  TAIT 

CARPENTER  0AM 

1238 

GARLAND 

93  01 

c 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

MONROE 

172 

7A 

RAY  a<  HURST 

CLARKSVIllE 

14)3 

JOHNSON 

1  35  28 

436 

6P 

«P 

DR.  IRVING  T.  BEACH 

CLARKSVIllE  6  NNE 

JOHNSON 

1   39  32 

840 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CLINTON 

1492 

VAN  auREN 

7  35  35 

92  28 

7A 

EARL  B.  RIOOICK 

COMBS  3  SE 

1574 

7  35  48 

93  46 

c 

MAUDE  C •  BRASHEARS 

COMPTON 

13S2 

7  36  05 

2166 

c 

JONAH   lEE  SIMS 

CONMAV 

1396 

FAULKNER 

I    35  05 

316 

5P 

7A 

BILL  JOHNSON 

CORNINQ 

Clay 

6P 

7A 

C  H 

LAURA  POLK 

POLK 

9*  29 

7A 

JOE  C>  ALLEN 

1730 

ASHLEY 

3  33  02 

91  56 

9P 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY 

1730 

PUL ASK  1 

1   34  42 

350 

7A 

HALTER  C.  TIMHING 

CUMMINS  FARM 

1768 

176 

6P 

6P 

CUMMINS  PRISON  FARM 

DAISY  }  E 

1614 

PIKE 

\:  v> 

C 

FERNA  JONES  TEDDER 

1629 

fAULKNEfi 

39  22 

92  25 

7A 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

1834 

YELL 

39  03 

93  24 

370 

7A 

DANVILLE  SCS 

16)3 

39  04 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DAROANELLE 

1638 

YELL 

1   35  13 

530 

6P 

7A 

JACK   E.  BURKS 

OE  QUEEN 

1948 

SEVIER 

4  34  02 

7A 

Oi    TUCKER  VASSER 

OERMOT  T 

CHICOT 

2   33  31 

91  26 

8A 

OES  ARC 

1968 

PRAIRIE 

7   34  58 

91  30 

5P 

TA 

' 

DEVILS  KN0& 

1962 

JOHNSON 

1    35  43 

2350 

9P;  7A 

CHRISTINA  B.  DICKEY 

DIERKS 

2013 

HOWARD 

*   3*  07 

422 

9P 

7A 

THOMAS  F,  MINSLEY 

2   33  53 

6P 

7A 

C  H 

TRAVIS  Ci  KEAHEY 

El  dorado  FAA  AIRPORT 

3   33   1  3 

92  48 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUOORA 

2355 

CHICOT 

2    33  07 

91  16 

5P 

5P 

J>    H>  FONDREN 

Eureka  springs 

2356 

7   36  2* 

1465 

6P 

7A 

C  H 

WALTER  H.  PETERSON 

EVENING  SHADE  1  NE 

sharp'"'" 

7  36  05 

490 

7A 

OPHA  MOLFE 

FAtETTEVILLE  FAA  AP 

WASH INGTON 

7  36  00 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYEITEVILLE  EXP  S'A 

MASH INGTON 

1   36  06 

94  10 

5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FOROYCE  6  M 

2340 

DALLAS 

92  31 

5P 

5P 

ARKANSAS    FORESTRY  COMM 

FOREMAN 

2544 

LITTLE  RIVER 

400 

LESLIE  P.  CALLERS 

FORREST  CITY 

ST  FRANCIS 

5  35  01 

261 

THOMAS  A.  MOORE 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT 

2374 

SE8AST IAN 

I    35  20 

MID 

MID 

U  S  HEATHER  BUREAU 

FORT  SM ITM  MATER  PLANT 

CRAWFORD 

94  09 

9P 

JAMES  L>  CRISTEE 

2670 

HEMPSTEAD 

93  48 

8A 

INA  J*  LOGAN 

GEORGE TOHN 

2760 

WHITE 

7   35  07 

200 

7A 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

595 

7A 

C  H 

MRS.    IDA  A.  KILLION 

GLENMOOO 

8A 

HiLLlAH  F,   SEV  lER 

GRAVELLY 

1   3*  53 

93  42 

498 

7A 

MILLIE  PENOERORASS 

GRAVETTE 

2930 

BENTON 

94  26 

1250 

SS 

Glenn  s*  just  ice 

GREEN  FOREST  t  ESE 

2946 

CARROLL 

7  36  16 

1300 

l} 

RALPH  L*  SANTA 

GREENBRIER 

FAULKNER 

360 

7P 

7A 

CHARLES  F.  FORD 

GREENHOOO 

SESAST 1 AN 

1  35  13 

918 

7A 

GREERS  FERRY  DAM 

CLEBURNE 

7  35  31 

92  00 

527 

TA 

7A 

u  s  CORPS  OF  Engineers 

GURDON 

3074 

Clark 

3  33  95 

93  09 

210 

7A 

HAMBURG 

3066 

ASHLEY 

177: 

6P 

Allen  j.  linder 

HARDY 

7  36  19 

c 

THERESA  DONALDSON 

HARRISON 

119C 

6P 

7A 

bea  gray  BEENE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

93  09 

1370 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

NEBER  SPRINGS  3  SH 

3230 

CLEBURNE 

7  39  28 

92  03 

c 

HECTOR 

3235 

POPE 

„; 

7A 

JANE  LARkEY 

HELENA 

3242 

PHILL IPS 

2,  34  30 

200 

7A 

7A 

CHARLEY  M.  FRIDDELL 

HOPE  1  NE 

HEMPSTEAD 

3|  33  43 

375 

5P 

BA 

OA 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MONTGOMERY 

3  34  22 

93  41 

700 

7A 

AVAOELLC  MH I sEnhunt 

3*42 

SEVIER 

94  22 

337 

ELIZABETH  M.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

GARLAND 

3  34  31 

93  03 

710 

9P 

5P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

3540 

MAD  I  SON 

7  36  09 

1453 

c 

MAY  PEARL  MARKLEY 

3356 

3  33  02 

92  05 

60 

c 

u  s  CORPS  OF  Engineers 

INDEX 

338* 

LITTLE  RIVER 

*   33  35 

94  03 

300 

8A 

Wt   E*  MCDOWELL 

3600 

NEwTON 

7  36  01 

93  11 

857 

7A 

JESSIEVILLE 

GARLAND 

730 

7A 

LURA  B.  SYkES 

JONESBORO 

CRAIGHEAD 

3*5 

SS 

TA 

BENEDICTINE  SISTERS 

KEISER 

3821 

MISSISSIPPI 

2    33  41 

90  05 

232 

6P 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

KEO 

3862 

LONOKE 

3*  36 

92  00 

230 

7P 

7P 

KINGSlAND  3  SSE 

390* 

CLEVELAND 

33  50 

92  16 

214 

c 

ARKANSAS  FORESTRY  COHH 

LAKE  CITY 

3998 

CRAIGHEAD 

39  49 

230 

7A 

TRESSA  ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMElLE 

4010 

PULASKI 

3*  51 

309 

HID 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

*060 

PIKE 

3*  19 

796. 

7A 

MABEL  L>  FORRESTER 

LEAD  Hli.L 

*106 

BOONE 

36  25 

92  55 

810 

SS 

TA 

ETHEL  PUMPHREY 

LEE  CREEK   GUARD  STATION 

*lt6 

CRAWFORD 

1   35  42 

94  19 

1000 

7A 

CLOSED  10/23/62 

LEOLA 

*13* 

GRANT 

3<  3*  10 

92  35 

261 

SS 

TA 

PIERCE  A.  REEOER 

LITTLE  ROCit  MB  AIRPORT 

42*6 

PUL ASK  1 

92  14 

25T 

KID 

C  HJ 

U  S  HEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
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PULASK 1 

92  19 
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MID 

NEW TON 

93  09 

200T 

7A 

*32e 

ST  FRANCIS 

5   35  00 

90  43 

219 

7A 

JAMES  C*  HODGES 

MAGNOLIA  3  N 

COLUMBIA 

4,  33  19 

93  14 

319 

6P 

7A 

EARLE  E.  GRAHAM 

MAGMOLIA  S  N 

4550 

COLUMBIA 

*   33  20 

93  13 

3«0 

c 

SOUTHWESTERN  G  AND  E  CC 

•ULVERN 

4562 

HOT  SPRING 

3   34  23 

92  49 

311 

5P 

9P 

RADIO  STATION  KBOK 

4572 

FULTON 

7  36  29 

91  32 

690 

SS 

TA 

JOHN  M  MCKEE 

MAR I ANNA  2  S 

4636 

LEE 

90  46 

234 

5P 

9P 

C  M 

THOMAS    J.  ASHLEY 

MARKED  TREE 

4654 

POINSETT 

9|  33  32 

90  25 

229 

s; 

S! 

RADIO  STATION  KPCA 

MARSHALL 

4666 

SEARCY 

92  36 

1050 

MINNIE  HORTON 

MAUMEE 

4696 

SEARCY 

7   36  03 

92  39 

7*9 

c 

HELEN  E.  ADAMS 
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OBSERVER 

MELBOURNE 

4T46 

IZARD 

36  04 

91  54 

610 

HlLLA  M.  GRAHAM 

MENA 

4756 

POLK 

3*  35 

9*  19 

1207 

6P 

C  M 

RICHARD  H.   ST.  JOHN 

^900 

289 

9P 

C  M 

RADIO  STATION  KM8M 

MONTROSE 

4906 

ASHLEY 

S3  19 

91  29 

129 

C 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

morobay  lock  and  dam  6 

4934 

CALHOUN 

33  19 

92  27 

89 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON 

4938 

CONHAV 

35  08 

92  4* 

280 

9P 

PERRY  D.  MAlLCTT 

MOUNT  IDA 

4968 

MONTGOMERY 

34  33 

93  18 

SP 

C  H 

HILLlAM  E.  SLACK 

5010 

35  10 

2600 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  CO*W 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

BAITER 

36  20 

92  29 

800 

7A 

7A 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

36  20 

92  23 

800 

8A 

8A 

•A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

STONE 

92  09 

768 

SS 

NELL  A.  TAPlEy 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

FRANKL IN 

9*  01 

900 

HENRY  G.  ARVIN 

9110 

429 

8A 

•A 

c 

NASHVILLE  PEACH  SUflSTA 

5112 

HOWARD 

93  96 

550 

7A 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

HOWARD 

93  51 

373 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

NATHAN  4  WNM 

3158 

HOWARD 

93  52 

990 

7A 

EDNA  J.  WESTFALL 

NEMMOPE  3  £ 

S17* 

PIKE 

93  50 

890 

ELSIE  F.  WARD 

NE  WPOR  T 

JACKSON 

225 

SS 

5200 

PERRY 

93  10 

4  60 

8A 

8A 

6A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

3226 

BAXTER 

92  15 

425 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ODELL  3  N 

539* 

WASHINGTON 

94  24 

1900 

MRS.   RENZO  HURST 

ODEN  2  H 

MONTGOMERY 

93  48 

900 

7A 

U  S  FOREST  SERVICE 

93T6I  HOWARD 

300 

5P 

9P 

OSCEOLA  2  NNW 

5480,  MISSISSIPPI 

89  59 

249 

6A 

ALLEN  HARMON 

owensville 

5*96 

SALINE 

92  49 

900 

eA 

MRS.  GUY  E.  COOK 

OZARK 

5506 

FRANKLIN 

93  50 

6P 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

JOHNSON 

93  27 

190C 

C>   W.  MEL  SON 

276 

4P 

4P 

PARIS 

5576 

93  43 

410 

6P 

FRANK  TAYLOR 

3577 

LOGAN 

93  48 

779 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKIN   2  H 

9586 

CROSS 

5  35  16 

90  33 

222 

PAULAMAY  G.  LEWIS 

PARKS 

5991 

1  3*  48 

93  97 

668 

aOMAR  K.  HANSARD 

925 

c 

pelsor 

93  06 

2000 

OOYNE  J.  CURTIS 

PERRYVlLLE 

569* 

PERRY 

92  48 

325 

IX 

7* 

A.O.  HOLBROOK 

PINE  BLUFF 

575* 

JEFFERSON 

li  i:  \i 

92  01 

219 

TA 

c 

HARRY  W,  WHITE 

PINE    BLUFF    FAA  AIRPORT 

5756 

JEFFERSON 

91  96 

204 

MIC 

HID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

5760 

MONTGOMERY 

640 

Ta 

POCAHONTAS  1 

5820 

RANDOLPH 

i  ii  it 

90  59 

330 

9P 

It 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

5666 

ASHLEY 

91  30 

122 

7A 

PEARL  NEWTON 

PRESCOTT 

NEVADA 

93  23 

9P 

TA 

R.    P.  HAMSY 

PRESCOTT  SCS 

591C 

NEVADA 

93  23 

311 

c 

U  S  SOIL  CONS  SEnvlCE 

59  70 

c 

RATCLIFF  2  S 

LOGAN 

93  53 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF  5  NE 

6006 

FRANKL IN 

93  49 

*20< 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF    5  NNW 

460 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCL IFF 

booe 

LOGAN 

93  53 

46) 

7A 

LULA  M.  WEEKS 

6016 

MILLER 

290 

c 

REMMEL  DAM 

6102 

HOT  SPRING 

92  9* 

315 

c 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

ROGERS 

6246 

BENTON 

94  07 

1387 

SS 

SS 

HOWARD  FOWLER 

ROHWER   2  NNE 

6253 

DESHA 

91  16 

150 

9P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

RUSSELLVILLE 

6352 

POPE 

93  08 

360 

9F 

5P 

WM,  W.  SPAULOInG 

6376 

ARKANSAS 

200 

SAINT  FRANCIS 

63ec 

CLAY 

90  06 

300 

7* 

HILLIAM  S.  BUCKLEY 

SALEM 

Fulton 

91  50 

668 

7A 

ALGER  a,  POMEflOY 

SEARCY 

6506 

WHITE 

91  44 

249 

9P 

ADAM  C.  MELTON 

SHERIDAN  TOWER 

6566 

GRANT 

92  21 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

6566 

VAN  SUREN 

;  » \\ 

lit 

SI  LOAM  SPRINGS 

66?* 

BENTON 

94  33 

1190 

7^ 

JOHN  BROWN  UNIVERSITY 

SPARKMAN    3  MSM 

DALLAS 

92  94 

* 

MATTIE  0.  MI2ELL 

STAMPS 

LAFAYETTE 

*   "  ;* 

93  29 

2  70 

HUBERT  A.  BAKER 

STAR  CITY   2  S 

LINCOLN 

91  51 

392 

ARKANSAS  FORESTRY  COHH 

6e9C 

MONTGOMERY 

650 

STUTTGART 

6916 

ARKANSAS 

91  32 

GEORGE  L.  CLARK 

STUTTGART   9  ESE 

6920 

ARKANSAS 

1    3*  26 

91  25 

19( 

7/ 

C  H 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

sueiAco 

1    35  18 

500 

SS 

NEW  SUBIACO  ABBEY 

TAYLOR 

703e 

COLUMBIA 

"  00 

IDELLA  0.  NORWOOD 

7048 

MILLER 

MID 

C  HJ 

HALORON 

7*88 

SCOTT 

9*  06 

5P 

C  H 

WILLIAM  D.  6IVENS 

MALNUT   RIDGE  FAA  AP 

7530 

LAWRENCE 

7  36  06 

90  56 

272 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

7582 

BRADLEY 

6P 

7A  G 

chaRlEy  l.  sharp 

WEST  FORK 

WASHINGTON 

7  35  53 

13*( 

C 

r-EORGE  W.  KNOK 

WE^T  MEMPHIS 

7712 

CR  ITTENOEN 

H  ii 

220 

M  MEMPHIS  UTIL  COMM 

WHEEL ING 

FUL  T  ON 
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THOMAS  H.  CONE 

WHITE  ROCK 

7772 

FRANKL IN 

1    35  41 

93  57 

2289 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

7950 

YELL 

C 

MILES  8t  TURNER 

6052 

CROSS 

26C 

SS 

SS 

RADIO  STAT  ION  KWYS 

NEW  STATIONS 

NATURAL  DAM 

5160 

CRAWFORD 

1    39  38 

94  23 

673 

TA 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  C 1 imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,   Arkansas,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance   in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 
Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result   in  apparent   inconsistencies   in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation**  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,   H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C      Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data**  Bulletin. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J      "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table   is   Indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in  the  annual   issue  of   this  publication. 

No  record   in  the  "Supplemental  Data"  Table;    "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and   the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
*       Amount   included   in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

P      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//      Gage   is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B       Adjusted  to  a   full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
H      One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     fThese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly   Precipitation  Data.) 
SS       This  entry   in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIHATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained   from  the  Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office,   Washington,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of  Local  Cllmatological  Data,  obtained  as  Indicated  above,  price 
15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Sunmary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 


CORRECTIONS 

August  1960  Station  Index  Pine  Bluff  FAA  Beginning  August  24,    1960  the  elevation  should  be  204  feet. 

January  1963  Cllmatological  Data  Table  Arkadelphla  Correct  Precipitation  Total  to  1.40  Inches. 

January  1963  Daily  Precipitation  Table  Arkadelphla  Correct  as  follows:     0,00  amount  on  31st;     Total  1.40  inches. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBKRT  M.  WHITE,  Chial 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 


ASHEVILLE:  1963 


ARKANSAS  -  JULY  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:     108°  on  the  23d  at  Siloam  Springs,   and  on  the  22d  at  Waldron 
Lowest  Temperature:      47°  on  the  10th  at  Gilbert 

Greatest  Total  Precipitation:      16.32  inches  at  Blakely  Mountain  Dam 
Least  Total  Precipitation:     0.53  inch  at  Bentonville 

Greatest  One-Day  Precipitation:      8.35  inches  on  the  16th  at  Hot  Springs  1  NNE 


SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


Flash-flooding  occurred  at  Hot  Springs  the  morning  of 
July  16,  1963.    This  was  the  worst  flash-flood  since 
May  14,  1923.    Excessive  rainfall  over  the  lakes  in  the 
area  caused  large  releases  from  Remmel  Dam  at  Lake 
Catherine  which  brought  about  a  sharp  rise  on  the  Oua- 
chita River  at  Malvern  during  the  early  morning  hours, 
followed  by  flooding  at  Arkadelphia  the  next  day,  July  17. 
One  child  drowned  on  July  17  as  a  result  of  high  water  in 
streams. 

Eight  to  10  inches  of  rain  fell  over  Hot  Springs  during  a 
short  period  of  time.    The  National  Park  Service  report- 
ed 8.  35  inches  for  a  total  fall  between  the  hours  of  1:45 
a.m.  and  10:30  a.m.    The  U.  S.  Geological  Survey  in- 
vestigated the  rainfall  distribution,  reporting  that  the 
City  Water  Department  northwest  of  Hot  Springs  measur- 


ed 9.  98  inches  of  rain.    Also  Blakely  Mountain  Dam  on 
Lake  Ouachita  reported  8.  77  inches  with  6  inches  fall- 
ing between  6:00  a.m.  and  8:00  a.m.  on  the  morning  of 
the  16th. 

Damage  to  Hot  Springs  proper  amounted  to  one  million 
dollars.    Garland  County  suffered  an  additional  one  mil- 
lion dollars  property  damage  to  sewers,  bridges,  and 
roads. 


R.  O.  Reinhold 

Weather  Bureau  Meteorologist  in  Charge 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Little  Rock,  Arkansas 
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S^e  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normol 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

j: 
Q. 

a 

1    on  Ground  j 

Date 

1   .lOorMore  | 

1    .50  or  More  1 

1.00  or  More 

til 

l\ 

■'-! 

'I 

DE  QUEEN 

92.  1 

69.8 

81.0 

100 

22  + 

61 

0 

21 

0 

0 

0 

3.53 

1.00 

.0 

0 

8 

3 

1 

OIERK.S 

92.5 

63. 7M 

80. 6M 

101 

22 

0 

23 

0 

0 

0 

5.15 

1.64 

25 

.0 

0 

10 

4 

1 

HOPE  3  NE 

91.5 

69.8 

80.7 

_ 

98 

22  + 

62 

0 

24 

0 

0 

0 

7.27 

3.18 

2.55 

.0 

0 

5 

4 

3 

MOUNT  IDA 

92.0 

67.3 

79.7 

- 

0.5 

102 

22 

57 

10 

0 

20 

0 

0 

0 

3.59 

-  .75 

1.37 

23 

.0 

0 

7 

3 

1 

NARROWS  DAM 

92.0 

66.6 

79.3 

105 

23 

58 

10 

0 

21 

0 

0 

0 

5.28 

.  98 

23 

.0 

0 

9 

5 

0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

90.5 

67.7 

79.1 

101 

23 

53 

10 

0 

19 

0 

0 

0 

4.21 

1.23 

25 

.0 

0 

6 

3 

2 

OKAY 

93.4 

70.9 

82.2 

0.4 

99 

22  + 

55 

19+ 

0 

25 

0 

0 

0 

3.32 

.62 

•  97 

15 

.0 

0 

6 

3 

0 

STAMPS 

92.8 

69.7 

81.3 

99 

22  + 

55 

10+ 

0 

23 

0 

0 

0 

7.86 

3.38 

15 

.0 

0 

4 

3 

3 

TEXaRKANA  W6  AIRPORT  //R 

92.0 

72.5 

82.3 

0.3 

99 

22  + 

68 

10+ 

0 

22 

0 

0 

0 

4.52 

.68 

2.14 

14 

.0 

0 

6 

2 

2 

DIVISION 

80.8 

- 

0.7 

4.85 

.83 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ARK AOELPH  J  A 

90.4 

70.1 

80.3 

99 

52 

0 

18 

0 

0 

0 

5.29 

1  .44 

2.10 

.0 

0 

7 

4 

2 

CAMDEN  1 

93.5 

70.7 

82.1 

- 

0.3 

101 

22 

50 

11 

0 

27 

0 

0 

0 

3.27 

-  1.09 

1.37 

28 

.0 

0 

4 

2 

2 

EU   DORADO  FAA   AIR POR T 

90.9 

70.4 

80.7 

99 

52 

0 

22 

0 

0 

0 

7.56 

3.38 

3.48 

.0 

0 

8 

2 

2 

FORDYCE  6  W 

93.3 

68.8 

81.1 

102 

4 

57 

11 

0 

24 

0 

0 

0 

10.17 

3.00 

16 

.0 

0 

11 

6 

4 

MAGNOLIA   3  N 

90.6 

66.1 

79.  4 

3.1 

95 

22  + 

50 

10 

0 

19 

0 

0 

0 

4.75 

.67 

2.54 

15 

.0 

0 

4 

2 

2 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

91. i. 

69.5 

80.5 

100 

23+ 

58 

11 

0 

20 

0 

0 

0 

5.78 

2.23 

15 

.0 

0 

10 

4 

1 

PRESCOTT 

93  .  6M 

69 .  3M 

81 .  5M 

1.6 

10  3 

23+ 

51 

12  + 

26 

0 

0 

0 

3.77 

_ 

27 

SPARII.MAN  3  WSW 

92.4 

65.9 

79.2 

101 

4 

54 

11  + 

0 

22 

0 

0 

0 

6.04 

1.65 

27 

.0 

0 

a 

5 

1 

WARREN 

92.2 

59.4 

80.8 

2.0 

103 

4 

55 

11 

0 

20 

0 

0 

0 

8.05 

1.52 

27 

.0 

0 

15 

7 

2 

DIVISION 

80.6 

1.8 

6.08 

2.09 

.0 

SOUTHEAST 

CROSSETT   7  S 

91.8 

70.2 

81.0 

0.3 

99 

22 

59 

11 

0 

21 

0 

0 

0 

5.69 

1.61 

1.75 

25 

.0 

0 

9 

5 

3 

CUMMINS  FARM 

89.  3 

68.2 

78.8 

97 

4 

56 

11  + 

0 

15 

0 

0 

0 

5.39 

1.95 

14 

.0 

0 

12 

4 

1 

DUMAS 

91.3 

68.9 

80.1 

2.9 

99 

4 

55 

11 

0 

20 

0 

0 

0 

9.59 

4.80 

2.36 

28 

.0 

0 

13 

4 

4 

EUDORA 

92.3 

69.6 

81.0 

99 

4 

50 

11  + 

0 

23 

0 

0 

0 

4.73 

2.10 

8 

.0 

0 

8 

2 

1 

MONTICELLO  3  S 

90.5 

69.4 

80.0 

97 

4 

58 

11 

0 

18 

0 

0 

0 

10.54 

1.45 

28 

.0 

0 

15 

9 

3 

PINE  BLUFF 

92.0 

71. 2M 

81.  6M 

1.5 

101 

4 

50 

10 

0 

19 

0 

0 

0 

3.70 

-  .14 

•  93 

28 

.0 

0 

6 

3 

0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

90.5 

71.3 

80.9 

99 

5  + 

50 

10 

0 

16 

0 

0 

0 

5.72 

1.64 

26 

.0 

0 

10 

5 

2 

PORTLAND 

88.2 

68.8 

78.6 

3.2 

97 

5 

51 

12  + 

0 

14 

0 

0 

0 

5.98 

1.96 

1.60 

9 

.0 

0 

12 

4 

1 

ROHWER  2  NNE 

89.5 

69.5 

79.5 

97 

4 

55 

11 

0 

17 

0 

0 

0 

11.76 

2.37 

15 

.0 

0 

14 

6 

5 

DIVISION 

80.2 

1.8 

7.34 

3.01 

.0 

Precipitation 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  diiection 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

o 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  irom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Diiection 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

6.00  AI4 
CST 

NOON 
CST 

6.00  PM 
CST 

Trace 

01-09 

10-.49 

66 -OS 

100-199 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunsliine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  Bi 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

ENE 

15 

5.2 

36 

SW 

5 

82 

90 

61 

56 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

10 

57 

6.5 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

WSW 

17 

6.8 

42 

W 

22 

86 

68 

61 

52 

6 

3 

5 

1 

2 

0 

17 

»4 

6.3 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

SSW 

15 

7.8 

85 

91 

63 

65 

6 

1 

4 

0 

1 

1 

13 

See  Reference  Notes  following  Station  Index 
-  80  - 


DAILY  PRECIPITATION 

ARKANSAS 
JULY  1963 


Station 

0 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 



15 

16 

 L 

17 


18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26*  1 

27 

28  I 

29 

30 

31 

ABBOTT 

1*88 

46 

* 

.40 

•  60 

3.31 

•  52 

,17 

'at 

•  25 

.29 

T 

.52 

T 

ALUM  FORK 

6.18 

.06 

•  23 

.43 

T 

•  20 

1-07 

■  94 

.  79 

ALY 

7.72 

,24 

49 

'  17 

•  12 

.32 

.91 

.09 

.10 

1 .22 

1^63 

AMITY   3  NE 

5.93 

.10 

T 

•  26 

.75 

.26 

•  54 

1-43 

2.18 

.07 

•  10 

ANTOINE 

4.35 

.48 

04 

* 

• 

•  78 

1-58 

•  12 

•  03 

.07 

•  65 

1.03 

AfiKADELPHIA 

5.29 

•  09 

•  58 

- 

* 

?  ifl 

.59 

.45 

ARKANSAS  CITY 

12.68 

T 

T 

.16 

1,  30 

2*10 

*48 

*  n 

•  40 

3 

* 

.86 

.42 

-40 

-10 

.10 

1.10 

.50 

ASHOOWN 

3.69 

I24 

T 

.22 

T 

•  60 

.54 

.50 

T 

-29 

.24 

.06 

ATHENS 

T 

T 

26 

*- 

15 

* 

.  0 

.06 

•  32 

1-32 

.*tl 

.08 

.72 

.56 

AUGUSTA 

1«71 

.40 

.47 

•  34 

.05 

.06 

.23 

•  08 

BALD  KNOB 

3. '.3 

T 

.44 

*57 

.08 

.43 

.51 

.08 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

4.66 

•  64 

U38 

.05 

T 

T 

1  ,65 

T 

■  03 

T 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

3.02 

.07 

•  09 

T 

.48 

.10 

•  61 

■  61 

T 

-06 

■  96 

•  04 

BEAVER  DAM 

1  .66 

03 

* 

16 

59 

-06 

•  51 

.31 

BEECH  GROVE 

•  09 

•  10 

•  30 

•  60 

BEEDEVILLE 

2^6 

43 

* 

•  24 

•  72 

•  31 

•  73 

•  03 

BENTON 

4,48 

•  03 

1  25 

40 

* 

* 

.14 

.14 

•  44 

-02 

T 

•  94 

.43 

T 

BENTONVILLE 

.53 

•  15 

•  10 

•  02 

■  03 

.23 

BERRYVILLE  4  NW 

3.  37 

•  03 

•  10 

.09 

.46 

-07 

1.35 

BIG  FORK 

3.95 

.42 

•  5  3 

26 

45 

•  02 

•  44 

•  68 

.12 

•  23 

BLACK  ROCK 

4.15 

.03 

.35 

1 96 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

16.32 

•  04 

1.40 

•  09 

BLUFF  CITY   3  SW 

3.67 

T 

.66 

T 

.30 

.23 

.15 

.55 

.76 

BLYTHEVILLE 

2.17 

•  71 

.63 

T 

,44 

.16 

.10 

•  13 

600NEVI LLE 

5*35 

.09 

T 

.03 

T 

T 

•  59 

,26 

•  01 

•  81 

.  50 

•  33 

aOUGHTON 

6.87 

T 

.21 

T 

•  15 

,56 

'it 

BRINKLEY 

4.64 

.10 

10 

* 

42 

25 

19 

.26 

9S 

'o9 

•  6 

BUFFALO  TOWER 

1.95 

.45 

•  OS 

•  20 

•  10 

.65 

.5C 

BURDETTE 

2.44 

1  ,03 

.16 

.66 

CABOT  4  SW 

4.63 

T 

T 

•  28 

1  65 
* 

'10 

•  58 

CALICO  ROCK 

3.41 

T 

'45 

1  *  55 

• 

•  33 

•  16 

*  11 

CAMDEN  1 

3.27 

•  08 

07 

*  10 

09 

07 

'02 

*45 

1*37 
* 

*02 

CARLISLE  1  SW 

3.83 

•  04 

•  11 

1.00 

,75 

.25 

.75 

.30 

.20 

-43 

CLARENDON 

4.34 

.20 

•  01 

•  70 

,63 

* 

36 

.56 

.29 

CLARKSVl LLE 

3.98 

,03 

T 

•  40 

•  82 

T 

'f  ^ 
* 

•  02 

1  '?o 

*n? 

CLINTON 

3.91 

T 

.66 

*  56 

45 

•  J, 
• 

*in 

CONWAY 

5.04 

.02 

16 

*19 

61 

*09 

02 

35 

1  *  6S 

*95 

CORNING 

3.67 

1,96 

.11 

.05 

.90 

.54 

•  11 

COVE 

3.76 

.43 

.03 

.12 

•  60 

•  35 

.39 

.15 

- 

•  55 

CROSSETT  7  5 

08 

.04 

* 

•  03 

* 

• 

.80 

1.75 

CRYSTAL  VALLEY 

4.73 

*02 
* 

09 

19 

- - 

* 

*  10 

CUMMINS  FARM 

6.39 

95 

47 

1*95 

*04 

14 

'01 

itO 

"11 

'63 

39 

'  31 

DAISY   3  E 

5.47 

T 

.20 

•  20 

T 

,93 

T 

.40 

T 

1.45 

.20 

T 

1.60 

.22 

•  37 

DAMASCUS 

4.25 

1,12 

89 

* 

13 

09 

* 

'to 

DANV I LLE 

03 

23 

58 

89 

*ft7 

DARDANELLE 

5.38 

03 

* 

1 

T 

72 

* 

03 

T 

•  25 

!37 

'02 

'n7 
• 

38 

*95 
* 

I02 
* 

'26 

*55 

1 '  3C 

I4I 

DE  QUEEN 

3.53 

1  *00 

*82 

*  j2 

'58 

*  38 

*37 

DERHOTT 

8.16 

•  22 

.05 

1.06 

•  40 

2.22 

.61 

.85 

.32 

■  43 

.1<> 

.51 

.20 

1.15 

0E5  ARC 

4.15 

,57 

•  15 

I  .41 

.03 

37 

42 

-03 
* 

.11 

.62 

05 

* 

05 

* 

22 

5.15 

.81 

,84 

04 

* 

•  10 

•  01 

•  59 

'01 

•  1« 

'  ^. 

'12 

DUMAS 

9.59 

26 

* 

- 

•  03 

•  19 

,  32 

1,43 

T 

* 

*  16 

Il3 

.07 

2.36 

30 

•  19 
* 

1  .70 
• 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

7,56 

03 

!•  1 1 

•  29 

^  *3B 

•  07 

*41 

''•6 

EUOORA 

4.73 

T 

.10 

T 

•  85 

T 

•  31 

.05 

.34 

•  21 

.15 

•  12 

.04 

T 

.47 

.09 

EUREKA  SPRINGS 

3.23 

40 

.  59 

■  66 

40 

* 

1  15 

03 

EVENING  SHADE    1  NE 

(IB 

* 

- 

* 

1 

- 

• 

93 

* 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2-17 

• 

85 

_ 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

2. BO 

*02 

'o8 

*  34 

"  1  6 

80 

J 

1  *40 

FOROYCE  6  W 

10.17 

T 

.75 

.15 

.95 

1.84 

3.00 

.15 

-37 

.03 

1.00 

1.50 

•  17 

•  06 

.20 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT//R 

6.21 

* 

' 

05 

03 

* 

2.  67 

• 

•  55 

_ 

.02 

•  0 

1*57 

_ 

FULTON 

4.79 

.55 

■ 

_ 

28 

* 

16 

56 

GEORGETOWN 

3.12 

1  62 

38 

•  26 

'12 

[36 

,17 

GILBERT 

2.70 

•  16 

.20 

.42 

•  52 

.24 

.01 

.26 

.85 

GLEN WOOD 

6.91 

20 

T 

.64 
* 

.33 

2 

• 

93 

■  79 

•  21 

.06 

.12 

•  54 

■  10 

40 

2*03 

GRAVETTE 

2.78 

'f  1 

22 

* 

* 

02 

•  03 
* 

■  20 

*03 

•  05 

I 

T 

GREENBRIER 

3.25 

43 

'oi 

*  ^  ^ 

*  38 

10 

47 

•  21 

•  23 

.01 

.05 

■  01 

•  04 

GREENWOOD 

5.95 

.50 

T 

•  05 

.25 

•  89 

2^92 

.99 

.12 

.23 

GREERS  FERRY  DAM 

2.09 

* 

04 

.  35 

.37 

•  05 

T 

•  54 

T 

.05 

,12 

.40 

■  09 

,33 

.80 

•  48 

.83 

T 

.11 

1  .09 

2.92 

.06 

.14 

HAMBURG 

6.89 

.76 

-05 

•  13 

.61 

.98 

.16 

HARRI SON 

3.50 

.  0 

.  84 

.07 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

3.08 

T 

.07 

•  07 

,65 

T 

•  36 

T 

,29 

-16 

T 

•  09 

•  70 

.69 

HECTOR 

5.06 

,01 

.02 

23 

* 

02 

•  32 

.30 

.02 

1.60 

1-31 

•  19 

.05 

* 

1  *50 
* 

*46 

'  - - 

• 

3  50 
* 

'34 

,  7a 

.16 

T 

1.81 

.11 

•  07 

*io 

* 

HOPE  3  NE 

7,27 

T 

T 

2.55 

.10 

HOPPER 

4.68 

HORATIO 

4.05 

,05 

T 

.15 

•  96 

T 

.14 

.(•7 

.30 

.98 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

16.21 

•  07 

•  07 

• 

'1 

3.  0 

05 

87 

1,29 

69 

.08 

•  65 

.10 

•  00 

T 

■  95 

JASPER 

1.07 

T 

-14 

.48 
.70 

JESSIEVILLE 

13,07 

1 .03 

■ 

' 

' 

.22 

•  51 

•  1  0 

■  55 

•  40 

JONESeORO 

2.06 

.24 

•  53 

•  33 

T 

.02 

.70 

•  24 

KEISER 

.56 

.10 

23 

•  09 

•  14 

T 

•  07 

•  01 

35 

* 

10 

•  2  3 

.42 

•  25 

•  56 

.42 

•  60 

•  24 

•  85 

LAKE  CITY 

.80 

*  15 
* 

•  12 

•  15 

T 

.16 

.52 

LAKE  MAUMELLE 

4.37 

04 

* 

80 

1  98 

.56 

.47 

•  25 

LANGLEY 

4,32 

T 

•  45 

T 

I45 

•  17 

.69 

1.23 

T 

•  63 

T 

.45 

LEAD  HILL 

3.53 

•  45 

.68 

-46 

.52 

1-42 

34 

93 

•  89 

6  16 

•  94 

•  12 

-04 

■  10 

-27 

1-19 

•  03 

LITTLE  ROCK  WB  AP  //R 

5.54 

T 

•  62 

•  40 

T 

T 

T 

.48 

,06 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

4.40 

.02 

•  50 

•  30 

.12 

.45 

T 

■  30 

.48 

1.16 

•  05 

LURTON 

3.52 

.43 

.54 

.09 

Ii5 

.30 

.18 

-55 

•  66 

MADISON 

4.15 

50 

•  56 

.13 

.70 

.30 

•  30 

■  61 

.11 

.45 

•  39 

MAGNOL I  A  3  N 

1  ^60 

•  54 

•  03 

.02 

.40 

•  04 

-16 

•  08 

MALVERN 

9.03 

T 

•  57 

.10 

5*20 
* 

.15 

.28 

.17 

MAMMOTH  SPRING 

5.87 

.05 

1*63 

.07 

1.15 

•  25 

.20 

.28 

.03 

.15 

1  .64 
.04 

.17 

MAR  1  ANNA  3  S 

5,99 

T 

.14 

2I06 

1 96 

.03 

.18 

•  51 

.85 

.16 

T 

.86 

MARKED  TREE 

•  97 

•  06 

21 

* 

22 

* 

03 

,16 

.18 

.05 

■  04 

MARSHALL 

2,51 

•  02 

20 

.68 

.40 

1.33 

■  70 

MELBOURNE 

5, IT 

.77 

2.39 

T 

.74 

T 

HENA 

3.77 

.40 

T 

T 

•  61 

T 

.05 

•  45 

•  28 

.18 

.01 

.12 

.36 

T 

•  15 

■  42 

HONTICELLO  3  S 

10.54 

.40 

•  03 

.15 

.25 

uoo 

.97 

.90 

.05 

.33 

.82 

•  04 

.12 

.97 

.82 

1.45 

-75 

1.21 

.28 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  B 

5.78 

.02 

•  71 

•  30 

Z.23 

.07 

•  18 

-68 

.U 

-17 

.47 

.76 

.11 

•  47 

.14 

MORRILTON 

3.41 

T 

T 

,04 

T 

T 

T 

T 

.60 

.13 

T 

.77 

1-23 

.05 

MOUNT  IDA 

9.69 

.02 

.18 

.11 

•  86 

•  20 

.02 

1,37 

•  58 

.04 

•  70 

•  14 

MOUNTAIN  HOME    I  NNW 

4.21 

.04 

1.21 

.26 

.31 

.47 

.64 

1^01 

•  90 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

4,36 

T 

1,18 

.50 

.70 

•  79 

MULBERRY  6  NNE 

3.61 

.09 

.08 

T 

.03 

T 

.06 

.15 

•  62 

.45 

•  43 

T 

•  88 

1.93 

•  06 

•  59 

NARROWS  DAM 

5.28 

,55 

.44 

,39 

•  44 

.96 

.50 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

4,21 

•  46 

.85 

T 

.15 

.05 

T 

T 

T 

1.23 

T 

.02 

•  03 

•  42 
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DAILY  PRECIPITATION 


JULY  1963 

Continued  


Station 

Totai 

Day  of  Month 

1  1 

2  I 


3 

4  1 


5 



6 

7 

8 

 L 

9 

10 

11  1 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1  21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28  I 

29 

30 

31 

NATHAN  4  WNW 

3.60 

.15 

T 

.25 

T 

.65 

.15 

.35 

1*05 

•  74 

.45 

•  1^ 

•  25 

•  10  . 

NATURAL  DAM 
NEWHOPE  3  E 

3.61 

•  18 

.04 

.08 

.78 

.44 

.03 

1  60 

•  38 

57 

.54 

3.10 

.35 

T 

T 

T 

.19 

1  .47 

.43 

T 

.06 

.05 

.14 

T 

T 

H  M 

6.40 

.13 

.27 

.40 

.12 

.85 

1.40 

.70 

.08 

T 

T 

.05 

.40 

,60 

1.40  . 

ODELL   3  N 

3.75 

.10 

■  77 

.52 

•  36 

OOEN  2  W 

3*65 

.01 

.20 

.04 

.33 

.20 

1.01 

■  11 

.01  . 

3.32 

.33 

T 

•  06 

.04 

.67 

.97 

.44 

T 

.65 

.10 

■  06 

0  S  C  E  OL  A  2   N  N  W 

1.57 

T 

.30 

.12 

.33 

.82 

T 

.32 

T 

T 

T  . 

8.U 

.S6 

.02 

.76 

T 

1  .00 

2.01 

.47 

.69 

.05 

T 

T 

.66 

T 

■  30 

■  69 

.26  . 

OZARK 

2.47 

T 

•  12 

■  02 

1.11 

.07 

,17 

.92 

,06 

T 

paragould  radio  kdrs 

2.13 

.12 

.73 

.24 

* 

.40 

.10 

•  06 

.15 

T 

.04 

.55 

.06 

■  07 

.05 

■  64 

.10 

,55 

.68 

PARKIN  2  V 

3.23 

.35 

T 

T 

.76 

• 

• 

• 

• 

2.12  • 

PARKS 

2.46 

.46 

•  49 

.  88 

" 

* 

PERR  TV  I LUE 

.26 

.15 

PINE  BLUFF 

3.70 

T 

T 

T 

.46 

.68 

.07 

•* 

• 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

6.72 

99 

.57 

1.14 

.05 

.89 

•  28 

.18 

.36 

.24 

.04 

1.64 

.23 

.05 

T 

.06 

POCAHONTAS  1 

4.08 

.04 

.42 

.07 

1.96 

.94 

T 

T 

.25 

.05 

.25 

.06 

PORTLAND 

5.96 

«1  2 

1  .60 

.12 

.  30 

.20 

.93 

.58 

.42 

■  10 

.33 

•  95 

.33  . 

PRESCOTT 

.20 

.10 

■  10 

.  80 

.40 

.  55 

.02 

2.30 

T 

■  21 

.09 

T 

ROGERS 

2.12 

.80 

.08 

.13 

•  16 

.02 

,48 

.02 

■  01 

.42 

ROhWER  z  nne 

11.76 

•  12 

.23 

.11 

.26 

•  19 

1,78 

,60 

2.37 

1.12 

.23 

.32 

.48 

2^22 

T 

1.73 

RUSSELLVILLE 

7.02 

.57 

.10 

.32 

.26 

.  57 

.21 

.89 

.53 

.66 

,66 

1,25 

SAINT  CHARLES 

.50 

.22 

,  52 

.25 

.  54 

.28 

.  36 

.14 

,  34 

•  68 

.31  ■ 

SA I  NT  FRANC  I S 

2.52 

.30 

,90 

.25 

■  05 

1  .02 

9.37 

1  .08 

1.01 

T 

■  02 

.08 

.33 

1.84 

.57 

.08 

■  66 

.50 

SEARCY 

3.30 

T 

.35 

T 

T 

.92 

.26 

.35 

.20 

.25 

■  65 

.12  . 

SHERIDAN  TOWER 

6.03 

.  30 

.  37 

.17 

l»07 

■  52 

,  84 

.53 

•  85 

.  14 

.10 

.  3C 

,  30 

' 

• 

•  06 

.06 

,24 

.24 

.24 

.  35 

•  09  . 

SILOAM  SPRINGS 

1.62 

.01 

•  66 

•  02 

.04 

*  3fl 

*12 

'39 

SPARKMAN  3  WSW 

6.04 

■  85 

.34 

.24 

.90 

.97 

,02 

.10 

1.65 

.95 

,02 

STAMPS 

7.86 

1.04 

T 

3.36 

T 

,16 

3.15 

.06 

.05 

• 

STORY 

4.80 

1.00 

T 

T 

1.32 

,18 

T 

.65 

1.45 

STUTTGART  9  ESE 

4.25 

T 

.01 

*03 

.32 

2.25 

.36 

.22 

,01 

■  02 

.01 

,15 

.43  . 

3.23 

T 

•  12 

.21 

.60 

.10 

I 

.77 

,08 

.03 

.32  . 

TAYLOR 

11.11 

.27 

.69 

6,50 

,65 

1.56 

.46 

,17 

.61 

TEXARtCANA  WB  AIRPORT  //R 

4,52 

T 

T 

1.43 

T 

.03 

2.14 

.36 

T 

T 

,17 

.16 

,19 

T 

WALDRON 

2.16 

T 

•  63 

T 

.02 

T 

.47 

,10 

T 

.74 

•  08 

.12  . 

WALNUT   RIDGE  FAA  AP 

4.20 

1.45 

.04 

T 

.04 

1.30 

.50 

.15 

.34 

.14 

.24 

WARREN 

6.06 

T 

.47 

T 

T 

T 

.12 

1.11 

•  56 

.56 

.17 

.33 

•  21 

.30 

.92 

,17 

1.52 

.74 

,01 

.13 

.66  . 

WEST  MEMPHIS 

1.26 

.60 

.04 

.03 

.41 

.09 

.09 

WHITE  ROCK 

2.43 

.17 

.33 

.07 

,12 

.17 

,36 

.02 

.19 

WYNNE 

2.34 

.47 

.40 

,60 

.18 

T 

.03 

.10 

,02 

T 

,34 

Sm  reference  nc^ea  following  Station  Lndei. 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1S62  -  1963 


ARKANSAS 


Station 

Morr 

ALtCI* 
ALUM  FOKX 
ALY 

AdITY  )  NE 
ANTOINE 
APllll  I  W 
ARKAOCLPHIA 
ARKANSAS  CITY 

A1MENS 
AUStlSTA 

BALD  one 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AMD  0  1 

BEAVER  OAH 

BEECH  GROVE 

BEEDEVILLE 

BCNTOH 

BENTONVILLE 

BERRWILLE  *  NH 

BIG  FORK 

BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNT A  IN  0AM 

BLUFF  CITY  3  SW 

BLYTMEVILLE 

BOONEVILLE 

BOUCHTON 

BRINKLEY 

BUFFALO  TOKEB 

BUROETTE 

CABOT  A  SW 

CALICO  ROCK 

CAMDEN  I 

CARLISLE  1  SH 

CLARENDON 

CLARKSVILLE 

CLINTON 

COtMAY 


SNOWFALL 
IN  ON  6D 


SNOWFALL 
IN  ON  ED 


SNOWFALL 
IN  ON  60 


SNOWFALL 
IN  ON  60 


SNOWFALL 
IN  ON  6D 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  60 


SNOWFALL 
N  ON  60 


SNOWFALL 
N  ON  60 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  60 


SNOWFALL 
N  OH  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  60 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
N  ON  60 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  60 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


NOWFALL 
IN  ON  60 


SNOWFALL 
IN  ON  60 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  60 


July 


August 


September 


Januaiy 


1.6 

1 


February 


April 


May 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  83  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

CONTINUED  Season  of  1962  -  1963  ARKANSAS 


Station 

July 

August 

Septembe 

r  October 

Novembe 

r  December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

CORNtNG 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

.8 

1.5 

2 

.3 

2.6 

COVE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

CROSSETT  7  S 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.3 

T 

1.2 

1 

1,5 

CRYSTAL  VALLEY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

CUMMINS  FARM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

2.0 

T 

DAISY  3  E 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

DAMASCUS 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

DARDANELLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

DE  OUEEN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

OERMOTT 

SNOWFALL 
1   IN  OM  GO 

l.O 

DCS  ARC 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

3.0 

3*0 

DEVILS  KNOB 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

3.0 

3  •O 

DIERKS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

DUMAS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.3 

2*3 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

EUOORA 

SNOWFALL 
1   IN  OM  GD 

T 

EUREKA  SPRINGS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.5 

EVENING  SHADE  1  NE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD' 

T 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

,2 

T 

J 

•  3 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

,2 

T 

•  2 

FOROYCE  6  V 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

,  5 

1  •& 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  CO 

T 

T 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

X 

1*0 

1 

1  '0 

FULTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  60 

GEORGETOWN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

1 

GILBERT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

,  1 

•  1 

GLENWOOD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

,5 

•  6 

GRAVELLY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

GRAVETTE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

GREEN  FOREST  1  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

GREENBRIER 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.8 

GREENWOOD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

.1 

GREERS  FERRY  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4 

GUROON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.5 

HAMBURG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

HARRISON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2.0 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

HECTOR 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


CONTINUED 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SeasoD  of  1962  -  1963 


ARKANSAS 


Station 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


HELENA 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LANGLEY 
LEAD  HILL 

L"E  CREEK  GUARD  STA 
LEOLA 

LITTLE   ROCK   KB  AP 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA   2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MELBOURNE 
MENA 

MONTICELLO  3  S 
MOROBAY   LOCK    AND  DAMS 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN   HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


1.0 

7 


1.0 

1 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1962  -  1963 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


NASHVILLE  PEACH  SU8STA  SNOWFALL 

1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


PINE   BLUFF  FAA   AIRPOPT  SNOWFALL 

1    IN  ON  GO 


NATHAN  4  WNW 
NATURAL  DAM 
NSWHOPE    3  E 
NEWPORT 
NIMROD  DAM 
OOELL  3  N 
OOEN  2  w 
OKAY 

OSCEOLA  2  NNW 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULO  RADIO  KORS 
PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 

PEL  SOP 
PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 


PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRE  SCOTT 
RATCLIFF 
ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TDWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  3  WSW 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON.  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


1.0 

2 


2.7 
.3 

T 

4.9 


T 
1.3 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CONTINUED 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1962  -  1963 


ARKANSAS 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

STORY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

- 

- 

STUTTGART 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.9 

.a 

STUTT6ART  9  ESE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.0 

.5 

4 

.3 

1.8 

SU8IAC0 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

TAYLOR 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

.5 

.9 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.2 

.5 

T 

.7 

WALORON 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

.5 

I.O 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.1 

2 

T 

T 

1.1 

WARREN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2.0 

T 

2.0 

WEST  MEMPHIS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

WHITE  ROCK 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

I 

WYNNE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.8 

NOTE:     COUNT  OF  DAYS  WITH  SNOWFALL  OF  1  INCH  OR  MORE  ON  GROUND  WAS  BEGUN  WITH  DATA  FOR  JANUARY  1963. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  Ji<^l^l 


Station 

Day  of  month 

• 

? 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

.4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 

89 

91 

92 

100 

94 

94 

93 

92 

90 

90 

88 

87 

87 

90 

89 

90 

90 

92 

92 

92 

94 

94 

88 

87 

90 

88 

86 

88 

87 

84 

88 

90.2 

MIN 

80 

77 

80 

31 

8S 

82 

81 

84 

80 

80 

79 

78 

79 

80 

78 

76 

77 

76 

81 

80 

81 

79 

81 

76 

69 

75 

71 

7» 

76 

78 

82 

78.5 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  87  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JULY  1963 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

.6  j 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALUM  FORK 

MAX 

91 

90 

84 

86 

85 

91 

89 

86 

87 

87 

94 

95 

94 

99 

94 

96 

90 

91 

90 

83 

79 

88 

89 

85 

95 

91.0 

HIN 

66 

68 

71 

70 

72 

72 

73 

70 

70 

58 

57 

59 

71 

58 

65 

69 

72 

71 

76 

75 

71 

63 

68 

70 

67 

67 

69 

67 

69 

68 

69 

68.7 

ARKADELPHIA 

MAX 

96 

94 

93 

88 

86 

84 

86 

91 

89 

84 

83 

93 

93 

96 

95 

94 

96 

91 

91 

88 

82 

82 

86 

86 

87 

94 

90.4 

MIN 

68 

69 

71 

72 

71 

70 

73 

72 

70 

62 

62 

71 

71 

67 

69 

71 

73 

72 

72 

72 

75 

73 

69 

70 

70 

70 

70 

67 

68 

71 

71 

70.1 

ASHDOWN 

MAX 

96 

95 

89 

84 

90 

97 

86 

87 

92 

93 

93 

93 

100 

100 

102 

99 

95 

93 

84 

91 

M 

87 

85 

96 

93.3 

MIN 

69 

67 

68 

68 

67 

69 

71 

74 

70 

65 

67 

72 

70 

67 

68 

73 

74 

77 

78 

75 

72 

76 

69 

69 

69 

67 

6« 

72 

70 

69 

6* 

78.3 

6AL0  KNOB 

MAX 

98 

96 

95 

39 

89 

85 

63 

85 

90 

88 

88 

87 

90 

95 

96 

96 

99 

92 

91 

88 

90 

83 

85 

84 

86 

84 

84 

93 

90.0 

MIN 

67 

69 

72 

73 

72 

70 

72 

71 

68 

54 

56 

62 

72 

72 

65 

69 

70 

70 

71 

71 

70 

6< 

69 

71 

68 

66 

66 

67 

67 

68 

69 

68.2 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

101 

90 

89 

88 

86 

87 

93 

85 

85 

93 

91 

99 

99 

99 

105 

99 

92 

85 

92 

88 

85 

87 

89 

85 

83 

94 

92.2 

MIN 

67 

68 

*71 

70 

70 

72 

71 

68 

64 

53 

54 

50 

70 

71 

62 

67 

67 

71 

72 

76 

67 

66 

67 

70 

65 

64 

64 

68 

69 

69 

68 

67.1 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

MAX 

93 

98 

98 

95 

95 

92 

89 

87 

84 

87 

91 

87 

85 

92 

90 

93 

95 

95 

99 

95 

89 

85 

92 

87 

85 

85 

88 

86 

84 

92 

90.4 

MIN 

66 

66 

66 

69 

70 

68 

69 

59 

66 

50 

48 

56 

73 

59 

50 

68 

68 

70 

72 

78 

64 

64 

68 

70 

64 

64 

67 

67 

73 

68 

68 

66.5 

BEAVER  DAM 

MAX 

93 

97 

98 

97 

90 

88 

82 

86 

83 

90 

89 

94 

95 

96 

95 

99 

96 

100 

98 

97 

103 

100 

94 

88 

85 

68 

92 

90 

93.0 

MIN 

69 

65 

67 

68 

69 

70 

71 

69 

52 

52 

57 

62 

75 

68 

62 

62 

69 

68 

73 

71 

65 

67 

72 

68 

64 

63 

63 

67 

70 

67 

66 

66.5 

BENTON 

MAX 

92 

93 

98 

101 

99 

95 

96 

92 

87 

86 

86 

84 

94 

79 

88 

BS 

93 

93 

92 

93 

96 

93 

89 

89 

86 

84 

80 

87 

85 

83 

91 

90.1 

MIN 

67 

69 

70 

70 

71 

72 

72 

71 

69 

55 

55 

71 

73 

69 

67 

70 

71 

70 

72 

72 

72 

70 

72 

69 

69 

65 

70 

69 

69 

68 

71 

69.1 

BENTONVILLE 

MAX 

83 

94 

96 

98 

99 

98 

92 

90 

83 

87 

79 

89 

90 

92 

92 

97 

98 

99 

190 

103 

98 

100 

106 

102 

95 

95 

83 

90 

92 

93 

97 

93.9 

MIN 

70 

67 

67 

69 

69 

69 

69 

68 

61 

55 

59 

66 

73 

59 

60 

62 

70 

70 

70 

71 

67 

71 

72 

69 

70 

64 

63 

70 

70 

69 

65 

67.2 

BLAKELV   MOUNTAIN  DAM 

MAX 

93 

92 

95 

100 

100 

100 

97 

94 

94 

88 

87 

86 

91 

92 

76 

69 

86 

94 

94 

94 

100 

96 

97 

95 

93 

88 

85 

81 

89 

84 

86 

91.5 

MIN 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

69 

71 

69 

55 

56 

59 

73 

57 

66 

68 

68 

69 

70 

70 

73 

72 

6« 

70 

69 

70 

68 

67 

68 

68 

69 

68.2 

BLYTHEVILLE 

MAX 

91 

94 

97 

91 

91 

95 

94 

87 

84 

82 

85 

90 

88 

90 

90 

90 

94 

95 

96 

96 

89 

88 

90 

91 

87 

85 

87 

90 

85 

85 

89 

89.9 

MIN 

72 

72 

73 

71 

73 

74 

76 

75 

62 

59 

59 

64 

66 

70 

70 

68 

69 

74 

75 

76 

65 

65 

73 

71 

66 

69 

70 

69 

74 

69 

71 

69.7 

BOONEVILLE 

MAX 

96 

96 

102 

102 

102 

97 

97 

97 

92 

91 

88 

95 

94 

85 

93 

95 

99 

99 

100 

102 

101 

102 

98 

101 

93 

88 

90 

95 

91 

87 

96 

95.7 

MIN 

67 

68 

68 

69 

69 

67 

70 

71 

69 

60 

55 

73 

75 

69 

63 

71 

73 

70 

72 

70 

74 

77 

69 

70 

71 

68 

68 

67 

69 

70 

68 

69.4 

BRINKLEY 

MAX 

95 

97 

99 

98 

99 

97 

95 

92 

87 

87 

88 

92 

93 

78 

87 

90 

97 

98 

95 

99 

94 

94 

85 

92 

85 

86 

87 

89 

66 

91 

93 

91.8 

MIN 

66 

70 

71 

73 

72 

71 

75 

72 

69 

53 

53 

64 

69 

70 

66 

67 

71 

73 

74 

74 

72 

69 

68 

70 

68 

67 

69 

66 

69 

70 

69 

68.8 

CAMDEN  1 

MAX 

93 

95 

98 

99 

97 

96 

95 

96 

90 

88 

87 

91 

95 

91 

89 

91 

95 

96 

96 

97 

100 

101 

92 

95 

91 

85 

91 

90 

92 

92 

97 

93.5 

MIN 

69 

70 

75 

72 

70 

73 

75 

72 

71 

61 

50 

70 

66 

70 

70 

72 

74 

75 

73 

76 

77 

73 

69 

68 

70 

69 

70 

69 

70 

71 

71 

70.7 

CLARKSVILLE 

MAX 

94 

94 

100 

101 

1  01 

98 

92 

93 

88 

88 

87 

91 

90 

85 

91 

93 

98 

99 

94 

105 

101 

97 

99 

97 

91 

88 

89 

95 

90 

86 

97 

93.9 

MIN 

70 

69 

70 

70 

72 

70 

71 

72 

72 

58 

71 

71 

74 

71 

64 

72 

74 

76 

71 

76 

7* 

76 

70 

72 

71 

70 

71 

68 

69 

72 

6« 

70.8 

CONMAY 

MAX 

93 

94 

99 

101 

98 

98 

94 

92 

89 

87 

88 

91 

91 

79 

90 

90 

96 

96 

100 

100 

96 

94 

92 

92 

91 

85 

84 

90 

88 

84 

95 

92.2 

MIN 

68 

67 

71 

71 

74 

70 

73 

73 

71 

53 

54 

72 

72 

57 

65 

70 

73 

73 

73 

71 

73 

71 

69 

70 

70 

6« 

70 

66 

70 

6* 

70 

69.3 

CORNING 

MAX 

93 

95 

98 

95 

93 

96 

93 

88 

83 

85 

90 

93 

85 

88 

90 

89 

96 

96 

96 

96 

89 

90 

89 

90 

86 

88 

88 

91 

84 

86 

92 

90.7 

MIN 

71 

72 

70 

70 

70 

73 

73 

70 

61 

57 

55 

60 

70 

69 

66 

68 

71 

7* 

72 

76 

66 

70 

70 

70 

6* 

65 

68 

70 

71 

68 

68 

68.4 

CROSSETT  7  S 

MAX 

92 

94 

97 

98 

96 

95 

95 

95 

87 

87 

88 

89 

93 

86 

61 

91 

95 

95 

93 

96 

96 

99 

84 

87 

8S 

86 

91 

92 

94 

92 

95 

91.8 

MIN 

69 

68 

68 

72 

68 

70 

72 

75 

70 

61 

59 

62 

72 

76 

72 

73 

7* 

73 

T2 

7« 

75 

74 

67 

65 

69 

70 

71 

68 

72 

U 

72 

78.2 

CUMMINS  FARM 

MAX 

89 

93 

96 

97 

96 

91 

92 

90 

84 

84 

87 

91 

90 

65 

85 

87 

93 

93 

92 

95 

91 

92 

84 

87 

82 

83 

8$ 

87 

86 

88 

92 

89.3 

MIN 

68 

69 

71 

74 

70 

71 

67 

71 

67 

56 

56 

55 

70 

68 

70 

68 

73 

72 

71 

73 

72 

68 

65 

67 

67 

66 

67 

66 

68 

70 

68 

68.2 

DARDANELLE 

MAX 

95 

96 

100 

101 

98 

95 

95 

93 

87 

86 

87 

95 

88 

64 

91 

91 

96 

96 

96 

103 

99 

95 

97 

93 

88 

88 

86 

90 

87 

87 

96 

92.9 

HIN 

68 

68 

70 

69 

72 

68 

71 

71 

71 

57 

57 

70 

74 

70 

65 

69 

72 

72 

70 

74 

72 

71 

69 

72 

70 

t* 

69 

67 

69 

71 

69 

69.2 

OE  QUE EN 

MAX 

92 

94 

95 

97 

95 

94 

95 

98 

92 

84 

60 

89 

93 

87 

88 

90 

94 

94 

94 

96 

100 

100 

99 

97 

89 

64 

M 

91 

84 

85 

96 

92.1 

MIN 

67 

67 

61 

69 

69 

71 

70 

73 

70 

65 

68 

71 

71 

71 

69 

73 

71 

72 

72 

72 

73 

75 

69 

70 

70 

70 

69 

68 

70 

68 

69 

69.8 

DES  ARC 

MAX 

93 

96 

99 

102 

100 

98 

95 

90 

86 

84 

88 

90 

91 

80 

66 

95 

96 

96 

95 

101 

95 

93 

90 

9S 

92 

85 

86 

89 

85 

89 

94 

92.1 

MIN 

70 

71 

74 

75 

76 

75 

78 

73 

70 

59 

59 

66 

74 

70 

67 

70 

72 

78 

76 

75 

75 

71 

70 

76 

6< 

69 

69 

69 

70 

71 

72 

71.2 

DIERKS 

MAX 

92 

93 

95 

98 

96 

95 

93 

98 

91 

87 

82 

91 

93 

88 

87 

90 

94 

94 

93 

97 

100 

101 

99 

98 

95 

86 

87 

90 

87 

84 

95 

92.5 

MIN 

65 

65 

68 

67 

67 

68 

68 

71 

69 

65 

71 

72 

76 

69 

69 

69 

70 

69 

69 

71 

7* 

67 

67 

70 

70 

6* 

68 

67 

66 

67 

68.7 

DUMAS 

MAX 

90 

94 

98 

99 

96 

95 

95 

94 

88 

87 

89 

93 

93 

86 

86 

89 

93 

94 

93 

96 

96 

94 

83 

90 

85 

84 

90 

88 

89 

90 

94 

91.3 

MIN 

69 

59 

72 

74 

70 

70 

73 

72 

67 

57 

55 

65 

71 

69 

70 

68 

73 

73 

71 

74 

70 

70 

66 

68 

68 

69 

68 

67 

70 

71 

67 

68.9 

EL   DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

92 

94 

96 

99 

96 

94 

95 

95 

87 

85 

85 

86 

91 

84 

86 

90 

92 

92 

92 

94 

96 

96 

91 

90 

S6 

81 

90 

88 

90 

91 

94 

98.9 

MIN 

68 

67 

71 

71 

69 

71 

74 

71 

66 

62 

62 

70 

71 

73 

70 

75 

74 

75 

72 

75 

75 

71 

70 

68 

70 

69 

70 

67 

69 

72 

73 

70.4 

EUDORA 

MAX 

97 

95 

97 

99 

97 

96 

96 

94 

87 

85 

87 

93 

92 

91 

84 

96 

95 

96 

96 

95 

92 

95 

82 

87 

85 

85 

93 

93 

94 

93 

92 

92.3 

MIN 

68 

68 

70 

75 

69 

73 

73 

70 

68 

60 

50 

66 

71 

74 

72 

72 

7* 

72 

71 

74 

72 

70 

66 

66 

69 

68 

70 

67 

69 

71 

70 

69.6 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

83 

92 

95 

97 

96 

94 

88 

87 

84 

79 

85 

89 

89 

92 

92 

95 

95 

96 

98 

100 

96 

93 

102 

95 

91 

87 

88 

88 

99 

90 

91 

91.5 

MIN 

69 

67 

69 

70 

71 

62 

58 

61 

63 

59 

70 

68 

72 

67 

61 

70 

74 

67 

72 

74 

65 

69 

74 

70 

66 

62 

62 

68 

67 

66 

65 

67.4 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 

85 

95 

97 

98 

96 

94 

92 

89 

84 

85 

79 

87 

89 

66 

91 

93 

96 

96 

99 

101 

100 

99 

100 

102 

93 

88 

82 

88 

90 

88 

96 

92.2 

MIN 

70 

68 

66 

67 

68 

68 

72 

59 

61 

54 

63 

66 

71 

64 

51 

53 

73 

71 

74 

74 

67 

76 

75 

74 

70 

67 

68 

71 

69 

68 

64 

68.1 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

95 

94 

95 

97 

96 

95 

90 

88 

86 

85 

82 

97 

87 

87 

90 

93 

95 

96 

97 

100 

100 

97 

102 

101 

97 

92 

80 

85 

89 

89 

94 

92.7 

MIN 

70 

68 

58 

70 

72 

70 

70 

68 

64 

55 

61 

63 

73 

58 

60 

62 

73 

72 

72 

74 

70 

T5 

72 

72 

72 

66 

63 

70 

68 

69 

66 

67.9 

FORDYCE  6  W 

MAX 

93 

95 

100 

102 

101 

98 

95 

96 

90 

90 

89 

8B 

95 

90 

90 

88 

95 

96 

95 

98 

98 

99 

89 

93 

90 

89 

88 

90 

90 

86 

95 

93.3 

MIN 

67 

68 

70 

71 

70 

71 

73 

70 

69 

58 

57 

70 

70 

68 

69 

68 

71 

74 

73 

74 

74 

75 

66 

67 

67 

65 

63 

68 

65 

71 

70 

68.8 

FORT  SMITH  KB  AIRPORT 

MAX 

92 

95 

100 

101 

102 

95 

92 

95 

90 

86 

75 

92 

91 

83 

93 

95 

100 

100 

101 

103 

102 

101 

101 

103 

95 

91 

86 

94 

88 

87 

99 

94.5 

MIN 

71 

70 

70 

73 

72 

72 

74 

74 

68 

52 

66 

71 

75 

67 

67 

71 

74 

73 

73 

73 

76 

75 

71 

72 

73 

67 

69 

70 

73 

72 

69 

71.1 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

91 

94 

98 

99 

99 

97 

91 

94 

91 

84 

85 

89 

68 

87 

88 

92 

95 

97 

96 

102 

102 

101 

99 

100 

92 

9fl 

83 

93 

91 

86 

95 

93.2 

MIN 

68 

66 

66 

67 

66 

56 

67 

71 

65 

55 

53 

58 

73 

70 

64 

65 

69 

68 

58 

69 

69 

72 

66 

68 

72 

69 

69 

69 

69 

69 

64 

67.4 

GILBERT 

MAX 

93 

95 

97 

99 

99 

97 

91 

93 

86 

85 

85 

92 

88 

87 

91 

94 

97 

97 

101 

103 

97 

91 

97 

92 

87 

86 

90 

96 

88 

89 

97 

92.9 

MIN 

64 

64 

65 

66 

68 

64 

66 

68 

62 

47 

50 

60 

70 

68 

59 

61 

67 

66 

65 

67 

62 

64 

63 

67 

62 

60 

65 

68 

69 

65 

66 

63.8 

GRAVETTE 

MAX 

87 

95 

98 

99 

99 

97 

90 

89 

83 

85 

81 

88 

89 

92 

87 

94 

94 

95 

96 

100 

97 

96 

104 

102 

97 

93 

78 

88 

93 

92 

98 

92.8 

MIN 

70 

65 

65 

67 

69 

68 

68 

58 

52 

55 

58 

64 

71 

57 

61 

62 

69 

67 

72 

70 

67 

71 

70 

69 

69 

61 

63 

67 

66 

67 

63 

66.2 

GREENBRIER 

MAX 

93 

95 

97 

99 

96 

96 

91 

91 

87 

86 

86 

91 

89 

60 

89 

91 

95 

95 

96 

101 

93 

91 

91 

91 

85 

87 

9C 

85 

83 

95 

91.0 

MIN 

66 

66 

70 

70 

73 

68 

70 

71 

69 

52 

50 

65 

72 

70 

63 

67 

70 

72 

68 

58 

70 

68 

67 

69 

66 

65 

68 

65 

68 

68 

68 

67.2 

GREERS  FERRY  DAM 

92 

95 

95 

96 

97 

97 

94 

88 

90 

87 

85 

87 

90 

65 

85 

90 

90 

94 

97 

97 

100 

95 

90 

91 

85 

86 

86 

88 

85 

84 

MIN 

66 

70 

72 

72 

72 

74 

71 

71 

68 

56 

56 

63 

70 

71 

65 

67 

68 

71 

73 

73 

70 

65 

67 

67 

66 

65 

68 

67 

69 

70 

68 

mIi 

HARRISON 

MAX 

95 

96 

99 

100 

100 

96 

94 

90 

85 

84 

84 

90 

90 

92 

93 

96 

97 

99 

90 

97 

96 

89 

88 

85 

93 

90 

89 

95 

92.5 

MIN 

67 

65 

69 

69 

71 

69 

71 

58 

63 

52 

53 

66 

75 

70 

70 

62 

72 

66 

68 

68 

71 

66 

65 

73 

78 

70 

72 

66 

67.7 

HARRISON   FAA  AIRPORT 

MAX 

86 

94 

95 

98 

96 

92 

89 

85 

82 

81 

80 

88 

86 

88 

89 

92 

92 

95 

98 

97 

93 

88 

96 

93 

87 

83 

86 

89 

89 

85 

91 

■9.8 

MIN 

70 

69 

74 

70 

72 

74 

72 

68 

63 

56 

57 

67 

74 

70 

54 

65 

72 

71 

75 

78 

69 

68 

68 

71 

67 

65 

67 

70 

68 

71 

67 

«a.8 

HELENA 

MAX 

89 

90 

94 

97 

96 

96 

95 

93 

90 

84 

84 

89 

90 

90 

78 

81 

87 

92 

95 

92 

95 

89 

88 

83 

87 

82 

81 

87 

87 

86 

89 

M.9 

MIN 

70 

72 

74 

74 

74 

74 

75 

73 

70 

59 

55 

62 

57 

59 

70 

70 

72 

74 

74 

75 

72 

68 

68 

68 

6« 

68 

67 

68 

72 

71 

70 

•«.8 

See  Reference  Notes  Folio  wing  Station  Inidex 
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DAILY  TEMPERATURES 


StaHon 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB  1 

17 

IS 

19 

i 

20 

1 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

1 

27 

28 

29 

30  1 

1 

31 

• 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

91 
68 

92 
67 

95 

70 

97 

70 

94 

69 

93 

67 

95 
73 

94 

73 

92 
69 

87 
62 

84 
65 

90 
69 

93 
73 

86 

76 

88 

90 
7% 

93 

73 

93 
73 

92 
72 

94 

76 

98 

73 

96 
74 

94 

66 

96 
66 

90 
68 

84 
66 

80 
67 

90 
67 

90 
69 

67 
69 

»S 

70 

91.5 

HOT   SPRINGS  I  NNE 

MAX 
MIN 

93 
70 

93 

99 

102 

99 
76 

97 
76 

97 

95 
73 

91 

70 

90 
6 1 

67 
61 

86 

69 

69 
74 

76 
65 

89 
67 

86 
67 

92 
73 

93 
75 

93 
75 

97 
77 

95 
74 

95 

70 

90 
71 

93 

73 

90 
70 

81 
69 

76 
69 

68 

67 

66 
67 

64 
69 

94 

70 

90.9 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

92 

95 

98 

96 

94 

96 

97 

89 

85 
65 

84 
62 

69 
60 

91 
63 

85 
74 

86 
72 

91 
67 

91 
68 

96 
72 

98 

72 

9a 

76 

99 
77 

92 
71 

90 
66 

66 

70 

91 

84 
66 

85 
69 

67 
69 

87 
69 

65 

73 

69 

70 

92 
70 

90.9 

REISER 

MAX 
MIN 

92 

9* 

99 

92 

93 

96 

95 

69 

66 

63 

85 
56 

87 
58 

93 
57 

87 
75 

87 
70 

90 
66 

88 

96 

98 

72 

96 
76 

98 
74 

90 
72 

91 
66 

88 

71 

90 
74 

86 
66 

87 
66 

69 

'6 

90 
6* 

84 
73 

91 
67 

98 
70 

90.9 

KEO 

MAX 
MIN 

90 

93 
71 

97 
71 

96 
75 

96 
72 

95 
73 

92 
75 

91 
71 

67 
69 

86 
56 

88 
57 

89 
70 

92 
72 

77 
69 

64 
69 

87 
71 

93 

94 
74 

92 
73 

96 
75 

91 
73 

92 
69 

86 
68 

86 

70 

84 

69 

86 
66 

86 
69 

86 
67 

65 
66 

85 

71 

90 
71 

69.4 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

93 

94 

97 
71 

99 
69 

96 
70 

93 
69 

92 
71 

67 
72 

S3 

63 

66 
52 

87 

55 

91 
69 

90 
74 

95 

70 

95 
63 

98 
65 

96 
74 

101 
70 

100 
72 

103 
75 

99 
66 

67 
67 

97 
67 

95 
72 

92 
67 

91 
66 

90 
67 

91 
69 

•9 
69 

90 
71 

»4 
67 

93.3 
66.0 

LEOLA 

MAX 
MIN 

93 

96 

98 

100 

99 

96 

94 

70 

93 

70 

87 

69 

84 

56 

85 

5  5 

69 
70 

93 
71 

77 
68 

88 
70 

87 
66 

94 

70 

94 

" 

93 
74 

96 
74 

91 
75 

98 
71 

89 
67 

89 
66 

86 
67 

84 
66 

86 
66 

89 
67 

68 

70 

66 

70 

94 

76 

90.7 
66.9 

LITTLE  ROCK  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

95 

95 

99 

104 

101 

100 
74 

96 

93 

91 
63 

90 
58 

90 
57 

91 
70 

96 
74 

78 
71 

68 
69 

90 
73 

96 

73 

95 
75 

94 

76 

98 
77 

92 
76 

92 
70 

89 
69 

90 
71 

86 
71 

64 
71 

85 
70 

89 
69 

66 

72 

S3 

72 

94 

71 

91.9 

71.0 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

89 

90 

93 

95 

94 

93 

95 

94 

91 

67 

85 
60 

65 
64 

69 
65 

92 
70 

89 
67 

85 
66 

89 
72 

90 
71 

92 
73 

92 
72 

93 

72 

95 

71 

95 
73 

92 
66 

90 
66 

88 
66 

85 
66 

89 
66 

89 
67 

69 
67 

90 
67 

9J 

73 

90.6 
66.  1 

MALVERN 

MAX 

MIN 

93 
6A 

96 
67 

100 
67 

101 
66 

98 

70 

95 
67 

95 
71 

93 
70 

90 
67 

88 
55 

86 
54 

89 
69 

93 

70 

78 

67 

88 
68 

89 
67 

93 

94 

66 

93 
69 

95 
70 

94 

71 

96 
67 

86 

60 

90 
66 

66 
67 

87 
67 

65 
69 

66 

66 

67 
67 

65 
66 

95 
69 

91.3 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

93 
65 

96 
67 

97 
69 

95 
69 

93 
68 

95 
69 

90 
69 

88 

69 

84 

58 

84 

53 

86 
51 

90 
55 

83 
70 

91 

65 

90 
59 

89 
67 

9* 
68 

95 

70 

97 
69 

98 
71 

90 
63 

64 

63 

87 
67 

69 
74 

66 
64 

84 

66 

86 

67 

66 
66 

66 
69 

68 

67 

92 
67 

90.0 
65.7 

MARIANNA   2  S 

MAX 
MIN 

92 
68 

95 

99 

70 

98 

73 

97 

72 

95 
71 

95 
74 

93 
72 

87 
68 

87 

53 

88 
55 

91 
67 

91 
66 

78 

70 

83 
66 

86 
66 

92 
74 

93 
73 

91 
74 

95 
75 

90 
71 

90 
68 

82 
67 

69 

71 

84 
66 

84 

69 

86 
69 

67 
66 

•5 

70 

90 
71 

90 
69 

69.6 
69.0 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

90 
71 

92 
71 

97 

72 

96 
71 

93 
74 

94 

72 

96 

71 

91 
74 

84 
64 

84 
60 

86 
66 

88 
64 

85 
75 

66 
77 

66 
65 

87 
66 

93 
72 

94 

72 

94 

73 

95 
74 

94 
69 

66 

66 

88 
66 

88 

69 

SI 
65 

86 
66 

85 
66 

89 
72 

64 

73 

66 
67 

96 

71 

69.3 
69.2 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

90 
67 

99 
66 

96 
68 

96 
66 

95 
72 

95 

70 

69 

72 

87 
70 

85 
64 

81 

52 

81 
59 

87 
71 

67 
74 

86 
72 

69 

90 
69 

93 
73 

93 
76 

96 
74 

100 
77 

92 
66 

89 
68 

92 
70 

90 

70 

86 
66 

S5 
69 

87 
69 

93 
70 

87 

70 

66 
66 

94 
66 

90.2 
66.7 

MENA 

MAX 
MIN 

91 
66 

88 
66 

94 

67 

96 

68 

94 

69 

93 
70 

92 
71 

92 
69 

88 
70 

83 
63 

77 
66 

86 

70 

86 
72 

77 
70 

85 

87 
69 

92 
71 

11 
70 

93 
72 

98 

72 

103 
73 

102 
73 

97 
66 

97 
69 

89 
69 

83 
66 

86 
66 

90 
66 

65 

70 

82 
66 

92 
67 

69.9 
66.6 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

92 
68 

93 
68 

96 
69 

97 
71 

96 
66 

94 

72 

95 
74 

94 

72 

66 
70 

84 

59 

86 
58 

92 
68 

93 
72 

90 
70 

85 

88 

73 

93 
71 

95 
74 

93 
72 

96 
75 

92 
74 

96 
70 

82 
66 

87 
67 

85 
69 

82 
69 

86 
71 

89 
66 

87 
63 

89 
73 

93 
70 

96.5 
64.4 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 
MIN 

91 
66 

92 
66 

94 
68 

97 

70 

100 

66 

96 
70 

95 
73 

95 
72 

95 
69 

90 
59 

87 
58 

87 
66 

89 

71 

93 
73 

80 
71 

86 
72 

91 
74 

93 

72 

94 

72 

94 
74 

94 
76 

97 
74 

100 
67 

90 
66 

89 
66 

87 
69 

80 
70 

66 
67 

90 
69 

69 
72 

69 

76 

9t.4 
69.6 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

96 
68 

98 
70 

102 
74 

104 
72 

101 
75 

100 
71 

96 

73 

93 
73 

89 
71 

90 
56 

86 
56 

96 
71 

90 
74 

89 
73 

90 
66 

92 

70 

97 
73 

99 
74 

19 
72 

103 
77 

loe 

73 

100 
73 

96 
66 

94 

71 

90 
69 

87 
67 

8* 

70 

93 
67 

90 
69 

66 

76 

96 
70 

94.5 
76.2 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

93 
65 

91 
66 

98 
67 

99 
67 

97 

69 

95 
66 

95 

67 

93 
69 

86 
69 

86 
57 

84 
60 

91 

69 

90 
74 

60 
70 

87 
64 

91 
67 

95 
64 

96 
68 

95 
70 

98 
70 

101 
72 

102 
73 

95 
66 

94 

69 

»9 
66 

89 
66 

66 
66 

89 
66 

64 
64 

85 

63 

96 
65 

92.0 
67.3 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

MAX 
MIN 

92 
67 

97 
69 

99 

70 

99 
73 

96 
73 

96 

70 

90 
72 

69 
63 

67 
56 

87 
68 

88 
65 

91 
71 

85 
69 

89 
65 

93 
66 

93 
68 

95 
69 

99 
72 

98 
75 

101 
69 

95 
66 

83 
69 

94 

71 

94 
66 

89 
66 

89 
67 

86 
66 

89 
66 

66 
69 

61 
66 

91 

70 

91.6 
66.1 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

91 
67 

91 
66 

95 
71 

95 
72 

96 
74 

96 
69 

94 

70 

91 
70 

69 
63 

65 
52 

64 

53 

85 
63 

89 

87 
70 

89 
64 

89 
65 

89 

70 

95 
70 

97 
70 

98 
74 

100 
66 

93 
67 

64 
69 

94 

71 

90 

85 
65 

86 

66 
67 

91 
69 

90 

70 

87 

90.6 
67.6 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

92 
63 

93 
64 

95 
66 

97 
65 

99 
67 

97 
66 

95 
66 

94 
70 

98 
66 

91 
58 

88 
63 

83 
67 

91 
71 

93 
71 

77 
68 

SS 
67 

91 
67 

93 
67 

95 
67 

95 
67 

97 

70 

102 
66 

105 
65 

96 

97 
69 

89 
69 

82 

64 

68 

66 

85 

92.0 
66.6 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

91 
65 

91 
65 

92 
68 

95 
67 

95 
67 

94 

63 

95 
69 

96 
72 

97 
67 

87 
63 

86 
65 

79 
69 

90 
70 

94 
71 

78 
68 

89 

70 

68 
69 

92 
69 

91 
69 

93 
69 

95 

72 

99 

73 

101 
65 

96 
66 

96 
65 

89 

67 

60 
66 

83 
66 

89 
66 

62 
66 

63 
67 

96.5 
67.7 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

92 
71 

95 
71 

99 
73 

99 
73 

97 

72 

95 
74 

91 
74 

69 

73 

85 
66 

85 
58 

88 

58 

91 
63 

85 
74 

85 
73 

90 
67 

92 

70 

96 
73 

95 
74 

95 
76 

9t 
77 

92 

70 

90 
66 

86 

-69 

89 
74 

»4 

86 
69 

87 

66 

66 

73 

67 

70 

94 

90.6 
76.4 

NIHROD  DAM 

MAX 
MIN 

98 
64 

95 
66 

94 

70 

99 
69 

102 
69 

103 
66 

98 
70 

97 
69 

93 
67 

87 
65 

87 
56 

86 
66 

94 

75 

94 

70 

77 
64 

90 
68 

91 
66 

97 
71 

97 

70 

96 

102 
71 

97 

98 

94 

94 

88 

86 

87 

93 

86 

66 

93.0 
67.6 

OKAY 

MAX 
MIN 

92 
70 

94 
67 

96 
72 

97 
72 

97 
70 

95 
73 

96 
74 

97 
74 

91 
71 

88 
65 

64 
69 

92 
73 

96 
73 

91 
73 

89 
69 

97 
74 

94 

75 

96 

94 

96 

99 

99 

97 

96 

96 

84 

68 

91 

91 

66 

97 

93.4 
76.9 

OZARK 

MAX 
MIN 

91 
71 

95 

70 

99 
71 

104 

72 

100 
72 

95 
7 1 

93 
72 

92 
73 

67 
70 

85 
60 

64 

65 

90 
74 

87 

76 

84 
76 

91 
64 

92 
71 

99 
74 

98 

101 

106 

100 

101 

97 

99 

92 

90 

86 

96 

90 

86 

97 

93.7 
71.3 

PARAGOULD  RADIO  HDRS 

MAX 
MIN 

93 
70 

94 

72 

97 

73 

97 
72 

93 
71 

97 
76 

96 

76 

93 
74 

66 

63 

63 
60 

88 
68 

90 
60 

87 
73 

89 
70 

90 
64 

89 
68 

94 

71 

96 

72 

97 

98 

94 

89 

86 

91 

85 

86 

84 

66 

66 

69 

96.7 
69.0 

PARIS 

MAX 
MIN 

92 
67 

95 
70 

100 
72 

102 
71 

102 
71 

97 
72 

93 
70 

92 
73 

89 
68 

69 
66 

87 
60 

94 

70 

91 
74 

87 
70 

91 
66 

94 
68 

100 
71 

101 
75 

102 

104 

103 

105 

99 

100 

95 

91 

91 

95 

89 

86 

97 

96.3 
69.6 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

96 
67 

94 

■67 

101 
70 

100 
68 

100 
70 

100 
68 

99 
67 

98 

72 

92 
67 

89 
53 

89 

53 

95 
71 

96 
74 

86 

72 

92 

93 

94 

70 

96 
72 

96 

72 

103 
74 

96 

72 

99 

72 

96 

94 

67 

88 

87 

94 

90 

66 

96 

94.6 
66.6 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

95 
69 

96 
72 

98 
73 

101 
76 

99 
72 

97 
74 

95 
75 

93 
73 

87 

72 

86 
60 

87 
69 

91 

72 

93 
73 

92 

69 

86 

95 

95 

93 
74 

97 
76 

93 
76 

96 
69 

99 
66 

88 

69 

87 

70 

84 

69 

66 

89 

90 
70 

69 

98 
71 

92.0 
71.2 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
70 

96 
70 

96 
73 

99 
77 

99 
73 

96 
74 

97 
75 

92 
73 

86 
70 

85 
60 

87 
61 

69 
71 

92 
73 

76 
70 

86 
71 

87 
71 

95 
75 

95 
75 

94 

75 

96 
77 

90  :  93 
76  70 

86 
69 

66 
69 

81 

86 

70 

88 

88 

89 
70 

87 

92 

96.5 

71.3 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

91 
69 

94 

70 

97 
71 

95 

70 

91 
70 

95 

72 

95 
71 

68 

71 

62 
61 

64 

58 

87 
66 

88 

57 

66 
72 

90 
68 

89 
63 

66 

70 

97 
69 

95 
73 

95 

98 

87 
66 

84 
64 

63 

86 

61 

81 

82 

83 

83 

86 

67 

66.6 

66.0 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

88 
66 

89 
70 

93 

70 

95 
71 

97 
68 

92 
69 

92 
72 

93 
72 

91 

68 

85 

63 

82 
61 

65 

61 

89 
68 

89 
72 

82 
70 

80 
70 

87 
73 

91 

93 

91 

90 
71 

91 
73 

93 

SO 

84 
67 

83 

80 

87 

87 
^7 

90 
70 

86 
70 

66.2 
66.6 

PRE  SCOTT 

MAX 
MIN 

93 
68 

95 
72 

97 
68 

100 
72 

98 
70 

97 
68 

95 
66 

97 
64 

90 
65 

66 
61 

85 
61 

91 
70 

96 
70 

96 

87 
65 

90 
72 

96 

96 

96 

100 
74 

103 
76 

103 

94 

94 

90 

86 
66 

63 
69 

90 
70 

91 
71 

97 
74 

93.6 
69.3 

ROGERS 

MAX 
MIN 

85 
67 

90 
69 

93 
70 

94 
71 

96 
72 

96 
72 

89 
70 

68 

68 

87 
65 

85 
57 

82 
61 

87 
68 

67 
73 

92 
72 

90 
63 

96 
66 

96 
71 

97 
72 

97 

100 

97 
71 

95 
73 

102 

100 

98 

89 

60 

86 

87 

87 

66 

91.4 
66.8 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

91 
70 

92 
69 

96 
70 

97 
71 

96 
69 

94 
72 

91 

73 

92 
72 

8S 
66 

85 
56 

86 

55 

91 
65 

91 
71 

88 
77 

84 
71 

87 
68 

91 
74 

93 
74 

91 
74 

93 

72 

92 
66 

91 
72 

82 
67 

87 
69 

86 
69 

84 

69 

88 
74 

87 
66 

66 

70 

66 

70 

91 
66 

69.5 
69.6 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

91. 
71 

95 
69 

101 
71 

101 

70 

100 
73 

97 
69 

95 
70 

93 
71 

92 
72 

87 
56 

67 
57 

92 
71 

91 
70 

86 

70 

90 
66 

93 

70 

99 
72 

99 
73 

100 
72 

106 

72 

102 
74 

98 

71 

96 

70 

96 

72 

89 

71 

85 
66 

66 

70 

91 
66 

90 

70 

66 

71 

96 

71 

94.1 
69.7 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

92 
64 

90 
70 

95 
72 

98 
75 

99 
72 

96 
73 

96 

76 

95 

72 

90 

68 

85 

58 

86 

58 

82 
64 

82 
64 

92 
72 

75 
70 

86 
72 

88 

73 

94 

75 

95 

73 

96 
73 

96 

71 

92 

70 

86 

70 

85 

70 

90 
66 

84 

66 

84 

65 

86 
66 

66 

70 

66 

73 

91 
70 

69.9 

69.6 

S««  Reference  Notes  Following  SiaUod  Index 
-  89  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continu»d 

Day  Of  Month 

irage 

Statton 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

,3 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

23  1 

1 

30 

31 

> 

SEARCY 

MAX 

93 
69 

97 
69 

98 

73 

100 

75 

98 
76 

96 
72 

90 
72 

90 
72 

87 
66 

85 
58 

88 
56 

90 
66 

89 
72 

86 
74 

.90 
63 

90 
70 

95 
72 

97 
73 

97 
73 

101 

73 

95 
73 

92 
70 

88 

70 

92 

73 

86 
69 

86 
67 

87 
68 

90 
67 

87 
70 

86 

70 

96 
72 

91.7 
69.8 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

95 

9S 
68 

97 

70 

100 
75 

100 
76 

97 
71 

93 

72 

92 
66 

87 

67 

87 
56 

87 
56 

89 

70 

92 
71 

78 
67 

89 
67 

82 
69 

95 
73 

96 
73 

97 
75 

98 
73 

93 
71 

94 

68 

88 

68 

90 
69 

84 
67 

64 

62 

65 
68 

90 
67 

87 
68 

90 
67 

95 
69 

91.2 
68.6 

SILOAM  SPRINSS 

MAX 

92 
73 

96 
68 

100 
69 

102 

70 

102 
72 

101 
72 

94 
71 

91 
71 

85 

66 

86 
54 

87 
65 

91 
67 

94 
74 

91 
71 

93 

62 

98 
67 

99 
71 

101 
70 

103 
75 

104 
74 

104 
74 

102 
75 

106 
73 

104 
75 

96 
73 

96 
66 

79 
66 

92 
70 

93 
70 

91 
70 

97 
67 

95.9 
69.7 

SPARKMAN  3  WSU 

MAX 

92 

95 

98 
66 

101 
67 

98 
66 

96 
66 

94 
69 

95 
67 

89 

67 

87 
54 

87 
54 

87 
67 

88 
65 

92 
66 

88 
67 

89 
68 

91 
68 

94 
68 

94 
63 

97 
71 

95 
71 

99 

70 

92 
67 

94 
66 

91 
64 

81 
65 

83 
67 

93 

65 

94 
65 

94 
67 

96 
68 

92.4 
•  65.9 

STAMPS 

MAX 

93 

94 

97 
69 

99 
70 

96 
68 

96 
69 

97 
72 

97 
69 

88 

70 

87 
65 

ep 

67 

92 
71 

94 

72 

87 
72 

89 
67 

92 
73 

93 
73 

94 

73 

93 
73 

98 

73 

99 
73 

99 

73 

95 
70 

96 
67 

89 
68 

80 
66 

89 
67 

91 
68 

90 
69 

90 
70 

95 
72 

92.8 
69.7 

STUTTOART  9  ESE 

MAX 

90 
68 

89 
69 

94 
71 

98 
74 

98 

72 

96 
72 

94 
74 

94 

72 

91 
68 

87 
58 

86 

57 

87 
64 

90 
70 

91 
70 

76 
67 

63 
70 

86 
73 

92 
74 

92 
73 

90 
76 

93 
72 

90 
71 

91 
67 

S3 
69 

88 
67 

82 
67 

85 
69 

65 
61 

87 
68 

86 
72 

90 
69 

69.2 
69.1 

SUBIACO 

MAX 

92 
68 

94 
71 

100 
73 

100 
71 

100 
74 

95 
72 

93 
70 

92 
71 

88 

69 

87 
60 

87 
59 

92 
70 

90 
73 

84 
67 

91 
62 

92 
69 

95 
70 

98 
74 

100 
71 

101 
73 

100 
74 

100 
74 

96 
67 

99 
70 

93 
69 

89 
68 

89 
68 

94 

67 

67 
68 

64 
71 

96 
66 

93.5 
69.3 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
70 

93 
68 

95 
73 

97 
74 

94 

71 

94 
74 

97 
75 

97 
72 

90 

72 

87 
68 

86 

71 

91 
74 

94 

75 

82 
71 

89 
69 

93 
75 

93 
75 

94 

75 

94 
75 

95 
76 

99 

77 

99 

75 

96 
74 

95 
72 

87 

70 

77 
70 

68 
70 

91 
71 

88 

72 

69 
72 

96 
73 

92.0 
72.6 

WALORON 

MAX 
MIN 

94 
66 

94 

67 

99 

68 

102 
69 

101 

70 

98 
68 

93 
70 

96 

70 

91 

70 

86 
59 

84 

68 

90 
72 

90 
74 

88 
71 

90 
62 

95 
70 

98 
70 

99 

70 

99 
70 

105 
69 

103 
74 

108 
74 

103 
70 

103 
69 

95 
73 

91 

70 

90 
66 

96 
68 

93 
70 

91 
72 

98 
67 

95.6 
69.2 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

92 
72 

94 
72 

98 
74 

97 
71 

94 
72 

94 
74 

91 

73 

88 
69 

84 
62 

85 
57 

88 
56 

89 
60 

81 
72 

85 
70 

91 
65 

90 
69 

95 
72 

96 
74 

95 
76 

95 
76 

90 
67 

88 

67 

87 
70 

91 
72 

84 
68 

85 
69 

87 
68 

86 
70 

85 
72 

87 
69 

90 
70 

89.7 
69.3 

WARREN 

MAX 
MIN 

93 
67 

94 
67 

99 
72 

103 
73 

99 
69 

95 
72 

97 
74 

97 
73 

90 

59 

89 
57 

87 
55 

94 

70 

92 
71 

87 
71 

87 
70 

69 
70 

93 
75 

94 
74 

93 
73 

96 
74 

96 
74 

98 

70 

88 

67 

86 
67 

87 
69 

62 
69 

89 
70 

90 
67 

90 
69 

89 
72 

96 
71 

92.2 
69.4 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

91 

72 

92 
74 

97 

73 

94 
73 

95 
75 

95 
74 

95 
78 

90 

73 

85 
65 

84 
58 

87 
56 

90 
64 

89 
74 

84 

72 

86 
68 

67 

70 

93 
74 

93 
73 

93 
74 

96 

70 

95 
71 

90 
67 

65 
69 

87 
69 

85 
65 

65 
70 

67 

70 

86 
69 

88 
74 

91 

70 

89 
70 

89.9 
70.1 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

84 
66 

87 
68 

91 
72 

91 
71 

92 
72 

89 
70 

86 
74 

87 
71 

83 
65 

81 
62 

76 
61 

83 
67 

81 
68 

80 
67 

86 
63 

88 
68 

93 
71 

94 

72 

94 

72 

100 
73 

98 

73 

97 

70 

94 

72 

97 
71 

87 
64 

85 
64 

67 
63 

66 
65 

83 
64 

79 
67 

91 
67 

88.1 
68.2 

WYNNE 

MAX 
MIN 

93 
66 

94 

69 

99 
70 

99 
71 

99 
75 

91 
66 

89 
63 

85 
52 

91 
54 

91 

63 

89 
68 

84 
67 

69 
64 

90 
66 

95 
72 

97 
73 

96 
73 

98 
69 

9* 
68 

91 
67 

88 
66 

86 

68 

84 
63 

68 
67 

88 
69 

88 
70 

65 
71 

90 
65 

91 
67 

91.2 
67.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Atq. 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.32 

.23 

.18 

.27 

.26 

.27 

.31 

.12 

.23 

.28 

.22 

.17 

.17 

.11 

.21 

.23 

.28 

.32 

.25 

.15 

.22 

.19 

.21 

.10 

.03 

.12 

.10 

.16 

B  6.32 

WIND 

31 

28 

25 

26 

19 

21 

38 

31 

31 

41 

30 

26 

36 

41 

16 

30 

19 

22 

26 

27 

29 

24 

26 

35 

36 

54 

35 

20 

8 

14 

17 

862 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.08 

.20 

.36 

.27 

.30 

.32 

.31 

.19 

.59 

.11 

.31 

.16 

.21 

.18 

.26 

.05 

.10 

.37 

.28 

.24 

.24 

.31 

.19 

.35 

.14 

.00 

.18 

.17 

.15 

.21 

B  7.06 

WIND 

29 

30 

24 

20 

26 

30 

38 

23 

16 

12 

11 

6 

38 

71 

21 

23 

23 

32 

38 

44 

39 

21 

29 

26 

23 

18 

21 

28 

30 

16 

29 

835 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.17 

.26 

.25 

.22 

.33 

.28 

.21 

.17 

.22 

.32 

.22 

.26 

.24 

.17 

.22 

.30 

.27 

.19 

.28 

.34 

.33 

.25 

.15 

.22 

.27 

.29 

.23 

.22 

.19 

.20 

.16 

7.43 

WIND 

6 

7 

7 

2 

7 

17 

12 

10 

25 

21 

5 

21 

32 

8 

14 

13 

23 

6 

13 

28 

29 

16 

21 

14 

28 

35 

35 

22 

18 

2 

2 

499 

MAX 

107 

108 

109 

109 

109 

109 

108 

102 

102 

100 

96 

95 

92 

86 

96 

97 

99 

99 

103 

102 

99 

98 

85 

97 

97 

92 

88 

90 

91 

92 

96 

98.5 

MIN 

74 

74 

75 

78 

77 

76 

75 

74 

70 

63 

64 

63 

68 

73 

72 

72 

73 

75 

76 

75 

T3 

72 

72 

72 

72 

70 

70 

70 

72 

73 

74 

72.2 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.22 

.26 

.24 

.23 

.29 

.30 

.24 

.19 

.22 

.22 

.20 

.07 

.21 

.23 

.05 

.13 

.16 

.26 

.23 

.16 

.27 

.25 

.26 

.27 

.17 

.24 

.07 

.20 

.19 

.03 

.10 

6.16 

WIND 

27 

26 

19 

18 

27 

27 

27 

18 

15 

16 

15 

9 

31 

35 

10 

9 

18 

24 

27 

28 

32 

15 

19 

17 

15 

17 

33 

21 

17 

7 

7 

626 

MAX 

93 

97 

99 

97 

101 

99 

96 

92 

102 

95 

90 

81 

91 

92 

^79 

~"91 

95 

100 

101 

95 

100 

101 

98 

99 

100 

95 

81 

84 

88 

64 

80 

93.4 

MIN 

71 

71 

72 

76 

74 

74 

74 

74 

74 

67 

68 

68 

71 

75 

71 

71 

72 

74 

74 

75 

84 

84 

74 

78 

79 

73 

72 

72 

74 

74 

76 

73.7 

NIMROO  DAM 

EVAP 

.16 

.10 

.10 

.03 

.16 

.24 

.06 

.30 

.11 

.15 

.16 

.17 

.09 

.08 

.00 

.15 

.18 

.20 

.18 

.17 

.11 

.16 

.15 

.18 

.10 

.08 

.00 

.10 

B  4.06 

WIND 

3 

10 

9 

10 

10 

11 

11 

8 

14 

15 

19 

17 

15 

13 

4 

9 

4 

6 

9 

12 

9 

12 

12 

13 

19 

24 

11 

7 

12 

3 

2 

333 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.24 

.18 

.29 

.32 

.30 

.21 

.17 

.20 

.28 

.21 

.22 

.16 

.10 

.14 

.11 

.21 

.25 

.30 

.32 

.37 

.36 

.26 

.24 

.27 

.29 

.15 

.15 

.16 

.16 

B  7.08 

WIND 

7 

6 

3 

9 

17 

2 

18 

15 

25 

14 

15 

10 

6 

5 

4 

7 

5 

8 

9 

10 

17 

12 

20 

15 

22 

19 

9 

8 

6 

3 

2 

328 

MAX 

100 

100 

106 

107 

105 

lOO 

98 

100 

98 

94 

90' 

94 

92 

89 

98 

99 

105 

102 

103 

106 

105 

100 

101 

102 

98 

95 

91 

100 

99 

90 

106 

99.1 

MIN 

75 

75 

78 

77 

87 

76 

75 

76 

75 

63 

64 

72 

70 

76 

72 

77 

79 

80 

78 

78 

79 

78 

79 

75 

75 

72 

73 

72 

74 

75 

75 

75.2 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.31 

.30 

.31 

.29 

.37 

.32 

.37 

.25 

.23 

.36 

.28 

.27 

.16 

.20 

.25 

.17 

.23 

.30 

.30 

.30 

.36 

.27 

.22 

.06 

.20 

.11 

.17 

.19 

.16 

.16 

.20 

7.67 

WIND 

57 

57 

44 

26 

35 

43 

74 

61 

35 

46 

18 

40 

64 

116 

53 

36 

^  51 

61 

65 

41 

113 

21 

46 

31 

19 

36 

73 

64 

50 

51 

33 

1560 

MAX 

100 

101 

102 

107 

107 

101 

"'lOl 

100 

96 

95 

93 

94 

95 

94 

79 

93 

97 

104 

105 

101 

102 

104 

100 

84 

100 

89 

93 

95 

95 

96 

100 

97.5 

MIN 

74 

74 

75 

76 

77 

77 

77 

76 

74 

65 

65 

65 

70 

74 

72 

73 

76 

76 

77 

77 

78 

78 

71 

72 

74 

73 

72 

71 

71 

74 

74 

73.5 

WARREN 

EVAP 

.33 

.25 

.19 

.24 

.37 

.33 

.18 

.33 

.11 

.15 

.41 

.12 

.13 

.36 

.13 

.15 

.28 

.26 

.23 

.32 

.24 

.24 

.17 

.06 

.12 

.25 

.18 

.28 

.18 

B  7.04 

WIND 

23 

20 

29 

13 

21 

19 

39 

31 

28 

9 

6 

20 

24 

46 

6 

19 

16 

27 

26 

30 

11 

10 

15 

10 

2 

10 

13 

24 

20 

17 

12 

598 

MAX 

102 

106 

110 

110 

110 

105 

105 

101 

104 

104 

103 

98 

99 

95 

95 

91 

93 

108 

103 

101 

104 

106 

107 

88 

89 

105 

83 

98 

98 

95 

90 

100.2 

MIN 

71 

65 

65 

68 

67 

73 

69 

75 

68 

61 

58 

58 

65 

73 

74 

73 

75 

70 

77 

75 

76 

76 

71 

70 

72 

73 

72 

71 

70 

74 

73 

70.3 

See  Reference  Notes  Following  StaUoB  Index 
-  90  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of  1962  -  1963  ARKANSAS 


otation 

July 

A  1 
ugus 

Se  tember 
pern  I 

Oclober 

November 

December 

Jcuiudry 

February 

ch 

April 

MAy 

June 

To 

Morula 

JulyJune 

ALUM  FORK 

0 

0 

10 

80 

429 

671 

920 

660 

266 

93 

32 

0 

3161 

ARtADELPHlA 

0 

0 

2 

58 

366 

6  30 

860 

600 

213 

68 

21 

0 

2«18 

AShF^OWN 

0 

0 

3 

52 

345 

597 

655 

BALD  KNOB 

0 

0 

18 

106 

475 

749 

974 

730 

284 

100 

48 

0 

3*8* 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

0 

0 

3* 

127 

484 

738 

1010 

740 

267 

105 

55 

0 

3580 

BATESVILLE    L   AND   0  1 

0 

0 

25 

130 

511 

771 

1040 

774 

325 

119 

51 

0 

37*6 

BEAVEP  0AM 

0 

0 

55 

158 

552 

842 

11  36 

369 

470 

147 

87 

0 

*316 

DENTON 

0 

0 

1 1 

87 

397 

678 

1194 

633 

26* 

105 

37 

0 

3106 

BENTONVILLE 

0 

0 

52 

166 

539 

316 

1121 

791 

396 

137 

7* 

0 

4094 

BLAKELT  MOUNTAIN  DAM 

0 

0 

97 

»57 

707 

999 

720 

319 

109 

52 

0 

BLTTHEVILLE 

0 

0 

25 

119 

466 

795 

1 009 

772 

292 

114 

** 

0 

3636 

33*6 

BOONEVILLE 

0 

0 

7 

82 

411 

666 

935 

671 

305 

79 

35 

0 

3191 

304* 

BR  1 NKLEY 

0 

0 

IB 

106 

460 

787 

958 

773 

315 

95 

*0 

0 

3572 

3019 

CAMDEN  1 

0 

0 

U 

59 

355 

593 

806 

552 

167 

»5 

17 

0 

2620 

26*5 

CLARKSVILLE 

0 

0 

13 

91 

419 

686 

964 

693 

261 

7* 

M 

0 

3257 

CONWAY 

0 

0 

13 

70 

408 

6  75 

926 

661 

2*8 

87 

37 

0 

3125 

2955 

COBNING 

0 

0 

32 

130 

505 

821 

1034 

608 

308 

119 

4« 

0 

3803 

3635 

CROSSETT  7  s 

0 

0 

2 

73 

351 

593 

775 

561 

190 

52 

20 

0 

261 7 

2*52 

CUMMINS  FARM 

0 

0 

16 

86 

396 

675 

670 

652 

283 

77 

26 

0 

3831 

DAROANELLE 

0 

0 

15 

80 

424 

694 

968 

698 

275 

67 

35 

0 

3276 

2995 

DE  QUEEN 

0 

0 

5 

61 

383 

619 

887 

597 

2*6 

57 

2* 

0 

2881 

OES  ARC 

0 

0 

7 

78 

408 

688 

898 

676 

232 

76 

32 

0 

3095 

DEVILS  KNOB 

0 

1 

73 

153 

544 

786 

1087 

799 

369 

159 

69 

0 

4040 

DIFRItS 

0 

0 

8 

79 

393 

659 

905 

642 

261 

67 

27 

0 

30*1 

DUMAS 

0 

0 

7 

76 

383 

669 

871 

632 

236 

57 

22 

0 

2953 

2*05 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

0 

0 

2 

72 

376 

638 

652 

605 

2  27 

59 

23 

0 

285* 

2*02 

EUDORA 

0 

0 

0 

60 

309 

574 

766 

550 

1*9 

»5 

0 

EUREKA  SPRINGS 

0 

0 

62 

155 

511 

763 

1028 

735 

359 

1*6 

63 

0 

382* 

3670 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

0 

0 

51 

154 

524 

792 

1112 

821 

425 

157 

72 

0 

4108 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

0 

0 

3* 

131 

490 

760 

1038 

730 

358 

117 

61 

0 

3719 

379* 

FOOOYCE   6  « 

0 

0 

7 

74 

370 

624 

822 

597 

190 

64 

21 

0 

2769 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

0 

0 

10 

86 

435 

704 

1020 

724 

317 

93 

41 

0 

3430 

3292 

FORT    SMITH   WATER  PLANT 

0 

0 

23 

96 

449 

721 

1015 

722 

345 

100 

55 

0 

3526 

GILBERT 

0 

0 

39 

118 

453 

746 

999 

755 

345 

45 

41 

0 

35*3 

GRAVETTE 

0 

0 

43 

168 

547 

314 

1130 

624 

396 

134 

79 

0 

4135 

3999 

GREENBRIER 

0 

0 

20 

115 

471 

7*8 

1013 

754 

315 

121 

*« 

0 

3603 

CREERS  FERRY  0AM 

0 

0 

35 

125 

510 

793 

1099 

766 

379 

123 

64 

0 

39J* 

HARR I  SON 

0 

0 

38 

138 

515 

757 

1047 

745 

367 

138 

57 

0 

3802 

38*9 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

0 

0 

61 

168 

524 

797 

110* 

610 

377 

158 

68 

0 

*067 

HELENA 

0 

0 

15 

114 

450 

745 

956 

773 

313 

101 

36 

0 

3507 

2810 

HOPE  3  NE 

0 

0 

4 

66 

379 

623 

6*0 

576 

212 

57 

28 

0 

2785 

2810 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

0 

0 

7 

62 

393 

639 

652 

581 

207 

71 

22 

0 

283* 

2*92 

JONES  BORO 

0 

0 

14 

101 

454 

754 

978 

739 

2*6 

99 

33 

0 

3*16 

3331 

KEISER 

0 

0 

25 

119 

489 

829 

1011 

769 

299 

97 

29 

0 

3M7 

KEO 

0 

0 

15 

38 

422 

691 

904 

676 

246 

91 

30 

0 

31*3 

LEAD  HILL 

0 

0 

29 

138 

489 

781 

1035 

767 

356 

122 

56 

0 

3775 

3980 

LEOLA 

0 

0 

630 

253 

84 

3* 

0 

1  tTTi  P  Qn/*r   wR  aP 

0 

0 

17 

78 

421 

714 

954 

709 

256 

97 

35 

0 

3283 

3219 

MAGNOLIA   3  N 

0 

0 

6 

56 

34* 

5  88 

788 

551 

195 

49 

2* 

0 

2601 

2299 

MALVERN 

0 

0 

10 

90 

416 

684 

925 

6*7 

256 

91 

33 

0 

3152 

MAMMOTH  SPRING 

0 

0 

45 

90 

845 

HOP 

831 

369 

137 

79 

0 

387* 

HARIANNA  2  S 

0 

0 

18 

105 

421 

715 

6  92 

699 

251 

98 

24 

0 

3223 

3032 

HARKED  TREE 

736 

296 

112 

29 

0 

35)9 

MARSHALL 

0 

0 

43 

120 

483 

742 

978 

720 

31* 

116 

54 

0 

3570 

MENA 

0 

0 

9 

97 

423 

675 

935 

637 

291 

90 

40 

0 

3197 

30*5 

MONT  I  CELLO    3  S 

0 

0 

8 

90 

391 

654 

891 

651 

266 

2* 

0 

MOROBAY   LOCK   AND  DAM  8 

3 

65 

383 

637 

687 

662 

236 

70 

28 

0 

MORR I LTON 

0 

0 

15 

77 

427 

656 

913 

663 

226 

66 

30 

0 

3077 

3181 

MOUNT  IDA 

0 

0 

14 

88 

429 

660 

976 

663 

317 

103  . 

48 

0 

3298 

3307 

MOUNT  MAGAZINE 

176 

595 

840 

1135 

669 

95 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

0 

0 

146 

527 

630 

1076 

645 

370 

44 

49 

0 

3729 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

0 

0 

52 

158 

564 

846 

1139 

660 

»27 

146 

76 

0 

*290 

MOUNTAIN   VIEW  2  ESE 

0 

37 

133 

483 

740 

962 

716 

30* 

52 

0 

NARROWS  DAM 

0 

0 

8 

78 

425 

691 

961 

702 

321 

93 

35 

0 

331* 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

0 

0 

7 

85 

441 

682 

930 

680 

296 

97 

4* 

0 

326* 

NEWPORT 

0 

0 

13 

92 

445 

72* 

947 

718 

255 

86 

31 

0 

3311 

3197 

NIMROD  DAM 

0 

0 

27 

98 

480 

726 

1036 

752 

317 

113 

51 

0 

3*00 

0 

52 

336 

569 

609 

5*5 

179 

38 

21 

0 

2549 

2452 

OZARK 

0 

0 

7 

84 

410 

670 

940 

66  7 

252 

75 

39 

0 

314* 

3275 

PARAGOULD  RADIO  KDPS 

0 

0 

19 

113 

469 

789 

1017 

77* 

263 

104 

36 

0 

3604 

PARIS 

0 

0 

17 

83 

417 

671 

95* 

671 

268 

81 

38 

0 

3200 

PELSOR 

*67 

147 

PERRYVILLE 

692 

933 

690 

266 

85 

35 

0 

3203 

PINE  BLUFF 

0 

0 

4 

58 

351 

5  90 

783 

581 

204 

56 

21 

0 

2653 

2538 

PINE   BLUFF   FAA  AIRPORT 

0 

0 

7 

68 

384 

657 

670 

653 

216 

73 

23 

0 

2953 

POCAHONTAS  1 

31 

101 

520 

1099 

822 

331 

147 

59 

0 

2987 

3575 

PORTLAND 

0 

0 

7 

67 

363 

657 

663 

687 

2*3 

72 

23 

0 

2484 

PRESCOTT 

0 

0 

12 

84 

424 

682 

905 

660 

270 

86 

41 

0 

3164 

2627 

ROGERS 

0 

0 

32 

136 

478 

763 

1026 

723 

357 

1P4 

73 

0 

3*94 

3816 

ROhWER  2  NNE 

0 

0 

12 

80 

355 

661 

848 

605 

237 

51 

23 

0 

2872 

russellville 

0 

0 

14 

77 

417 

676 

9*1 

670 

2*8 

75 

34 

0 

3152 

SAINT  CHARLES 

0 

0 

16 

100 

491 

746 

967 

727 

277 

94 

36 

0 

3454 

447 

691 

934 

695 

235 

74 

27 

0 

3216 

3185 

SHERIDAN  TOWER 

0 

0 

20 

90 

427 

666 

665 

655 

254 

88 

36 

0 

3121 

SILOAM  SPRINGS 

0 

0 

33 

130 

471 

7*6 

1047 

732 

340 

111 

65 

0 

3*75 

SPARKMAN   3  WSW 

19 

0 

STAMPS 

0 

CTl  ITT  /"  AO  T 

386 

665 

630 

626 

239 

74 

21 

0 

2906 

2  797 

STUTTGART   9  ESE 

0 

0 

22 

IP2 

460 

753 

982 

771 

262 

104 

43 

0 

3519 

3070 

SUBIACO 

0 

0 

14 

77 

417 

672 

949 

670 

256 

80 

32 

0 

31*9 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

56 

346 

579 

8*6 

569 

166 

47 

23 

0 

2654 

2533 

WALDRON 

0 

0 

11 

88 

413 

661 

931 

636 

268 

77 

35 

0 

3142 

WALNUT  RIDGE   FAA  AP 

0 

0 

31 

132 

511 

616 

1073 

831 

321 

138 

55 

0 

3906 

2*2* 

WARREN 

0 

0 

6 

66 

357 

629 

816 

574 

213 

56 

22 

0 

2739 

WEST  MEMPHIS 

0 

0 

16 

90 

422 

719 

901 

667 

261 

91 

30 

0 

3217 

WHITE  OOCK 

0 

0 

55 

163 

531 

602 

1081 

763 

360 

130 

97 

0 

4022 

WYNNE 

0 

19 

101 

992 

739 

291 

1P9 

56 

0 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


-  91  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

U 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

a. 

SPECIAL 

AflSOTT 

1  0006 

SCOTT 

1 

35  0* 

94  12 

62* 

JAMES  Vt  WlLLlAHS 

006<> 

LAWRENCE 

7 

35  5* 

91  09 

7* 

RUBY  6.  OWENS 

0130 

SALINE 

3*  *6 

92  5J 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

0136 

TELL 

i 

3*  *7 

93  29 

7A 

RE6A  Y.  SWAIM 

01^0 

CLARK 

93  25 

ALTA  F.  GARNER 

0178 

PIKE 

3 

3*  02 

93  25 

OWEN  Q.  HENDRIX 

oiee 

PEflRT 

1 

34  58 

93  00 

61 

MOttART  WATTS 

0196!  POPE 

1 

35  25 

92  53 

JOHN  A.  JONES 

0220 

CLARK 

3 

34  07 

93  03 

7A 

z 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

DESHA 

2 

33  37 

91  12 

JOHN  W.  IRAHMELL 

ASHDOWN 

0286 

LITTLE  RIVER 

33  *0 

94  08 

329 

4P 

4P 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

0300 

HOWARD 

* 

3*  19 

93  98 

7A 

PAULINE  A  P1NK.ERT0N 

WOODRUFF 

35  18 

91  22 

z 

CECIL  WILLIS 

8AL0  KNOB 

03S0 

WHITE 

7  35  IB 

91  34 

61 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

0<.58 

INDEPENDENCE 

35  49 

91  47 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  L  AND  D  NO 

INDEPENDENCE 

■ 

35  *S 

91  38 

27' 

HELEN  GARRISON 

BEAVE"  OAN 

CARROLL 

93  50 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

0530 

WHITE 

■ 

35  04 

91  53 

MARvIN  MORRISON 

BEECH  GROVE 

0S34. 

GREENE 

7 

36  09 

90  36 

291 

S>  a.  HAMMOND 

BEEDEVILLE 

0S3fr 

JACKSON 

7 

35  26 

91  06 

6P 

P.  H.  breckenridge 

BENTON 

34  33 

92  37 

285 

51 

6A 

ETTA  C>  BURKS 

BENTONVILLE 

0566 

BENTON 

36  22 

94  13 

7A 

EARLE  L.  BROWNE 

: 

36  26 

93  37 

7A 

DAVIO  L*  STIOHAM 

81G  FORK 

0t.6'» 

POLK 

3 

34  29 

93  98 

7A 

ANNA  H.  LILES 

07<.6 

LAWRENCE 

7 

36  07 

91  06 

7A 

LEE  H.  HCKENNET 

blakelv  moumain  dam 

GARLAND 

3 

34  36 

93  11 

6A 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE   MOUNTAIN  DAM 

0798 

YELL 

1 

39  06 

93  39 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITt   3  Sw 

oeoo 

NEVADA 

3 

33  41 

93  09 

R,  P,  PLYLER 

0806 

MISSISSIPPI 

5 

39  96 

•9  99 

7A 

PRED  CREENWELL 

BOONEVILLE  6  NW 

0825' 

LOGAN 

1 

35  12 

93  59 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

1  BOONEVILLE  7  NE 

0826 

LOGAN 

1 

35  13 

93  90 

600 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

1  eOONEVlLLE  6  NNE 

0827 

LOGAN 

1 

39  13 

93  9* 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

eOONEVILLE 

39  09 

93  99 

7A 

CLEO  E.  TANOELL 

BOTKINe'JI*C  2  S 

oe<>2 

VAN  BUREN 

7 

39  39 

92  28 

HARY  C.  PEARSON 

1  BOUGHTOn 

06*8 

NEVADA 

3 

33  92 

93  20 

7A{ 

EUNICE  INGERSOLL 

.  BRANCH  <•  NW 

0687 

FRANKLIN 

1 

39  21 

94  00 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 

0888 

FRANKXiN 

1 

39  16 

93  59 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRINKLEt 

093fc 

MONROE 

7 

34  93 

91  12 

7A 

RICHARD  K.  WEIS 

BUFFALO  TOWER 

1010 

NEWTON 

7 

39  52 

93  30 

7A 

WILLIAM  R.  WYATT 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

BAXTER 

7 

36  22 

92  34 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BUROETTE 

1052 

MISSISSIPPI 

2 

35  49 

89  57 

24( 

6P 

G.  A.  HALE 

CABOT  <•  5W 

1102 

PULASK 1 

1 

34  57 

92  04 

5P 

B.   H.  WALThER 

CALICO  ROCK 

1132 

IZARD 

T 

36  07 

92  OB 

TA 

AUSTIN  0*  HARRIS 

CAHOEN  1 

1152 

OUACHITA 

> 

33  36 

92  49 

9P 

MIXON  M.  dAILEY 

'  CAMDEN  2 

1 1  51. 

OUACHITA 

3 

33  39 

92  91 

MART  REIOER 

;  CARLISLE  1  Sw 

122* 

1 

34  47 

91  49 

BA 

JOHN  L>  TAIT 

CARPENTER  DAH 

1238 

3 

34  27 

93  01 

"i 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

MONROE 

7 

34  41 

91  18 

RAY  e.  HURST 

I  CLARKSVILLE 

1 

39  28 

93  28 

436 

6P 

7A 

DR>    IRVING  I.  UEACH 

:  CLARKSVILLE  6  NNE 

JOHNSON 

39  32 

93  29 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

'  CLINTON 

1*92 

VAN  OUREN 

; 

39  35 

92  26 

7A 

EARL  B.  RIDDICK 

!  COH85  3  SE 

157*^ 

MADISON 

35  46 

93  4S 

1400 

: 

OTTO  DAVIS 

■  COMPTON 

1962 

NEWTON 

36  05 

93  18 

2166 

: 

JONAH  LEE  SIMS  1 

CONWAY 

FAULKNER 

39  05 

92  26 

7A 

blLL  JOHNSON 

CORNING 

CLAY 

36  2* 

90  39 

293 

6P 

7A 

Z  H 

LAURA  POLK  ' 

COVE 

34  26 

94  29 

li 

JOE  C.  ALLEN 

CBOSSETT  7  S 

1730 

ASHLEY 

I 

33  02 

91  96 

175 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRTSTAL  VALLET 

1750 

PDLASKl 

34  42 

92  27 

350 

7A 

■ALTER  C.  TIMMING 

CUMMINS  FARM 

LINCOLN 

I 

34  04 

91  39 

176 

CUMMINS  PRISON  FARM 

DAISY  3  E 

PIKE 

$  3*  15 

93  42 

700 

,! 

:: 

z 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

1829 

FAULKNER 

1 

35  22 

92  29 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

183* 

YELL 

39  03 

93  24 

Ill 

7J 

J.  A.  MOODY 

DANVILLE  SCS 

1835 

YELL 

39  04 

93  24 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

OAROANELLE 

1838 

YELL 

1 

39  13 

93  09 

330 

6P 

JACK  E.  BURKS 

OE  QUEEN 

19*B 

SEVIER 

34  02 

94  21 

420 

5P 

7A 

0.  TUCKER  VASSER 

OERMOTI 

1960 

CHICOT 

33  31 

91  26 

SA 

L*  H.  WILSON 

DES  ARC 

34  9S 

91  30 

7A 

C.  J.  RISTER 

DEVILS  KNOB 

1982 

JOHNSON 

1 

39  43 

93  24 

2350 

9P 

7A 

CHRISTINA  S*  DICKEY 

DIERKS 

2015 

HOWARD 

34  07 

9*  02 

THOMAS  F.  HINSLEV 

OUMAS 

21*8 

DESHA 

2 

33  93 

91  29 

7; 

H.J 

Z  H 

TRAVIS  C*  KEAHEY 

EL  doraoo  faa  airport 

2  300 

UNION 

33  13 

92  *B 

252 

HID 

U  S  FED  AVIATION  A6ENCY 

EUOORA 

2355 

CHICOT 

2 

33  07 

91  16 

5P' 

CITY  OF  EUOORA 

EUREKA  SPRINGS 

2356 

CARROLL 

36  2* 

7A 

C  H 

WALTER  H.  PETERSON 

EVENING  SHADE   1  NE 

2366 

SHARP 

36  05 

91  37 

7a 

OPHA  WOLFE 

fayetieville  Faa  ap 

2**3 

WASHINGTON 

9*  10 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AAENCY 

fayeiteville  E>!P  sta 

WASHINGTON 

1 

36  06 

94  10 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FORDTCE  fe  W 

25*0.  DALLAS 

3 

33  *9 

92  31 

ARKANSAS  FORESTRY  COHH  < 

FOREMAN 

LITTLE  RIVER 

33  «J 

9*  2* 

C 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

256* 

ST  FRANCIS 

i 

35  01 

90  *7 

261 

TH0I4AS  A.  MOORE 

FORT    SMITH  WB  AIRPORT 

SEBASTIAN 

1 

39  20 

9*  22 

449 

HIO 

HID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  HATER  PLANT 

2578 

CRAWFORD 

1 

35  i9 

9*  09 

793 

" 

7A 

JAMES  L.  CRISTEE 

FULTON 

2670 

HEMPSTEAD 

33  37 

93  *8 

260 

BA 

INA  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

2  760 

WHI  TE 

7 

35  07 

91  26 

BESSIE  £.  AKERS 

GILBERT 

279* 

SEARCY 

39  59 

92  43 

7*1 

:  H 

MRS   IDA  A  KILLION 

GLENWOOD 

28*2 

f  IKE 

3 

3*  19 

93  33 

947 

8^ 

WILLIAM  F.  SEVIER 

GRAVELLY 

2922 

TELL 

1 

3*  53 

93  42 

498 

7A, 

WILLIE  PENDERGRASS 

GRAVETTE 

BENTON 

1 

36  2* 

94  26 

1290 

ss 

ss' 

GLENN  5.  JUSt^CE 

GREEN  FOREST  i.  ESE 

CARROLL 

T 

36  18 

93  22 

RALPH  L.  BANTA 

GREENBRIER 

2962 

FAULKNER 

1 

35  1* 

92  23 

^lll 

7P 

7* 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

SEBASTIAN 

1 

35  13 

94  19 

916 

DOROTHY  M.  BEEN 

CREEPS  FERRY  DAM 

2978 

CLEBURNE 

35  31 

92  00 

927 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GUROON 

307* 

CLARK 

3 

33  99 

93  09 

7A 

ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 

3098 

ASHLEY 

3 

33  1* 

91  46 

177 

6P 

ALLEN  J.  LINOER 

3132 

SHARP 

36  19 

91  29 

362 

c 

THERESA  DONALDSON 

HARRISON 

BOONE 

7 

93  07 

1150 

7A 

BEA  GRAY  BEENE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

3165 

BOONE 

36  16 

93  09 

1370 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

HEBER  SPRINGS  3  SH 

3230 

CLEBURNE 

35  28 

92  03 

"'1 

c 

WAYNE  STARK 

HECTOR 

3235 

POPE 

39  2S 

92  58 

555 

JANE  LARKET 

HELENA 

32*2i 

PHILLIPS 

2 

34  30 

90  37 

CHAALEV  H.  FfllODELL 

HOPE   3  NE 

3*2B 

HEMPSTEAD 

M 

33  43 

93  33 

1 

7A 

c 

RUTH  HAMILTON 

HOPPER 

3*3S 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI Imatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,   Arkansas,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  S3W,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will   be  carried  only   in  the  June  and  December   issues  of   this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue  of  this  bulletio. 
Stations  appearing  In  the  Index,   but  for  which  data  are  not   listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,  as  used  in  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957, 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  In  *F,  precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  movement  In  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 
Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 


Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  oth4r  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  In  the  -Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers   take  the  observations  on  daylight   saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 


In  the  Station  Index  the  letters  C,   H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C      Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  '•Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J      "Supplemental  Data"  Table. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   -Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
*       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

P      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B       Adjusted   to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
H      One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 

for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office,   Washington,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the    1961     annual  issues  of  Local  Cllmatological  Data,  obtained  as  Indicated  above,  price 

15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 
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NORTHWEST 

BEAVER  DAM 

BENTONVILLE 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FAYEITEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 
D I V I S I  ON 
NORTH  CENTRAL 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 
MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

DIVISION 

NORTHEAST 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

KEISER 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  1 
SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

DIVISION 

WEST  CENTRAL 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 

DAROANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MENA 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

DIVISION 

CENTRAL 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

CONWAY 
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HOT  SPRINGS  1  NNE 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AP 
MALVERN 
MORRILTON 
PERRYVILLE 
SHERIDAN  TOWER 

DIVISION 

EAST  CENTRAL 

BRINKLEY 
OES  ARC 
HELENA 
KEO 

MAR  1  ANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

DIVISION 

SOUTHWEST 

ASHOOWN 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
AUGUST  1963 


Temperafure 


Station 

Average 
Maximum 

•  E 
5  1 
>  J 
<  < 

s> 

> 

V 

0 

J" 

- 
E 

z 

E 

Highest 

o 
0 

S 
i 

0 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

0 
0 
a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Mox.  Depth 
on  Ground 

1    .10  or  More  j 

S 
1 

1.00  or  More 

°  < 

S  > 
Si 

Si 

OE  QUEEN 

95.6 

68.5 

82.1 

104 

27  + 

55 

16 

0 

26 

0 

0 

0 

4.53 

2.52 

30 

.0 

0 

3 

3 

2 

01ERK.S 

96.1 

65.8 

81.0 

108 

25 

52 

16 

0 

27 

0 

0 

0 

4.42 

2.90 

30 

.0 

0 

6 

2 

1 

HOPE   3  NE 

93.6 

58.7 

81.2 

0.8 

101 

28  + 

53 

16 

0 

26 

0 

0 

0 

.38 

-  2.88 

.15 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOUNT  IDA 

94.  1 

55.1 

80.1 

0.4 

105 

25 

51 

16 

0 

25 

0 

0 

0 

1.25 

-  2.21 

.41 

1 1 

.0 

0 

4 

0 

0 

NARROWS  DAM 

95.4 

64.7 

80.1 

105 

27 

51 

15 

0 

26 

0 

0 

0 

2.66 

1.19 

31 

.0 

0 

5 

2 

1 

94.7 

66.4 

80.6 

104 

27 

1 6 

0 

25 

0 

0 

0 

3.90 

1.73 

\^ 

.0 

0 

5 

3 

1 

96.5 

70.1 

83.3 

1.1 

105 

27  + 

5  5 

1 6 

0 

29 

0 

0 

0 

3.70 

.74 

2.90 

2  9 

.0 

0 

3 

2 

1 

ST  AMPS 

94. 5M 

6  8  . 1 M 

«i  * 

103 

2  8 

5  3 

1 6 

0 

25 

0 

0 

0 

1.64 

.88 

W 

.0 

0 

3 

1 

0 

texarkana  wb  airport  //R 

94.5 

72.5 

83.5 

0.9 

102 

25 

59 

1  6 

0 

2b 

0 

0 

0 

3.00 

-  .07 

2.18 

30 

.0 

0 

3 

2 

1 

D I  V  I S 1  ON 

81.5 

0.3 

2.74 

-  .38 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ARICAOELPHI  A 

93.3 

69.1 

81.2 

102 

28  + 

56 

15 

0 

21 

0 

0 

0 

4.16 

1.35 

3.28 

30 

.0 

0 

^ 

1 

1 

CAMDEN  1 

95.2 

69.9 

82.5 

0.7 

104 

26 

55 

15 

0 

25 

0 

0 

0 

1  .07 

-   1  .55 

.  44 

20 

•  0 

0 

3 

0 

0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

92.8 

59.3 

81.1 

1.4 

101 

25 

54 

16 

0 

23 

0 

0 

0 

2.55 

.40 

1  .  20 

30 

.0 

0 

5 

2 

1 

FORDYCE  6  W 

95.1 

69.2 

82.2 

105 

28 

55 

16+ 

0 

26 

0 

0 

0 

.  79 

.  50 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

94.9 

1.0 

103 

^® 

it 

0 

25 

0 

0 

0 

1.55 

.84 

1  .  08 

.0 

0 

2 

1 

1 

MUKUoA  T    LULK    MINL*    UAn  O 

94.  1 

81.4 

104 

27 

54 

0 

26 

0 

0 

0 

2.78 

1.28 

30 

.0 

0 

4 

1 

PRE  SCOT  T 

95.3 

71.3 

83.3 

0. 

106 

57 

1  5+ 
16 

0 

26 

0 

0 

0 

2.43 

-  .36 

1.25 

\  2 

.0 

0 

5 

1 

1 

u  A  D  D  c  la 
MAK  K  t 

93.9 

69.0 

81.5 

1.0 

105 

26 

5  3 

1  6 

0 

25 

0 

0 

0 

3.01 

1.49 

30 

.0 

0 

3 

3 

1 

n  I  \y  1  <i  1  r\hi 

u  1 V 1  o  1  \jn 

81.9 

0.2 

2.31 

-  .51 

.0 

cni  1  T  HP  A  <i  T 

CROSSETT   7  S 

93.1 

69.8 

81.5 

0.2 

101 

25 

55 

16 

0 

25 

0 

0 

0 

3.53 

.16 

.76 

8 

.0 

0 

5 

4 

0 

CUMMINS  FARM 

90.7 

55.5 

78.5 

99 

28 

52 

17  + 

0 

20 

0 

0 

0 

2.93 

1.35 

20 

.0 

0 

4 

2 

1 

DERMOTT   3  NE 

91.6 

58.2 

79.9 

99 

28  + 

52 

18+ 

0 

24 

0 

0 

0 

.84 

.26 

14 

.0 

0 

4 

0 

0 

92.8 

6  8.7 

80.3 

1.5 

100 

28 

1 7 

0 

24 

0 

0 

0 

2.76 

-  .32 

1.55 

.0 

0 

4 

2 

1 

EUDORA 

94.3 

59.7 

82.0 

101 

28  + 

54 

16 

0 

25 

0 

0 

0 

1  .80 

1.23 

20 

.0 

0 

2 

2 

1 

MONTICELLO  3  S 

90.4 

68. 3M 

79. 4M 

99 

28  + 

49 

16 

0 

21 

0 

0 

0 

2.05 

.87 

30 

.0 

0 

3 

2 

0 

PINE  BLUFF 

92.4 

70.7 

81.6 

1.5 

102 

28 

57 

16 

0 

24 

0 

0 

0 

2.01 

-  .41 

.84 

31 

.0 

0 

3 

2 

0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

92.0 

70.4 

81.2 

101 

28 

57 

16 

0 

23 

0 

0 

0 

3.70 

2.47 

30 

.0 

0 

5 

2 

1 

PORTLAND 

90.6 

68.5 

79.6 

1.5 

100 

29  + 

56 

15 

0 

23 

0 

0 

0 

2.77 

.08 

2.00 

30 

.0 

0 

3 

2 

1 

ROHWER  2  NNE 

91  .9 

67.3 

79.6 

99 

28 

52 

18+ 

0 

24 

0 

0 

0 

2.53 

1.85 

30 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

80.4 

1.3 

2.50 

-  .39 

.0 

Precipitation 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  109"  on  the  26th  at  Booneville 

Lowest  Temperature:  46"  on  the  16th  at  BatesviUe  L  and  D  No  1 

Greatest  Total  Precipitation:    5.  73  inches  at  Hector 
Least  Total  Precipitation:  0,  08  inch  at  Aly 

Greatest  One-Day  Precipitation:         4.  00  inches  on  the  10th  at  Odell  3  N 


See  Reference  Notes  Following  Stotion  Index 
-  97  - 
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1.25 
.60 
1.05 
3.98 


2,95 
2.06 
1.22 


.53 

2.43 
2.05 
2.78 
1.67 
1.25 

.81 


.37  .13 

.10  i.ia 


.31  .16 
2.36 


.10 
.12 
.06 

.05  T 

.60 

.12 


.30 
.57 

.20  .03 


•  36 

.30  .34 

.31  .02 


.22 
.05 


.01 

2.85 

2.60 

.36 
.03 

.66 


.06 
.07 
1.03 


.35 
.63  .29 
.74  1.3B 
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DAILY  PRECIPITATION 

ARKANSAS 


Continued 


Day  ol  Month 

Station 



I  I 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

 r 

13 

 L. 

14  15 

16  1  17  1  18 

19  1 

20  21 

22  1  23  24 

25  1 

26  1 

27 

9J)  1 

29  1 

30 

31 

MULBERRY  6  NNE 

1.36 

.53 

T 

.43 

.02 

.11 

•  06 

' 

•  06 

.03 

NARROWS  DAM 

2.66 

.13 

.21 

.03 

.13 

.97 

1.19  . 

NASHVILLE  PEACH  SU6STA 

3.50 

T 

.78 

7 

1.73 

.45 

T 

,70 

.24  . 

NATHAN    *  UNW 

.42 

.89 

2.05 

•  30  . 

NATURAL  0AM 

1.49 

.10 

l.ll 

.02 

.02 

.13 

•  04 

.03 

NEWMOPE    3  E 

1.12 

.46 

•66 

NEWPORT 

1.72 

.49 

04 

.37 

7 

•  07 

.70 

.05 

ODELL   3  N 

'>.61 

4.00 

.19 

.30 

.05 

•oe 

OKAY 

3.70 

.05 

.  15 

2.90 

.60 

OSCEOLA   2  NNW 

1.07 

T 

T 

.21 

.54 

OWENSVILLE 

.64 

.07 

.57 

T 

T 

7 

T 

T 

T 

OZARH 

1.S3 

.18 

.95 

.05 

.06 

T 

.55 

.02 

OZONE 

1.98 

.20 

.10 

.40 

.10 

.26 

•  12 

.00 

PARAGOULD  RADIO  KORS 

.14 

PARIS 

.90 

.20 

.40 

T 

.20 

.10 

T 

T 

PARKIN  2  W 

2.04 

.10 

7 

.09 

.40 

.14  7 

.29 

T 

T 

.  70 

.33 

PARKS 

1.68 

1.19 

.15 

,2b 

.09 

PERRYVILLE 

1.89 

.44 

7 

T 

'a^ 

.40 

.04 

.20 

T 

PINE  8LUFF 

.09 

.80 

T 

.84  • 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

3I70 

.15 

.76 

.15 

.17 

2.47 

POCAHONTAS  1 

- 

.09 

.07 

.01 

PORTLAND 

2.77 

.62 

T 

T 

7 

T 

T 

2.00 

.15  . 

PRESCOTT 

2.43 

20 

1.25 

.33 

.05 

.45 

.15  . 

RATCLIFF 

.22 

ROGERS 

2.99 

T  n? 

.0 

I 

!99 

.04 

.85 

.14 

.11 

.84 

ROHWER   2  NNE 

2.63 

.19 

.59 

1.85 

RUSSELLVILLE 

2.17 

.64 

.69 

.10 

.08 

T 

.66 

T 

SAINT  CHARLES 

1.83 

T 

.68 

.17 

T 

.98 

SAINT  FRANCIS 

•  20 

•  18 

SALEM 

.60 

.10 

.17 

I 

.06 

•  lA 

.13 

SEARCY 

3.02 

.03 

T 

.63 

.37 

.30 

.13 

.03 

.89 

.59 

.05 

SHERIDAN  TOWER 

.44 

T 

.06 

.29 

.09 

SHIRLEY 

2.51 

T 

.21 

7 

1.78 

T 

.38 

.  14 

SILOAM  SPRINGS 

.05 

1.40 

.38 

.35 

.32 

.01 

1.57 

.31 

STAMPS 

1.64 

.34 

.42 

T 

.88  . 

STORY 

2.2S 

.27  .25 

1.08 

T 

.65  . 

STUTTGART 

1.18 

.06 

.25 

.60 

.12 

.15 

STUTTGART   9  ESE 

1.81 

.06 

1.31 

T 

.44 

SUB  I  ACQ 

.10 

1.02 

.10 

.07 

.06 

TAYLOR 

1.30 

.02 

.82  . 

TEXAR^ANA  WB  AIRPORT  //R 

3.00 

T 

.04 

.25 

■  01 

.52 

2.16 

WALORON 

.67 

.41 

■  02 

7 

7 

.08 

T 

.16 

WALNUT   RIOGE   FAA  AP 

1.06 

.01 

.02 

.09 

.01 

.66 

.27 

WARREN 

3.01 

.06 

.04 

.58 

T 

1  .49 

.84  . 

WEST  MEMPHIS 

1.40 

.02 

.18 

.22 

.03 

.95 

WHITE  ROCK 

1.75 

.04 

.25 

.04 

.45 

.15 

.22 

•  46 

.09 

.05 

WYNNE 

1.18 

.07 

.22 

.18 

7 

T 

.10 

.61 

; 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST  1963 


Day  Ol  Month 


ALUM  FORK 
ARKAOELPHIA 
ASHDOWN 
BALD  KNOB 

BATE5VILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BEAVER  DAM 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BRINKLEY 


CLARKSVILLE 
CONWAY 
CORNING 
CR0S5ETT   7  S 
CUMMINS  FARM 
DAROANELLE 


DERMOTT   3  NE 
DE5  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 
DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE   FAA  AP 
FAYETTEVILLE   EXP  STA 
FORDYCE  6  W 
FORT   SMITH  WB  AIRPORT 
FORT    SMITH  WATER  PLANT 


GREENBRIER 
GREERS  FERRY  DAM 
HARRISON 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


97  95 
71  70 


96  95  97 
69     68  70 


95  95  95  !  95 
72     72     67  I  70 


97     96  95 
73      74     73  ,   71  69 


96  97 
72 


95  95  85  89  95 
74      69  I   72      73  73 


98  98  97  1  98  98  98  98  99  99  98  97  98 
71     71     70  I  69     70     69  i  67     71     71  :  72     71  74 


95  96  94  97  96  96  !  97  94  95  i  90  92  95 
71      73      70     70      69     69  ]   71      71      57     68     69  73 


97      98  98 


98  98 
70  70 


99  96  97  97  |  99  98  97 
69  !  74     69     70  I  70     71  70 


97  98  97  96  98  98 
69     70     68     68     69  67 


96  97 

72  69 


93  97  100 
67     68  69 


100  96  100  llOl  92 
70     68     68  I  72  67 


73     73  71 


99  102  100 
69     68  69 


99  101   102     93  100 

69     58      69  ;   70  59 


98      91      95  96 

61  I  64     57  72 


99  101  91  96 
65     71     68  69 


93  1  91 
68  i  68 


99  90 

67  ,  70 


96  99  96  I  97 
71      71      71  ,  58 


98  97  96  I  98 
71      73      75  74 


99  99  98  99 
70      68      71  I  68 


97  96  I  96  93 
66     69     71  72 


97  97 
71  73 


96  94  95  I  82 
76     70     67  74 


98  101  100  100 
56     72     70  69 


97  97 
76  71 


99  96 
70  72 


98  97  97  99  97  98 
71     72     71  ]  71     71  73 


97     95     97  92 

74     73     67  I  69 


98  96  96  I  95 
73     73     69  I  72 


MAX  96 
MIN  72 


98  97  98  95  100  100  97  99  I  92 
70      72      71      69     71  j   72      71      58  71 


93  96 
59  66 


96  101 
73  73 


91  96 
70  74 


95  95 
73  76 


92  100 
73  75 


98  96  97 
72     71  72 


95  98  96 
72     74  75 


97     97  98 

70     72  72 


96  93  95 
68     71  70 


98  97  97 
72     71  72 


98  98  96 
71     71  71 


97  95  96  I  97 
70     69     69  '  73 


96  95  I  92  69  95 
74     58  I   71      70  74 


75     59  71 


96  93 
75  59 


96  .  61  90  95 
70  !  58     69  66 


98     94     95     90     94  94 

74     74      70  I   72      72  75 


93     93  I  91     91  93 


71      72  67 


96  95  98  I  99  97  97  |  92  91  97 
71     69     70     73     72     70     71     72  74 


96  96  98 
69     69  71 


98     96     96  I  96 

72     69     70  I  72 


97  96 
72  72 


MAX  94 
MIN  ,  59 


94     95  '  95     93     92     92     91  92 


72     71     71     69  72 


73     69     66     71  74 


98      97     96     99     96      99  |  96      96     96     94  91 


74     77     72      72      74      73  76 


70      72      71  76 


93  90 
73  66 


93  84 
73  67 


97  97 
74  71 


90  65 
73  63 


91  60 
56  66 


94  87 

72  62 


97  60 
71  50 


87  60 
71  59 


69  86 
76  67 


94  87 
72  64 


90  81 
74  65 


96  89 
78  71 


93  86 
73  65 


91  86 
75  66 


89  80 
70  59 


96  83 
75  59 


89  85 
73  68 


91  65 
7  3  64 


96  87 
72  68 


90  62 
76  70 


93  68 
75  53 


90  92  91 
74     73  71 


96  97 
66  67 


92  89  94  92  89  91 
73     73     76     73     74  70 


98  97 
76  57 


96  99  98  97  95 
70     70     66     68  70 


96  94 
70  69 


MAX 
MIN  70 


MAX  96  94 
MIN     71  73 


97  96  97  96  96 
72     71     72     73  75 


96  98 

69  '  70 


15  '  IC  I  17     18     19  <  20     21  I  22 


23     24  I  25 


69  t  90 
59  55 


83     90     87     78  80 


95  94 
68  71 


94  99  96 
55     65  71 


96  95  96 
71      71  72 


96  96  96 
72     71  73 


96      97     94     95     92  92 

73      72  69 


98  95  95 
73     71  70 


96     97   101  91 

59     65     68  71 


96  97  98  ;  95 
67     67     67  i  65 


97  100 
55  70 


97  100 
67  67 


95 

65 


96     95  96 

71     72  74 


66     64  65 


97     98     96     96     97     99  1  97     95  96 


59     73     70     70     67  71 


96  96  97  98  98  99 
71     75     72     72     71  73 


71     59  53 


97  97  96 
73      71  69 


99  100  100  100     99  101 

72     72     73     72     71  73 


101  99  100 
74     72  72 


97  97  98 
66      65  66 


97  99  100 
56     56  55 


97  97  100  99  96  98 
68     65     66     59     67  65 


98     96  100 

56     66  62 


98     98  100 

67     65  60 


96  92  92 
69     70  75 


92     93  97 


91  97  102 
73  74  75 

96  94  98 

70  71  71 

92  95  100 
69  66  69 


MAX  100 

MIN  I  55 


100  100  103 
56  66 


95  100   100     92     94  95 

69     55      56  ,  68     59  70 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


93  98 
72  73 


95  100  101 
69     67  69 


98  97  98  I  99  99  98  93  91  99 
58     67     67     72     72     65  '  68     66  72 


98  100     98  ilOO     98  99 


72      66  69 


99     99  103 

57     65  75 


74     72  68 


98  92  93 
72     72  73 


97  100   100  96 

71     58     65  I  58 


94  100 
70  69 


91  68 
69  66 


92  84 
74  69 


96  65 
74  64 


96  67 
74  71 


66  82 
60  53 


86  78 
64  58 


91  82 
72  60 


95  88 
73  70 


91  83 
72  54 


95  67 
71  58 


95  62 
69  57 


91  64 
74  64 


96  91 
72  55 


90  82 
70  61 


94  95  90  88  90  92  98  99 
59     62      57      54      57     50     58  70 


99  99  100  102  95 
75      59      71      74  72 


85  93 
73  60 


89  91 
59  62 


87     88     92  94 


94     95      99     97   102    100:102  100 


65     69     51     64     63     59,    74     74     75  i   73     75     73  63 


94  91 
62  69 


84  78  65 
61      56  54 


69     78  86 


54  56  62 

87  92  91 

51  56  60 

91  98  95 

52  51  64 

89  97  93 

45  57  51 

84  86  94 

55  56  60 

87  90  91 

53  57  60 

89  95  93  i    81  85 


91  95  99  101  I  100  104  103  102  101 
65'    63      58      58|    71      70      72      74  77 


65  65 
87  93 


87  92  93 
55  I    53      58  61 


65  95  91 
55      59  63 


90  92 
67  60 


55     56  50 

85  90  91 
62     52  52 


90  90 
56  69 


90  97 
67  52 


92  96  97l  97  93  96103  93 
57      62      65      75      73      73  |    68  72 


94  100  90 
55      64  53 


99  il06 
69  !  71 


60      79      87'    93      99      93  1    97  94 


66     65  55 


90  81 
56  62 


92     85  65 


54      57     60      63     69  57 


67  91  891  81  77  86 
54      51      65      55      57  58 


94  99  95!  90  93  95 
54     58     52  1    58     66  50 


66  76 
64  67 


89  94  93  94  82  90 
55     58     62     55     71  55 


91  97  94  67  88  91 
57      52      55      69     65  66 


54     60      58      74  73 


90  94  98  98  99  94ll03  102 
54      50      52      64      66      70  ]    74  70 


95  95  100  I  95  102  95  |103  98 
59      61      67  I    77      76      74  I    76  74 


90  96  95  100  102 
70      68      74      71  I  70 


90  94  99 i  99  101  104 
59      66      65      73      71  72 


91  96  95 
52      68  74 


100  103  101 
63      70  51 


94  99  96 
69     63  70 


92  89  91 
73      73  71 


106   109  100 


96  100  100 
73      71  74 


98      99     99  104 
76  71 


87  83 
55  59 


81  !  88  96  93  86  78  65 
56  I    64      51      65      68      55  54 


92  87  90 
65      73  58 


85  89  89  I  89  77  86 
52     62     57     62     67  61 


88  92  92  1  84  85 
56      60     64  I    66  67 


87  ;    90     95     91  I    85     93  94 


66      69  56 


91  82  66 
64      70  65 


66     61     56     65     57  50 


60     65     59     63  59 


62      66  67 


56      59  64 


92      86  87 


94  90 
67  59 


87      94     95     90  I    81     65  89 

55  I    61      62      53  162      63  54 


56      53     59     51 ;    64  60 


64  89  67  I  85  84  85 
56      62      64'    57      57  66 


97   102  96 

62      69  70 


105  104  105 
75     73  74 


92  106 
66  73 


93  96  98  98  100  99  100  92 
57     66     71  I    76     75     74  !   71  72 


92  98  90 
58     51  70 


96  96  97 
59      71  72 


91      93  94 


90  I  101 
59  I  71 


97    101      91    100  95 


72      73  73 


62     68     66     72     70  73 


94  101   100  100 
i     72  72 


95      99  101 

67     70  70 


93  94  96 
54     68  70 


99  101 
70  72 


97  102  101  I  100  108  105  I  105 
68      55      65'    71      67      70!  69 


94  95  96 
55      58  70 


94  96 
67  71 


95  96  98 
70      72  73 


94     98  90 


96   100  100 

71     69  70 


87  88 
73  59 


91  94 
68  57 


90  91 
72  55 


86  89 
62  56 


66  69 
72  59 


89  85 
72  60 


84  63 
70  61 


92  96 
70  57 


87  89 
71  60 


98  86 
71  67 


91  93 
72  60 


90  92 
74  58 


79  88 
70  59 


83  87 
69  60 


100  104  10*1102  100 
73     70     73  1   74  73 


98  99  95  1  99  91 
71     71     74'    74  75 


85  I  98  94  100!  98  90 
70     74     71     70  I    75  67 


97  96! 100  92 
70      74  1    72  73 


98  101  92  100  97 
72     73     75     72  76 


97  101  99  101  95 
75      76      76      74  75 


94  102  103 
70     73  74 


95  94  I  93  96  98  99  97 
55     59!    72     72     70     72  68 


89     94     95     95     31     90 1    96     98   100  101   102     98  1105  99 


56      59      59      66     68  63 


66  I    92      97      96      88      93  92 
59      62      56      70     62  51 


69      95  94 


91  99  95!  88  85 
50      54      59'    67  65 


85  92  90  84  85  88 
53     59     63     64     53  55 


89     95  92 


84     86  96 


63      68  52 


94      81  80 


71      71!    74      74      73  I  73 


99    103      93   104   106   102!105  85 


52      69  71 


95  101  99  102  105  101 
57      63      56.    56      59  71 


97  101  981105 
50      66      65'  69 


96  100 
67  57 


92  96  95  97  98  103! 103  95 
56     53     74  I   57     72     68     74  67 


96    100  99 

55     53  66 


101  101 

75  58 


81  93  99 
50     55  70 


83  84  87  82  67  90  I  89  91 
53      60     67  I    56      54      50,    59  67 


96 ,102 
70  I  69 


102 
70 


97   101  102 
)  71 


94  104  103  66 
61      71  I    70  70 


94.2 
67.4 


93.3 
59.1 


96.6 
58.4 


92.1 
56.  3 


94.6 
66.6 


93.8 
55.0 


88  69 
72  59 


82  84 
65  54 


64  91 
70  61 


85  89 
71  52 


82  87 
71  56 


89  89 
71  54 


87  92 
50  56 


87  91 
62  55 


86  89 
66  69 


85  92 
72  64 


90  92 

66  55 


91  93 
61  56 


67  91 

72  67 


64  68  I 
71  60 


90  87 
64  53 


93.5 
67.7 


93.4 
65.2 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST  1963 


Day  Of  Monlh  '  g, 


sianon 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

HARRISON   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

94 
73 

96 
71 

98 
73 

95 
73 

94 
69 

97 
69 

92 
75 

96 

70 

96 

70 

86 
70 

94 

69 

94 
73 

84 

65 

75 
62 

82 
57 

89 
56 

65 

86 
66 

79 
64 

63 

54 

60 

67 

70 

75 

75 

71 

72 

70 

65 

61 

67.5 

HELENA 

MAX 
MIN 

90 
72 

95 
73 

95 
71 

95 
71 

93 
70 

94 

71 

96 
73 

96 

72 

92 
69 

92 
70 

92 
73 

90 
73 

91 
76 

89 
66 

80 
" 

81 

57 

84 
57 

85 
60 

90 
67 

89 
70 

77 
64 

87 
65 

92 
65 

94 
66 

97 
74 

88 
71 

97 
70 

98 
75 

98 
76 

8 1 

72 

84 
60 

68.5 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

98 

71 

96 
72 

95 

70 

96 

70 

96 

70 

95 
70 

97 
71 

96 
73 

96 
69 

94 
74 

96 
70 

94 
74 

94 
76 

87 
70 

84 
58 

88 
53 

93 
56 

91 
59 

91 
66 

85 
68 

91 
64 

95 
62 

96 
71 

96 
70 

97 
73 

101 
71 

96 
74 

101 
73 

75 

71 

65 

68.7 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

96 
7* 

96 
74 

96 
74 

96 
71 

96 

73 

95 
74 

93 
78 

90 
70 

93 
69 

89 

73 

89 
73 

94 

75 

94 

77 

86 
68 

86 
59 

89 
58 

92 
64 

90 
67 

84 

70 

89 
69 

92 

59 

95 
64 

99 

72 

95 
73 

loo 

76 

103 
79 

93 
76 

1  02 
76 

98 
73 

83 

72 

91 
60 

93.0 
/0.6 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

97 
73 

97 
75 

97 
76 

99 
76 

97 
73 

98 

75 

96 
78 

95 
74 

98 
72 

88 

72 

92 

70 

98 
74 

91 
75 

87 
68 

84 

57 

89 
58 

94 
67 

91 

65 

86 
72 

75 
66 

86 
59 

92 
63 

97 
63 

90 
74 

98 
75 

91 
73 

96 
72 

103 
75 

89 
72 

88 
71 

89 
64 

92.5 
70.2 

KEISER 

MAX 
MIN 

98 
70 

98 
74 

99 
71 

98 
70 

95 
72 

98 
71 

98 
74 

95 
71 

97 
67 

87 
73 

93 
69 

97 
71 

90 
75 

82 
60 

83 
55 

87 
54 

93 
69 

92 
63 

76 
69 

77 
67 

87 
59 

93 
63 

97 
63 

92 
63 

94 

62 

92 
73 

95 
72 

102 
74 

88 
72 

69 
71 

88 
60 

91.9 
67.3 

K€0 

MAX 
MIN 

9A 
72 

95 
75 

94 

71 

94 

70 

93 
70 

95 
71 

93 
73 

92 
75 

93 

70 

87 
69 

85 
71 

93 
74 

89 
75 

85 
67 

79 
67 

82 
55 

88 
59 

89 
62 

86 
66 

79 

69 

82 

58 

89 
60 

95 
68 

96 
70 

91 
75 

95 
74 

89 
74 

99 
72 

92 
72 

83 
73 

86 
61 

89.7 
68.6 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

96 
68 

99 
70 

97 
71 

98 
67 

100 
68 

101 
68 

95 
72 

97 
67 

101 
67 

92 
73 

95 
66 

98 
74 

95 
68 

82 
64 

83 
57 

90 
54 

95 
62 

90 
66 

80 
64 

83 
62 

87 
55 

94 

56 

101 

62 

99 
71 

100 

72 

92 
74 

99 
70 

105 
71 

100 
70 

84 

65 

90 
60 

94.1 
66.3 

LEOLA 

MAX 
MIN 

97 
70 

95 
71 

95 
68 

96 
68 

94 
67 

97 
69 

95 
70 

94 
72 

93 
67 

88 
68 

91 
72 

96 
72 

92 
74 

84 
69 

83 
56 

86 
51 

91 
54 

91 
58 

89 
62 

82 
67 

87 

58 

95 
59 

95 
67 

98 
68 

97 
74 

101 
74 

97 
74 

103 

70 

95 
73 

80 
70 

38 
61 

92.4 
66.9 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

97 
75 

95 
76 

95 
73 

95 
74 

94 
74 

96 
72 

96 
76 

94 

75 

95 

70 

89 
71 

88 

73 

95 
75 

90 
76 

83 
63 

85 
56 

87 
55 

93 
60 

94 

62 

87 

65 

84 

63 

89 
57 

96 
61 

96 
67 

102 
70 

99 
77 

102 
75 

100 
74 

107 

72 

85 
74 

88 
66 

91 
61 

93.2 
68.9 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

96 
70 

96 
70 

95 
69 

96 
69 

96 
68 

97 
70 

98 
71 

97 
70 

96 

68 

96 
74 

96 
69 

96 
69 

97 
76 

92 
69 

83 
56 

87 
51 

91 
54 

92 
60 

93 
63 

89 

70 

89 
67 

97 
64 

98 
70 

100 
71 

100 

73 

1 02 

72 

99 
75 

103 
74 

100 
74 

87 
69 

88 
66 

94  .  9 
68.1 

MALVERN 

MAX 
MIN 

98 
70 

99 
69 

97 
68 

96 
66 

97 
66 

96 

68 

95 
70 

96 
73 

97 

68 

88 
67 

90 
72 

95 
70 

91 
72 

85 
69 

84 
58 

86 
53 

93 
55 

91 
58 

86 
66 

85 
66 

90 
57 

96 
60 

96 

65 

99 
66 

97 
73 

103 
77 

92 
72 

102 

70 

96 
74 

83 
71 

90 
60 

93.3 
66.  7 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

94 
68 

95 
71 

97 
70 

96 
69 

95 
69 

95 
69 

92 
70 

93 
67 

96 
66 

85 
50 

93 
63 

100 

53 

87 
65 

97 
72 

90 
69 

95 
69 

105 
67 

87 
70 

90 
62 

89 

55 

MARIANNA  2  S 

MAX 
MIN 

95 
71 

94 
76 

93 
71 

96 
70 

96 
71 

96 
70 

95 
72 

94 
72 

94 
67 

95 
68 

90 
72 

92 
72 

89 
73 

86 
61 

83 
55 

85 
55 

88 
55 

90 
59 

89 
65 

75 
67 

88 
62 

92 
64 

95 
65 

96 
70 

91 
75 

97 
71 

97 
75 

98 
73 

91 
74 

87 
72 

60 

91.5 
67.3 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

95 
68 

95 
71 

95 
72 

95 
69 

96 
68 

96 
71 

96 
73 

95 
69 

96 
67 

88 
73 

95 
75 

90 
70 

80 
60 

84 
55 

89 
60 

95 
64 

91 

70 

87 
69 

85 
66 

90 
54 

90 
58 

93 
60 

99 
72 

96 
74 

100 

79 

93 
71 

97 
71 

105 
75 

98 
69 

87 
69 

88 
69 

92.8 
68.1 

MENA 

MAX 
MIN 

96 
70 

96 
70 

93 
70 

96 
68 

92 

67 

96 
70 

96 
71 

94 
66 

92 
69 

93 
70 

96 
70 

95 
71 

90 
70 

33 
67 

82 
58 

85 
55 

89 
58 

92 
62 

85 

67 

92 
67 

91 
61 

94 

61 

97 
70 

98 

70 

98 
^1 

104 

72 

94 

73 

101 

73 

95 
71 

34 

69 

87 
61 

92.8 
67.4 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

95 
71 

93 
71 

95 
71 

94 

93 
67 

95 
70 

94 

72 

92 

73 

93 
67 

91 
71 

93 
71 

94 
75 

89 
75 

80 
68 

77 
62 

82 
49 

86 
54 

36 
59 

90 
66 

81 

69 

85 
66 

91 
66 

93 
72 

95 
72 

91 

75 

99 
71 

91 
75 

99 
72 

90 
74 

87 
72 

87 
64 

90.4 
68.3 

MOROBAY  LOCK   AND   DAM  8 

MAX 
MIN 

95 
70 

97 
72 

95 
70 

96 

71 

96 
70 

97 
72 

96 

71 

96 
71 

96 

69 

95 
71 

93 
71 

92 
74 

92 
74 

95 
71 

87 

56 

87 
54 

89 
56 

92 
58 

91 
64 

93 
67 

87 
69 

91 

67 

95 
69 

97 
70 

98 
72 

100 
71 

104 

75 

94 

73 

103 
76 

96 
69 

83 
67 

94,1 
68. 7 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

95 
74 

99 
73 

98 
73 

97 

72 

97 
70 

98 
71 

96 
76 

96 
74 

98 
69 

96 

72 

89 
70 

96 
74 

93 
74 

90 
65 

85 
59 

89 
57 

95 
61 

95 

63 

92 
64 

83 
63 

87 

57 

97 
59 

102 

63 

99 
71 

105 
76 

102 
75 

104 
74 

103 
70 

90 

70 

88 

73 

93 
60 

96.1 
68.6 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

98 

68 

97 
68 

97 
70 

97 
66 

98 
64 

95 
68 

96 
68 

94 
67 

95 
66 

91 
69 

92 
71 

95 
70 

90 
72 

84 
68 

83 
55 

89 
51 

94 
55 

91 
68 

88 
63 

90 
66 

91 
55 

96 
57 

99 
62 

100 
74 

100 

75 

105 
70 

96 

71 

102 
69 

97 

72 

85 
70 

92 
62 

94.1 
66.  1 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

MAX 
MIN 

95 
72 

99 
72 

99 
72 

98 
73 

98 
70 

99 
74 

94 

72 

98 
69 

98 
73 

83 
68 

94 
69 

97 
70 

87 
62 

81 
59 

84 

58 

92 
62 

96 
66 

91 
68 

82 
62 

82 
56 

89 
58 

97 
66 

102 
71 

86 
72 

100 
74 

91 
70 

100 
72 

104 

83 
66 

91 
63 

93 
63 

93.0 
67.5 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

94 

69 

94 
70 

98 

70 

97 
68 

97 
71 

94 
67 

96 
73 

93 
68 

96 
66 

97 
73 

80 
67 

91 
72 

98 
70 

88 
63 

80 
52 

83 
53 

89 
60 

95 
64 

90 
69 

83 
61 

81 

52 

86 

56 

95 
62 

100 

67 

84 
71 

100 
74 

89 
70 

96 
70 

104 
71 

82 
65 

89 
58 

91.5 
65.9 

MOUNTAIN   VIEW   2  ESE 

MAX 
MIN 

93 
73 

93 
73 

95 
74 

96 
76 

96 
68 

94 

68 

96 

69 

88 
70 

95 
67 

96 
72 

90 
71 

82 
59 

84 
51 

91 
54 

96 
65 

90 
63 

78 
66 

80 
62 

88 

51 

93 
54 

99 
68 

89 
70 

99 
73 

95 
70 

98 
69 

102 
70 

93 
75 

90 
67 

91 
66 

92.0 
66.  7 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

95 
68 

100 
67 

,7 
68 

96 
67 

99 
65 

94 

67 

98 
69 

97 
66 

97 

67 

95 
69 

93 
71 

96 
67 

95 
68 

92 
70 

86 
59 

85 
51 

89 
54 

95 
57 

93 
60 

88 

65 

92 
57 

94 

59 

97 
67 

100 
64 

101 
54 

100 
66 

106 
71 

103 
68 

103 
71 

98 
72 

83 
61 

96.4 
64.7 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

95 
67 

98 
69 

98 
69 

98 
69 

98 
68 

97 

69 

99 
69 

98 
67 

99 

69 

95 
70 

95 
69 

96 
70 

94 

70 

90 
68 

85 
60 

83 
54 

87 
56 

92 
60 

92 
62 

89 
68 

89 

62 

92 
62 

95 
66 

97 
65 

100 
71 

99 
68 

104 
70 

100 
69 

103 
70 

97 
68 

S3 
64 

94.7 
66.4 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

98 
74 

98 
75 

97 
73 

98 
73 

99 
73 

98 

73 

98 

77 

97 
73 

98 
70 

98 
72 

96 
70 

98 
77 

92 
73 

81 
63 

83 
56 

88 
55 

93 
64 

90 
65 

85 
69 

76 
67 

85 
59 

92 
61 

95 
65 

94 
73 

94 
75 

93 
74 

97 
73 

104 
73 

93 
73 

88 
72 

89 
62 

93.0 
69.4 

OKAY 

MAX 
MIN 

97 
72 

99 
72 

96 
72 

98 
70 

98 
71 

99 
72 

100 

73 

99 
71 

95 
72 

97 
75 

98 
72 

97 
75 

97 
77 

90 
72 

86 

61 

91 
55 

96 
68 

94 
62 

93 
66 

94 

67 

95 
66 

97 
63 

100 
72 

102 
70 

99 
76 

106 

72 

106 

75 

104 
74 

100 
72 

80 
72 

90 
75 

96.5 
70.1 

OZARK 

MAX 
MIN 

97 
72 

97 
71 

98 
73 

96 
^2 

97 
70 

101 

72 

99 

73 

98 

72 

98 
71 

90 
69 

92 
72 

99 
76 

93 
74 

84 
66 

84 
60 

89 
59 

92 
62 

94 
62 

89 

69 

90 
64 

91 
60 

95 
64 

101 
68 

93 
67 

105 
78 

108 
74 

105 
77 

107 
74 

95 
70 

68 
71 

91 
63 

95.4 
69.2 

PARAGOULO   RADIO  KORS 

MAX 
MIN 

96 
72 

97 
74 

99 
74 

100 
74 

96 
71 

98 

73 

95 
74 

95 
72 

97 
72 

94 

74 

95 
66 

96 
70 

93 
75 

85 
61 

83 
57 

87 
56 

93 
63 

93 
67 

89 
68 

77 
65 

90 
61 

95 
63 

92 
72 

97 
58 

94 

71 

94 

70 

93 
70 

103 
72 

93 
72 

84 

69 

84 
64 

92.8 
'  68.5 

PARIS 

MAX 
MIN 

99 
71 

100 
70 

97 
74 

99 
71 

101 
68 

101 
70 

101 
74 

100 
72 

98 
72 

91 
73 

93 
73 

100 
74 

95 
74 

97 
62 

85 
57 

90 
54 

97 
59 

98 
63 

90 
70 

91 
66 

92 

67 

97 
59 

103 
65 

97 
68 

106 
72 

108 

73 

105 
73 

107 
71 

100 
72 

91 
71 

94 
58 

97.5 
68.3 

PERRYVI LLE 

MAX 
MIN 

98 
70 

98 
72 

99 
72 

98 

70 

98 

69 

99 
71 

97 
72 

98 

73 

99 
72 

98 
68 

98 
72 

98 
73 

94 
74 

86 
66 

88 
57 

89 
54 

96 
56 

96 
54 

69 
66 

85 
69 

92 
68 

96 
66 

96 
69 

98 
72 

103 
73 

104 
74 

103 
76 

103 
72 

90 
69 

89 
70 

92 
59 

95.7 
68.  3 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

97 
74 

95 
76 

95 
72 

96 
72 

95 
71 

97 
72 

97 
75 

94 
76 

95 

73 

92 

92 
74 

95 
76 

90 
74 

88 
70 

82 
58 

86 
57 

92 
60 

91 
65 

91 
69 

81 
70 

86 
63 

94 
65 

95 
72 

96 
74 

95 
72 

98 
75 

94 
77 

102 
75 

92 
76 

82 
71 

38 
65 

92.4 
70.7 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

95 
73 

96 
76 

97 
73 

96 
73 

94 

72 

98 
72 

97 
74 

94 
75 

94 
72 

90 
72 

91 
75 

95 
76 

90 
74 

84 
66 

83 
59 

85 
57 

92 
58 

92 
63 

90 
68 

80 
66 

88 
64 

93 
65 

96 
72 

98 
74 

93 
77 

98 
74 

92 
77 

101 
74 

88 

75 

83 
70 

89 
66 

92.0 
70.4 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

97 
72 

96 
70 

94 
65 

99 
68 

97 

70 

98 
72 

94 
71 

83 
57 

80 
58 

94 
52 

91 

66 

80 
66 

76 
64 

84 
54 

92 
59 

98 
60 

92 
68 

98 
73 

90 
71 

94 
69 

103 
70 

85 
72 

89 
66 

86 
61 

91.3 
65.6 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

69 

70 

72 

73 

70 

70 

73 

92 
74 

90 
70 

91 
71 

90 
71 

91 
72 

91 
74 

91 
72 

82 
58 

61 
65 

85 
56 

89 
58 

91 
62 

91 
68 

86 
67 

87 
65 

90 
66 

91 

70 

96 
72 

96 
73 

100 
73 

93 
74 

100 
74 

37 
70 

80 
62 

90.6 
68.6 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

74 

75 

75 

75 

74 

75 

75 

97 
75 

95 
71 

93 

95 
72 

95 
75 

91 
76 

86 
64 

83 
57 

91 
57 

95 
67 

94 
64 

93 
66 

89 
66 

89 
66 

89 
64 

95 
63 

100 
73 

100 
76 

100 
74 

106 
77 

100 
78 

104 

79 

98 
79 

91 

76 

96.3 
71.3 

ROGERS 

MAX 
MIN 

98 
70 

100 
72 

100 

72 

97 
71 

98 
70 

99 
70 

95 
74 

97 
71 

99 
68 

93 
69 

91 
69 

92 
73 

89 
71 

80 
62 

81 
66 

86 
57 

92 
62 

90 
65 

86 
66 

86 

58 

87 
57 

92 

59 

96 
66 

94 
70 

95 
'1 

96 
74 

100 
72 

101 
74 

98 
69 

86 
65 

88 
62 

92.9 
67.3 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

96 
69 

94 
72 

95 
66 

94 
69 

95 
69 

96 
73 

94 

73 

93 
73 

93 
72 

90 
67 

92 
71 

91 
73 

90 
72 

85 
69 

80 
55 

84 
52 

88 
52 

90 
52 

89 
57 

88 
64 

90 
67 

92 
68 

94 

67 

97 
70 

96 
69 

96 
71 

95 
74 

99 
73 

93 
74 

87 
69 

91 
63 

91.9 
67.3 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

98 
73 

99 
70 

98 
73 

97 
71 

95 
69 

98 
71 

99 

73 

97 
73 

98 
69 

95 
71 

89 

72 

98 
74 

94 
76 

89 
65 

85 
60 

85 
56 

94 
59 

92 
65 

85 
68 

85 
68 

88 
57 

94 
69 

100 
65 

94 
68 

99 
74 

99 
73 

103 
73 

103 
72 

94 
71 

88 
71 

90 
59 

94.  3 
68.6 

S««  Reteience  Notes  Following  SUIioa  Index 
-   101  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST  1963 


Day  Of  Month  St 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

SAINT  CHARLES 

MAX 

92 

98 

95 

94 

97 

97 

98 

97 

96 

97 

96 

98 

93 

90 

82 

82 

88 

92 

92 

90 

80 

90 

93 

96 

98 

95 

102 

98 

101 

38 

85 

93.2 

MIN 

70 

7ft 

71 

70 

70 

71 

73 

7ft 

68 

68 

70 

69 

73 

67 

57 

55 

57 

61 

61 

69 

65 

64 

64 

72 

75 

75 

74 

72 

75 

77 

65 

66.6 

SEARCY 

MAX 

98 

98 

96 

99 

97 

96 

97 

97 

96 

92 

91 

96 

92 

88 

85 

89 

93 

90 

84 

79 

87 

93 

96 

96 

98 

96 

99 

102 

94 

38 

90 

93. ft 

MIN 

73 

75 

72 

72 

73 

72 

75 

75 

69 

71 

72 

70 

7ft 

64 

58 

56 

60 

63 

65 

65 

58 

61 

65 

69 

75 

74 

72 

71 

73 

73 

62 

68.6 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

99 

97 

97 

99 

97 

96 

97 

96 

97 

92 

92 

97 

91 

84 

83 

89 

92 

93 

91 

88 

90 

96 

97 

99 

98 

101 

96 

103 

93 

82 

91 

9ft. 0 

MIN 

76 

7ft 

71 

77 

70 

70 

72 

73 

70 

71 

70 

7ft 

7ft 

66 

53 

55 

60 

63 

65 

65 

52 

60 

70 

70 

74 

74 

73 

73 

76 

67 

60 

66.3 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

101 

101 

102 

101 

102 

10ft 

99 

100 

101 

91 

97 

96 

85 

81 

85 

89 

92 

90 

60 

85 

88 

93 

100 

93 

96 

101 

101 

101 

84 

87 

90 

9ft.  1 

MIN 

70 

72 

71 

71 

70 

70 

68 

72 

70 

72 

72 

75 

73 

64 

56 

56 

61 

66 

67 

56 

58 

59 

66 

70 

71 

72 

71 

72 

70 

67 

61 

67. ft 

STAMPS 

MAX 

99 

98 

96 

98 

98 

98 

98 

98 

98 

98 

98 

95 

98 

87 

85 

86 

92 

92 

93 

84 

90 

95 

97 

99 

103 

101 

82 

88 

9ft. 5 

MIN 

70 

72 

71 

71 

70 

72 

72 

70 

69 

73 

70 

73 

70 

70 

58 

53 

56 

63 

65 

68 

65 

66 

70 

70 

71 

74 

68 

66 

68.1 

STUTTGART 

MAX 

96 

95 

95 

95 

95 

96 

96 

94 

95 

93 

9ft 

98 

94 

85 

84 

87 

92 

92 

90 

80 

37 

93 

96 

99 

93 

101 

97 

105 

95 

87 

91 

93.2 

MIN 

72 

76 

7ft 

71 

75 

75 

77 

78 

79 

7ft 

75 

78 

76 

68 

59 

59 

61 

66 

69 

69 

65 

65 

72 

74 

76 

75 

76 

74 

73 

7ft 

6ft 

71.6 

STUTTGART   9  ESE 

MAX 

91 

96 

93 

93 

9ft 

9ft 

95 

94 

95 

9ft 

92 

89 

93 

92 

83 

82 

85 

90 

89 

87 

78 

86 

91 

92 

93 

91 

98 

91 

98 

61 

85 

90.5 

MIN 

70 

7ft 

71 

70 

71 

72 

72 

73 

70 

70 

72 

7ft 

74 

66 

55 

55 

58 

59 

65 

66 

62 

62 

66 

69 

74 

73 

74 

71 

73 

71 

60 

68.3 

SUBIACO 

MAX 

99 

98 

97 

97 

97 

99 

97 

95 

99 

99 

92 

98 

92 

84 

84 

86 

95 

94 

86 

69 

90 

95 

101 

93 

104 

106 

102 

10ft 

92 

90 

92 

95.1 

MIN 

71 

70 

72 

71 

69 

70 

71 

72 

67 

70 

71 

73 

74 

64 

59 

55 

60 

65 

67 

67 

58 

62 

67 

68 

73 

73 

73 

70 

70 

71 

60 

67.8 

TEXARKANA  HB  AIRPORT 

MAX 

98 

97 

95 

98 

96 

97 

99 

98 

96 

97 

97 

96 

96 

88 

85 

88 

93 

92 

91 

85 

90 

94 

96 

99 

98 

102 

101 

101 

96 

78 

90 

9ft.  5 

MIN 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

75 

74 

77 

73 

76 

76 

70 

64 

59 

63 

68 

69 

71 

63 

67 

74 

73 

76 

73 

79 

77 

74 

70 

70 

72.5 

WALDRON 

MAX 

101 

103 

100 

100 

100 

101 

100 

98 

99 

9ft 

97 

100 

96 

88 

90 

93 

99 

97 

91 

94 

95 

100 

102 

104 

10ft 

108 

102 

107 

102 

90 

95 

98.4 

MIN 

71 

69 

70 

67 

65 

69 

69 

69 

68 

71 

73 

71 

73 

62 

55 

52 

57 

60 

66 

67 

57 

58 

66 

67 

74 

70 

73 

70 

73 

71 

57 

66.5 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 

97 

96 

97 

97 

97 

97 

92 

95 

98 

33 

92 

97 

90 

80 

84 

66 

96 

91 

79 

75 

86 

92 

96 

69 

98 

91 

94 

103 

85 

90 

86 

91.4 

MIN 

73 

75 

73 

7ft 

71 

74 

7ft 

70 

71 

71 

69 

72 

69 

60 

54 

55 

62 

66 

68 

59 

54 

59 

63 

72 

75 

73 

71 

73 

73 

67 

61 

67.6 

WARREN 

MAX 

97 

95 

97 

97 

95 

97 

99 

96 

95 

93 

93 

93 

94 

86 

84 

86 

93 

92 

93 

86 

90 

96 

94 

99 

97 

105 

99 

104 

9ft 

82 

86 

93.9 

MIN 

71 

73 

70 

71 

68 

72 

73 

73 

70 

72 

72 

75 

76 

70 

56 

53 

55 

59 

60 

70 

65 

66 

70 

72 

74 

72 

77 

74 

75 

70 

65 

69.0 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

97 

96 

96 

96 

97 

96 

97 

95 

96 

92 

93 

91 

89 

86 

83 

65 

86 

90 

88 

77 

86 

91 

95 

95 

9ft 

96 

97 

97 

95 

35 

37 

91.9 

MIN 

73 

76 

70 

73 

72 

74 

76 

72 

68 

70 

71 

73 

74 

63 

56 

55 

56 

60 

68 

67 

63 

65 

65 

74 

76 

71 

75 

76 

73 

73 

60 

69.0 

WHITE  ROCK 

MAX 

92 

93 

93 

92 

93 

95 

9ft 

92 

94 

89 

88 

92 

86 

79 

81 

64 

90 

89 

83 

85 

86 

91 

95 

91 

98 

100 

95 

99 

93 

85 

38 

90.  5 

MIN 

71 

7ft 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

7ft 

67 

69 

72 

71 

60 

58 

61 

71 

69 

63 

61 

59 

65 

71 

66 

76 

73 

70 

75 

66 

67 

6ft 

68.5 

WYNNE 

MAX 

99 

98 

98 

100 

100 

96 

99 

97 

96 

9ft 

95 

96 

91 

89 

84 

86 

92 

94 

81 

76 

87 

91 

97 

96 

92 

98 

99 

102 

95 

68 

69 

93.5 

MIN 

72 

75 

68 

78 

68 

71 

76 

71 

70 

68 

7ft 

75 

74 

64 

52 

53 

56 

59 

64 

66 

62 

64 

65 

74 

77 

74 

73 

76 

73 

73 

60 

68.6 

See  Relereace  Notes  Following  SUtlon  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST  1963 


Day  of  month 


Statioo 

1  

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

UARREN 

1.  INCHES 

MAX 

91 

91 

90 

92 

91 

91 

91 

89 

89 

87 

88 

88 

86 

87 

86 

85 

86 

89 

84 

83 

85 

87 

85 

87 

87 

89 

85 

88 

87 

83 

84 

87.' 

MIN 

80 

81 

83 

84 

8A 

85 

80 

83 

84 

80 

8A 

84 

83 

83 

79 

78 

78 

78 

82 

79 

80 

79 

80 

81 

81 

83 

83 

83 

81 

82 

81 

81 .! 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

3LA<ELV  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.20 

.  22 

.  26 

.  25 

.  23 

.  26 

.  20 

.  10 

.  15 

.  24 

.  11 

.  11 

.21 

.  18 

.28 

.  23 

.  20 

.  18 

.  23 

.  05 

.  16 

.21 

.  18 

.  27 

.  22 

.  22 

.  23 

.  1 1 

.21 

.  11 

.09 

5.90 

WIND 

19 

18 

19 

21 

19 

24 

17 

26 

20 

18 

20 

18 

29 

38 

39 

29 

23 

18 

25 

15 

34 

19 

20 

23 

17 

19 

23 

7 

24 

29 

17 

687 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.25 

.22 

.28 

.  15 

.37 

.26 

.22 

.46 

.26 

.30 

.  13 

.  19 

.28 

.23 

.32 

.29 

.26 

.23 

.29 

.  15 

.16 

.  12 

.  19 

.46 

.06 

.36 

.24 

.24 

.39 

.25 

.09 

7.70 

WIND 

19 

11 

11 

15 

12 

9 

18 

23 

16 

17 

20 

30 

51 

40 

25 

19 

19 

17 

21 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

409 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.22 

.23 

.22 

.  27 

.26 

.30 

.26 

.20 

.28 

.28 

.  11 

.24 

.28 

.22 

.20 

.22 

.24 

.24 

.  14 

.  10 

.  17 

.22 

.25 

.28 

.08 

.28 

.  18 

.22 

.29 

.07 

.27 

6.  82 

WIND 

8 

13 

11 

8 

12 

14 

10 

2 

14 

15 

12 

18 

16 

9 

12 

9 

6 

8 

8 

10 

20 

13 

9 

16 

4 

18 

B  352 

MAX 

100 

99 

101 

102 

102 

100 

98 

96 

100 

105 

89 

104 

101 

100 

91 

98 

99 

102 

97 

89 

95 

99 

101 

96 

83 

95 

90 

98 

95 

82 

92 

96.7 

MIN 

74 

76 

74 

75 

75 

73 

74 

74 

73 

74 

63 

71 

73 

67 

62 

62 

63 

66 

63 

66 

63 

62 

65 

69 

72 

74 

73 

73 

73 

70 

65 

69.6 

'.ARROWS  DAM 

EVAP 

.22 

.25 

.20 

.22 

.22 

.  19 

.25 

.17 

.20 

.23 

.  16 

.08 

.26 

.  14 

.24 

.22 

.23 

.21 

.24 

.  11 

.22 

.30 

.  15 

.30 

.24 

.20 

.30 

.31 

.29 

.  17 

.21 

6.  73 

WIND 

14 

8 

7 

10 

11 

9 

12 

21 

11 

13 

9 

13 

27 

24 

21 

14 

15 

14 

19 

20 

20 

22 

19 

15 

19 

17 

22 

21 

28 

27 

11 

513 

MAX 

90 

95 

104 

101 

101 

100 

100 

94 

97 

99 

95 

95 

96 

92 

93 

92 

93 

95 

92 

65 

92 

94 

95 

100 

105 

97 

96 

99 

96 

83 

95.  6 

MIN 

78 

80 

75 

74 

72 

73 

76 

71 

72 

74 

76 

74 

74 

70 

66 

62 

62 

64 

65 

62 

67 

66 

67 

79 

82 

78 

74 

75 

75 

69 

71.7 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.26 

.  19 

.27 

.29 

.32 

.21 

.21 

.22 

.  19 

.  19 

.22 

.22 

.  14 

.26 

.25 

.14 

.23 

.23 

.40 

.53 

.32 

.23 

.30 

.  15 

.  17 

.  22 

.25 

.29 

.21 

.  16 

.  19 

7.46 

WIND 

6 

3 

4 

2 

11 

4 

3 

6 

4 

3 

11 

6 

4 

15 

7 

4 

3 

4 

3 

9 

10 

1 

13 

3 

7 

7 

7 

8 

22 

16 

8 

214 

MAX 

106 

108 

108 

106 

107 

106 

101 

103 

102 

96 

104 

102 

89 

87 

97 

99 

97 

91 

97 

98 

100 

104 

95 

103 

104 

103 

102 

99 

91 

94 

100.0 

MIN 

80 

80 

79 

76 

75 

78 

78 

76 

76 

76 

80 

79 

72 

70 

67 

69 

73 

73 

73 

66 

68 

72 

75 

77 

77 

75 

78 

75 

76 

71 

74.7 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.22 

.25 

.29 

.29 

.25 

.25 

.29 

.30 

.30 

.28 

.21 

.  12 

.31 

.29 

.29 

.25 

.22 

.23 

.  27 

.  19 

.  12 

.20 

.24 

.22 

.19 

.  16 

.23 

.  17 

.30 

.09 

.  15 

7.17 

WIND 

24 

24 

33 

25 

21 

21 

34 

44 

31 

27 

31 

26 

94 

88 

56 

36 

21 

23 

44 

58 

37 

16 

17 

44 

31 

25 

25 

34 

57 

30 

30 

1107 

MAX 

106 

110 

107 

105 

106 

108 

107 

104 

103 

105 

101 

97 

102 

96 

92 

93 

98 

97 

94 

89 

83 

96 

96 

99 

99 

96 

104 

93 

102 

84 

90 

98.8 

MIN 

74 

76 

76 

79 

79 

80 

80 

79 

79 

76 

78 

80 

77 

72 

63 

63 

65 

67 

72 

72 

69 

68 

72 

75 

76 

78 

78 

77 

77 

75 

68 

74.3 

WARREN 

EVAP 

.  17 

.22 

.26 

.25 

.  19 

.22 

.20 

.22 

.  17 

.07 

.18 

.23 

.26 

.09 

.21 

.23 

.24 

.20 

.  19 

.  11 

.22 

.  16 

.  15 

.  12 

.20 

.28 

.21 

.  14 

.  16 

.22 

.  17 

5.94 

WIND 

16 

4 

9 

5 

4 

4 

8 

8 

6 

3 

12 

14 

42 

24 

10 

6 

5 

10 

13 

19 

4 

4 

5 

15 

14 

6 

5 

7 

10 

1 

2 

297 

MAX 

100 

106 

104 

108 

107 

100 

106 

105 

108 

106 

103 

98 

99 

94 

96 

95 

102 

98 

96 

93 

87 

96 

99 

101 

106 

97 

103 

101 

108 

103 

83 

100.3 

MIN 

73 

77 

77 

77 

76 

75 

76 

77 

74 

67 

68 

76 

75 

75 

65 

63 

56 

64 

61 

70 

71 

71 

73 

68 

68 

75 

76 

70 

59 

68 

71 

71.0 

MAX  AND  MIN   IN  DAILV  EVAPORATION  TABLE   REFER  TO  EXTREMES  OF   TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE   24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  b. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  piecipitahon 

1  Percent  of  1 

£  a 
3  _2 

2  3 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

6i00  AM 
CST 

NOON 
CST 

X 
0. 

O  l/i 

o  u 

Trace 

.01-09 

,10-.49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

ENE 

18 

5.9 

17 

W 

25+ 

80 

91 

53 

49 

1 

2 

3 

0 

0 

0 

6 

75 

4.8 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

WSW 

14 

5.9 

23 

W 

10 

87 

93 

67 

60 

7 

3 

2 

0 

0 

0 

12 

73 

5.0 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

NE 

14 

7.6 

77 

89 

55 

53 

1 

2 

1 

1 

0 

1 

6 

See  reference  note*  following  Statton  Index. 
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STATION  INDEX 


O  I  n  1 1 V  li 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

. —  

g  COUNTY 

'  

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

PRECtP. 

SPECIAL 

ABBOTT 

0006 

SCOTT 

1 

35  04 

94  12 

62  4< 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038  BAXTER 

1 

36  20 

92  23 

800 

0064 

LAWRENCE 

■ 

35  5* 

91  05 

256 

71 

c 

Ruby  b.  owens 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

504&  STONE 

35  51 

92  05 

768 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

MULBERRY   6  NNE 

5072!  FRANKLIN 

; 

35  34 

854 

RESA    T.  SUAIM 

5  1 1  Ol  PIKE 

3 

34  09 

ALTA   F.  GARNER 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

51 12  HOWARD 

34  00 

285 

OWEN   b.  HENDRU 

NASHVILLE  SCS 

5114|  HOWARD 

33  57 

400 

HObART  WATTS 

5158  HOWARD 

: 

34  07 

: 

JOHN   A.  JONtS 

5160  CRAWFORO 

35  38 

200 

TULMAN  £.  LAWRENCE 

NEWHOPE   3  E 

51741  PIKE 

: 

34  14 

650 

145 

JOHN   W.  IRAMMELL 

NEWPOR  T 

516a  JACKSON 

35  36 

ASHDOWN 

0286 

LITTLE  RIVER 

94  OS 

329 

4P 

SW  OAS  AND  ELECTRIC  CO 

NIMROD  DAM 

5Z00  PERRY 

: 

34  57 

93  10 

460 

0300 

34  19 

93  58 

960 

71 

PAULINE   A  PINKERTON 

522B{  BAXTER 

36  15 

92  15 

426 

WOODRUFF 

21B 

CECIL  WILLIS 

5354  WASHINGTON 

: 

35  48 

6P 

b( 

UNIVERSIIr   OF  ARKANSAS 

5358.  MONTGOMERY 

J  34  38 

t  NDEPENDENCE 

571 

5P 

UNIVEftSITT   OF  ARKANSAS 

5376  HOWARD 

4  33  46 

BATESVILL6  L  AND  D  NO  1 

INDEPENDENCE 

277 

5P 

HELEN  GARRISON 

OSCEOLA  2  NNW 

5480  MISSISSIPPI 

2  35  44 

BEAVER  DAM 

CARROLL 

1136 

7A 

72 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENSV ItLE 

5498  SALINE 

y,  34  37 

250 

MARVIN  MORRISON 

5508  FRANKLIN 

35  29 

BEECH  GROVE 

298 

BA 

B.  8.  HAMMOND 

5514I  JOHNSON 

: 

35  38 

BEEDEVl LLE 

JACKSON 

221 

paragoulo  radio  kdrs 

5562  GREENE 

5  36  03 

276 

BENTON 

0582 

34  33 

92  37 

285 

5P 

ETTA  C.  euHKS 

5576  LOGAN 

1 

35  18 

93  43 

410 

0586 

BENTON 

1 

36  22 

94  13 

115C 

7^ 

EARLE  L*  bROWNE 

PARIS   4  WSW 

5577  LOGAN 

1 

35  16 

93  48 

CARROLL 

DAVID  L.  SIIOhAM 

PARKIN  2  W 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  S3W,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Uonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65* F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 
Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 


Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation**  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  a  re  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  tine  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station   Index  the  letters  C,   H,    and  J  in   the  "Special"  column  under   the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate   the  following: 

C      Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground**  Table.     Omission  of  data   in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J      "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed   in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    the  reference   indicates   that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent   the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS       This  entry   in   time  of  observation  column   in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes  total   for  previous  month . 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office,   Washington,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretaiy 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,  Ciiel 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 


ASHEVILLE:  1963 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1953 


Temperature 

Preclpltotlon 

Station 

?  1 

<  i 

f  i 

\  ^ 

<  i 

i 
< 

"3 

e  J 

I 

S 

X 

9 

1 

1 
1 
-• 

o 

% 
1 

No.  of  Day. 

_ 
1 

.1 

II 

I  i 
r  s 

a  ih 

1 

J 

Snow,  SItet 

No,  of  Ooy» 

Mo<. 

MIn. 

J 

J  1 

1 

1 

i 
J 

t 
i 

% 

J 
t 

8 

S  t 

si 

S  » 

si 

■'i 

'I 

NORTHWFST 

BEAVER  DAM 

86,^ 

58.0 

72.2 

95 

3 

12 

0 

0 

0 

1,9!) 

1  28 

,0 

0 

5 

1 

1 

BENTONVILLE 

8  3.7 

59.7 

71.7 

93 

2 

\  2 

5 

0 

0 

0 

2.41 

I93 

13 

,0 

0 

7 

2 

0 

EUREKA  SPRINGS 

85»  1 

57,2 

7  1.2 

-  1,0 

97 

2 

38 

30 

4 

0 

0 

0 

1,72 

-  2.63 

1,56 

7 

,0 

0 

2 

1 

1 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

e'..2 

57,8 

71.0 

96 

2 

35 

30 

23 

9 

0 

0 

0 

1,61 

,44 

4 

,0 

0 

4 

0 

0 

FAYETTEV ILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

87.3 

56.9 

72.1 

0,5 

97 

2 

33 

30 

17 

- 

Q 

1,13 

-  3.39 

,29 

13 

,0 

0 

4 

0 

0 

HARRISON 

85. <i 

58.4 

71.9 

0.9 

97 

2 

36 

30 

16 

1.75 

,62 

13 

,  0 

0 

4 

1 

0 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

82.7 

60.7 

71.7 

93 

2 

45 

30 

17 

1,73 

,87 

7 

,  0 

0 

4 

1 

0 

LEAD  HILL 

85. <• 

58.4 

71.9 

0.6 

97 

2 

38 

30 

19 

9 

0 

0 

0 

1,50 

•  1.73 

1,20 

,  0 

0 

2 

1 

1 

ROGERS 

85.8 

61.0 

73,4 

1.9 

93 

9* 

40 

30 

6 

8 

0 

0 

0 

2,69 

—  1,95 

1,23 

1  3 

.  0 

0 

4 

2 

2 

SILOAM  SPRINGS 

85.3 

60.9 

7  3,1 

94 

2 

38 

30 

9 

0 

0 

0 

88 

,49 

.0 

0 

6 

0 

0 

DIVISION  01 

72,0 

.7 

1.84 

-  2.11 

,0 

NORTH  CENTRAL 

GILBERT 

87.3 

54.3 

70.8 

97 

2 

34 

30 

25 

I  1 

0 

0 

0 

.86 

,51 

7 

,0 

0 

3 

0 

GREER5  FERRV  DAM 

85.0 

61.5 

73.3 

96 

3 

44 

30 

10 

1 1 

0 

2,75 

1.81 

7 

,0 

0 

5 

1 

1 

MAMMOTH  SPRING 

85.9 

56.4 

71.2 

0.2 

97 

3« 

34 

30 

21 

1  1 

0 

1,61 

.85 

12 

,0 

0 

3 

0 

MARSHALL 

84.1 

59.0 

71.6 

93 

2 

38 

30 

13 

0 

.94 

.66 

8 

,  0 

0 

2 

0 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

86.7 

59.9 

73.3 

1.3 

96 

2 

44 

30 

9 

12 

0 

0 

0 

1,89 

-   1  ,05 

1.50 

7 

,  0 

0 

2 

1 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 

64.8 

58,5 

71,7 

96 

3 

36 

}^ 

19 

0 

° 

2,29 

1.83 

.0 

0 

2 

1 

1 

MOUNTAIN  VIEW  2  E5E 

DIVISION  02 

72 

,6 

1,72 

-  1,25 

.0 

NORTHEAST 

BALD  KNOB 

85.0 

60.3 

98 

3 

0 

0 

1,50 

.  *7 

7 

,0 

0 

5 

0 

0 

BATE5VILLE  LIVESTOCK 

87.0m 

59.1 

73,  IM 

99 

2 

13 

0 

0 

0 

1.60 

.84 

7 

,0 

0 

2 

2 

0 

BATESVILLE  L  AND  D  NO.l 

86.2 

57.8 

7  2,0 

97 

2 

35 

30 

18 

13 

0 

0 

0 

1,76 

-  1,47 

.79 

6 

,0 

0 

4 

1 

0 

Blytheville 

CORNING 

83.4 

59,1 

71,3 

-  1,4 

94 

10» 

39 

30 

17 

6 

0 

0 

0 

1,33 

-  1,60 

,62 

13 

.0 

0 

4 

1 

0 

JONESBORO 

8  5.8 

62.9 

74  4 

0,7 

95 

10. 

47 

30 

11 

0 

0 

0 

,40 

-  2.70 

,19 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

KEISER 

85.4 

59,6 

72,5 

96 

3 

40 

30 

13 

12 

0 

0 

0 

.07 

.05 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARKED  TREE 

84.3 

60.3 

72,3 

-  0,5 

94 

3 

44 

25 

8 

0 

0 

0 

.51 

-  2,52 

,14 

29. 

.0 

0 

3 

0 

0 

NEWPORT 

65.2 

62.6 

73.9 

0.0 

96 

3 

44 

30 

6 

1 1 

0 

0 

0 

.54 

•  2,33 

,  10 

6. 

.0 

0 

2 

0 

0 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

64.8 

61,0 

72.9 

95 

3 

46 

30. 

11 

9 

0 

0 

0 

1,19 

,53 

4 

,0 

0 

2 

1 

0 

POCAHONTAS  I 

83.1 

59.5 

71,3 

-  1.7 

94 

3 

41 

25 

11 

7 

0 

0 

0 

,74 

-  2,00 

,27 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

SE  ARCY 

65.7 

62.9 

74,3 

-  0.2 

100 

3 

30. 

12 

0 

0 

0 

3,56 

,69 

1,72 

4 

,0 

0 

5 

3 

1 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

8  3.3 

59,9 

71,6 

94 

3* 

40 

30 

16 

5 

0 

0 

0 

1.  15 

.75 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION  03 

72,7 

,4 

1,20 

-  1.74 

.0 

l«EST  CENTRAL 

BOONEV I LLE 

88.8 

61,1 

75,0 

0.0 

102 

2 

36 

14 

0 

0 

0 

3,21 

-  ,16 

1,54 

12 

.0 

0 

3 

2 

2 

CLARKSVILLE 

62,5 

100 

2 

3  8 

in 
^ 

1 1 

0 

0 

0 

2.01 

1.36 

4 

.0 

0 

3 

1 

I 

DAROANELLE 

87*  I 

73*8 

-  1.5 

97 

2 

30 

12 

0 

0 

0 

1.06 

-  1,90 

,50 

4 

.0 

0 

3 

I 

0 

OFVILS  KNOB 

78. 9M 

61  .OM 

70, OM 

92 

2 

49 

29 

12 

2 

0 

0 

0 

3,03 

1,51 

4 

,0 

0 

4 

3 

1 

FORT   SMITH  WB   AIRPORT  //R 

86.8 

62,5 

74,7 

•  0.2 

loo 

3 

40 

30 

10 

11 

0 

0 

0 

1  ,90 

-  1,74 

1,30 

1  1 

.0 

0 

2 

1 

1 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

«  *  r 

59,6 

72,9 

97 

2 

36 

30 

12 

0 

0 

0 

2,47 

1,38 

4 

,0 

0 

5 

2 

1 

64.1 

62.3 

7  3,2 

-  0.9 

95 

3 

43 

30 

8 

0 

0 

0 

2,57 

-  1,57 

1,85 

6 

.0 

Q 

3 

I 

I 

MOUNT  MAGAZINE 

60,2 

69,8 

93 

2 

49 

30. 

1  7 

2 

0 

0 

0 

1.68 

,89 

12 

.0 

0 

3 

2 

0 

OZARK 

86.1 

64,0 

75,1 

0.2 

100 

3 

43 

30 

5 

1  1 

0 

0 

0 

2,96 

_ 

,91 

.  0 

PARI  S 

88.4 

61,1 

74,8 

101 

3 

38 

30 

7 

13 

0 

0 

0 

2,66 

1,28 

12 

,0 

0 

5 

2 

1 

Pf LSOR 

RUSSELLVILLE 

66.8 

62,1 

74,5 

96 

10« 

39 

30 

7 

10 

0 

0 

0 

1.41 

.74 

4 

.0 

0 

3 

1 

0 

SUBIACO 

65.9 

62.1 

74,0 

-  1.1 

96 

3« 

44 

30 

4 

U 

0 

0 

0 

2.30 

-  1,12 

.91 

12 

.0 

0 

4 

2 

0 

waldron 

89.0 

60,6 

74,9 

102 

3 

37 

30 

5 

17 

0 

0 

0 

2,57 

1,21 

12 

,0 

0 

3 

2 

I 

WH I T  E  ROCK 

80.4 

61,6 

71.0 

92 

2 

50 

30 

1 1 

4 

0 

0 

0 

3,99 

2.60 

4 

,0 

0 

4 

2 

2 

U  I  V  1  3  I  \jr*  \JH 

73  5 

-  .1 

2,42 

•  1,12 

.0 

CENTRAL 

Alum  fork 

87  7 
• 

75.1 

98 

3* 

4 1 

30 

0 

14 

0 

0 

0 

,  86 

,40 

28 

,0 

0 

2 

0 

0 

bfn  ton 

98 

3 

40 

30 

6 

12 

0 

0 

0 

1,60 

,70 

8 

,0 

0 

4 

1 

0 

87  0 

61,4 

74*2 

99 

4 

4 1 

30 

8 

14 

0 

0 

0 

.87 

,38 

28 

,0 

0 

3 

0 

0 

Conway 

87.4 

61,1 

74.3 

-  1.0 

97 

3* 

38 

30 

7 

13 

0 

0 

0 

1.73 

-  1,53 

.98 

7 

,  0 

0 

4 

I 

0 

Greenbrier 

85.9 

59.8 

72.9 

99 

3 

36 

30 

10 

11 

0 

0 

0 

3.20 

1,*7 

7 

.0 

0 

6 

3 

1 

88  0 

63  6 

75  9 

-  0.4 

97 

10. 

30 

1 

16 

0 

0 

0 

1,16 

-  2,67 

.32 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

LEOLA 

84.7 

61,4 

73!l 

96 

3 

38 

30 

14 

12 

0 

0 

0 

1.37 

.  74 

g 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

86.6 

62.8 

74,7 

0.4 

102 

3 

44 

30 

4 

12 

0 

0 

0 

1.81 

-  1,42 

.80 

7 

.0 

0 

4 

2 

0 

MALVERN 

86.1 

61.3 

73,7 

95 

11. 

40 

30 

5 

1  1 

0 

0 

0 

,81 

1 2 

.0 

0 

5 

1 
1 

0 

MCRRILTON 

87.7 

62,2 

75.0 

0.6 

99 

3. 

45 

30 

3 

14 

0 

0 

0 

U22 

-  1.79 

,54 

3 

.0 

0 

3 

0 

NIMROD  DAM 

88.0 

60,3 

74,2 

100 

3 

41 

30 

6 

14 

0 

0 

0 

I. 01 

,32 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

DCOOV\/Tl  1  C 
rtKKTV ILLt 

88.8 

61,2 

75.0 

1  ,  5 

102 

3 

39 

30 

6 

13 

0 

0 

0 

1.22 

-  2  10 

,0 

0 

3 

1 

0 

Sheridan  tower 

85.7 

62.2 

74.0 

100 

3 

43 

30 

7 

11 

0 

0 

0 

2,20 

1,66 

7 

,0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION  05 

74.3 

.0 

1,52 

-  1,81 

.0 

east  central 

ARKANSAS  POST 

85.9 

62.2 

74.1 

96 

3 

38 

30 

8 

11 

0 

0 

0 

.96 

,60 

7 

•  0 

0 

2 

1 

0 

bpinkley 

85.0 

60.5 

72.8 

-  1,3 

97 

3 

41 

30 

13 

10 

0 

0 

0 

3.14 

1,80 

4 

.0 

0 

3 

2 

1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1963 


Station 

Temp«rature 

Prsclpltatlon 

.1 

?i 

5i 

H 

is 

• 

< 

Departure 
From  Normal 

J 

f 

1 

s 

i 

t 

& 

t 

f 
o 

! 
P 

a 

No.  of  Day, 

0 

S 

t  I 

II 

s 
1 
J 

Snow,  SiMt 

No.  ot  Day* 

Max. 

MIn. 

— 
£ 

0 

Is 

• 

1 

i 

o 

t 

1 

i 

o 

1 

8 

>  t 

i  t 
.  s 
St 

.'1 

Sli 

»i 

DES  ARC 

85.6 

62.5 

74.1 

101 

3 

41 

30 

7 

1  1 

0 

0 

0 

2.26 

.73 

4 

.0 

0 

5 

2 

0 

HELENA 

85.0 

61,4 

73.2 

_   J  ^  9 

94 

4 

44 

30 

13 

8 

0 

0 

0 

1.60 

1.35 

1.03 

4 

.0 

0 

2 

2 

1 

KEO 

82.8 

62.2 

72.5 

94 

3 

44 

30 

7 

1,57 

1.03 

7 

.0 

0 

3 

1 

1 

MAR  I  ANNA  2  5 

85.0 

61,2 

73.1 

-  0,7 

95 

3 

39 

30 

9 

2,29 

- 

,60 

1.63 

4 

.0 

0 

4 

1 

1 

SAINT  CHARLES 

86.  IH 

62, OM 

74.  IM 

98 

4 

45 

30 

8 

1,63 

.76 

13 

.0 

0 

3 

2 

0 

STUTTOART 

86.1 

64  ,  6 

75.5 

0,0 

101 

3 

47 

30 

3 

10 

0 

0 

0 

,40 

1.26 

8 

.0 

0 

3 

2 

2 

STUTTGART   9  ESE 

8*. 6 

60,8 

72.7 

97 

42 

1 0 

5 

0 

0 

0 

1,80 

.0 

0 

3 

3 

2 

WEST  MEMPHIS 

8«.8 

62,5 

7  3  7 

95 

3 

42 

30 

^ 

^ 

^ 

P  ^0 
2,6 

1,74 

.0 

0 

5 

1 

I 

WYNNE 

DIVISION  06 

73.6 

-  .6 

2,24 

- 

.79 

,  0 

SOUTHWEST 

ASHDOWN 

89.5 

62,2 

75.9 

98 

1 1 

40 

30 

5 

16 

0 

0 

0 

30 

18 

1  7 

,0 

0 

2 

0 

0 

DE  QUEEN 

87.4 

62.6 

75.1 

97 

lU 

40 

30 

5 

12 

0 

0 

0 

,69 

,49 

13 

,0 

0 

2 

0 

0 

DlERKS 

ST,'- 

60.6 

74.0 

97 

3 

38 

30 

5 

13 

0 

0 

0 

2.68 

1.54 

8 

,0 

0 

3 

I 
I 

HOPE   3  NE 

86.3 

62.2 

74.3 

-  1.3 

97 

3 

42 

30 

5 

1  1 

^ 

Q 

Q 

2,57 

,36 

2.15 

8 

.0 

0 

3 

MOUNT  IDA 

86.7 

60,4 

73.6 

0.9 

99 

3 

38 

30 

9 

1 3 

° 

Q 

3,35 

- 

,47 

2.11 

8 

.0 

0 

5 

1 

I 

NARROWS  DAM 

87.3 

61.0 

74.2 

97 

4 

39 

30 

6 

1 3 

Q 

1,47 

,97 

8 

,  0 

0 

3 

0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

86.2 

62,3 

74.3 

9  7 

3  0 

2 

9 

0 

0 

0 

^  *  e  ft 

.  0 

0 

3 

1 

OKAY 

87.7 

64.3 

76.0 

-  0.2 

97 

11, 

42 

3  0 

14 

0 

0 

0 

^*ft6 

2.55 

,50 

,0 

0 

3 

0 

STAMPS 

85.* 

63.8 

74,6 

98 

3 

3  0 

2 

0 

^ 

^ 

7*R3 

,0 

0 

7 

} 

1 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

86.3 

65,8 

76,1 

-  0,4 

4  7 

30 

2 

in 

° 

* 

_ 

2.16 

^  *40 

* 

1  7 

,0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION  07 

74.8 

,0 

1,76 

_ 

1,79 

,0 

SOUTH  CENTRAL 

ARKADELPHIA 

86.2 

64,  1 

75.2 

96 

3 

44 

30 

3 

9 

0 

0 

0 

1.41 

1  9^ 

,67 

7 

.0 

0 

3 

2 

0 

CAMDEN  I 

87.0 

63.9 

75.5 

0,0 

97 

3 

42 

30 

5 

14 

0 

0 

0 

2,39 

1,06 

6 

,0 

0 

6 

2 

I 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

84.7 

63.4 

74.1 

-  2,5 

96 

3 

43 

30 

8 

1 1 

2,76 

,68 

7 

,0 

0 

7 

2 

0 

FORDYCE  6  W 

67.9 

62.  1 

75,0 

100 

10. 

42 

30 

5 

1 5 

Q 

Q 

1,47 

.65 

9 

,0 

0 

3 

1 

0 

MAGNOLIA   3  N 

85.7 

61,8 

73,8 

•  2.9 

97 

3 

44 

30 

5 

9 

_ 

0 

0 

2,01 

,40 

.77 

8 

,  0 

0 

6 

2 

0 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

85.6 

62,5 

74,  1 

97 

6 

42 

30 

7 

11 

0 

0 

0 

3,75 

1  48 

6 

1 

PRESCOTT 

85.6 

65,0 

75,3 

•  1.1 

101 

3 

48 

30 

3 

13 

0 

0 

0 

1,36 

1,86 

7 

*« 
*  0 

0 

1 

0 

SPARKMAN   3  WSW 

M 

57,  6M 

M 

42 

30 

^ 

Q 

0 

•  36 

,36 

7 

,0 

0 

1 

0 

0 

WARREN 

86.0 

63,1 

74,6 

-  1.7 

97 

3 

43 

30 

12 

Q 

Q 

1,31 

67 

1 3 

,0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION  08 

74,7 

-  1.2 

1,87 

1,16 

.  0 

SOUTHEAST 

CROSSETT  7  S 

86.0 

6  3,7 

74,9 

-  1.0 

97 

3 

45 

30 

14 

0 

0 

0 

1.55 

1,34 

6  3 

1 4 

.0 

0 

6 

I 

0 

CUMMINS  FARM 

84.0 

59,7 

71.9 

94 

11. 

39 

30 

11 

8 

0 

0 

0 

.69 

,40 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

DERMOTT  3  NE 

84.4 

61,2 

72.8 

97 

3 

40 

30 

10 

10 

0 

0 

0 

.68 

,21 

13 

.0 

0 

4 

0 

0 

DUMAS 

86.2 

61,6 

74.0 

-  1.9 

96 

3 

43 

30 

4 

15 

0 

0 

0 

.67 

2,41 

,26 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

EUOORA 

86.6 

64,4 

75.6 

98 

11* 

45 

30 

4 

13 

0 

0 

0 

1.14 

,47 

4 

,0 

0 

4 

0 

0 

MONTICELLO  3  S 

84  .  6M 

62,  IM 

73. 4M 

95 

12. 

38 

30 

8 

10 

0 

0 

0 

.95 

,62 

14 

,0 

0 

2 

0 

PINE  BLUFF 

85.6 

64,2 

74.9 

-  2.0 

97 

3 

47 

30 

4 

10 

0 

0 

0 

1  .99 

1,11 

1.41 

8 

.0 

0 

3 

1 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

64.7 

64,1 

74.4 

98 

3 

46 

30 

4 

9 

0 

0 

0 

1.56 

1,52 

7 

,0 

0 

1 

1 

PORTLAND 

83,6 

61,8 

72.7 

-  2.5 

97 

4 

48 

30 

6 

8 

0 

0 

0 

1.47 

1.42 

1,05 

16 

,0 

0 

3 

1 

ROHWER  2  NNE 

84.5 

61,9 

73.2 

95 

3 

40 

30 

8 

9 

0 

0 

0 

2.16 

1.55 

12 

,0 

0 

4 

1 

DIVISION  09 

73,8 

.  1,8 

1.29 

1.78 

,0 

Buginnin;^  with  tiii^  ib^ue  thi.'  Dail^  Precipitation  Table,  Daily  Temperature  Table,  Snowfall  and  Snow  on  Ground  Table, 
and  Evaporation  and  Wind  Table  will  be  arranged  by  Division  in  the  same  order  as  the  Climatological  Data  Table. 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:         102*  on  the  3+  at  4  stations 

Lowest  Temperature:         33°  on  the  30th  at  Gravette 

Greatest  Total  Precipitation:       4.  02  inches  at  Clarendon 

Least  Total  Precipitation:        0.07  inch  at  Keiser  and  at  Osceola  2  NNVV 

Greatest  One-Day  Precipitation:      2.  60  inches  on  the  4th  at  White  Rock 


Sm  Mmnnm  Net««  Fottowtn^  Station  Indtx 

-   109  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  Month 

12  3 

 1  1  

4  j 

5  1 

6 

7 

8 

9 

10  1 

''^ 

16  1 

17  [ 

18 

19  j  20  1  21 

22  [  23  j  24 

25  1 

26  j 

27 

28  1  29  1  30 

NORTHWEST 

BEAVER  0AM 

.10 

•  15 

1.28 

.21 

•  21 

T 

.20 

BENTONVILLE 

•  12 

.18 

.59 

.24 

•  IS 

•  93 

BERBVVILUE  *  Nw 

2.62 

1.  72 

.56 

.22 

•  25 

1.77 

.20 

.65 

.20 

,50 

EUBEKA  SPRINGS 

1.72 

1.56 

T 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

1  >6l 

•  '.'. 

.31 

.43 

.07 

.36 

T 

T 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

•  29 

.08 

QRAvETTE 

1.13 

.26 

.07 

GftEEN  FOREST  ^  ESE 

.18 

HARRISON 

1.75 

.08 

,49 

*  38 

•  62 

HARRlSOi\  FAA  airport 

.19 

.87 

.38 

T 

.3d  T 

T 

JASPER 

1 .8) 

T^^ 

08 

,89 

06 

.30 

.21 

•  32 

leao  hill 

1.20 

T 

•  2! 

.02 

LURTON 

3.86 

.13 

1.14 

OOELL    3  N 

3.40 

1*50 

*46 

•  03 

1  ^26 

•08  ^02 

ROGERS 

2,6 . 

T 

.11 

T 

1.16 

.02 

1.23 

•  OT 

•  10 

SILQAM  SPRINGS 

,29 

,03; 

.20 

.  16 

T 

•  33 

•  37 

•  01 

NORTH  CENTRAL 

CALICO  flOCK 

•  02 

.02 

.51 

.07 

CLINTON 

.20 

,25 

,73 

.22 

E\/ENING  SHADE   I  NE 

U02 

•  22 

,80 

T 

•  86 

,51 

6BEER5  FERRY  DAM 

2.75 

!o8 

!  12 

.30 

1.81 

.11 

.33 

MAMMOTH  SPRING 

,07 

T 

MAR  Shall 

.9* 

,08 

.13 

.66 

*0' 

T 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  HOME    I  NNW 

1,50 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

2)29 

*06 

.02 

1.83 

T 

X 

MOUNTAIN  VIE*y  2  ESE 

SALEM 

.30 

.38 

SHIRLEY 

.26 

•  13 

.52 

•  09 

.02 

NOPTHEAST 

ALICIA 

2.40 

.05 

.<>3 

.  12 

.OB 

balo  knob 

.33 

.l« 

.20 

.47 

T 

•32 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

1  r 

.61 

•  08 

.84 

J 

J 

.02 

BATESVILLE  L  and  D  "1 

.79 

.35 

•  05 

.0 

SEECM  GROVE 

2.90 

1,35 

.75 

•  63 

•  1  7 

beeoeville 

.31 

.18 

BLACK  ROCK 

1.16 

T 

.68 

.09 

T 

T 

blythEville 

6URDE  TIE 

CORNING 

U33 

• 

.161 

.22 

•  62 

GEOROETO^N 

T 

.65 

•  65 

.50 

.06 

J0NES6Q-JC 

.02 

•  19 

.02 

.03 

111 

•  03 

keiser 

.07 

02 

T 

.87 

',70 

.17 

T 

MARKED  TREE 

.51 

,14 

.03 

a  12 

.on 

•  14 

NFWPDR  T 

.08 

,03 

,10 

.10 

.09 

T 

T 

•  06 

.09 

OSCEOLA  Z  NNw 

.01 

PAR AGOULD  RADIO  KDRS 

,09 

.53 

.07 

,06 

09 

.3] 

.01 

■  04 

pnCAHONTAS  1 

•  74 

•  27 

.08 

.16 

SAINT  FRANCIS 

1.32 

.10 

.05 

•  28 

SEARCY 

1.72 

,15 

.07 

,66 

.05 

.66 

.01 

■  23 

•  01 

WALNUT  RIOGE  FAA  AP 

,  75 

•  12 

.05 

.11 

.06 

•  06 

'AiEST  CENTRAL 

A^SOTT 

2^22 

.80 

•  *2 

ALV 

.07 

,12 

.05 

•  25 

.09  T 

T 

T 

T 

I 

•  29 

•  04 

BIG  FORK 

1.15 

•  00 

.09 

•  06 

BOONt V I LLE 

3  21 

,06 

.01 

1  .54 

•  08 

T 

T 

CLAPKSVILLE 

2.01 

• 

,04 

T 

• 

.02 

.02 

T 

COVE 

,25 

.38 

.05 

OANVILLE 

1 .82 

.55 

.03 

,08 

.42 

.55 

.03 

.02 

•  09 

•  09 

OAftOANELLE 

.04 

T 

,24 

.06 

7 

•  13 

T 

DEVILS  KNOB 

3.03 

.05 

.62 

.0 

,21 

FORT   SMITH  WP  AIRPORT  //R 

1.90 

'08 

.45 

.02 

FORT    SMITH  WATER  PLANT 

1,38 

.21 

T 

•  55 

•  11 

.22 

T 

GRAVELLY 

2*<»5 

.53 

.07 

•  99 

.65 

.05 

.05 

.04 

•  03 

■  04 

GREENWOOD 

•  62 

I  '99 

• 

• 

.02 

.83 

•  20 

•  02 

MENA 

2)57 

1,85 

.03 

*A  t 
• 

.23 

T 

T 

•  04 

J 

MOUNT  MAGAZINE 

•  10 

.55 

.89 

.02 

.03 

■  0« 

T 

MULBERRY  6  NNE 

3*22 
* 

1,87 

,60 

.05; 

,4S 

.29 

NATURAL  DAM 

02ARK 

2.96 

.10 

.76 

T 

' 

OZONE 

3^90 

2)30 

lizo 

.15 

.25 

PARI  5 

1  * 

T  ^32 

•  U 

T 

.20 

.74 

1.2a 

T 

1.52 

1.21 

.31 

PFLSOR 

ratcl iff 

•  37 

.71 

• 

RU55ELLVILLE 

•  30 

74 

03 

•  28 

•  06 

SUBIACO 

T 

>  76 

,  12 

.06 

.09 

.91 

T 

.31 

•  0% 

WALORON 

,43 

.93 

1.21 

T 

T 

T 

WHITE  ROCK 

l.Oi 

.16 

CENTRAL 

ALUM  FQHd. 

.38 

T 

.08 

T 

•  40 

APLIN    1  W 

,63 

.16 

•  27 

BENTON 

.24 

T 

.26 

6LAKELV  MOUNTAIN  0AM 

•  87 

*n6 

T 

*  3  ? 

.21 

.38 

CONWAY 

1.73 

.04 

.96 

.04 

•  01 

.26 

CRYSTAL  VALLEY 

,39 

T 

•  05 

.03 

.28 

DAMASCUS 

,85 

,29 

.10 

,55 

.13 

T 

T 

.13 

GREENBRIER 

.23 

1.47 

10 

.05 

T 

T 

T 

.20 

T 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

* 

" 

.29 

.27 

•  02 

T 

.01 

T 

•  23 

JESSIEVILLE 

U39 

•  10 

.07 

T 

.6S 

LAKE  MAUMELLE 

1.56 

K12 

,22 

T 

.22 

T 

leola 

1.37 

•  74 

•  50 

T 

.02 

.11 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

1.81 

,12 

,80 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.16 

•  09 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

MALVERN 

l.Sl 

,22 

.13 

•  15 

.81 

T 

T 

T 

•  22 

MORRILTON 

1.22 

.54 

,03 

T 

.33 

.04 

•  07 

T 

T 

T 

T 

.17 

•  04 

NIMROD  DAM 

1.01 

.32 

T 

.05 

.15 

.20 

•  03 

T 

•  29 

•  01 

OwENSVILLE 

3,99 

2,26 

T 

.26 

,48 

T 

.22  T 

T 

T 

T 

T 

•  44 

•  33 

PERRYVILLE 

1.22 

.06 

.71 

T 

.13 

T 

T 

T 

.32 

T 

SHERIDAN  TOWER 

2.20 

T 

1.66 

.29 

.12 

•  13 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


Station 

I 

— 1  

3 

.  L- 

5 

6 

7 

1  1 — 

8  9 

10  1  11  1  12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

r 

17 

1 

18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  j  26  I  27 

28  1 

29  j  30 

31 

EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 

96 

.60 

•  23 

•  07 

T 

T 

.03 

,03 

AUGUSTA 

1 

97 

.12 

.09 

,66 

T 

■  72 

T 

,32 

,06 

BRINKLEY 

3 

1« 

•  03 

,05 

,02 

CABOT  ^  Sw 

1 17 

.44 

1.86 

T 

,07 

■  15 

CARLISLE   I  5W 

28 

•  26 

.02 

CLARENDON 

02 

2.28 

.04 

,08 

.43 

,02 

,17 

OES  ARC 

2 

26 

.73 

.68 

,44 

■  20 

■  16 

T 

T 

.05 

HELENA 

1 

60 

.50 

T 

.07 

KEO 

.06 

.10 

,09 

1,03 

•  02 

T 

T 

.27 

MAO  I  SON 

I 

62 

.86 

.23 

,13 

I 

•  05 

T 

.39 

MARIANNA  2  S 

2 

29 

,06 

1.63 

.21 

,23 

.16 

PARKIN  2  M 

1 

08 

■  26 

.33 

.29 

T 

.20 

SAINT  CHARLES 

*i 

■  60 

.21 

•  78 

.04 

STUTT&ART 

8' 

1.23 

■  28 

•  32 

STUTTGART  9  ESE 

^' 

U80 

.60 

1.08 

T 

■  02 

■  03 

HEST  MEMPHIS 

2 

60 

*26 

U74 

.01 

•  11 

.38 

■  10 

WYNNE 

SOUTHWEST 

ANTOINE 

76 

.02 

.74 

ASHOCWN 

30 

,12 

T 

T 

.18 

T 

ATHENS 

3 

21 

■ 

.10 

*?o 

.12 

T 

T 

•  06 

,10 

DAISY   3  E 

ia 

L  ,89 

.22 

T 

•  06 

T 

OE  QUEEN 

69 

■  12 

.08 

.49 

DI ERK5 

68 

.14 

.09 

.54 

.81 

.01 

,09 

T 

FULTON 

1 

11 

T 

■  87 

.03 

T 

•  09 

,43 

GLENWOOO 

3 

78 

,52 

.40 

■  01 

.39 

,46 

T 

HOPE  3  NE 

.12 

.15 

T 

T 

,24 

•  06 

HOPPER 

69 

.25 

i  ,55 

■  25 

•  16 

T 

.30 

,18 

T 

HORATIO 

93 

.08 

.85 

INDEX 

30 

.15 

T 

.05 

■  10 

langlEy 

1 

86 

•  18 

,04 

T 

•  17 

MOUNT  IDA 

.45 

,12 

.06 

.11 

•  2  3 

•  39 

■  03 

NARROWS  DAM 

I 

*^ 

.17 

.97 

•  25 

■  08 

NASHVILLE  PEACH  SUB5TA 

2 

24 

T 

.33 

.65 

•  01 

•  20 

T 

T 

T 

■  05 

T 

T 

NATHAN  4  WN* 

2 

2» 

.67 

.10 

■  37 

T 

■  10 

NEmHOPE  3  E 

I 

60 

.74 

•  60 

.26 

ODEN  2  W 

2 

85 

,25 

.19 

.86 

■  26 

■  12 

,01 

.13 

,03 

OKAY 

86 

T 

■  50 

■  10 

.20 

■  03 

.03 

PINE  RI06E 

STAMPS 

2 

83 

,25 

.26 

.38 

■  21 

.15 

•  14 

,44 

STORY 

1 

■  31 

,49 

•  69 

TEXARKANA  MB  AIRPORT  //R 

57 

•  11 

,03 

T 

•  03 

T 

T 

.40 

T 

T 

SOUTH  CENTRAL 

AMI  TV    3  NE 

2 

10 

T 

.95 

•  10 

T 

T 

,09 

T 

T 

arkadelphia 

I 

41 

,67 

•  64 

.10 

BLUFF   CITY   3  Sw 

I 

47 

,09 

,4C 

•  87 

T 

■  1 1 

9GUGHT0N 

** 

00 

,87 

•  92 

,07 

T 

■  14 

CAMOEN  1 

^ 

39 

.06 

•  66 

.10 

■  ' 

.  0 

■  14 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2 

75 

,24 

,68 

•  37 

•  29 

.39 

.55 

.02 

,21 

FORDYCE  6  w 

I 

47 

T 

,37 

•  65 

T 

•  05 

.35 

T 

■  05 

T 

T 

GURDON 

2 

13 

,03 

■  92 

•  99 

T 

•  04 

T 

.15 

T 

MAGNOLIA   3  N 

2 

01 

,01 

.  1  ^ 

•  77 

•  1 3 

•  12 

.  1 1 

•  6C 

,09 

■  01 

MOhOBAY  LOCK  ANO  DAM  6 

75 

.4E 

•  18 

PRESCOTT 

I 

36 

81 

•  10 

30 

* 

.15 

SPARKMAN   3  WSW 

36 

!36 

TAYLOR 

3 

01 

•  81 

1.02 

■  02 

.30 

■  86 

WARREN 

1 

31 

■  01 

•  05 

,01 

SOUTHEAST 

ARKANSAS  CITY 

1 

It 

T 

T 

•  10 

•  85 

■  03 

.20 

T 

,17 

CROSSETT   7  S 

I 

55 

■  06 

,13 

,19 

•  24 

•  63 

,13 

CUMMINS  FARM 

69 

,29 

•  4C 

OERMOTT 

92 

•  16 

,12 

,11 

OEHMOTT   3  NE 

68 

*  12 

DUMAS 

67 

•  21 

,26 

.16 

T 

T 

,04 

EUDORA 

1 

14 

.47 

.07 

•  10 

,12 

■  38 

HAMBURG 

1 

45 

,02 

,12 

.02 

■  67 

,62 

MONTICELLO  3  S 

95 

.23 

•  06 

■  62 

■  03 

■  01 

,28 

PINE  BLUFF 

1 

99 

•  41 

.30 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

1 

56 

1.52 

I 

T 

T 

■  04 

T 

PORTLAND 

1 

47 

,05 

T 

.15 

.15 

T 

1.09 

I 

,08 

.07 

ROHwER  2  NNE 

2 

16 

■  22 

l.ii 

.11 

.20 

T 

STAR  CITY  2  S 

73 

■  51 

•  12 

T 

■  10 

T 

t 

N  loUowmg  SiaUod  Indax. 
Ill  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
SEBIEMBER  1961 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NORTHWEST 

8EAVEP  DAM 

MAX 
MIN 

92 
S8 

90 
64 

95 
71 

86 
68 

86 
65 

91 

65 

93 
66 

84 

63 

91 
63 

93 
61 

92 
63 

90 
69 

87 

60 

76 
57 

78 
58 

81 
63 

87 
62 

88 
53 

89 
56 

90 
57 

92 
59 

90 
60 

63 
50 

62 
48 

65 

48 

73 
52 

82 
46 

83 
46 

84 
90 

79 
36 

86,4 
98,0 

BENT  ON  V  I L  L  E 

MAX 
MIN 

8S 

93 
67 

84 

70 

85 
69 

88 
65 

91 
64 

81 
66 

90 
63 

92 
65 

91 
64 

88 
68 

85 
65 

75 
59 

75 
56 

79 
55 

84 
64 

85 
63 

86 
56 

67 
56 

89 
58 

89 
73 

60 
62 

79 
52 

81 
53 

80 
51 

78 
52 

80 
48 

62 
50 

70 
93 

75 
38 

83,7 
99,7 

eureka  springs 

MAX 
MIN 

89 
63 

97 
67 

90 
66 

88 
67 

89 
70 

89 
60 

82 
61 

89 
61 

92 
62 

92 
62 

88 
66 

85 
63 

80 
55 

74 
53 

79 
49 

82 
63 

84 
59 

87 
57 

89 
56 

69 
58 

88 
60 

87 
57 

79 
50 

62 
49 

62 
49 

79 
51 

63 
47 

84 
46 

76 
49 

76 
36 

69,1 
97,2 

fayetteville  faa  AP 

MAX 
MIN 

68 
62 

96 
71 

91 
70 

85 
67 

89 
63 

92 
64 

79 
66 

92 
61 

90 
63 

93 
62 

90 
72 

80 
65 

68 
62 

75 
56 

80 
53 

80 
66 

86 
60 

67 
52 

90 
54 

90 
57 

89 
56 

83 
63 

84 
54 

61 
47 

75 
48 

79 
50 

83 
43 

83 
49 

69 
41 

80 
35 

84,2 
97,6 

FAYETTEVILLE  EXP  sta 

MAX 
MIN 

gravet  TE 

MAX 
MIN 

91 
64 

97 
67 

91 
70 

88 
66 

89 
62 

94 

62 

86 
64 

92 
59 

96 
61 

94 

62 

91 
68 

90 
62 

81 
55 

78 
51 

84 
52 

86 
62 

89 
61 

90 
53 

92 
56 

93 
54 

94 
56 

85 
62 

65 
54 

85 
49 

74 

50 

82 
53 

85 
47 

86 
41 

71 
90 

79 
33 

S7.3 
96,9 

HARR I  SON 

MAX 
MIN 

90 
60 

97 
66 

95 
72 

87 
68 

84 
67 

90 
66 

88 
65 

90 
67 

90 
68 

91 
69 

89 

68 

80 
57 

76 
58 

81 
54 

80 
53 

78 
68 

85 
65 

68 
54 

91 
55 

93 
54 

92 
61 

84 
57 

61 
46 

81 
47 

76 
46 

81 
53 

83 
45 

87 
54 

76 
93 

79 
36 

85,4 
98,4 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
64 

93 
67 

87 
70 

84 
68 

90 
67 

88 
66 

82 
66 

90 
66 

91 
68 

89 
62 

85 
69 

85 
66 

68 
59 

75 
58 

79 
55 

74 
66 

83 
65 

86 
62 

88 
60 

90 
65 

68 
63 

80 
58 

79 
53 

80 
53 

73 
47 

60 
52 

80 
52 

83 
99 

67 
49 

77 
45 

S2.7 

60,7 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

93 
61 

97 
67 

92 
75 

85 
67 

93 
65 

92 
67 

88 
65 

90 
63 

91 
59 

90 
57 

88 
67 

89 
62 

76 
60 

77 
60 

80 
52 

79 
65 

88 
64 

88 
55 

89 
55 

92 
56 

89 
62 

64 
59 

61 
47 

84 

50 

74 
46 

82 
51 

86 

52 

80 
94 

74 
90 

72 
36 

65,4 
58,4 

ROGERS 

MAX 
MIN 

65 

93 
69 

90 
72 

69 

66 

65 

66 

64 

66 

65 

69 

66 

82 
60 

74 
57 

81 
54 

84 
65 

87 
64 

86 
60 

69 
60 

90 
60 

90 
64 

67 
63 

63 
56 

84 
55 

60 
54 

80 
57 

64 

52 

85 
54 

80 
94 

78 
40 

85,6 
61,0 

5IL0AM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

90 
67 

94 

71 

86 
71 

83 
68 

86 
66 

93 
67 

83 
68 

91 

63 

93 

66 

93 
66 

89 
67 

86 
66 

77 
58 

77 
58 

82 
56 

82 
66 

87 

63 

88 
58 

90 
59 

92 
59 

93 

62 

82 
66 

82 
57 

84 

55 

77 
55 

62 
55 

82 
53 

66 

50 

71 
92 

79 
38 

89,3 
60,9 

NORTH  CENTRAL 

GILBERT 

MAX 
MIN 

90 
54 

97 
56 

93 
66 

84 

65 

95 
63 

89 
65 

87 
65 

94 

60 

94 
61 

95 
54 

90 
60 

87 
65 

80 
62 

77 
55 

88 
51 

80 
63 

86 
59 

89 
52 

92 
51 

94 
51 

92 
56 

86 
50 

83 
40 

83 
42 

78 
37 

85 
47 

80 
40 

69 
54 

82 
92 

60 
34 

87,3 
54,3 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 
MIN 

92 
60 

88 
64 

96 
71 

87 
70 

85 
67 

92 
67 

87 
67 

82 
66 

91 

66 

92 
65 

92 
68 

92 
70 

90 
66 

68 
60 

76 
61 

82 
62 

78 
65 

88 
62 

88 
59 

91 
61 

93 

62 

92 
62 

81 
55 

81 
54 

78 
46 

81 
52 

83 
56 

79 
99 

72 
99 

73 
44 

69.0 
61,9 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

92 
56 

97 

60 

97 
71 

83 
64 

91 
64 

90 
61 

84 

64 

95 

61 

94 

62 

95 

57 

85 
62 

93 
69 

78 
59 

73 
54 

82 
55 

81 
67 

86 
60 

88 
54 

90 
54 

94 

55 

87 
62 

79 
56 

80 
40 

61 
47 

62 
39 

84 

52 

S5 

46 

79 
93 

74 
94 

78 
34 

69,9 
96,4 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

86 
60 

93 
69 

90 
72 

81 
67 

90 
68 

85 
66 

81 
66 

85 
62 

91 
65 

92 
59 

90 
69 

84 

69 

74 

62 

75 
59 

81 
54 

78 
62 

83 

62 

68 
55 

89 
56 

92 
58 

91 
61 

86 
56 

83 
45 

79 
51 

76 
44 

61 
50 

60 
47 

69 
61 

78 
96 

77 
36 

84,1 
99,0 

P^OUN  1  A  I  IN    MOWt    1  nnH 

MIN 

92 
64 

96 
66 

95 
67 

84 
66 

94 
65 

92 
66 

85 
65 

93 
65 

94 
63 

95 
66 

87 
71 

90 
60 

88 
59 

74 
56 

83 
59 

79 
63 

87 
60 

89 
61 

90 
61 

95 
61 

90 
60 

62 
52 

63 
54 

63 

50 

76 
52 

84 
55 

86 

56 

S6 
97 

71 
91 

76 
44 

86,7 
99,9 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

62 

63 

66 

67 

64 

64 

66 

84 
64 

93 
65 

93 
59 

91 
65 

87 
70 

69 
61 

66 
59 

73 
54 

80 
60 

72 
62 

84 

57 

87 
56 

90 
57 

94 

63 

91 
60 

8 1 
52 

84 

51 

79 
45 

77 
50 

61 

47 

84 

99 

89 
96 

72 
36 

84,8 
58,5 

MOUNTAIN  VIEW  2  E5E 

MAX 

MIN 

NORTHEAST 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

87 
58 

92 
60 

98 
63 

85 
67 

89 
66 

87 
69 

83 
66 

90 
63 

90 
67 

92 
64 

92 
64 

93 
69 

82 
64 

70 
59 

80 
61 

78 
67 

78 
66 

86 
65 

69 
55 

91 
57 

90 
58 

66 
62 

82 
53 

79 
50 

SO 
42 

65 
56 

68 

57 

79 
62 

74 
98 

74 

39 

89,0 
60,3 

BATESVIULE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

93 
57 

99 
61 

72 

67 

64 

88 
64 

84 
65 

93 
62 

93 
66 

94 
62 

92 
66 

94 
69 

86 
62 

76 
59 

83 
57 

79 
62 

80 
62 

92 
56 

93 
56 

97 
57 

95 
62 

89 
59 

64 
48 

62 
50 

83 
43 

87 
54 

62 
52 

76 
61 

74 
97 

80 
40 

67,0 
99,1 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

MAX 
MIN 

90 
55 

97 
61 

95 
70 

86 
68 

92 
63 

88 
66 

85 
65 

92 
63 

91 
64 

94 

60 

90 
59 

91 
69 

84 
63 

75 
61 

84 
56 

79 
69 

80 
61 

90 
56 

90 
53 

95 
55 

92 
59 

86 
59 

62 
43 

80 
45 

80 
36 

84 
51 

80 
50 

81 
61 

74 
97 

78 
35 

86.2 
97,8 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

CORNINS 

MAX 
MIN 

89 
60 

94 
65 

94 
72 

82 
68 

85 
67 

85 
61 

86 
66 

92 
64 

94 

67 

94 

62 

84 
65 

89 
67 

69 

60 

71 
»2 

76 
60 

77 
62 

81 
64 

86 
59 

88 
56 

91 
57 

67 
60 

76 
57 

79 
48 

76 
49 

80 
44 

63 
52 

60 
54 

84 
99 

76 
97 

79 
39 

83,4 
99.1 

J0NES80R0 

MAX 
MIN 

90 
64 

95 
67 

95 
74 

82 

70 

89 
67 

87 
66 

82 
66 

94 

69 

93 
69 

95 
68 

92 
68 

94 
67 

85 

63 

70 
57 

76 
60 

78 
67 

94 

67 

91 
63 

91 
60 

94 
61 

89 
65 

61 
61 

82 
55 

SO 
53 

81 
48 

66 
59 

61 
64 

83 

63 

79 
99 

79 
47 

89,8 
62,9 

KEISER 

MAX 
MIN 

88 
60 

95 
61 

96 

62 

82 
68 

90 
67 

87 
65 

87 
63 

92 
63 

95 
67 

95 
65 

92 
67 

93 
72 

72 
62 

73 
56 

80 
60 

81 
64 

86 
64 

90 
60 

90 
56 

92 
56 

90 
59 

78 
52 

83 
49 

60 
52 

81 
46 

84 
55 

SI 
64 

83 

60 

71 
90 

74 

40 

89,4 
99,6 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

86 
59 

91 
60 

94 

67 

81 
69 

87 
67 

86 
66 

85 
63 

92 
62 

92 
69 

91 
66 

90 
68 

91 
71 

85 
60 

72 
55 

78 
56 

77 
68 

81 
63 

87 
60 

68 
57 

87 
56 

69 
56 

82 
59 

62 
49 

79 
52 

60 
44 

82 
54 

60 
64 

83 
63 

79 
99 

79 
46 

84.3 
60,3 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

89 
62 

94 
64 

96 
73 

82 

70 

92 
67 

88 
68 

83 
67 

91 
66 

91 

71 

93 
67 

92 

70 

92 
73 

78 
65 

74 
61 

80 
62 

82 
69 

80 
65 

90 
61 

90 
59 

92 
61 

89 
63 

62 

60 

82 
51 

60 
53 

81 
46 

85 
56 

79 
58 

81 
64 

73 
62 

79 
44 

89,2 
62,6 

PARAQOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

87 
62 

93 
64 

95 
69 

83 
70 

88 
67 

85 
63 

85 
66 

92 
65 

92 
69 

92 
65 

90 
67 

91 
71 

90 
60 

69 
52 

78 
62 

77 
62 

79 
64 

67 
60 

89 
58 

90 
59 

89 
64 

62 
58 

81 
52 

79 
52 

79 
46 

83 
56 

60 
60 

83 
62 

81 
98 

74 
46 

84,8 
61,0 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

87 
61 

91 
61 

94 

71 

76 
69 

88 
65 

84 
69 

79 
62 

90 
62 

91 
66 

93 
61 

85 
63 

90 
62 

82 
60 

70 
62 

76 
55 

78 
65 

81 
66 

87 
62 

69 
54 

92 
56 

87 
62 

76 

60 

79 
51 

60 
51 

79 
41 

84 
53 

76 
55 

60 
99 

73 
97 

79 
43 

83,1 
99,9 

SEARCY 

MAX 
MIN 

90 
62 

95  100 
67  69 

84 

72 

93 
67 

89 
69 

84 
68 

92 
65 

93 
70 

94 
67 

92 
68 

95 
71 

82 
66 

74 
61 

82 
62 

78 
69 

80 
68 

69 
63 

90 
60 

92 
61 

90 
63 

65 

62 

81 
53 

60 
53 

80 
47 

83 
57 

76 
59 

60 
63 

72 
98 

75 
47 

89,7 
62.9 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

89 
60 

94 
64 

94 
71 

79 
70 

87 
67 

85 
66 

S3 
66 

89 
65 

92 
68 

93 
66 

87 
68 

89 
68 

69 
60 

70 
55 

77 
61 

78 
66 

SO 
64 

68 
59 

89 
57 

92 
58 

67 
64 

79 
54 

81 
49 

60 
50 

82 
44 

83 
52 

77 
96 

SO 
61 

73 
49 

74 
40 

89,3 
99,9 

WEST  CENTRAL 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

97  102 
63  66 

98 
70 

95 
70 

94 
66 

98 
67 

85 

68 

95 
61 

98 
65 

99 
65 

99 
71 

82 
64 

74 
63 

80 
61 

83 
60 

79 
69 

81 
67 

90 
62 

92 
58 

93 
58 

95 

60 

87 
64 

64 

55 

84 
54 

60 
46 

85 
55 

66 
49 

88 

60 

SO 
97 

82 
36 

86.8 
61.1 

CLARK5VILLE 

MAX 
MIN 

92  100 
63  66 

99 
73 

84 

70 

90 
67 

89 
68 

88 
70 

92 
64 

91 
68 

97 
67 

93 
70 

78 
70 

74 

67 

78 
61 

83 
59 

78 
68 

84 
66 

69 
58 

91 
56 

94 
59 

95 
62 

67 
67 

84 
54 

82 
54 

81 
46 

85 
59 

86 
59 

69 
62 

76 
99 

80 
36 

86.8 
62.9 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

85 
59 

97 
61 

95 
69 

86 
70 

92 
67 

90 
67 

83 
70 

92 
65 

96 
66 

95 
64 

92 
68 

84 
66 

74 
66 

82 
61 

87 
59 

77 
68 

81 
64 

91 
60 

92 
57 

95 
58 

95 
61 

67 
61 

86 
51 

64 
50 

83 
44 

67 
52 

87 
53 

62 
62 

78 
97 

76 
40 

87.1 
60,9 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

HI 
66 

92 
65 

90 
63 

85 
68 

83 
64 

75 
62 

83 
67 

87 
72 

87 
72 

84 

70 

77 
64 

71 
58 

71 
54 

69 
62 

76 
62 

76 
61 

83 
62 

79 
57 

75 
51 

71 
56 

70 
55 

74 
56 

78 
97 

74 
49 

79 
50 

76,9 
61,0 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1963 


SlatloQ 

Day  01  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

a 

6 

7   1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
< 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MIN 

6S 

66 

00 
71 

71 

9  1 
69 

68 

79 
67 

93 
64 

67 

98 
68 

99 
67 

77 
69 

75 
64 

78 
63 

82 
61 

79 
70 

85 
66 

89 
62 

61 

62 

63 

66 

6 1 
57 

56 

80 
54 

6 1 
58 

85 
54 

68 
57 

73 
46 

78 
40 

86.8 
62,5 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MIN 

92 
<><• 

97 
65 

95 
67 

85 
69 

90 
66 

93 
66 

90 
67 

91 
61 

93 
63 

96 
63 

91 
66 

81 
67 

78 
67 

76 
61 

80 
56 

78 
61 

67 

5/ 

57 

56 

60 

87 
59 

52 

80 
52 

60 
49 

6 1 
56 

84 
50 

84 
93 

8  1 
56 

78 
38 

86. 1 
99.6 

MENA 

MIN 

88 
62 

9  1 
63 

95 
72 

9 1 
69 

86 
66 

92 
66 

86 
68 

88 
62 

92 
65 

92 
67 

92 
69 

83 
67 

78 
67 

72 
61 

8 1 
60 

75 
67 

78 
67 

66 

59 

61 

90 
61 

83 
66 

82 
58 

80 
58 

79 
52 

60 
55 

81 
56 

79 
61 

73 
56 

78 
43 

84.1 
62.3 

MOUNT  MAGAZINE 

MIN 

85 
62 

93 
66 

90 
71 

82 
64 

83 
64 

84 
66 

79 
64 

85 
64 

86 
67 

87 
67 

87 
70 

61 

69 

53 

52 

53 

62 

61 

6 1 
61 

83 
61 

84 
61 

79 
61 

74 

60 

70 
54 

82 
54 

74 
54 

74 
59 

76 
57 

72 
49 

74 
49 

79,4 
60,2 

OZARK 

MIN 

91 
67 

98 
67 

LOO 
72 

85 
71 

90 
68 

90 
71 

84 
73 

93 
64 

96 
68 

96 
68 

92 
72 

80 
69 

68 

78 
63 

82 
64 

76 
70 

62 
68 

8  7 
61 

88 
61 

93 
62 

93 
62 

65 
65 

81 
58 

62 
61 

78 
53 

80 
67 

85 
54 

67 
62 

78 
99 

77 
43 

86.1 
64,0 

PARIS 

MAX 
MIN 

97 
60 

99 
62 

01 
70 

98 

70 

90 
68 

93 
68 

88 
69 

94 
62 

96 
66 

00  100 
65  69 

84 

67 

75 
67 

80 
62 

83 
56 

8 1 
69 

82 
65 

85 
62 

9 1 
59 

60 

62 

60 

52 

52 

6 1 
47 

65 

87 
50 

86 
61 

80 
59 

79 
38 

68.4 
61.1 

PELSOR 

MIN 

RUSSELLVILLE 

MIN 

89 
69 

95 
62 

92 
70 

86 
69 

9 1 
67 

89 
68 

88 
69 

93 
64 

96 
68 

96 
64 

93 
69 

87 
67 

76 
67 

80 
62 

8  3 
59 

76 
69 

64 

60 

69 

60 

62 

61 

64 

51 

6 1 
46 

53 

6  5 
51 

62 

57 

79 
39 

66.8 
62.1 

StiBIACO 

MIN 

93 
63 

96 
65 

96 
72 

86 
68 

87 
67 

92 
67 

90 
68 

92 
65 

94 
67 

94 
66 

95 
69 

77 
66 

74 
67 

79 
59 

82 
58 

77 
67 

8  1 
66 

89 
62 

62 

92 
61 

64 

62 

54 

64 

51 

57 

54 

79 
62 

98 

77 
44 

89,9 
62.1 

MALDRON 

MIN 

96  100 
58  62 

102 
70 

93 
70 

94 
66 

97 
66 

96 
66 

93 
64 

97 
65 

99 
66 

99 
68 

94 
68 

75 
68 

77 
62 

84 

60 

78 
69 

82 
66 

90 
62 

90 
68 

92 
58 

93 
69 

91 
66 

82 
51 

64 

50 

82 
48 

82 
55 

83 
49 

63 

60 

82 
96 

82 
37 

89.0 
60.8 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

87 
63 

92 
66 

91 
70 

91 
68 

91 
65 

86 
68 

83 
62 

84 
65 

87 
67 

89 
71 

84 
68 

76 
63 

69 
60 

69 
55 

73 
56 

60 

79 
63 

62 

64 

64 

62 

61 

54 

58 

56 

57 

60 

58 

73 
51 

71 
50 

80,4 
61.6 

CENTRAL 

ALUM  FORK 

MIN 

60 

98 
60 

98 
73 

88 
70 

89 
67 

92 
69 

92 
69 

93 
64 

94 
68 

94 
68 

95 
68 

92 
71 

76 
66 

78 
60 

85 
61 

82 
66 

76 
67 

66 

60 

61 

63 

9 1 
65 

57 

54 

84 
49 

55 

97 

81 
61 

80 
98 

88 
41 

87,7 
62.9 

BENTON 

MIN 

91 
57 

95 
69 

98 
68 

91 
70 

88 
67 

93 
69 

87 
70 

91 
64 

95 
67 

92 
66 

92 
67 

89 
69 

75 
68 

77 
63 

84 
64 

78 
68 

66 

69 

59 

59 

60 

66 

52 

51 

47 

57 

90 

61 

96 

78 
40 

89.8 
62.0 

blakelt  mountain  dam 

MIN 

92 
59 

91 
60 

97 
68 

99 
68 

93 
66 

90 
66 

94 
68 

79 
64 

92 
67 

97 
65 

96 
66 

70 

85 
68 

62 

63 

86 
67 

67 

68 

58 

59 

61 

64 

54 

61 

8 1 
47 

83 
53 

54 

63 

80 
55 

79 
41 

67.0 
61.4 

CONWAY 

MIN 

90 
56 

97 
61 

97 
71 

88 
71 

90 
65 

91 
67 

88 
70 

91 
66 

94 
67 

95 
64 

96 
71 

67 

77 
66 

78 
62 

85 
62 

66 

65 

59 

57 

59 

60 

64 

56 

53 

43 

54 

94 

62 

79 
98 

79 
38 

87.4 
61.1 

GREENBRIER 

MIN 

89 
57 

98 
60 

99 
67 

87 

70 

90 
66 

90 
67 

82 
69 

93 
63 

94 
66 

93 
64 

94 
67 

68 

72 
65 

77 
62 

59 

77 
68 

76 
66 

56 

56 

56 

59 

63 

49 

49 

43 

53 

90 

63 

97 

80 
36 

89.9 
99.8 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MIN 

91 
63 

97 
67 

97 
75 

94 
69 

87 
68 

93 

68 

90 
69 

91 
66 

97 

70 

97 
69 

94 
69 

90 
69 

73 
66 

77 
59 

9 1 
66 

65 

77 
66 

67 

63 

63 

65 

63 

55 

60 

52 

56 

61 

62 

98 

80 
47 

88,0 
61, « 

LEOLA 

MIN 

87 
57 

9<. 
59 

96 
70 

92 
68 

90 
67 

91 
66 

86 
67 

90 
65 

94 
65 

91 
67 

93 
67 

70 

77 
66 

73 
62 

64 

66 

76 
66 

68 

69 

69 

53 

58 

48 

49 

48 

54 

94 

63 

60 

71 
38 

•4,7 
61.4 

little  rock  we  airport 

MAX 
MIN 

91 
60 

99  102 
61  71 

88 
72 

90 
67 

89 
70 

84 
69 

90 
67 

94 

70 

93 
68 

94 
68 

70 

75 
65 

77 
64 

63 

69 

68 

69 
64 

60 

62 

61 

63 

55 

51 

48 

98 

98 

63 

96 

78 
44 

86,6 
62,8 

MALVERN 

MAX 
MIN 

89 
58 

93 
59 

95 
68 

94 
68 

87 
67 

91 
67 

83 
66 

91 
66 

95 
66 

94 
66 

96 
65 

66 

68 

62 

63 

67 

67 

67 

60 

60 

60 

62 

53 

51 

49 

55 

99 

62 

95 

79 
40 

86,1 
61,3 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

90 
58 

99 
63 

99 
72 

88 
69 

90 
67 

90 
68 

88 
67 

92 
65 

95 
69 

97 
64 

97 
68 

68 

67 

»7 

66 

69 

65 

62 

60 

62 

62 

65 

54 

51 

48 

98 

96 

63 

98 

49 

87,7 
62,2 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

95 
57 

95  100 
61  69 

97 
69 

91 
62 

88 
66 

70 

66 

94 
67 

97 
62 

99 
67 

65 

68 

7 1 
61 

59 

62 

66 

78 
62 

57 

58 

61 

63 

50 

49 

47 

93 

93 

59 

99 

77 
41 

88,0 
60,3 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

94 
56 

98  102 
66  66 

94 
72 

93 
67 

92 
68 

86 
70 

95 
66 

95 
61 

96 
66 

98 
67 

85 
67 

79 
63 

66 
66 

89 
60 

84 
68 

80 
65 

89 
66 

96 
58 

96 
63 

94 
62 

82 
60 

85 
48 

86 
50 

82 
43 

86 
92 

82 

60 

62 
60 

76 
99 

83 
39 

88.8 
61.2 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

90 
58 

97  100 
62  70 

94 
69 

88 
68 

94 

68 

86 
69 

86 
69 

96 
69 

95 
66 

94 
68 

67 

66 

61 

63 

75 
67 

66 

66 

60 

93 
61 

62 

63 

50 

56 

49 

55 

77 
56 

79 
62 

97 

73 
43 

89.7 
62.2 

EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 

MAX 
MIN 

89 
62 

95 
70 

96 
71 

89 
74 

92 
68 

94 

66 

83 
66 

89 
63 

91 
66 

93 
65 

94 
70 

68 

68 

62 

11 

64 

62 

68 

67 

67 

55 

63 

56 

53 

48 

50 

57 

60 

98 

76 
38 

65.9 
62.2 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

88 
60 

95 
61 

97 
63 

86 
68 

91 
69 

89 
68 

83 
67 

90 
64 

93 
67 

94 

67 

94 

66 

9 1 
70 

6 1 
67 

75 
59 

79 
59 

64 

65 

62 

58 

58 

57 

59 

50 

51 

46 

52 

55 

62 

98 

75 
41 

89.0 
60,9 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

87 
62 

95  101 
65  66 

90 
70 

91 
67 

88 
69 

86 
68 

91 
66 

93 
71 

94 
69 

94 
71 

9  3 
71 

8  1 
64 

60 

62 

68 

66 

63 

66 

61 

66 

62 

54 

52 

48 

58 

97 

93 

60 

75 
41 

89,6 
62,9 

HELENA 

MAX 
MIN 

88 
60 

88 
6'> 

96 
65 

96 
68 

85 
69 

88 
69 

87 
66 

83 
64 

88 
66 

91 
68 

92 
66 

69 

9 1 
69 

62 

62 

66 

66 

65 

60 

66 

57 

57 

54 

51 

46 

47 

82 
99 

63 

61 

68 
44 

85,0 
61,4 

KEO 

MAX 
MIN 

86 
59 

92 
62 

94 
69 

86 
70 

86 
68 

86 
68 

85 
68 

65 
66 

89 
68 

90 
66 

91 
67 

69 

65 

62 

63 

68 

66 

63 

61 

62 

60 

59 

78 
52 

77 
62 

50 

55 

78 
57 

76 
62 

73 
63 

73 
44 

82,8 
62,2 

MARIANNA  2  S 

MAX 
MIN 

89 
67 

92 
61 

95 
62 

85 
70 

90 
68 

88 
69 

84 
67 

89 
63 

91 
71 

92 
67 

93 
67 

89 
70 

60 

61 

62 

67 

65 

64 

69 

58 

57 

54 

82 
51 

78 
55 

48 

83 
55 

80 
61 

8 1 
62 

72 
57 

75 
39 

85,0 
61.2 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

90 
60 

90 
64 

95 
66 

98 
70 

88 
71 

88 
71 

90 
68 

86 
66 

86 
68 

90 
69 

93 
67 

69 

60 

60 

62 

64 

67 

6  3 
67 

60 

90 
59 

60 

93 

52 

83 
52 

83 
62 

87 
93 

80 
97 

80 
59 

70 
45 

86. 1 
62,0 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

91 
62 

98  101 
66  72 

89 
71 

91 
71 

89 
70 

84 

70 

89 
68 

92 
72 

93 

70 

96 
71 

73 

68 

62 

65 

69 

6 1 
68 

69 
67 

9  1 
63 

9 1 
63 

92 
61 

84 

65 

65 
54 

80 
54 

82 
56 

85 
60 

SO 
63 

82 
64 

75 
60 

47 

86. 1 
64.8 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

88 
59 

88 
61 

93 
67 

97 
66 

87 
68 

88 
68 

89 
69 

81 
64 

68 
67 

91 
68 

91 
67 

69 

67 

60 

60 

77 
62 

65 

82 
66 

88 
68 

69 
59 

69 
59 

89 
60 

8 1 
50 

82 
51 

77 
49 

79 
52 

64 
95 

80 
60 

79 
97 

71 
42 

6o|8 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

89 
60 

91 
64 

96 
68 

83 
71 

88 
70 

86 
67 

85 
65 

90 
66 

91 
73 

92 
69 

90 
69 

88 
73 

81 
65 

75 
60 

79 
61 

80 
67 

85 
64 

89 
67 

69 
60 

90 
56 

89 
59 

83 
61 

81 
53 

79 
52 

81 
51 

84 

53 

80 
64 

81 
63 

77 
59 

72 
42 

WYNNE 

MAX 
MIN 

SOUTHWE  ST 

ASHDOWN 

MAX 
MIN 

9* 
63 

94 
64 

97 
73 

97 
67 

97 
69 

96 
65 

95 
71 

90 
66 

97 
66 

97 
68 

98 
62 

96 
69 

86 
69 

83 
64 

87 
67 

86 
66 

77 
66 

86 
69 

92 
57 

92 
60 

93 
60 

91 
61 

67 
56 

66 
58 

84 
52 

85 
53 

83 

81 
58 

78 
55 

80 
40 

89.9 
62,2 
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DAILY  TEMPERATURES 


Contlnuxi 


D»y  01  M 

onth 

rage 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

Of  OUEEN 

MAX 
MIN 

90 
64 

94 

65 

97 

73 

96 
70 

85 

70 

9ft 

65 

85 
70 

63 

65 

68 

67 

69 

69 

76 
63 

86 

62 

79 
66 

78 
60 

67 

91 

60 

68 

60 

67 

57 

60 

82 
51 

89 
92 

85 

54 

89 

62 

79 
96 

79 
40 

87«4  1 
62.8  1 

DIERK5 

MAX 
MIN 

92 
60 

95 
60 

97 

70 

95 
69 

8ft 
68 

95 
6ft 

62 

61 

61 

65 

66 

68 

80 
70 

76 
58 

87 
66 

80 
69 

66 

68 
66 

90 
98 

92 
57 

94 
59 

86 
62 

55 

83 
52 

82 
48 

66 
54 

83 
52 

81 
61 

54 

81 
38 

87.4  \ 
60.6 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

91 
63 

95 
62 

97 
7ft 

96 

70 

90 
69 

6ft 

69 

63 

65 

68 

66 

70 

69 

75 
61 

65 

81 
67 

76 
66 

86 
66 

89 
59 

90 
59 

91 
61 

87 
59 

84 

55 

81 

55 

63 
51 

83 
54 

80 
55 

80 
58 

72 
59 

78 
42 

66.9  i 
62.2  1 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

92 
58 

97 
59 

99 
66 

90 
68 

65 

6ft 

68 

63 

65 

6ft 

95 
66 

68 

64 
67 

76 
62 

8ft 

67 

80 
66 

76 
66 

84 
64 

90 
60 

92 
56 

93 
58 

86 
59 

84 
49 

82 
50 

82 
ftft 

62 
59 

81 
52 

76 
62 

76 
58 

78 
38 

86.7 
60,4 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

90 
61 

90 
60 

68 

69 

67 

63 

66 

62 

6ft 

62 

64 

67 

86 
70 

76 
63 

77 
62 

86 
67 

75 
68 

76 
66 

88 
59 

90 
59 

92 
99 

93 
62 

87 
59 

86 
53 

83 
50 

65 
54 

85 
55 

83 
59 

62 
53 

79 
39 

87.9 
61.0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

89 
6ft 

09 
65 

92 
68 

97 
67 

69 

6ft 

68 

6ft 

67 

66 

95 
65 

65 

83 
67 

79 
61 

75 
62 

85 

66 

76 
66 

7S 
65 

86 
59 

88 

61 

91 
62 

92 
64 

85 
56 

84 

57 

81 
54 

83 
57 

84 

59 

83 
56 

80 
54 

77 
49 

86.2 
62.9  ; 

OKAY 

MAX 
MIN 

65 

67 

69 

79 

92 
71 

93 
67 

92 

70 

89 
66 

95 
66 

96 
65 

97 
64 

92 
69 

82 
71 

75 
64 

87 
67 

84 

69 

75 
69 

86 
69 

90 
66 

91 
69 

92 
62 

89 
64 

84 

57 

82 
58 

83 
53 

84 

56 

82 
56 

61 
58 

79 
58 

80 
42 

87.7 
64.9 

STAMPS 

MAX 
MIN 

90 
6'> 

95 
65 

98 
72 

97 
74 

91 
70 

9ft 
67 

83 
68 

88 
68 

93 
65 

9ft 
69 

9ft 
68 

91 
70 

81 
69 

73 
62 

65 
64 

77 
68 

68 

8 1 
68 

63 

62 

61 

65 

57 

58 

82 
56 

81 
55 

56 

57 

57 

77 
48 

89,4 
69,8 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
67 

95 
68 

96 
76 

7ft 

72 

70 

70 

68 

69 

73 

95 
73 

72 

62 
68 

7  J 
65 

88 
67 

76 
70 

75 
69 

84 
68 

89 
65 

90 
64 

91 
66 

87 

67 

84 

59 

82 

60 

83 
56 

84 
58 

80 
58 

79 
59 

77 
97 

78 
47 

86,9 
69,8 

SOUTH  CENTRAL 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

63 

6ft 

71 

71 

69 

68 

68 

87 

66 

68 

93 
68 

93 
69 

89 

70 

80 

70 

75 
63 

86 
69 

82 
68 

76 
68 

88 

67 

89 

62 

92 

62 

92 
62 

86 
64 

84 

56 

81 

56 

84 
94 

89 

60 

80 

59 

77 
64 

77 
99 

79 
44 

86,2 
64,1 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

63 

63 

72 

73 

70 

68 

70 

89 
67 

93 
66 

69 

95 
68 

93 
72 

61 

70 

74 
63 

87 
65 

78 
69 

78 
69 

86 
69 

90 
61 

91 
61 

92 
61 

88 
66 

83 
59 

81 
53 

63 
9ft 

64 

96 

80 
56 

77 
61 

77 
60 

78 
42 

87,0 
69.9 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
HIN 

66 

6ft 

71 

72 

70 

68 

69 

88 
67 

65 

93 
69 

93 
68 

93 

70 

80 
68 

69 
64 

65 
66 

77 
70 

73 
69 

83 
65 

66 
61 

86 
63 

90 
60 

89 
65 

82 
55 

79 
96 

82 
96 

84 

57 

73 
56 

72 
58 

74 
90 

76 
43 

84.7 
69.4 

FORDYCE  6  W 

MAX 
MIN 

59 

63 

72 

72 

69 

61 

61 

92 
65 

95 
66 

LOO 
67 

98 
69 

95 
71 

80 
67 

73 
61 

66 
64 

77 
69 

76 
66 

88 
67 

92 
61 

92 
64 

93 
63 

91 
63 

82 
91 

82 
53 

89 

91 

86 
59 

78 
57 

78 
62 

76 
97 

78 
42 

87.9 
62.1 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

63 

62 

73 

73 

67 

6ft 

67 

87 
66 

9 1 
61 

93 
66 

95 
65 

93 
70 

63 
66 

76 
60 

87 
62 

83 
67 

74 
66 

82 
66 

66 
59 

87 
58 

68 
58 

85 
62 

82 
9ft 

79 
97 

82 
99 

63 
94 

78 
99 

75 
58 

75 
95 

76 
4ft 

89.7 
61.8 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  6 

MAX 
MIN 

60 

90 
62 

70 

72 

70 

67 

69 

68 

6ft 

66 

66 

71 

67 

78 
63 

63 

69 

77 
70 

8ft 

68 

84 
59 

89 
60 

90 
59 

90 
60 

85 
55 

84 

53 

95 

54 

84 

96 

75 
60 

79 
97 

74 
»2 

89.6 
62.9 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

6* 

63 

'72 

73 

7ft 

66 

68 

8ft 

62 

90 
68 

72 

91 
70 

89 
73 

80 
70 

72 
63 

82 
66 

72 
68 

75 
68 

85 
69 

89 
63 

90 
69 

91 
65 

90 
66 

83 
57 

80 
57 

62 
96 

84 
59 

77 
61 

79 
61 

78 

60 

76 
48 

89.6 
69.0 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 
MIN 

86 
S8 

92 
55 

93 
6ft 

90 
65 

85 

61 

90 
65 

66 

66 

93 
61 

88 
65 

72 
6ft 

76 
96 

73 
61 

73 
61 

77 
64 

80 
62 

83 
53 

84 

53 

85 

53 

89 
53 

77 
ft7 

75 
50 

55 

45 

42 

97,8 

WARREN 

MAX 
MIN 

60 

6ft 

97 
68 

73 

87 
71 

93 

69 

85 
69 

90 
66 

93 
65 

9ft 

67 

93 
66 

93 
69 

77 
66 

72 
62 

89 
65 

78 
66 

78 
66 

85 
68 

91 
59 

91 
60 

91 
66 

69 
64 

6ft 

51 

80 
55 

83 
94 

84 
55 

77 
59 

77 
62 

78 
98 

78 
49 

86.0 
63.1 

SOUTHEAST 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

92 
63 

96 
65 

97 
72 

9ft 

73 

9ft 

70 

93 
66 

83 
70 

91 
67 

9ft 

63 

95 
66 

95 
65 

93 
70 

77 
69 

76 
65 

82 
66 

79 
69 

76 
71 

84 

70 

91 
60 

91 
61 

92 
59 

87 

67 

8ft 

96 

81 
54 

83 
97 

84 
56 

74 

97 

71 
60 

79 
97 

77 
45 

86.0 
69.7 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

57 

61 

66 

69 

67 

65 

80 
66 

87 
62 

90 
65 

92 
65 

6ft 

90 
68 

74 
65 

71 
60 

77 
62 

77 
64 

79 
65 

87 
69 

89 
98 

89 
97 

89 
57 

90 
57 

82 
49 

78 
47 

8 1 
49 

6ft 

52 

78 
56 

79 
60 

72 
99 

74 
99 

84.0 
59.7 

DERHOTT  3  NE 

MAX 

MIN 

57 

59 

69 

69 

68 

92 
67 

67 

89 
63 

92 
61 

63 

95 
63 

69 

76 
67 

70 
63 

76 
65 

79 
64 

75 
68 

87 
69 

69 
58 

89 

59 

90 
'5 

84 

65 

80 

90 

78 

50 

51 

62 
59 

78 
62 

74 
62 

71 
97 

74 
40 

6l!2 

DUMAS 

MAX 
MIN 

59 

63 

69 

70 

69 

68 

68 

6ft 

92 
67 

93 
66 

95 
66 

70 

76 
63 

72 
62 

76 
63 

80 
69 

80 
66 

90 
66 

91 
59 

92 
61 

92 
59 

87 

62 

89 
90 

80 
50 

52 

54 

80 
60 

78 
62 

74 
99 

78 
49 

86.2 
61.8 

EUDORA 

MAX 
MIN 

66 

66 

73 

73 

71 

92 
70 

71 

68 

92 
6ft 

93 
6S 

98 
67 

97 
72 

76 
69 

78 
64 

78 
65 

80 
67 

78 
67 

83 
70 

89 
62 

90 
63 

93 
61 

89 
64 

85 
56 

80 
54 

57 

65 
60 

76 
63 

62 
59 

79 
98 

77 
45 

86.8 
64.4 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

87 
62 

66 

95 
73 

9 1 
73 

90 
69 

9  1 
69 

8 1 
71 

88 
63 

91 
62 

93 
65 

9ft 

65 

95 
71 

76 
67 

69 
62 

73 
64 

60 
66 

77 
68 

85 
99 

89 
58 

88 
59 

90 
55 

86 
64 

82 
53 

77 
93 

8 1 
96 

83 
54 

79 
99 

74 

96 

75 
38 

84.6 
62.1 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

88 
63 

95 
65 

97 
73 

91 
72 

88 
72 

91 
70 

87 
70 

89 
68 

92 
70 

92 
67 

9ft 

68 

89 
73 

80 
51 

80 
63 

8  1 
66 

76 
69 

79 
68 

89 
69 

90 
62 

90 
64 

90 
62 

87 
64 

82 
54 

79 
56 

81 

93 

83 
59 

77 
61 

80 
64 

79 
62 

75 

85.6 
64.2 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
63 

95 
65 

98 
72 

89 
72 

88 
71 

90 
70 

80 
69 

89 
68 

93 
70 

93 
70 

96 
69 

90 
72 

76 
66 

71 
6ft 

60 
67 

77 
69 

60 
68 

89 
68 

68 
62 

91 
63 

91 
62 

82 
63 

82 
53 

77 
54 

80 
94 

83 
59 

76 
59 

79 
62 

76 
94 

76 
46 

84.7 
64,1 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

85 
61 

87 
62 

92 
65 

97 
72 

90 
69 

90 
68 

90 
69 

83 
65 

88 
65 

90 
65 

91 
65 

94 
65 

73 
67 

78 
63 

72 
6ft 

7* 
6ft 

74 
64 

86 
63 

68 
61 

82 
62 

89 
59 

69 

62 

65 
52 

82 
51 

78 
91 

81 
55 

83 
96 

75 
62 

71 
99 

70 
48 

89,6 
61,8 

ROHwER  2  NNE 

MAX 
MIN 

91 
62 

9ft 
6ft 

95 
69 

92 
71 

ee 

67 

91 
71 

86 
63 

88 
67 

90 
70 

92 
45 

9* 
6ft 

92 
67 

76 
66 

72 
62 

78 
63 

78 
64 

79 
67 

87 
68 

88 
59 

88 
57 

88 
56 

89 
66 

79 
92 

77 
91 

80 
94 

81 
98 

76 
99 

76 
59 

79 
96 

75 
40 

84,9 
61,9 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1943 


Day  of  month 


STATION  AND  DEPTH 


~1         \         1         \         \         \  1  i  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  

5      6      7      8      9     10     11     12  I  13    14     15  I  16     17     18    19    20    21    22  •  23    24    2S    26    27    28    29    30  31 


WARREN 

4  INCHES 


MAX 
MIN 


87  I  87 
80  83 


77  77  76 
74  ;  73  73 


SLOPE  OF  GROUND!  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE, 
SOIL  THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


SANDY  LOAM.     GROUND  COVER,     GRASS.     INSTRUMENTATION,  PALMER 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relati 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

• 

s 

Station 

Prevailing 

Percent  oi 
time  irom 
prevailing 

Average 

Fastest 

Direction 
ot 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

6i00  AM 
CST 

NOON 

CST  1 

6t00  PM 
CST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

100-199 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

ENE 

20 

6.3 

34 

W 

11 

81 

90 

54 

52 

1 

3 

1 

0 

I 

0 

6 

64 

5.1 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

NE 

16 

6.3 

29 

NW 

29 

88 

93 

57 

67 

6 

1 

2 

2 

0 

0 

11 

70 

5.2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

NE 

23 

7.6 

84 

92 

61 

61 

5 

2 

2 

0 

0 

0 

9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  el  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

18 

16 

17 

18 

19 

ao 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

20 

30 

31 

NORTH  CENTRAL 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 

EVAP 

.22 

.2« 

.22 

.22 

.04 

.24 

.22 

.oa 

.20 

.21 

.IT 

.12 

.22 

.10 

.10 

.11 

.09 

.IT 

.IT 

.IT 

.16 

.24 

.21 

.19 

.la 

.09 

.la 

.13 

.20 

.20 

9.09 

WIND 

U 

29 

20 

IT 

3 

30 

24 

10 

18 

13 

13 

26 

42 

40 

IT 

35 

22 

20 

U 

9 

3 

4T 

31 

23 

23 

3 

11 

9 

43 

38 

644 

MAX 

93 

90 

90 

94 

ai 

94 

91 

85 

96 

95 

92 

84 

89 

70 

76 

81 

89 

94 

9T 

98 

100 

99 

89 

88 

88 

T9 

91 

68 

89 

a2 

88.9 

MIN 

69 

67 

6T 

70 

69 

69 

68 

68 

6a 

67 

68 

70 

69 

60 

60 

60 

65 

63 

62 

65 

69 

6T 

9T 

96 

95 

94 

56 

5T 

57 

45 

63.0 

WEST  CENTRAL 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.11 

.19 

.14 

.u 

.12 

.IT 

.00 

.14 

.14 

.24 

.16 

.11 

.OT 

.09 

.17 

.11 

.14 

.OT 

.20 

.IT 

.23 

.26 

.23 

.16 

.21 

.12 

.16 

.12 

.21 

.16 

4.T5 

WIND 

21 

9 

3 

4 

5 

9 

6 

4 

6 

6 

3 

T 

11 

19 

IT 

29 

15 

14 

T 

4 

18 

13 

23 

22 

5 

a 

19 

4 

28 

5 

336 

MAX 

95 

97 

9* 

ae 

94 

9T 

96 

100 

98 

100 

98 

90 

81 

85 

88 

81 

81 

94 

99 

96 

96 

92 

88 

89 

T9 

83 

82 

94 

83 

81 

90.4 

MIN 

69 

69 

T6 

73 

73 

T5 

75 

70 

T5 

T3 

T5 

T6 

Tl 

64 

69 

70 

68 

65 

66 

6T 

69 

66 

9T 

55 

96 

62 

61 

68 

61 

51 

67.4 

CENTRAL 

BLAKELV  MOUNTAIN  0AM 

EVAP 

.20 

.23 

.IT 

.la 

.13 

.08 

.14 

.05 

.19 

.24 

.22 

.20 

.05 

.13 

.08 

.13 

.05 

.09 

.IT 

.15 

.18 

.21 

.23 

.20 

.18 

.14 

.13 

.12 

.10 

.14 

4.4T 

WIND 

26 

35 

25 

28 

23 

17 

16 

19 

21 

25 

24 

28 

24 

50 

30 

49 

3T 

24 

24 

22 

29 

36 

40 

38 

33 

22 

23 

33 

42 

55 

894 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.16 

.16 

.10 

.10 

.OT 

.OT 

.07 

.05 

.11 

.12 

.12 

.12 

.01 

.07 

.09 

.05 

.05 

.04 

.16 

.12 

.13 

.15 

.14 

.11 

.12 

.09 

.09 

.06 

.08 

.11 

2.92 

WIND 

IT 

IT 

e 

8 

5 

5 

T 

4 

6 

a 

9 

16 

3 

20 

12 

18 

19 

8 

13 

10 

10 

23 

25 

20 

19 

11 

12 

9 

10 

18 

3T0 

EAST  CENTRAL 

5TUTT6ART  9  ESE 

EVAP 

.25 

.22 

.24 

.44 

.IT 

.19 

.19 

.11 

.18 

.20 

.19 

.26 

.21 

.14 

.OT 

.11 

.06 

.12 

.19 

.IT 

.la 

.22 

.2T 

.IT 

.20 

.18 

.IT 

.09 

.12 

.17 

9.48 

WIND 

33 

26 

33 

65 

25 

24 

2a 

31 

14 

14 

10 

40 

41 

65 

30 

45 

36 

24 

14 

8 

13 

3T 

56 

3T 

31 

13 

28 

28 

54 

63 

966 

MAX 

96 

97 

100 

102 

96 

100 

100 

87 

99 

102 

102 

99 

88 

78 

T8 

82 

81 

84 

9T 

9T 

96 

95 

as 

89 

8T 

86 

82 

83 

75 

91.0 

MIN 

67 

67 

71 

73 

73 

76 

T4 

73 

T3 

77 

75 

T2 

64 

65 

67 

69 

69 

69 

69 

68 

66 

51 

9T 

5T 

61 

65 

62 

50 

6T.4 

SOUTHWEST 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.11 

.35 

.20 

.27 

.13 

.18 

.14 

.39 

.10 

.15 

.IT 

.32 

.11 

.21 

.10 

.06 

.26 

.00 

.18 

.23 

.19 

.18 

.24 

.19 

.24 

.12 

■11 

.12 

.20 

.25 

5.65 

WIND 

3 

6 

11 

26 

25 

16 

13 

10 

9 

11 

11 

24 

32 

27 

1* 

29 

19 

12 

12 

9 

10 

16 

31 

18 

IT 

14 

20 

31 

71 

558 

NARROWS  DAM 

EVAP 

•  IT 

.17 

.13 

.1« 

.11 

.IT 

.09 

.13 

.20 

.18 

.20 

.OT 

.13 

.07 

.12 

.09 

.02 

.16 

.19 

.19 

.20 

.23 

.20 

.21 

.19 

.12 

.09 

.11 

.21 

4^42 

WIND 

1« 

IT 

14 

22 

1* 

10 

12 

9 

11 

6 

10 

15 

9 

26 

12 

13 

21 

29 

20 

26 

la 

22 

30 

20 

28 

14 

22 

18 

14 

37 

533 

MAX 

92 

9* 

94 

9a 

98 

ao 

9T 

76 

92 

97 

95 

95 

63 

ao 

T6 

87 

T7 

T7 

88 

92 

91 

93 

86 

84 

83 

83 

86 

84 

83 

70 

aT.o 

MIN 

61 

TO 

T5 

as 

74 

TO 

69 

6a 

68 

T2 

T2 

73 

T3 

65 

69 

68 

69 

TO 

69 

58 

65 

69 

98 

57 

58 

5T 

61 

60 

67 

58 

66.8 

SOUTH  CENTRAL 

MARREN 

EVAP 

.23 

.20 

•  21 

.11 

.31 

.11 

.09 

.IT 

.19 

.06 

.26 

.19 

.12 

.14 

• 

.03 

.18 

.04 

.01 

.2T 

.19 

.09 

.32 

.19 

.12 

.IT 

.20 

.08 

.11 

.11 

6,40 

WIND 

2 

2 

2 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

9 

6 

9 

4 

9 

19 

9 

14 

11 

13 

4 

3 

14 

122 

MAX 

100 

9T 

105 

106 

106 

95 

103 

84 

98 

105 

105 

103 

103 

81 

Te 

92 

79 

86 

94 

101 

101 

101 

91 

93 

94 

95 

96 

81 

80 

83 

94.5 

MIN 

61 

6a 

64 

69 

70 

73 

66 

63 

69 

65 

66 

66 

63 

67 

60 

60 

70 

63 

98 

99 

59 

98 

62 

51 

53 

92 

90 

57 

9J 

49 

61.3 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HCXJRS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


See  roferance  note,  following  Station  Indei- 
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STATION  INDEX 


CTBTTOM 

INDEX  NO. 

COIIWTV 

Uwun  1 1 

DRAINAGE  t 

u 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

6 

PHECIP. 

SPECIAL 

ABBOTT 

0006 

SCOTT 

35  04 

94  IZ 

624 

JAMES  V.  WILLIAMS 

■ 

91  05 

29t 

7A 

C 

RU&Y  B*  OWENS 

780 

5P 

5P 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

eS4 

7A 

: 

475 

7A 

2BS 

aA 

z 

OWEN  tj«  HENORIX 

400 

6P 

APPLETON 

; 

522 

c 

JOHN  A.  JONES 

\ 

200 

6P 

c 

TILLMAN  £•  LAWRENCE 

ARKANSAS  CI  TV 

145 

JOHN  W<  TRAHmELL 

1  ASHOOWN 

0286 

LITTLE  RIVER 

4 

33  40 

94  08 

J, 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

0300 

93  58 

7A 

PAULINE  A  PINKERTON 

218 

7A 

c 

CECI L  W 1 LL 1 S 

230 

6P 

6P 

UNIVERSI TV   OF  ARKANSAS 

5711  5P 

c 

INDEPENDENCE 

277 

5P 

7A 

C  M 

HELEN  GARRISON 

1136 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

250 

c 

MARVIN  MORRISON 

29S 

8A 

B*  B>  HAMMOND 

221 

6P 

P.  M*  URLCkENRIUGE 

BENTON 

0582 

SALINE 

6 

34  33 

92  37 

285 

5P 

6^ 

ETTA  C>  BURKS 

0586 

1 

94  13 

1295 

6P 

EARLE  La  tlROHNE 

1150 

7A 

„ 

DAVID  L>  STIDHAM 

1100 

7A 

ANNA  M>  LILES 

259. 

7A 

LEE  W*  MCKENNEY 

8A 

SA 

BA 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

451 

1: 

U  S  CORPi.  OF  ENGINEERS 

It? 

R<  P»  PLYLER 

6P 

7A 

FRED  GREENWELL 

600| 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

aOONevLLLE  7  N£ 

0826 

LOGAN 

I 

35  13 

93  50 

600 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

0827 

93  54 

750 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

51] 

,^ 

CLEO  £•  TANOELL 

: 

MARY  Ct  PEARSON 

235' 

EUNl CE    1 NGERSOLL 

500 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

500 

7, 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

205  7A 

RICHARD  K>  WE  I S 

2578 

'« 

U  L 

480, 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

8URDETTE 

1052 

MISSISSIPPI 

2 

35  49 

89  57 

240 

G.  A.  HALE 

1102 

1 

92  04 

2891 

8*   M*  WALTHER 

400; 

116 

5P 

H 

Ml XON  M*    OAl LET 

155 

c 

MARY  REiOER 

235 

SA 

JOHN  L>  TAIT 

40^ 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

1721 

JOHNSON 

436 

6P 

OR*    IRVING  Ta  UEACH 

94Q! 

UNI VERSI TY  OF  ARKANSAS 

CLINTON 

1692 

VAN  SUREN 

7 

35  35 

92  28 

510 

EARL  a.  RIOOICK 

l5T*i. 

T 

93  48 

OTTo  DAVIS 

2166 

: 

316 

5P 

tllLL  JOHNSON 

1632 

293 

6P 

7A 

1050 

TA 

JOE  C.  ALLEN 

1730 

175 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

1750 

350 

7A, 

WALTER  C>  TIMMING 

1768 

1  76 

6P 

6P 

CUMMINS  PRISON  FARM 

lef. 

700 

7A 

FERNA  JONES  TEDDER 

1829 

FAULKNER 

I 

35  22 

92  25 

705 

7A 

WILLIAM  A.  BROWN 

OANV ILLE 

J 

93  24 

1835 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

OAROANELLE 

1838 

YELL 

330 

6P 

7* 

JACK  E>  tiURKS 

OE  OUEEN 

SEVIER 

420 

5P 

0.   TUCKER  VASSER 

DEftMOI T 

CHICOT 

140 

1968 

PRAIR 1 E 

204 

5P 

7A 

oevils  knob 

1982 

JOHNSON 

2  350 

5P 

7A 

CHR I5TINA  6»  DICKEY 

2015 

HOWARD 

422 

Thomas  f*  hinsley 

21*8 

DESHA 

162 

6P 

7A 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2300 

3 

33  13 

92  48 

252 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUDOftA 

2355 

CHICOT 

2 

91  16 

135 

5P 

5P 

CITY  OF  EUOORA 

EUREKA  SPfilNGS 

2356  CARROLL 

1465 

6P 

C  H 

WALTER  H*  PETERSON 

EVENING  SHADE  1  NE 

2366 

SHARP 

OPHA  WOLFE 

WASHINGTON 

1253 

MID 

FAtETTEVILLE  £xP  STA 

WASHINGTON 

1270 

5F 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FOftOYCE   6  W 

25<iO 

DALLAS 

280 

5P 

5P 

ARKANSAS  FORE  ST RT  COMM 

254A 

LITTLE  RIVER 

400 

LESLIE  Pa  CALLENS 

FORREST  C  i It 

256'» 

ST  FRANCIS 

261 

THOMAS  Aa  MOORE 

FORT   SMITH  MB  AIRCORT 

257*. 

SEBASTIAN 

MID 

MID 

:  Hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2578 

CRAWFORD 

1 

35  39 

94  09 

793 

JAMES  L.  CRiSTEE 

HEMPSTEAD 

'* 

I NA  Ji  LOGAN 

2760 

WHI  TE 

91  T 

100 

279* 

SEARCT 

595 

5P 

C  H 

2eit2 

PIKE 

547 

6A 

YELL 

498 

7A 

WILLIE  PE NO ER GRASS 

GRAVET  TE 

2930 

1250 

SS 

GLENN  Sa  JUSTICE 

GREEN  FOREST  A  ESE 

29'.6 

CARROLL 

1300 

7A 

RALPH  La  BANTA 

GREENBR I ER 

2962 

360 

7P 

Charles  f .  ford 

2976 

SEBASTIAN 

518 

DOROTHY  M>  BEEN 

gReers  ferry  OAM 

2978 

CLEBURNE 

7 

35  31 

92  00 

527 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GURQON 

3071. 

3 

03  09 

£10 

TA 

ROY  S.  ROBBS 

30B8 

ASHLEY 

177 

6P 

ALLEN  Ja  LINDER 

3132 

SHARP 

362 

C 

HARR 1  SON 

316(> 

aOONE 

1150 

6P 

BEA  GRAY  OEENE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

1370 

MID 

HEBCR  SPR INGS   3  SW 

32  30 

CLEBURNE 

3235 

POPE 

555 

3242 

PHILLIPS 

CHARLEY  Ma  FRlDUtLL 

HOPE   3  NE 

3428 

HEMPSTEAD 

375 

5P 

7A 

c 

HOPPER 

3438 

MONTGOMERY 

3 

34  22 

93  41 

700 

AVADELLE  WHISENHUNT 

3442 

SEVIER 

94  22 

337 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3466 

GARLAND 

7IC 

5P 

HUNTSV 1 LLE 

35*0 

MADISON 

HUTTIG  DAH 

3556 

3584 

LITTLE  RIVER 

NEwTON 

JE  SS 1 E V ILLE 

3704 

GARLAND 

7A 

JONESBORO 

3734 

CRAIGNEAO 

345 

SS 

3621 

MISSISSIPPI 

23i 

6P 

6P 

KEO 

3862 

LONOKE 

1 

34  36 

92  00 

230 

Ra  A.  WALLER 

CLEVELAND 

3 

92  16 

214 

c 

LAKE  CITT 

3998 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI Imatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,   Arkansas,   or   to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as   12  SSW,    Indicate  distance   in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included   In  this  issue. 
Divisions,  as  used  in  "CI imatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  In  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*P. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind-  Table. 
Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 


Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data*'  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,   H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables'*,   Indicate  the  following: 

C      Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data**  Bulletin. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground**  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J       "Supplemental  Data"  Table. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Dally  TeraperatOre"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated   values  for  monthly  precipitation  totals  may  be   found   in   the  annual   issue  of   this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*  Amount   included   in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  abcve  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed   in  a  shelter   located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR       This  entry   in  time  of  observation  column   in  Station   Index  means  after  rain, 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  I  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M       One  or  more  days  of  record  missing;    if   average  value   is  entered,    less   than  10  days  record   is  missing.      See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R       Amounts   from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T       Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 


General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLI MATOLOG ICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of  Local  Cllmatological  Data,  obtained  as  Indicated  above,  price 
15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government   Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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ARKANSAS  -  OCTOBER  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     99°  on  the  8+  at  6  stations 

Lowest  Temperature:      24°  on  the  29th  at  Gravette 

Greatest  Total  Precipitation:  1.52  inches  at  Hopper 
Least  Total  Precipitation:  0.00  inch  at  45  stations 
Greatest  One-Day  Precipitation:    1.52  inches  on  the  17th  at  Hopper 


SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


October  was  a  recordbreaking  month  both  from  the  stand- 
point of  high  temperatures  and  the  absence  of  precipita- 
tion.   Fully  30  percent  of  the  State  received  no  measur- 
able amount  of  rain  whatsoever.    The  first  half  of  Octo- 
ber was  virtually  cloudless,  and  the  period  of  very  light 
showers  reported  on  the  14th  through  the  16th  ended 
rain-free  periods  in  many  areas  dating  well  back  into 
early  September.    The  water  shortage  became  acute  in 
some  communities.    Except  for  favorable  conditions  for 
cotton  harvesting,  the  protracted  drought  was  damaging 
to  the  State. 

A  total  of  885  grass  and  forest  fires  were  reported  during 
the  month,  burning  13,  802  acres  of  land.  Sixty  to  seven- 
ty percent  of  the  fires  occurred  in  the  southern  half  of 


the  State.    Late  in  the  month  a  statewide  ban  was  placed 
on  all  types  of  hunting  except  for  bow  and  arrow.    It  was 
the  warmest  October  on  record  in  many  areas  with  the 
average  temperatures  for  the  month  ranging  from  5°  to 
7°  above  normal. 


R.  O.  Reinhold 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
P.  O.  Box  1819 
Little  Rock,  Arkansas 
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83.0 

5  3,1 

66,1 

9 1 

14* 

34 

29 

38 

.27 

1 6 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION  02 

66,0 

7.6 

.38 

- 

2.72 

.  0 

NORTHEAST 

BALD  KNOB 

85.9 

49.0 

67,5 

94 

1 1  ♦ 

30 

30 

j2 

2  8 

.0 

0 

0 

0 

0 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

88. OM 

52, 2M 

70.  IM 

96 

lU 

34 

29 

27 

0 

0 

0 

T 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

BATFSVILLE  L  AND  D  •! 

86.  1 

47.4 

66.8 

93 

u* 

28 

30 

38 

a 

0 

1 

0 

.01 

• 

3.26 

.01 

26 

.  0 

0 

0 

0 

0 

Bl VTHEVILLE 

6  3.1 

53.0 

66.1 

92 

J 1 

32 

L 

0 

1 

0 

J 

2.80 

J 

26. 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORNING 

84,7 

51.2 

66.0 

6.4 

95 

" 

30 

34 

3 

0 

0 

0 

3.43 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

JONFSBOHO 

85.9 

55,5 

70.7 

7.6 

95 

11 

39 

30 

23 

7 

0 

0 

0 

.03 

3.40 

.03 

28 

«  0 

0 

0 

0 

0 

KEISER 

84.7 

52.3 

68.5 

93 

11 

34 

30 

29 

Q 

0 

.12 

.12 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

MARKED  TREE 

85.0 

51.1 

68.1 

6.  1 

92 

13* 

33 

30 

27 

7 

Q 

.00 

I 

3.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWPORT 

86.0 

54,2 

70.  I 

6.9 

94 

u 

36 

30 

25 

Q 

.10 

3.34 

.05 

31. 

,0 

0 

0 

0 

0 

paragould  radio  KDRS 

83.8 

53.8 

68.6 

91 

11 

36 

30 

29 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

POCAHONTAS  1 

83.6 

49.4 

66.5 

9^ 

. 

45 

I 

0 

1 

0 

.80 

2.58 

,65 

26 

.0 

0 

2 

I 

0 

SEARCY 

86.8 

52.2 

69.5 

5.9 

96 

• , 

1  1 

34 

IZ, 
30 

J.  1 

0 

0 

0 

.15 

3.38 

.15 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

WALNUT  RIDGE   FAA  AP 

84.9 

51.6 

68.3 

9  3 

1  1 

' 

30 

34 

.15 

.11 

27 

.0 

0 

I 

0 

0 

DIVISION  03 

68.5 

6.2 

.10 

• 

3.04 

.0 

WEST  CENTRAL 

BOONEVILLE 

90.7 

50. 9M 

70. 8M 

6.6 

99 

8 

29 

29 

2  I 

2  2 

07 

3.10 

07 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

ClarksvillE 

88.5 

53.3 

70.9 

99 

8 

34 

29 

18 

1* 

.18 

!l8 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

dardanelle 

89.0 

49.6 

69.3 

5.0 

99 

8 

31 

29 

27 

T 

3.20 

T 

28 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DEVILS  KNOB 

80.  8m 

60.  3M 

70, 6M 

91 

3 

40 

30» 

43 

2 

0 

0 

0 

.06 

.06 

17 

,0 

0 

0 

0 

0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //P 

8  7.8 

53.4 

70.6 

6,8 

96 

11* 

34 

29 

22 

U 

0 

0 

0 

.07 

3.38 

.05 

16 

•  0 

0 

0 

0 

0 

Fort  smith  water  plant 

86.7 

48.8 

67,8 

96 

29 

2  8 

13 

0 

I 

0 

.15 

.12 

28 

•  0 

0 

I 

0 

0 

MENA 

1 

mount  magazine 

81.1 

59.1 

70.  1 

92 

u 

40 

30 

31 

I 

0 

0 

0 

.13 

3.16 

.13 

16 

02ARK 

87.6 

55.2 

71.4 

7.8 

97 

lU 

35 

29 

20 

0 

0 

.15 

.15 

16 

.0 

0 

I 

0 

0 

PARTS 

89.6 

50.8 

70.2 

98 

lU 

32 

29 

23 

1 9 

1 

.04 

.  04 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

PEL50R 

RUSSELLVILLE 

89.5 

51.4 

70.5 

99 

3  3 

24 

18 

0 

0 

0 

3.16 

T 

27. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUBIACO 

67.1 

55.9 

71.5 

7,1 

95 

I  I  ♦ 

50 

11 

0 

0 

0 

.  34 

.  34 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

waldron 

89.4 

48.9 

69,2 

97 

14* 

3 1 

70 

^Z. 

^? 

]^ 

Q 

•  10 

,  10 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

white  ROCK 

81. 1 

60,8 

71,0 

91 

8 

* 

2  9 

28 

° 

.16 

.12 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION  0* 

70.3 

7.1 

.11 

- 

3.41 

.0 

CENTRAL 

ALUM  FORK 

88.4 

54.2 

71.3 

99 

5 

42 

30 

1 4 

J  3 

0 

0 

•  30 

.  30 

16 

.0 

0 

I 

0 

0 

BENTON 

87.9 

50.4 

69.2 

98 

B 

34 

30. 

26 

11 

0 

0 

0 

.07 

.07 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

BlAKELY  MOUNTAIN  DAM 

87.2 

48.6 

68.0 

96 

lU 

35 

30 

37 

13 

0 

0 

0 

.13 

3.06 

.13 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

CONWAY 

88.3 

50.6 

69.5 

5.1 

9' 

8 

34 

2  9 

13 

0 

0 

0 

.16 

.11 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

Greenbrier 

67,7 

47.5 

67.6 

9  7 

* 

29 

29 

36 

1 1 

0 

1 

0 

.04 

.03 

15 

•  0 

0 

0 

0 

0 

hot  springs   1  NNE 

88.0 

59.0 

73.5 

7.4 

97 

8* 

43 

29 

15 

13 

0 

0 

0 

.01 

3.45 

.01 

17 

.  0 

0 

Q 

Q 

Q 

leola 

86,7 

49.5 

68.1 

95 

11 

31 

30 

33 

10 

0 

2 

0 

T 

2,78 

T 

17. 

,0 

0 

0 

0 

0 

little  rock  WB  AIRP0RT//R 

88.3 

51.8 

70.1 

7.0 

97 

11* 

35 

30 

26 

15 

0 

0 

0 

a  10 

.0 

0 

1 

0 

MALVERN 

87.7 

46.7 

68.2 

97 

14 

32 

30 

30 

12 

0 

1 

0 

.00 

2.90 

.00 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

mOrbilton 

68.8 

53.5 

71.2 

7.6 

96 

14. 

41 

30 

15 

17 

0 

0 

0 

T 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

NIMROD  DAM 

88.2 

51.2 

69.7 

98 

9 

37 

30 

30 

13 

0 

0 

0 

.30 

2.95 

.30 

17 

.0 

0 

I 

0 

0 

PERRYV I LLE 

69  6 

6.8 

96 

10 

32 

29 

28 

16 

0 

1 

0 

.05 

,05 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

sheptdan  tower 

87.8 

53.5 

70)7 

97 

8 

35 

30 

25 

13 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION  05 

69.6 

5.9 

.09 

3.15 

.0 

FAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 

87.4 

50.3 

68,9 

95 

13* 

28 

30 

35 

12 

0 

1 

0 

T 

T 

27 

.0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

BRINKlEy 

66.6 

49.5 

68.1 

4.7 

95 

U 

30 

30 

39 

9 

0 

1 

0 

.00 

,00 

.0 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
OCTOBER  1963 

COhmNUED  ;  


Temperat 

ure 

Precipitation 

station 

Averag* 

Maximum 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

HIghnt 

Date 

s 

i 

a 

J. 

Q 

s 

a 

No.  of  Day, 

Total 

Departure 
From  Normal 

i 
1 

o 

£ 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doyi 

Mo>c. 

MIn. 

_ 
S 
*~ 

s 

J 

1 

a 

1 

o 

1 

o 

1.00  or  Mor. 

s : 

»  < 

S  > 
SI 

s  > 
SI 

-o  j 

DES  ARC 

87,2 

5  3.5 

70.4 

95 

1  U 

35 

30 

27 

10 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HELENA 

65.2 

50.9 

68.1 

3,1 

93 

4 

33 

30 

42 

0 

,00 

-  2,80 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

<E0 

85.2 

51.8 

68,5 

93 

11 

33 

30 

27 

7 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARTANNA   2  S 

86.1 

52.0 

69,1 

5,7 

94 

lU 

3  J 

7 

0 

1 

0 

,  00 

-  3,18 

,00 

.  0 

0 

0 

0 

SAINT  CHARLES 

87. OM 

52  .  OM 

69.5M 

95 

12* 

33 

30 

40 

12 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STUTTGART 

88.9 

56.4 

72,7 

7.9 

95 

10« 

39 

30 

16 

19 

0 

0 

0 

.00 

-  2.99 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STUTTGART  9  E5E 

85.3 

49.6 

67,6 

93 

12« 

3 1 

30 

49 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WEST  MEMPHIS 

8*. 6 

54.4 

69,5 

93 

13 

34 

30 

26 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WYNNE 

87.1m 

53. 8M 

70, 5M 

93 

1  !• 

31 

30 

18 

7 

0 

1 

0 

.00 

,00 

Q 

0 

DIVISION  06 

69.4 

5.6 

T 

-  3.05 

.0 

SOUTHWEST 

ASHnOWN 

M 

M 

M 

97 

9* 

DE  OUEEN 

88.5 

51.2 

69.9 

97 

6 

34 

29 

21 

13 

0 

0 

0 

.29 

,29 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

OIERKS 

89.5 

48.8 

69,2 

99 

8 

30 

29 

27 

1 4 

0 

1 

0 

.02 

.02 

25 

,0 

Q 

Q 

0 

HOPE  3  NE 

87.9 

52.4 

70,2 

5.3 

96 

8 

39 

30 

22 

13 

0 

0 

0 

.00 

-  3.17 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

MOtINT  IDA 

88.6 

48.  3 

68,5 

6.5 

96 

12 

30 

16 

0 

1 

0 

.02 

-  3.60 

,  0 

0 

Q 

0 

n*AKKUWb  UAn 

88.7 

48,7 

68,7 

98 

9 

3 1 

29 

35 

13 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

87.6 

52.6 

70,  1 

97 

9 

34 

29 

28 

13 

0 

0 

0 

T 

T 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

OKAY 

89.2 

52.4 

70,8 

4.8 

97 

13* 

35 

29 

19 

0 

T 

-  3.39 

T 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

STAMPS 

87. i» 

54,4 

70,9 

95 

13* 

41 

30 

20 

12 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

86.9 

57,6 

72,3 

6.2 

95 

9 

42 

29 

12 

12 

0 

0 

0 

T 

-  2.98 

T 

31. 

.  0 

Q 

0 

DIVISION  07 

70,1 

5,7 

.04 

-  3.49 

,0 

SOUTH  CENTRAL 

arkadelphia 

88.8 

53.6 

71,3 

97 

8 

38 

30 

16 

14 

0 

0 

0 

.27 

-  3.17 

.27 

17 

,0 

0 

1 

0 

0 

CAMDEN  1 

88.1 

51.9 

70,0 

5,1 

96 

13. 

36 

29 

23 

1  3 

0 

0 

0 

.28 

-  2.81 

.26 

1  6 

,  0 

Q 

0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

86.6 

51.3 

69,0 

2,8 

95 

13 

36 

30 

28 

10 

0 

0 

0 

,00 

-  2.95 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

EORDYCE  6  W 

89.  I 

55.4 

72,3 

97 

11« 

15 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

0 

0 

MAGNOLIA   3  N 

88.1 

51.5 

69,8 

3,1 

96 

13 

38 

30 

20 

12 

0 

0 

0 

,00 

-  2,79 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

M090BAY  LOCK  AND  DAM  8 

87.0 

50.8 

68,9 

95 

14 

34 

30 

34 

11 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

PRESCOTT 

86.8 

56.3 

71.6 

5,6 

96 

13 

1 2 

0 

0 

0 

,31 

-  3,11 

.21 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

Sparkman  3  WSW 

WARREN 

89.3 

52.5 

70,9 

4,6 

98 

14 

37 

30 

22 

16 

0 

0 

0 

T 

T 

16. 

.0 

0 

DIVISION  06 

70,5 

4,9 

,  1 1 

_  2,97 

.0 

SOUTHEAST 

CROSSETT  7  S 

88.0 

53.6 

70,9 

5.3 

97 

11 

36 

30 

21 

13 

0 

0 

0 

1.20 

-  1.51 

1.20 

15 

0 

0 

1 

CUMMINS  FARM 

82.5 

50.3 

66,4 

94 

6 

32 

30 

44 

7 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OERMOTT  3  NE 

86.5 

50.2 

68,4 

95 

13. 

28 

30 

36 

u 

0 

I 

0 

T 

T 

27 

,0 

0 

0 

0 

0 

DUMAS 

87.6 

52,4 

70,0 

4.8 

96 

13 

33 

30 

24 

16 

0 

0 

0 

.00 

-  2.68 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

88. IM 

54, 9M 

71, 5M 

96 

14. 

3  7 

3  0 

1 9 

14 

0 

0 

0 

T 

T 

27 

,0 

0 

0 

0 

0 

MONTICELLO  3  S 

86.6 

53.7 

70,2 

94 

14. 

37 

30. 

29 

11 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

PINE  BLUEF 

86.6 

56.0 

71,3 

5.0 

94 

11. 

38 

30 

18 

10 

0 

0 

0 

,00 

-  3.28 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINF  BLUFF  FAA  AIRPORT 

86.8 

54.3 

70,6 

96 

11 

37 

30 

25 

10 

0 

0 

0 

T 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

86.1 

50.6 

68,4 

94 

14. 

30 

30 

30 

6 

0 

1 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION  09 

69,7 

4,5 

,13 

-  2.67 

.0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 

71 

73 

74 

76 

75 

75 

75 

75 

77 

75 

76 

75 

76 

75 

75 

75 

74 

74 

75 

75 

74 

74 

73 

73 

74 

75 

75 

78 

72 

69 

69 

74.3 

MIN 

67 

66 

66 

70 

69 

69 

70 

tl 

71 

71 

70 

71 

71 

71 

70 

72 

72 

71 

70 

59 

56 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

59 

53 

62 

59.2 

SLOPE  OF  GROUND,  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE,  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER,  GRASS.  INSTRUMENTATION,  PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

V/ind 
m 

speed 
P  t 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

jnset 

Station 

Prevailing 

Percent  of  | 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of  I 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

6,00  AM 
CST 

NOON 
CST 

6:00  PM 
CST 

Trace  ! 

01-  09  1 

10-49  I 

66-OS 

1.00-1,99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

NE 

21 

5.7 

25 

W 

16 

67 

81 

36 

40 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

5 

90 

3.0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

WSW 

10 

5.4 

27 

E 

15 

77 

86 

33 

45 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

67 

2.4 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

SE 

15 

5.3 

51 

81 

42 

40 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 
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DAILY  PRECIPITATION 


NOHtHwEST  

BEAVER  DAM 
BENTONvlLLE 
BERRYVILLE  «  NM 
BUFFALO  TOMER 
EUREKA  SPRINGS 

FAVETTEVILLE  FA*  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  5TA 
GRAvETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 
HAR«IS0N 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

JASPER 

LEAD  HILL 

LURTON 

OOELL    3  N 


10        11  12 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


19     20  21 


25     26  27 


NORTH  CENT9AL 

CALICO  fiOCK 
CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

NORTHEAST 

ALICIA 
BALO  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

8atesville  l  and  0  •! 
beech  grove 

beedeville 
black  bock 
blythEville 
buroette 

CORNING 

GEORGETOWN 
J0NES9O00 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 
OSCEOLA  2  NNw 
PARAGOULD  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  I 
SAINT  FRANCIS 


.00 
•  41 


-JEST  CENTRAL 

ABBOTT 
ALY 

BIG  FORK 

boonevillE 
clahksville 

COVE 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 
FORT  SMITH  w0  AIRPORT  //H 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAwELLY 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  DAM 
OZARK 
OZONE 

PARIS 
PARKS 
PELSOR 

ratcliff 
russellville 

SUBIACO 
wALDHON 
WHITE  BOCK 

CENTRAL 

ALUM  FORK 
APLIN  1  M 
BENTCN 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 

DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT   5PBINGS   I  NNE 

JESSIEvlLLE 

LAKE  "lAUMeLLE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  wB  AIRPOflT//fl 
LITTLE  ROCK  FRT  PLANT 
MALVERN 

mqrrilton 
nimroo  dam 
owEnsvillE 

PERRyv illE 
SHERIDAN  TOwER 


.27 
T  T 
•13  .10 


Sm  [vlviance  notM  tollowiag  Station 
-  123  - 


DAILY  PRECIPITATION 

ARKANSAS 
OCTOBER  1963 

Continued    ..  „  


Day  of  Month 


station 

O 
H 

1 

1  ^ 

3 

4 

6 

7  ! 

i  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1 

17  1  18 

19  {  20  I  21 

22  1  23  I  24 

25  1  26 

27 

28  I  29  1  30 

31 

EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CABOT  4  Sw 
CARLISLE   I  SW 

T 

.00 
.00 
.IT 

T 

.17 

• 

CLARENDON 

HELENA 
KEO 

MADISON 

T 

.00 
.00 
.00 
.00 

T 

• 

MARIANNA  Z  S 
PARKIN  2  W 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  E5E 

.00 

.00 
.00 
.00 

■ ; 

WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

.00 
.00 

; 

SOUTHWEST 

ANTOINE 
ASHDOWN 
ATHENS 
DAISY  3  E 
DE  QUEEN 

.01 

.12 
.07 
•  21 

T 

.03 
.07 

.OS 

.01  T 
.29 

.08 

DIERKS 
FULTON 
GLENWOOO 
HOPE  5  NE 
HOPPER 

.02 
.00 
,00 
,00 
1,92 

1,S2 

.02 

HORATIO 
INDEX 
LANGLEy 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

,22 

,00 
.u 

,02 
.00 

T 

.10 

.22 

.08 

NASHVILLE  PEACH  SUB5TA 

NATHAN  4  WNW 

NEWHOPE  3  E 

ODEN  2  w 

OKAY 

T 
T 

.00 
.06 

T 

T 

T 

T 

PINE  RIDGE 

STAMPS 

STORY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

,00 
,3A 

T 

T 

.3A 

T  ', 

SOUTH  CENTRAL 

AMITY  3  NE 
ARKADElPHIA 
BLUFf  CITY  3  SW 
BOUGHTON 
CAMDEN  I 

.72 
.27 
.00 
.21 

.2a 

.2'> 

T 

,2e 

.38 
.27 

.29 

.10 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FOBOyCE  6  W 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAy  lock  AND  0AM  8 

.00 
.00 

.s« 

.00 
.00 

.91 

.09 

PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
TAYLOR 
WARREN 

.31 

.00 
T 

T 

,21 
T 

.10 

SOUTHEAST 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT   1  S 
CUMMINS  FARM 
OEBMOTT 
DERMOTT  3  NE 

.21 

1.20 

.oe 

.00 
T 

1.20 

I 

.28 

: 

DUMAS 
EUDORA 
HAMBURG 
MONTICELLO  3  S 

PINE  Bluff 

.00 
T 

.0( 
.0( 
.00 

I 

PINE  Bluff  faa  airport 

PORTLAND 
ROHWER  2  NNE 
STAR  CITY  2  S 

T 

.00 

T  . 

See  lelecence  nole,  loUowing  Station  ]ad»t- 
-  124  - 


DAILY  TEaVIPERATURES  ARKANSAS 

  OCTOBER  1963 

Day  Of  Month  • 


Sutton 

0) 
M 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

-'  ' 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

• 

< 

NORTHWEST 

BFAVER  DAW 

MAX 

79 

82 

89 

92 

90 

90 

92 

94 

90 

93 

90 

91 

84 

88 

90 

65 

85 

85 

86 

66 

85 

85 

83 

69 

6 1 

85.0 

MIN 

39 

41 

44 

45 

44 

42 

43 

48 

48 

51 

51 

49 

47 

47 

53 

54 

54 

54 

53 

52 

48 

49 

50 

52 

53 

52 

52 

51 

29 

30 

54 

47.7 

8FNT0NVILLE 

81 

85 

88 

8  7 

86 

8  7 

90 

87 

91 

91 

90 

82 

85 

89 

85 

85 

83 

83 

83 

8 1 

83 

8  3 

80 

82 

82.7 

MIN 

41 

45 

50 

48 

50 

45 

48 

48 

52 

54 

54 

50 

47 

52 

55 

57 

56 

53 

54 

52 

55 

52 

53 

54 

60 

52 

49 

30 

50 

58 

50.8 

El REKA  SPRINGS 

MAX 

8* 

89 

88 

87 

87 

89 

92 

90 

92 

93 

92 

82 

88 

90 

85 

85 

84 

85 

85 

84 

84 

85 

8  1 

8  3 

80 

81 

63.9 

MIN 

«6 

52 

57 

50 

51 

51 

56 

56 

54 

57 

65 

53 

50 

57 

59 

60 

58 

57 

60 

56 

55 

56 

56 

55 

58 

56 

54 

54 

32 

43 

55 

54.2 

FAyETTEVILLE  FAA  Ap 

83 

89 

93 

91 

90 

90 

92 

93 

92 

90 

92 

85 

89 

90 

86 

84 

84 

83 

84 

82 

84 

84 

82 

80 

80 

84.4 

MIN 

36 

41 

47 

46 

45 

40 

45 

46 

48 

56 

49 

47 

45 

50 

52 

57 

60 

52 

51 

50 

54 

47 

52 

55 

56 

50 

50 

45 

25 

39 

50 

47.9 

FArETTEVlLLE  EXP  STA 

MAX 

81 

87 

91 

90 

89 

88 

91 

91 

91 

90 

91 

89 

88 

90 

85 

83 

84 

84 

8  3 

8  3 

83 

81 

80 

84.1 

MIN 

*2 

50 

51 

50 

49 

44 

51 

50 

54 

65 

61 

49 

47 

57 

56 

60 

61 

56 

62 

54 

60 

58 

55 

58 

62 

54 

52 

52 

30 

44 

M 

53.4 

GBAvETTE 

MAX 

83 

90 

93 

93 

92 

92 

94 

93 

94 

93 

94 

85 

90 

92 

89 

64 

86 

87 

86 

84 

85 

84 

86.1 

MIN 

«0 

45 

47 

51 

49 

4  7 

48 

46 

54 

56 

57 

46 

49 

52 

55 

58 

60 

54 

58 

54 

56 

54 

53 

54 

59 

53 

50 

46 

24 

42 

58 

50.8 

HARRISON 

MAX 

8* 

86 

89 

88 

89 

90 

95 

90 

89 

87 

84 

83 

88 

66 

8  1 

8 1 

82 

84 

63 

85 

85 

83.6 

MIN 

43 

62 

66 

58 

46 

41 

48 

48 

49 

60 

62 

60 

51 

51 

49 

47 

52 

50 

59 

51 

52 

53 

36 

44 

44 

51.3 

HARRISON   FAA  AIRPORT 

MAX 

83 

89 

88 

87 

86 

88 

90 

88 

87 

92 

90 

82 

87 

86 

86 

82 

80 

83 

85 

83 

83 

85 

80 

80 

78 

8 1 

83 

58 

62.7 

MIN 

54 

64 

58 

49 

51 

57 

61 

56 

62 

60 

60 

55 

58 

60 

60 

59 

60 

56 

57 

57 

54 

58 

58 

61 

56 

56 

47 

37 

44 

50 

55.6 

LEAD  HILL 

MAX 

86 

91 

90 

87 

82 

92 

94 

90 

91 

97 

94 

88 

88 

93 

89 

85 

84 

87 

90 

83 

87 

88 

84 

85 

83 

86 

85 

71 

63 

71 

81 

86,0 

MIN 

40 

47 

51 

43 

42 

51 

52 

48 

54 

54 

53 

58 

49 

52 

55 

62 

56 

56 

56 

54 

50 

5  3 

52 

52 

51.0 

ROGERS 

MAX 

BS 

89 

91 

92 

92 

92 

92 

92 

96 

94 

93 

89 

90 

92 

85 

85 

85 

86 

67 

85 

80 

87 

83 

83 

80 

83 

85 

75 

86.9 

MIN 

4S 

50 

59 

55 

55 

60 

55 

56 

58 

60 

63 

55 

54 

59 

59 

61 

61 

58 

58 

56 

58 

55 

57 

58 

61 

56 

55 

51 

37 

45 

67 

56.0 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

79 

89 

94 

92 

90 

92 

88 

92 

90 

94 

94 

85 

91 

92 

87 

85 

87 

87 

87 

86 

80 

87 

65 

83 

84 

85 

78 

84 

85.7 

MIN 

41 

46 

48 

56 

54 

49 

50 

48 

50 

60 

60 

50 

56 

54 

56 

60 

60 

57 

56 

59 

56 

53 

56 

68 

63 

64 

63 

50 

30 

42 

60 

63,1 

NORTH  CENTRAL 

GILBERT 

MAX 

87 

93 

94 

90 

89 

92 

95 

91 

91 

97 

95 

88 

91 

95 

88 

89 

86 

87 

89 

68 

87 

88 

84 

85 

84 

86 

86 

72 

63 

73 

63 

87.3 

MIN 

33 

36 

41 

39 

36 

35 

43 

41 

41 

43 

41 

44 

41 

45 

50 

54 

50 

48 

45 

46 

43 

39 

44 

43 

52 

47 

47 

55 

25 

31 

49 

42  8 

GREER^  FERRY  DAM 

MAX 

77 

81 

88 

93 

87 

87 

88 

90 

95 

88 

93 

93 

90 

91 

93 

92 

89 

85 

66 

88 

8  7 

86 

87 

64 

6  1 

84 

85 

87 

72 

64 

71 

86,9 

MIN 

45 

48 

52 

55 

48 

50 

54 

54 

55 

52 

54 

54 

57 

57 

58 

59 

57 

54 

53 

53 

51 

49 

52 

54 

55 

55 

56 

58 

42 

36 

40 

52  2 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

83 

90 

91 

85 

86 

90 

92 

88 

87 

94 

96 

87 

89 

93 

92 

83 

87 

89 

90 

86 

89 

69 

87 

83 

86 

67 

86 

70 

64 

66 

8 1 

86.1 

MIN 

38 

40 

45 

41 

41 

43 

48 

48 

44 

45 

47 

48 

50 

50 

50 

55 

53 

54 

49 

50 

46 

43 

46 

48 

50 

50 

50 

50 

28 

30 

52 

46  2 

MARSHALL 

MAX 

83 

90 

91 

87 

83 

87 

92 

90 

87 

94 

92 

86 

89 

92 

88 

87 

83 

85 

89 

85 

85 

86 

83 

83 

85 

83 

64 

67 

61 

70 

80 

84.7 

MIN 

43 

49 

52 

46 

45 

40 

45 

56 

57 

57 

63 

56 

49 

54 

57 

66 

63 

61 

59 

55 

57 

51 

61 

62 

62 

60 

60 

55 

33 

45 

66 

64  0 

MOUNTAIN  HOME  1  NNm 

MAX 

86 

91 

91 

89 

89 

92 

93 

91 

90 

95 

94 

87 

90 

94 

91 

88 

87 

86 

69 

88 

88 

68 

62 

84 

84 

87 

85 

69 

63 

70 

80 

86.5 

MIN 

53 

56 

52 

52 

50 

52 

58 

56 

57 

58 

61 

57 

56 

60 

64 

58 

59 

59 

59 

57 

56 

57 

59 

59 

59 

59 

53 

41 

45 

45 

66.6 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

72 

84 

90 

91 

85 

85 

89 

92 

89 

86 

95 

94 

86 

86 

92 

90 

85 

93 

85 

87 

85 

85 

86 

82 

83 

83 

84 

84 

69 

61 

69 

84,7 

MIN 

40 

43 

49 

43 

43 

44 

46 

50 

51 

50 

52 

55 

50 

52 

54 

57 

55 

55 

53 

54 

49 

46 

49 

54 

56 

54 

55 

64 

34 

34 

45 

49.2 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

83 

87 

90 

87 

86 

87 

90 

89 

85 

91 

90 

86 

89 

91 

90 

83 

S3 

82 

82 

83 

81 

83 

80 

78 

80 

86 

81 

68 

61 

66 

77 

83.0 

MIN 

42 

53 

56 

49 

44 

44 

60 

59 

56 

57 

63 

59 

48 

52 

56 

62 

57 

57 

58 

56 

54 

51 

57 

57 

56 

55 

55 

62 

34 

38 

50 

53.1 

NORTHEAST 

BALD  KNOB 

MAX 

80 

86 

94 

86 

86 

87 

90 

94 

87 

91 

94 

92 

90 

90 

90 

85 

66 

87 

87 

88 

87 

86 

83 

64 

85 

84 

86 

78 

68 

71 

81 

85.9 

MIN 

39 

44 

48 

59 

46 

43 

54 

50 

53 

47 

49 

48 

50 

59 

53 

54 

51 

62 

48 

50 

45 

44 

48 

53 

50 

50 

61 

56 

43 

30 

41 

49.0 

BATESvILLE  LIVESTOCK 

MAX 

85 

91 

94 

89 

89 

83 

94 

95 

90 

96 

96 

93 

93 

94 

93 

86 

68 

89 

91 

90 

90 

88 

87 

86 

88 

85 

76 

70 

71 

80 

88.0 

MIN 

42 

49 

56 

49 

43 

46 

58 

56 

51 

51 

61 

58 

53 

54 

56 

63 

58 

56 

55 

52 

51 

54 

55 

56 

55 

55 

53 

34 

35 

51 

52.2 

BATESVILLE  L  AND  D  •! 

MAX 

82 

89 

92 

87 

87 

89 

91 

87 

88 

93 

93 

90 

90 

92 

91 

86 

65 

87 

86 

87 

87 

67 

65 

84 

85 

84 

86 

77 

67 

70 

82 

66,1 

MIN 

36 

41 

4  7 

43 

39 

43 

54 

50 

45 

45 

52 

49 

47 

49 

51 

59 

55 

52 

49 

45 

45 

43 

47 

49 

51 

64 

62 

58 

35 

28 

56 

47,4 

Bl YTHEVILLE 

MAX 

80 

84 

83 

82 

87 

86 

85 

86 

82 

88 

92 

88 

88 

88 

86 

83 

83 

84 

65 

86 

86 

85 

85 

76 

81 

83 

86 

75 

69 

66 

77 

83.1 

MIN 

41 

55 

59 

57 

51 

60 

55 

50 

62 

66 

55 

54 

61 

60 

58 

57 

54 

50 

47 

49 

51 

61 

53 

57 

66 

55 

36 

32 

47 

53,0 

CORNING 

MAX 

81 

87 

90 

82 

86 

88 

89 

86 

84 

90 

95 

87 

88 

88 

89 

86 

86 

87 

67 

88 

88 

86 

85 

83 

84 

85 

86 

74 

64 

68 

79 

84.7 

MIN 

41 

47 

54 

48 

46 

50 

52 

64 

48 

50 

56 

61 

56 

54 

55 

58 

59 

57 

52 

52 

49 

48 

51 

54 

52 

55 

66 

51 

37 

33 

51 

61.2 

JONESBORO 

MAX 

82 

88 

90 

84 

88 

89 

90 

90 

85 

92 

95 

90 

89 

91 

89 

86 

84 

85 

89 

69 

69 

88 

85 

83 

85 

66 

88 

80 

66 

70 

79 

85,9 

MIN 

45 

52 

62 

58 

54 

59 

55 

62 

55 

54 

64 

65 

60 

59 

58 

60 

60 

56 

53 

55 

54 

53 

54 

57 

55 

56 

60 

56 

40 

39 

53 

65,5 

KFISER 

MAX 

82 

85 

90 

84 

87 

86 

87 

89 

84 

89 

93 

91 

90 

91 

88 

84 

85 

85 

86 

87 

87 

86 

85 

81 

81 

84 

86 

80 

67 

67 

79 

84,7 

MIN 

42 

53 

57 

48 

47 

57 

50 

53 

51 

53 

56 

59 

54 

58 

62 

56 

56 

55 

52 

51 

48 

49 

51 

63 

53 

54 

55 

54 

3a 

34 

61 

62.3 

MARKED  TREE 

MAX 

83 

85 

90 

86 

88 

88 

89 

90 

86 

90 

92 

90 

92 

91 

88 

84 

84 

85 

86 

87 

86 

86 

85 

78 

81 

83 

86 

80 

70 

68 

79 

86.0 

MIN 

4 1 

50 

50 

52 

53 

50 

49 

56 

59 

53 

54 

58 

58 

56 

54 

51 

50 

49 

48 

49 

59 

51 

53 

54 

54 

41 

33 

48 

61.1 

NFwPOpT 

r^AX 

81 

S7 

91 

85 

87 

90 

90 

90 

91 

92 

94 

90 

90 

9  1 

90 

85 

87 

86 

88 

88 

67 

68 

84 

84 

86 

85 

88 

76 

64 

70 

8  1 

86.0 

MIN 

49 

52 

56 

58 

53 

52 

59 

60 

57 

57 

58 

61 

63 

60 

54 

58 

52 

51 

54 

55 

56 

57 

68 

66 

44 

36 

51 

54.2 

PARAGOULD  RADIO  KORS 

MAX 

80 

95 

96 

82 

98 

S7 

89 

87 

84 

89 

91 

88 

88 

87 

87 

85 

81 

84 

86 

87 

86 

86 

83 

80 

83 

84 

86 

80 

67 

66 

77 

83.8 

MIN 

55 

5  7 

54 

52 

58 

61 

58 

56 

57 

57 

58 

57 

55 

53 

'3 

52 

56 

56 

53 

67 

69 

55 

42 

36 

49 

53,6 

•POCAHONTAS  1 

MAX 

80 

86 

89 

83 

87 

88 

82 

86 

84 

89 

94 

86 

86 

88 

88 

85 

83 

65 

67 

88 

86 

86 

84 

83 

83 

84 

86 

71 

61 

66 

78 

83,6 

MIN 

39 

44 

57 

49 

47 

50 

51 

49 

51 

47 

5 1 

55 

60 

56 

54 

54 

59 

54 

49 

49 

47 

45 

48 

46 

50 

52 

64 

51 

34 

32 

46 

49,4 

SEARCY 

MAX 

80 

85 

93 

86 

87 

88 

90 

95 

88 

90 

96 

91 

92 

92 

90 

85 

88 

89 

89 

90 

90 

89 

86 

85 

85 

87 

88 

76 

67 

70 

85 

86,8 

MIN 

50 

52 

55 

54 

58 

51 

53 

53 

57 

59 

57 

58 

57 

55 

52 

55 

49 

48 

52 

54 

54 

64 

55 

68 

40 

34 

45 

62,2 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 

82 

87 

90 

83 

87 

99 

90 

87 

85 

91 

93 

87 

87 

90 

89 

85 

85 

86 

88 

88 

88 

66 

84 

84 

85 

84 

66 

72 

65 

68 

80 

64.9 

MIN 

49 

54 

55 

50 

49 

56 

58 

56 

55 

54 

59 

63 

59 

52 

53 

49 

48 

51 

53 

52 

57 

57 

47 

37 

35 

50 

51.6 

WEST  CENTRAL 

X 

BOONEVILLE 

MAX 

86 

92 

95 

94 

92 

93 

96 

99 

95 

98 

98 

93 

97 

97 

94 

94 

92 

93 

92 

92 

91 

90 

87 

85 

87 

87 

90 

79 

72 

60 

81 

90.7 

MIN 

53 

60 

57 

49 

53 

50 

52 

55 

64 

56 

54 

52 

52 

50 

46 

54 

56 

61 

29 

46 

54 

50.9 

CLARKSVILLE 

MAX 

84 

91 

96 

92 

92 

92 

95 

99 

92 

95 

97 

94 

94 

95 

92 

89 

87 

89 

88 

88 

67 

88 

85 

64 

84 

87 

88 

75 

69 

73 

81 

88.6 

MIN 

44 

45 

47 

53 

49 

45 

58 

50 

57 

56 

52 

51 

52 

57 

57 

64 

58 

57 

54 

54 

50 

50 

58 

59 

64 

57 

58 

61 

34 

48 

53 

53.3 

DARDAnELLE 

MAX 

85 

89 

97 

92 

90 

90 

95 

99 

95 

96 

95 

93 

94 

95 

93 

89 

89 

89 

88 

88 

86 

88 

85 

87 

84 

88 

90 

79 

72 

74 

84 

89,0 

MIN 

39 

42 

46 

50 

54 

44 

53 

49 

51 

50 

50 

51 

50 

53 

58 

64 

54 

51 

50 

49 

46 

45 

51 

53 

59 

52 

56 

61 

31 

39 

39 

49.6 

DEVILS  KNOB 

MAX 

78 

85 

91 

83 

82 

77 

87 

90 

82 

88 

87 

85 

89 

84 

83 

80 

80 

78 

78 

78 

70 

68 

66 

80,8 

MIN 

54 

70 

66 

60 

60 

64 

63 

70 

62 

65 

65 

61 

62 

69 

60 

61 

61 

62 

60 

60 

51 

40 

40 

60,3 

FoOowlaf  Sutloo  I&d«x 

125  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
OCTOBER  1963 


Day  Ot  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

FORT  SMITH  w8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

95 
45 

90 
46 

95 
48 

92 
55 

89 
54 

89 
50 

94 
55 

96 
50 

92 
59 

95 
57 

96 
52 

91 
59 

94 

53 

92 
55 

89 
56 

88 
63 

69 
57 

88 
56 

99 
54 

68 
57 

88 
54 

87 
52 

85 
59 

83 
57 

94 

62 

95 
57 

86 
57 

74 
46 

69 
34 

79 
45 

81 
53 

67,8 
53.4 

FORT  SMITH  WATER 

PLANT 

MAX 
MIN 

82 

3e 

88 
43 

95 
45 

91 
49 

90 
46 

91 
43 

93 
49 

96 
47 

92 
52 

93 
50 

94 
42 

90 
49 

93 
50 

92 
52 

90 
52 

89 
56 

85 
54 

86 
50 

85 
50 

96 
51 

96 
49 

65 
47 

84 
52 

83 
56 

83 
58 

95 
53 

85 
54 

72 
57 

70 
31 

75 
36 

78 
53 

86.7 
48.8 

MFNA 

MAX 
MIN 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

78 
S<i 

83 
55 

86 
55 

85 
55 

81 
55 

84 
54 

86 
60 

99 
59 

87 
64 

89 
63 

92 
68 

94 
63 

97 
65 

87 
67 

95 
66 

90 
61 

80 
61 

80 
69 

89 
61 

79 
62 

79 
61 

80 
62 

82 
62 

79 
59 

79 
60 

77 
62 

79 
62 

69 
50 

64 

41 

65 
40 

71 

55 

81.1 
59.1 

0?ARK 

MAX 
MIN 

84 

42 

88 
48 

95 

50 

90 
54 

89 
57 

89 
48 

93 

59 

97 
57 

91 
64 

95 
57 

97 
54 

94 
56 

92 
55 

94 

59 

91 
58 

86 
63 

87 
59 

87 
56 

87 
55 

88 
55 

97 
52 

96 
59 

85 
5a 

85 
60 

84 

65 

96 
57 

98 
58 

77 
62 

68 
35 

75 
45 

91 
53 

67.6 
55.2 

PARIS 

MAX 
MIN 

85 
40 

90 
44 

95 
47 

93 
54 

90 
46 

92 
44 

94 
52 

98 
50 

95 
53 

99 
52 

98 
52 

93 
60 

95 
50 

95 
54 

93 
56 

99 
65 

89 
55 

91 
53 

90 
52 

91 
51 

90 
48 

90 
48 

89 
46 

85 
54 

85 
62 

97 
54 

99 
56 

91 
59 

69 
32 

78 
40 

90 
47 

89.6 
50.6 

PFLSOR 

MAX 
MIN 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

85 
41 

90 
44 

97 
47 

91 
51 

91 
46 

92 
46 

93 
54 

99 

50 

92 
53 

97 
53 

97 
52 

96 
52 

95 
51 

96 
55 

92 
60 

91 
65 

88 
56 

90 
58 

90 
51 

90 
51 

89 
57 

89 
47 

85 
53 

86 
53 

85 
59 

88 
54 

88 
57 

79 
61 

69 
33 

75 
39 

86 
45 

89.5 
51.4 

SliBIACO 

MAX 
MIN 

85 
43 

88 
48 

93 
52 

92 
59 

89 
53 

89 
50 

92 
57 

95 
56 

92 
61 

95 
57 

95 
56 

91 
62 

93 
56 

92 
61 

90 
59 

89 
65 

85 
58 

87 
57 

87 
56 

87 
56 

87 
52 

97 
53 

85 
60 

83 
62 

84 
63 

85 
58 

97 
59 

74 
61 

68 
42 

75 
47 

79 
55 

87.1 
55.9 

WALDRON 

MAX 
MIN 

85 
39 

90 
41 

95 
44 

94 
49 

92 
45 

93 
43 

95 
49 

97 
47 

97 
48 

96 
50 

96 
48 

93 
49 

96 
49 

97 
48 

92 
52 

99 
61 

69 
54 

99 
51 

99 
49 

88 
50 

86 
47 

89 
45 

89 
55 

65 
55 

81 
62 

88 
53 

97 
53 

63 
58 

71 
31 

78 
39 

80 
53 

89.4 
46.9 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

76 
54 

82 
59 

90 
62 

86 
63 

96 
60 

86 
63 

98 
65 

91 

66 

88 
66 

83 
67 

86 
68 

85 
65 

87 
64 

87 
65 

85 
67 

93 
64 

81 
62 

81 
62 

90 
62 

79 
6l 

80 
61 

90 
62 

78 
60 

76 
61 

80 
61 

80 
62 

79 
61 

67 
50 

64 
41 

69 
46 

71 
54 

81.1 
60.8 

CENTRAL 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

84 
45 

89 
47 

97 
54 

95 
60 

99 
50 

91 
53 

94 
58 

97 
55 

95 
55 

96 
49 

96 
56 

94 
57 

94 
56 

95 
57 

89 
63 

90 
61 

85 
59 

95 
56 

97 
54 

96 
54 

85 
51 

96 
51 

85 
54 

62 
56 

64 
56 

85 
55 

96 
57 

93 
59 

72 
46 

71 
42 

82 
52 

88.4 
54.2 

8FNT0N 

MAX 
MIN 

83 

40 

84 
43 

96 
48 

89 
45 

92 

50 

89 
59 

92 
54 

99 
52 

92 
54 

94 
51 

96 
54 

93 
48 

95 
52 

95 
53 

92 
58 

85 
57 

86 
61 

88 
53 

97 
51 

97 
52 

86 
44 

87 
46 

85 
50 

93 
51 

86 
54 

86 
53 

99 
52 

90 
52 

76 
34 

72 
34 

93 
57 

87.9 
50.4 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

MAX 
MIN 

78 
41 

94 
43 

85 
47 

94 
50 

91 
46 

90 
48 

91 
54 

91 
50 

96 
51 

93 
50 

96 
51 

95 
49 

94 
53 

94 
54 

93 
54 

91 
56 

89 
56 

86 
51 

97 
49 

66 
48 

86 
47 

96 
45 

86 
47 

83 
51 

84 
55 

85 
52 

65 
53 

87 
55 

75 
36 

69 
35 

73 
38 

87,2 
48.6 

CONWAV 

MAX 
MIN 

83 
40 

89 
42 

95 
48 

93 
50 

92 
49 

92 
43 

93 
54 

97 
51 

93 
51 

94 
50 

95 
54 

91 
52 

94 

50 

95 
54 

92 
65 

67 
61 

66 
56 

86 
53 

99 
51 

98 
51 

87 
46 

98 
44 

65 
51 

85 
60 

85 
56 

86 
54 

68 
53 

61 
60 

69 
34 

73 
37 

95 
47 

86,3 
50.6 

OREENBRIER 

MAX 
MIN 

83 
38 

89 

40 

95 
45 

89 

50 

89 
42 

91 
45 

92 
51 

97 
49 

90 
50 

95 
48 

95 

50 

93 
47 

93 
48 

96 
51 

92 
63 

88 
55 

88 
53 

69 
51 

89 
46 

89 
49 

67 
45 

86 
43 

85 
49 

83 
55 

66 
51 

86 
51 

86 
53 

74 
53 

66 
29 

72 
33 

85 
39 

87.7 
47.5 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

MAX 
MIN 

85 
48 

88 
50 

97 
65 

94 
60 

92 
56 

92 
59 

92 
63 

97 

60 

93 
63 

95 
63 

94 
65 

95 
66 

96 
62 

95 
69 

90 
63 

67 
63 

65 
62 

86 
59 

85 
58 

87 
59 

85 
59 

86 
56 

65 

60 

64 

62 

85 

62 

87 
57 

68 
59 

78 
60 

70 
43 

72 
44 

92 
54 

86.0 
59.0 

LFOLA 

MAX 

MIN 

81 

38 

84 
43 

93 
59 

89 
49 

89 
45 

91 
49 

89 
52 

94 

52 

90 
51 

94 
49 

95 
52 

93 
52 

93 
52 

92 
55 

90 
57 

62 
56 

87 

60 

87 
51 

87 
50 

97 
50 

86 
45 

87 
44 

65 
49 

84 
54 

65 
51 

84 
52 

68 
53 

77 
56 

68 
32 

74 
31 

84 
47 

86.7 
49.5 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
42 

88 
48 

96 
54 

90 
53 

69 
47 

93 
51 

91 
54 

96 
54 

91 

56 

97 
50 

97 
55 

93 
54 

94 
58 

92 
56 

94 
58 

83 
59 

68 
61 

90 
54 

90 
51 

90 
53 

88 
49 

89 
49 

87 
51 

85 
56 

86 
53 

86 
54 

69 
54 

76 
54 

67 
37 

75 
35 

85 
45 

86.3 
51.8 

MALVERN 

MAX 
MIN 

91 
42 

96 
42 

95 
46 

90 
49 

90 
45 

92 
51 

91 
52 

96 
50 

87 
52 

94 
49 

95 
50 

95 
47 

95 
53 

97 
52 

94 
55 

87 
57 

87 
59 

87 
50 

89 
49 

97 
50 

85 
44 

87 
44 

65 
49 

65 
52 

86 
52 

85 
51 

68 
51 

79 
57 

70 
36 

73 
32 

83 
43 

87.7 
46.7 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

85 
44 

90 
47 

94 
52 

90 
56 

90 
53 

90 
50 

95 
50 

93 
53 

96 
59 

90 
53 

96 
56 

96 
59 

95 
54 

96 
56 

92 
64 

69 
58 

89 
56 

90 
55 

90 
54 

90 
57 

89 
50 

69 
49 

88 
49 

86 
60 

85 
57 

67 
57 

88 
58 

79 
60 

70 
43 

75 
41 

83 
50 

68.8 
53,5 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

80 
40 

85 
44 

90 
50 

97 
54 

90 
47 

88 
49 

91 
53 

95 
52 

98 
54 

94 

51 

97 
55 

96 
59 

94 
52 

95 
50 

95 
58 

92 
55 

67 
56 

67 
52 

89 
52 

97 
53 

68 
49 

86 
48 

87 
52 

85 
53 

86 
60 

82 
54 

86 
58 

67 
57 

75 
42 

69 
37 

74 
42 

86.2 
51.2 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

82 
39 

92 
42 

96 
52 

94 
49 

92 
45 

92 
49 

94 

49 

95 
50 

96 
51 

98 

50 

97 
52 

96 
52 

96 

50 

97 
52 

92 

60 

81 
62 

85 
55 

68 
54 

90 
52 

90 
50 

86 
47 

89 
43 

86 
50 

87 
55 

67 
56 

89 
56 

ae 

55 

65 
63 

68 
32 

76 
36 

86 
43 

89.4 
50.1 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

82 
43 

88 
49 

91 
51 

90 
53 

90 
49 

91 
54 

92 
56 

97 
57 

92 
55 

95 
54 

95 
60 

94 
55 

96 
56 

95 
59 

93 
60 

81 
59 

83 
62 

87 
55 

68 
54 

88 
55 

87 
53 

67 
50 

85 
55 

85 
61 

66 
54 

86 
56 

86 
55 

87 
56 

68 
38 

73 
35 

84 
50 

87.6 
53.5 

FAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 

MAX 
MIN 

32 
36 

91 
51 

89 
50 

90 
50 

90 
46 

99 
53 

90 
55 

94 
52 

91 
53 

90 
48 

95 
57 

94 
57 

95 
56 

94 
57 

91 
59 

86 
59 

87 
53 

87 
55 

88 
48 

89 
47 

86 
45 

89 
46 

67 
46 

86 
51 

66 
56 

63 
52 

66 
55 

76 
57 

69 
33 

72 
29 

83 
48 

87.4 
50.3 

BrinklEy 

MAX 
MIN 

81 
39 

87 
43 

93 
53 

89 
53 

88 
46 

89 
47 

90 
54 

94 
51 

88 
53 

93 
48 

95 

50 

93 
55 

92 
53 

91 
56 

89 
55 

66 
56 

86 
59 

98 
55 

68 
50 

90 
50 

89 
46 

89 
46 

86 
47 

83 
54 

65 
52 

84 
53 

86 
52 

73 
55 

64 
36 

72 
30 

83 
36 

86.6 
49.5 

DF5  Arc 

MAX 
MIN 

80 
42 

86 
50 

93 
55 

89 
55 

97 
46 

90 
54 

91 
66 

95 
56 

88 
56 

92 
50 

95 
56 

92 
59 

93 
55 

91 
57 

92 
57 

66 
59 

87 
61 

99 
55 

67 
52 

89 
53 

86 
50 

68 
50 

86 
53 

85 
53 

65 
56 

86 
58 

89 
56 

79 
58 

70 
36 

72 
35 

84 
59 

87.2 
53.5 

HELENA 

MAX 
MIN 

75 
44 

83 
42 

85 
52 

93 
55 

88 
51 

99 
49 

89 
54 

97 
44 

92 
54 

87 
53 

91 
53 

92 
61 

92 
56 

92 
61 

89 
56 

68 
56 

85 
56 

97 
53 

87 
50 

99 
50 

89 
51 

97 
48 

65 
48 

87 
52 

78 
54 

82 
54 

82 
54 

8' 
57 

75 
42 

65 
33 

70 
34 

85.2 
50.9 

KFO 

MAX 
MIN 

78 
44 

82 
48 

91 
54 

85 
54 

84 
49 

89 
52 

97 
54 

91 
55 

86 
55 

90 
51 

93 
55 

90 
53 

90 
55 

91 
55 

89 
56 

80 
58 

66 
60 

86 
54 

87 
51 

87 
52 

87 
47 

87 
47 

95 
52 

64 

58 

84 
54 

85 
53 

67 
54 

75 
59 

67 
39 

74 
33 

85 
45 

85.2 
51.8 

MARIANNA  2  S 

MAX 
MIN 

82 
41 

95 
49 

92 
52 

97 
52 

88 
47 

98 
53 

89 
52 

94 
53 

88 
54 

91 
55 

94 

55 

92 
59 

91 
55 

90 
59 

88 
58 

84 
59 

86 
59 

97 
57 

88 
51 

88 
54 

88 
52 

67 
48 

87 
50 

82 
61 

64 
56 

84 
51 

86 
52 

78 
55 

70 
39 

70 
28 

91 
47 

96.1 
52.0 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

85 
43 

93 
43 

86 
52 

94 
55 

98 
56 

90 
50 

86 
55 

91 
54 

95 
55 

90 
52 

92 

52 

95 
55 

93 
56 

93 
56 

93 
59 

90 
59 

86 
57 

97 
57 

89 
52 

90 
50 

83 
55 

83 
55 

85 
57 

65 
57 

75 
41 

66 
33 

73 
37 

97.0 
52.0 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

95 
45 

99 
56 

95 

57 

90 
59 

90 
54 

91 
61 

92 
59 

95 
59 

92 
62 

95 
56 

94 

59 

93 
59 

94 
58 

91 
62 

92 
60 

67 
60 

67 
61 

91 
56 

91 

58 

91 
57 

91  . 
54 

90 
54 

93 
58 

87 
59 

86 
58 

65 
58 

89 
54 

76 
65 

72 
42 

75 
39 

86 
50 

88.9 
56.4 

STUTTGART   9  ESE 

MAX 
MIN 

73 
40 

81 
41 

94 
50 

91 
53 

88 
48 

99 
52 

88 
55 

88 
53 

93 
54 

89 
49 

91 
50 

93 

52 

91 

52 

92 
53 

88 
56 

89 
57 

89 
54 

95 
54 

87 
52 

87 
50 

87 
47 

86 
47 

86 
49 

66 
53 

62 

55 

84 
53 

83 
53 

65 
55 

73 
39 

65 
31 

71 
36 

85.3 
49.8 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

90 
48 

83 
57 

90 
60 

86 
51 

87 
48 

87 
57 

85 
53 

91 
54 

85 
53 

86 
53 

91 
61 

98 
64 

93 
55 

90 
60 

97 
63 

84 

60 

65 
59 

85 
52 

85 
50 

86 
55 

66 
58 

86 
49 

87 
53 

79 
63 

81 
55 

82 
55 

87 
57 

91 
55 

65 
40 

70 
34 

90 
53 

84.5 
54.4 

WYNNE 

MAX 
MIN 

8 1 
40 

85 
56 

91 
57 

87 
53 

88 
50 

88 
54 

89 
57 

93 
58 

89 
59 

91 
54 

93 
56 

90 
65 

92 
53 

92 
59 

88 
58 

84 
62 

85 
63 

65 
59 

88 
55 

89 
53 

88 
50 

67 
50 

86 
51 

81 
61 

98 
55 

88 
54 

54 

72 
34 

31 

82 
53 

97.1 
53.6 

SOUTHWEST 

ASHOOwN 

MAX 
MIN 

84 

39 

87 
42 

94 
46 

95 
49 

94 
51 

93 
55 

94 
58 

97 
52 

97 
52 

96 
53 

96 
50 

95 
51 

96 
51 

94 
52 

Sm  R«fw*ne«  NotM  Following  Sutloa  lodox 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARICANSAS 
OCTOBER  1963 


Station 


Day  01  Month 

age 

J 

2 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

-1  1 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

J  

21 

22 

23 

24 

25 

26 

1 

27 

28 

1  29 

30 

31 

Aver 

MAX 

83 

88 

95 

95 

92 

92 

94 

97 

96 

95 

95 

96 

96 

93 

92 

88 

87 

88 

87 

88 

87 

87 

84 

84 

85 

87 

66 

78 

71 

76 

63 

MIN 

41 

43 

46 

46 

52 

50 

54 

51 

52 

52 

51 

49 

52 

54 

54 

62 

55 

52 

5  I 

49 

56 

62 

56 

34 

42 

48 

5l]2 

MAX 

6<> 

89 

95 

96 

94 

93 

94 

99 

97 

95 

94 

95 

97 

95 

93 

90 

86 

69 

89 

87 

67 

68 

89 

65 

87 

89 

68 

77 

73 

76 

83 

69  •  5 

MIN 

39 

41 

45 

47 

48 

48 

53 

50 

49 

51 

49 

45 

49 

5  I 

52 

60 

54 

50 

64 

60 

54 

30 

36 

43 

48,8 

MAX 

62 

86 

92 

92 

90 

93 

92 

96 

94 

95 

94 

95 

95 

93 

90 

89 

67 

67 

86 

87 

66 

86 

87 

67 

85 

67 

68 

76 

69 

75 

84 

87,9 

MIN 

40 

42 

47 

52 

51 

54 

55 

53 

53 

54 

56 

53 

54 

56 

56 

62 

60 

5  3 

5  I 

5  3 

48 

59 

58 

55 

60 

42 

39 

52,4 

MAX 

83 

88 

95 

92 

90 

91 

93 

92 

94 

95 

94 

96 

95 

93 

91 

69 

90 

68 

89 

90 

85 

87 

91 

83 

85 

85 

86 

84 

71 

75 

62 

86,6 

MIN 

37 

41 

45 

47 

45 

45 

48 

48 

48 

50 

46 

47 

49 

49 

52 

62 

55 

5  3 

53 

50 

58 

^' 

48,3 

MAX 

82 

84 

89 

95 

96 

94 

93 

93 

98 

95 

95 

94 

94 

96 

94 

91 

89 

87 

87 

86 

86 

85 

67 

85 

86 

67 

86 

89 

78 

73 

76 

MIN 

<.o 

42 

46 

48 

56 

53 

53 

50 

52 

52 

51 

45 

45 

51 

52 

55 

57 

50 

49 

50 

56 

66 

" 

39 

48,7 

MAX 

79 

S3 

87 

93 

94 

91 

91 

95 

97 

95 

95 

94 

93 

95 

92 

91 

66 

86 

87 

85 

65 

84 

85 

85 

85 

86 

67 

89 

75 

70 

75 

67.6 

MIN 

«<• 

46 

50 

51 

59 

60 

59 

55 

57 

55 

53 

52 

53 

58 

54 

61 

56 

52 

52 

51 

55 

52,6 

MAX 

82 

87 

94 

93 

91 

93 

93 

97 

96 

97 

95 

96 

97 

95 

92 

86 

86 

90 

66 

69 

66 

66 

87 

85 

87 

86 

69 

60 

74 

76 

84 

69.2 

HIN 

42 

43 

48 

50 

53 

53 

57 

5^ 

54 

55 

54 

5 1 

53 

55 

50 

62 

56 

5  3 

52,4 

MAX 

81 

84 

91 

91 

90 

92 

92 

94 

94 

94 

95 

95 

95 

92 

88 

88 

86 

87 

66 

86 

65 

86 

84 

88 

66 

87 

89 

77 

66 

75 

64 

MIN 

43 

46 

50 

52 

58 

56 

60 

55 

55 

5  7 

60 

49 

59 

59 

56 

56 

42 

4  1 

54^4 

MAX 

82 

85 

92 

93 

90 

92 

92 

94 

95 

93 

94 

94 

94 

90 

88 

87 

86 

86 

86 

66 

84 

65 

85 

84 

63 

86 

87 

74 

69 

75 

63 

MIN 

49 

49 

54 

57 

59 

57 

62 

59 

61 

62 

63 

58 

63 

62 

62 

62 

59 

58 

5  7 

55 

6 1 

59 

42 

50 

56 

57^6 

MAX 

83 

92 

94 

92 

91 

93 

92 

97 

94 

95 

95 

95 

95 

95 

93 

69 

86 

88 

67 

87 

86 

67 

88 

86 

67 

87 

88 

78 

70 

77 

MIN 

43 

47 

50 

56 

56 

56 

58 

55 

54 

55 

56 

53 

56 

58 

57 

63 

6  2 

55 

53 

53 

5  7 

62 

47 

53)8 

MAX 

83 

87 

92 

92 

92 

93 

92 

96 

94 

95 

95 

95 

96 

94 

91 

86 

87 

87 

66 

87 

86 

86 

66 

85 

87 

66 

88 

77 

70 

74 

65 

MIN 

42 

46 

50 

53 

52 

54 

56 

55 

54 

53 

52 

55 

57 

^3 

49 

49 

56 

" 

59 

36 

49 

Si!? 

MAX 

80 

83 

88 

91 

89 

90 

90 

92 

92 

92 

94 

94 

95 

92 

89 

86 

66 

87 

85 

86 

65 

86 

85 

84 

86 

85 

85 

79 

70 

76 

84 

MIN 

42 

47 

50 

53 

57 

56 

56 

56 

55 

53 

52 

56 

56 

6 1 

5  \ 

58 

36 

46 

51I3 

MAX 

85 

88 

96 

92 

92 

93 

95 

96 

94 

97 

97 

96 

95 

96 

91 

86 

68 

89 

90 

90 

86 

87 

88 

66 

88 

87 

69 

75 

69 

75 

86 

89, 1 

MIN 

45 

51 

53 

54 

53 

55 

6  1 

58 

58 

56 

5  5 

58 

59 

58 

56 

56 

60 

61 

58 

58 

59 

40 

39 

50 

65,4 

MAX 

80 

85 

90 

91 

89 

93 

93 

93 

95 

95 

95 

95 

96 

93 

90 

69 

87 

88 

67 

87 

87 

68 

86 

87 

87 

85 

86 

81 

73 

76 

64 

88.1 

MIN 

39 

44 

46 

50 

56 

54 

59 

54 

49 

'* 

59 

56 

" 

50 

50 

50 

45 

49 

5 1 

56 

56 

53 

56 

56 

42 

36 

54 

61.5 

MAX 

77 

82 

85 

69 

92 

92 

90 

90 

91 

92 

92 

94 

94 

95 

92 

69 

86 

68 

82 

86 

86 

87 

88 

87 

69 

87 

86 

66 

78 

71 

73 

87,0 

MIN 

41 

41 

51 

53 

52 

55 

52 

50,8 

MAX 

82 

87 

93 

90 

89 

93 

91 

94 

93 

95 

95 

95 

96 

94 

90 

68 

86 

86 

85 

85 

84 

63 

64 

85 

82 

85 

64 

76 

67 

73 

81 

66.8 

MIN 

46 

47 

53 

57 

57 

60 

5  9 

57 

58 

59 

60 

56 

56.3 

MAX 

MIN 

MAX 

84 

88 

94 

93 

93 

93 

92 

96 

95 

95 

96 

95 

97 

96 

94 

87 

88 

90 

90 

90 

88 

89 

86 

65 

66 

86 

88 

78 

69 

75 

64 

89  3 

MIN 

40 

48 

52 

53 

52 

52 

60 

56 

54 

5 1 

5  7 

57 

57 

56 

54 

53 

5 1 

52 

5 1 

59 

49 

MAX 

84 

87 

90 

93 

94 

92 

92 

94 

95 

94 

97 

94 

96 

94 

90 

86 

87 

87 

86 

68 

87 

86 

86 

84 

87 

85 

85 

79 

69 

75 

82 

88  0 

HIN 

44 

50 

53 

54 

57 

58 

6  1 

5  7 

5  7 

54 

55 

60 

60 

58 

62 

5 1 

54 

54 

53 

52 

52 

5  7 

57 

39 

36 

5 1 

53)8 

MAX 

81 

85 

92 

90 

90 

89 

89 

94 

91 

91 

90 

88 

69 

87 

85 

79 

78 

80 

60 

60 

79 

79 

79 

74 

76 

77 

79 

75 

69 

65 

75 

82  5 

HIN 

37 

47 

47 

51 

47 

55 

5 1 

56 

50 

55 

57 

56 

54 

53 

52 

52 

50 

51 

5  3 

50 

36 

32 

43 

60,3 

MAX 

82 

84 

92 

90 

90 

89 

89 

93 

90 

90 

95 

95 

95 

93 

90 

84 

85 

87 

86 

86 

67 

66 

87 

83 

83 

65 

86 

76 

65 

72 

82 

86,5 

MIN 

38 

46 

50 

51 

49 

55 

55 

5  I 

52 

48 

53 

60 

56 

59 

57 

5  7 

60 

50 

46 

4  7 

4  5 

46 

60 

53 

53 

54 

6  6 

35 

2  6 

60.2 

MAX 

83 

87 

92 

91 

91 

91 

90 

94 

91 

92 

96 

95 

96 

94 

91 

86 

88 

86 

90 

86 

66 

90 

90 

80 

83 

64 

67 

76 

69 

72 

83 

8  7,6 

MIN 

42 

50 

52 

53 

51 

57 

54 

52 

59 

56 

54 

52 

50 

5  I 

52 

5  7 

55 

54 

57 

58 

40 

33 

62.4 

MAX 

83 

85 

92 

93 

93 

89 

92 

90 

92 

96 

96 

96 

96 

92 

86 

86 

89 

69 

90 

66 

9l 

68 

85 

84 

67 

86 

76 

70 

76 

66 

88,1 

MIN 

44 

55 

53 

57 

57 

60 

57 

57 

54 

60 

62 

6  1 

61 

59 

59 

57 

54 

52 

5 1 

51 

5 1 

53 

62 

59 

60 

56 

59 

43 

37 

43 

54,9 

MAX 

81 

85 

92 

92 

90 

91 

90 

93 

91 

85 

85 

94 

94 

94 

91 

87 

87 

88 

68 

88 

67 

68 

87 

83 

86 

64 

66 

76 

66 

73 

12 

86  6 

M|N 

40 

48 

53 

53 

56 

62 

61 

55 

54 

55 

58 

59 

60 

56 

56 

53 

53 

54 

55 

50 

52 

61 

56 

56 

58 

61 

3  7 

37 

43 

53)7 

MAX 

81 

87 

94 

69 

88 

90 

89 

93 

90 

92 

94 

93 

93 

92 

92 

86 

81 

84 

68 

66 

87 

86 

67 

65 

65 

85 

86 

74 

70 

74 

63 

66,6 

MIN 

45 

52 

55 

58 

58 

58 

58 

56 

58 

55 

56 

60 

57 

61 

62 

61 

62 

57 

55 

56 

52 

52 

55 

61 

56 

66 

61 

69 

46 

36 

52 

66,0 

MAX 

80 

85 

94 

89 

88 

89 

90 

95 

91 

91 

96 

94 

93 

91 

86 

86 

86 

8  3 

64 

83 

8  7 

86,8 

MIN 

44 

51 

53 

57 

52 

57 

59 

56 

58 

54 

57 

59 

65 

60 

59 

60 

60 

57 

54 

55 

50 

51 

54 

57 

56 

56 

59 

54 

39 

37 

64 

54,3 

MAX 

HIN 

MAX 

84 

85 

90 

89 

88 

90 

91 

94 

88 

68 

94 

93 

94 

94 

69 

84 

86 

66 

88 

64 

83 

87 

87 

76 

86 

86 

84 

76 

66 

72 

62 

66,1 

HIN 

39 

45 

51 

52 

54 

51 

49 

52 

55 

49 

56 

53 

57 

54 

58 

56 

52 

53 

49 

48 

44 

46 

49 

58 

»7 

56 

56 

52 

37 

30 

52 

50,6 

OF  QUEEN 
OIERXS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  ID* 
NARROkS  DAM 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TFXARKANA  Me  AIRPORT 

SOUTH  CENTRAL 
APKAOELPHIA 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  TAA  AIRPORT 

FPRDYCE  6  w 

MAGNOLIA  3  N 

MCROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

PRESCflTT 

SPARKhAN  3  WSH 

HARREN 

SOUTHEAST 
CRoSSFTT  7  S 
CUMMINS  FARM 
DFRmOTT  3  NE 
Ol'MAS 
EUOORA 

MCnTICELLO  3  S 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROhmEr  2  NNE 
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EVAPORATION  AND  WIND 


r 

Day  of  month  j. 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 


19 

^20 

21 

22 



23 



24 



25 

26 

27 

26 

1  

29 

1  

30 

31 

i2  °i 

NORTH  CENTRAL 





MOUNTAIN  HOME  C   OF  ENS 

EVAP 

•  1 3 

.  1  1 

.19 

18 

.18 

18 

22 

20 

2  J 

•  14 

.13 

.16 

.16 

.15 

.17 

.14 

.14 

•  13 

.09 

.13 

20 

10 

.20 

4  93 

WIND 

9 

13 

14 

14 

*16 

18 

*14 

'l2 

16 

26 

'l6 

'29 

22 

'16 

10 

11 

'24 

V, 

22 

19 

16 

16 

9 

16 

24 

12 

7 

32 

39 

14 

42 

999 

MAX 

85 

BO 

82 

84 

81 

81 

82 

85 

82 

81 

82 

82 

82 

82 

83 

80 

77 

81 

79 

60 

78 

78 

78 

72 

82 

84 

79 

78 

69 

61 

62 

79.1 

MIN 

46 

49 

52 

54 

93 

52 

92 

57 

57 

55 

99 

57 

58 

98 

59 

60 

60 

60 

98 

99 

97 

94 

94 

97 

56 

99 

99 

97 

40 

39 

42 

94.4 

"JEST  CENTRAL 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.17 

.14 

.17 

.23 

.18 

.20 

.19 

''I 

.16 

•  22 

• 

.37 

•  19 

.17 

.13 

.14 

.12 

.12 

.12 

.17 

.14 

.09 

.12 

.10 

.09 

.12 

.12 

.1* 

.19 

.12 

.10 

4^93 

MIND 

5 

14 

9 

! 

19 

6 

7 

9 

3 

12 

7 

5 

7 

4 

4 

10 

3 

2 

16 

1 1 

MAX 

86 

89 

87 

87 

86 

90 

91 

87 

86 

86 

93 

83 

84 

83 

83 

83 

83 

81 

81 

80 

79 

79 

79 

80 

78 

71 

65 

73 

82.7 

MIN 

53 

55 

57 

61 

" 

59 

62 

59 

61 

61 

• 

• 

61 

63 

65 

68 

63 

61 

60 

60 

97 

96 

61 

60 

63 

62 

64 

69 

*' 

48 

91 

99^1 

CENTRAL 

Blakely  mountain  OAM 

EVAP 

1 1. 

18 

1  A 

14 

15 

.14 

1 9 

20 

.20 

•  14 

.14 

.17 

10 

.10 

13 

.09 

.06 

10 

■  07 

OA 

12 

no 

no 

n 

.13 

.11 

4.04 

WIND 

'  18 

22 

22 

23 

17 

17 

19 

16 

16 

22 

25 

18 

25 

21 

22 

1 1 

4 

18 

21 

23 

22 

•  ^ 

2 1 

*ll 

*  1 1 

*27 

*49 

^' 

630 

NIMROO  DAM 

EVAP 

.09 

.07 

.08 

.10 

.13 

.10 

.06 

.10 

.10 

•  12 

.12 

.19 

•  12 

.07 

.09 

.09 

.04 

.08 

•  09 

.08 

.09 

.08 

.06 

.08 

•  08 

.06 

.07 

.10 

.06 

.07 

.07 

2. 72 

WIND 

It 

9 

8 

12 

13 

8 

7 

10 

16 

11 

13 

8 

6 

6 

9 

6 

9 

7 

6 

9 

10 

11 

13 

6 

6 

10 

15 

10 

19 

286 

EAST  CENTRAL 

STUTT5ART  9  E5E 

EVAP 

.16 

.14 

.16 

.19 

.22 

.17 

.17 

.18 

.16 

•  20 

.24 

.24 

.20 

.18 

.18 

.19 

•  19 

.10 

•  18 

.19 

.19 

.18 

.13 

.19 

.14 

.13 

.11 

.18 

.36 

.13 

.23 

9.59 

WIND 

32 

10 

28 

26 

14 

26 

14 

18 

19 

16 

42 

30 

15 

22 

31 

36 

7 

20 

10 

16 

18 

13 

36 

43 

15 

34 

801 

MAX 

7q 

85 

89 

89 

87 

88 

69 

89 

90 

100 

97 

102 

100 

100 

105 

104 

106 

108 

94 

92 

102 

102 

106 

110 

69 

80 

92  •  I 

MIN 

61 

61 

98 

98 

62 

64 

64 

60 

60 

59 

99 

62 

65 

64 

62 

61 

60 

60 

57 

47 

96 

99 

61 

62 

42 

42 

42 

97.7 

SOUTHWEST 

HCE  3  NE 

EVAP 

.08 

.36 

.11 

.14 

.22 

.20 

.18 

•  16 

.19 

•  21 

.22 

.17 

•  34 

.19 

.32 

.16 

•  36 

.06 

.11 

.12 

.18 

.07 

.26 

.20 

.06 

.14 

.13 

.14 

.19 

.13 

.22 

9.62 

MIND 

15 

12 

14 

21 

14 

14 

15 

12 

13 

11 

25 

22 

26 

16 

23 

22 

14 

15 

15 

16 

20 

19 

15 

15 

12 

9 

10 

21 

39 

19 

96 

574 

NARROMS  DAM 

EVAP 

21 

.14 

.16 

.19 

•  16 

.  22 

.  19 

•  19 

.20 

.19 

.17 

.25 

.22 

.16 

.19 

.  16 

.17 

.  14 

.16 

.15 

.17 

.18 

.  14 

.13 

.13 

.16 

.12 

.07 

16 

j2 

18 

9  12 

WIND 

20 

U 

14 

23 

34 

28 

IS 

21 

20 

21 

30 

14 

17 

9 

19 

16 

12 

18 

17 

21 

26 

17 

18 

23 

19 

24 

21 

22 

14 

34 

612 

MAX 

6 1 

80 

69 

68 

60.9 

MIN 

50 

51 

51 

93 

62 

98 

98 

59 

60 

62 

62 

54 

94 

98 

58 

60 

63 

98 

57 

96 

93 

93 

93 

99 

60 

60 

99 

98 

43 

49 

49 

96.0 

SOUTH  CENTRAL 

NARREN 

EVAP 

.09 

.24 

.13 

.18 

.19 

.09 

.16 

•  22 

.09 

.17 

.16 

•  18 

.19 

.18 

.17 

.06 

.11 

.17 

.06 

.23 

.06 

.18 

.10 

.39 

.1* 

.09 

.07 

.07 

.10 

.10 

.10 

4.31 

WIND 

U 

7 

9 

10 

9 

8 

13 

7 

11 

10 

7 

21 

29 

11 

11 

14 

8 

6 

9 

7 

10 

12 

6 

19 

20 

9 

8 

7 

16 

15 

36 

366 

MAX 

89 

88 

91 

94 

95 

99 

95 

95 

95 

94 

92 

92 

91 

91 

91 

92 

87 

89 

89 

82 

90 

87 

69 

89 

87 

66 

62 

88 

84 

75 

63 

86.0 

MIN 

44 

43 

90 

94 

94 

93 

54 

55 

54 

51 

'I 

51 

92 

53 

55 

55 

94 

92 

91 

58 

92 

92 

47 

90 

52 

93 

60 

94 

37 

39 

33 

90.6 

MAX   AND  MIN    IN   DAILY  EVAPORATION   TABLE   REFER   TO  EXTREMES   OF    TEMPERATURE   OF   WATER    IN  PAN  AS  RECORDED   DURING   THE    24  HOURS   ENDING  AT    TIME   OF  UBSERVATION. 


Sm  rateranoa  notaa  ioUowlng  Statlott  Ildo. 
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STATION  INDEX 


STATION 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 


APPLETON 
ARKAOELPHlA 
\  ARKANSAS  CtT 

I  A5H00WN 
ATHENS 
AUGUST 
SALO 


0006|  SCOTT 
OObM  LAWRENCE 
0130  SALINE 


013 


VELI 


N08 


BATESVILLE  L 
BEAVER  DAM 
BEEBE 

BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 


BIG  FORK 
BLAC>^  ROCK 
BLAKELV  MOUNT. 


BOONEVILLE 
BOONEVILLE  6  Hi 
BOONEVILLE 
eOTKINBURG  2  S 
BOU&hTON 
BRANCH 


N£ 


;  0130  CLARK 
01TB  PIKE 
Oias  PERRV 
I  0196  POPE 
0220  CLARK 
023«  DESHA 

0286  LITTLE  RIVER  ; 

0300  HOWARD 

032fr  yOODRUFF 

OJSO  WHITE 

0«Sft  INDEPENDENCE 
.  046O  INDEPENDENCE 

0324.  CARROLL 

0330^  WHITE 

033«  GREENE 
j  0S3«|  JACKSON 

03B2  SALINE 
038*  BENTON 
0616  CARROLL 
066*  POLK 
0T46  LAWRENCE 
OTfc*  GARLAND 
0799  TELL 
OeOO  NEVADA 
0806  MISSISSIPPI 
0825  LOGAN 

0S26  LOGAN 
0827  LOGAN 
0830  LOGAN 
0842  VAN  BUREN 
08*8  NEVADA 


BRANCH  3  SW 

0688  FRANKLIN 

1    35  16 

93  59 

soo 

: 

BRINKLEt 

09  3b  MONROE 

7A 

7A 

BUFFALO  TOMER 

1010  NEWTON 

T  35  52 

93  30 

2578 

7A 

BULL  SHOALS  0AM 

10^0  BAXTER 

7  36  22 

92  3* 

c 

buroette 

10S2  MISSISSIPPI 

2  35  49 

89  57 

2*0 

6P 

CABOT  *  SW 

1102  PULASKI 

1    34  57 

92  0* 

2B9 

CALICO  ROCH 

1132  UARD 

T  36  07 

92  08 

*00 

7Ai 

CAMDEN  1 

1152  OUACHITA 

3  33  36 

92  *9 

116. 

5P 

TAI 

CAMDEN  2 

115*  OUACHITA 

3  33  3S 

92  51 

c 

CARLISLE   I  SW 

122*  LONOKE 

1    34  47 

91  45 

23* 

•A 

CARPENTER  DAM 

12  38  GARLAND 

»  34  27 

93  01 

4091 

c 

CLARENDON 

1**2  MONROE 

^  ll  28 

TA| 

CLARkSVILLE 

1*33  JOHNSON 

93  21 

436^ 

M 

CLARkSVILLE  6  NNE 

1*57  JOHNSON 

l|  35  32 

93  25 

840 

C 

CLINTON 

1A92  VAN  8UREN 

7  35  35 

92  28 

510! 

7A 

COMBS  3  SE 

157*  MADISON 

T  35  46 

93  *8 

1*001 

c 

COMPION 

1582  NEWTON 

7  36  05 

93  18 

21661 

c 

CONWAT 

1596  FAULKNER 

1   3S  05 

92  28 

31« 

5P 

7A 

CORNING 

1632  CLAT 

7  36  2* 

90  35 

29* 

«P 

7A 

C  H 

1666  POLK 

*  3*  26 

9*  25 

1050 

7A 

CROSSETT  7  S 

1730  ASHLEY 

3  33  02 

91  56 

175 

9P 

9P 

CRYSTAL  VALLEY 

1750  PULASKI 

7A 

CUMMINS  FARM 

1768  LINCOLN 

I    3*  0* 

91  35 

1T6| 

6P 

&P 

DAISr   3  E 

181*  PIKE 

3l  3*  IS 

93  *2 

70d 

7A 

c  1 

DAMASCUS 

1829  FAULKNER 

1  39  22 

92  25 

70S 

7A 

DANVILLE 

183*  TELL 

li  35  03 

93  24 

370 

7* 

DANVILLE  SCS 

1835  YELL 

1  35  0* 

93  2* 

37d 

c 

DAROANELLE 

1836  YELL 

1   35  13 

93  09 

330 

6P 

7A 

DC  OUEEN 

19*8  SEVIER 

*  3*  02 

420 

5P 

7A 

OERMOTT 

1960  CHICOT 

91  26 

1*0 

6A 

OES  ARC 

1968  PRAIRIE 

7  34  58 

91  30 

20* 

5P 

7A 

DEVILS  KNOB 

1982  JOHNSON 

^*22 

7A 

2015  HOWARD 

♦  3*  07 

94  02 

5P 

7A 

OUHAS 

21*8  DESHA 

2  33  53 

91  29 

162 

TA 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2  300  UNION 

3  33  13 

92  48 

252 

HID 

MID 

EUOORA 

91  16 

135 

5P 

EUREKA  SPRINGS 

2356  CARROLL 

T  36  2* 

93  4* 

1*65 

C  H 

EVENING  SHADE    1  NE 

7  36  05 

91  37 

*90 

7  36  00 

9*  10 

1253 

MID 

MID 

FATETTEVILLE  EXP  ST* 

2***  WASHINGTON 

1    36  06 

9*  10 

1270 

5P 

ip 

FOROrCE  6  H 

25*0  DALLAS 

3  33  *9 

92  31 

2S0 

5P 

5P 

FOREMAN 

25**  LITTLE  RIVES 

256*  ST  FRANCIS 

5  35  01 

90  *7 

261 

: 

FORT  SMI Th  WB  AI RPOAT 

1   35  20 

94  22 

MID 

MIO 

C  HJ 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2378  CRAWFORD 

1   35  39 

9*  09 

5P 

2670  HEMPSTEAD 

*  33  37 

93  *8 

260 

8A 

GEORGE  TOWN 

7  35  07 

91  26 

200 

279*  SEARCY 

7  35  59 

92  *i 

595 

5P 

C  H 

GLENwOOD 

28*2  PIKE 

93  33 

5*7 

61 

GRAVELLT 

2922  TELL 

1    3*  53 

93  42 

496 

GRAVETTE 

2930  BENTON 

1   36  2* 

9*  28 

1250 

iS 

SS 

GREEN  FOREST  «  ES£ 

i9*6  CARROLL 

T  36  18 

93  22 

1300 

GREENBRIER 

2962  FAULKNER 

92  23 

360 

GREENWOOD 

2976  SEBASTIAN 

1    35  13 

94  15 

518 

greers  FERRt  dam 

2978  CLEBURNE 

7  35  31 

92  00 

52T 

TA 

TA 

GURDON 

307*  CLARK 

3  33  55 

93  09 

210 

HAMBURG 

30ee  ASHLEY 

3  33  1* 

91  *B 

177 

6P 

HAROr 

3132  SHARP 

7  36  19 

91  29 

362 

c 

HARR 1  SON 

316*  BOONE 

93  07 

1150 

6P 

7A 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

316  3  BOONE 

7  36  16 

93  09 

1370 

MID 

MIO 

HEBER  springs   3  SW 

3230  CLEBURNE 

7  35  28 

92  03 

c 

MCCTOR 

32  35  POPE 

1   35  28 

92  58 

555 

7A 

HELENA 

32*2  PHILLIPS 

2  3*  30 

90  37 

200 

HOPE  3  NE 

3*28  HEMPSTEAD 

Ai  33  *3 

93  33 

375 

HOPPER 

3*38  MONTGOMERY 

3  3*  22 

93  41 

700 

HORATIO 

34*2  SEVIER 

4  33  56 

9*  22 

337 

HOT  SPRINGS   I  NNE 

3*66  GARLAND 

3  3*  31 

93  03 

710 

4P 

5P 

HUNTSVILLE 

35*0  MADISON 

T  36  05 

93  ** 

1453 

c 

HUTTIG  DAM 

3556  UNION 

92  05 

60 

INDEX 

3584  LITTLE  RIvER 

4  33  35 

9*  03 

300 

8A 

JASPER 

3600  NEwTON 

7  36  01 

93  U 

657 

JESSIEVILLE 

370*  GARLAND 

3  34  42 

93  0* 

7  30 

JONESBORO 

373*  CRAIGHEAD 

7  35  50 

90  42 

SS 

REISER 

3B21  MISSISSIPPI 

2  35  *1 

90  05 

232 

6P 

KEO 

3862  LONOKE 

1   3*  36 

92  00 

230 

7P 

KINGSLAND  3  SSE 

390*  CLEVELAND 

3  33  50 

92  16 

21* 

c 

LAKE  CITT 

3998  CRAIGHEAD 

&  35  49 

90  26 

230 

7A| 

LAKE  MAUHELLE 

4010  PULASKI 

1   3*  51 

92  28 

305 

LANGLET 

*060  PIKE 

3  34  19 

93  51 

796 

7A 

LEAD  HILL 

*106  BOONE 

7  36  25 

92  55 

610 

ss 

7A 

LEOLA 

*13*  GRANT 

3  3*  10 

92  35 

261 

7A 

LITTLE  ROCK  wB  AIRPORT 

*2*S  PULASK  1 

92  1* 

25T 

HID 

MIO 

C  HJ 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

*250  PULASKI 

92  19 

512 

MIDI 

LURTON 

*3e6  NEWTON 

7  35  46 

93  09 

2Q0T\ 

' 

HAD 1  SON 

*528  ST  FRANCIS 

S  35  00 

90  43 

219^ 

; 

1 

MAGNOLIA  3  N 

*5*a  COLUMBIA 

«  33  19 

93  14 

31S 

«P 

MAGNOLIA  3  N 

•550  COLUMBIA 

*  33  20 

93  13 

3601 

C 

MALVERN 

*562  HOT  SPRING 

3  3*  23 

92  *9 

311 

5P 

MAM10TH  SPRING 

4572  FULTON 

T  36  29 

91  32 

690 

SS 

7A 

MAR I  ANNA  2  S 

463B  LEE 

90  *6 

23* 

6F 

TA 

C  H 

MARKED  TREE 

»65*i  POINSETT 

si  35  32 

90  25 

229 

S 

MARSHALL 

*666  SEARCY 

7  35  5* 

92  38 

1050 

MAUHEE 

*69(>  SEARCY 

7  36  03 

92  39 

7491 

c 

MELBOURNE 

Mht,  UARD 

7  36  0* 

91  5* 

6ld 

HCNA 

*T56i  POLK 

3  34  35 

94  15 

1207 

6F 

7 

! 

C  H 

MILLWOOD  0AM 

4839  LITTLE  RIVER 

*  33  *1 

93  58 

31«i 

c 

MONTICELLO  3  S 

*900  DREW 

i  33  35 

91  48 

28a 

9F 

9P 

^  H 

1  MONTROSE 

*906  ASHLEY 

9  33  19 

91  29 

1 

< 

MOROBAT  LOCK  AND  0AM  8 

*93*  CALHOUN 

a  33  19 

92  2? 

ea 

S, 

T*t 

c 

HORRILTON 

*93S  CONWAY 

1   35  08 

92  4* 

280 

5F 

7A 

MOUNT  IDA 

498S  MONTGOMERY 

3  3*  33 

93  38 

663 

9e 

C  H 

MOUNT  MAGAZINE 

5010  LOGAN 

1  35  10 

93  *l 

2800 

6P 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

5036  BAXTER 

T  36  20 

92  23 

600 

7* 

james  v*  williams 

ruby  b.  owens 

little  rock  waterworks 

reba  v.  swaim 

alta  f.  garner 

owen  b.  hendrix 

john  a.  jones 
tillman  e.  lawrence 

JOHN  W.  IRAMMELL 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 
PAULINE  A  PINKERION 
CECIL  WILLIS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
HELEN  GARRISON 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MARVIN  MORRISON 

tlUGE 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


NIMROD  DAM 
I  NORFOBK  DAM 
'  ODELL  3  N 

OOEN  2  W 

OKAY 

OSCEOLA  2  NNW 

OWENSVILLE 
.  OZARK 
I  OZONE 

PARAGOULO  RADIO  > 

PARIS 


i  ;  90381  BAXTER 

5046  STONE 

90721  FRANKLIN 

9no|  PIKE 

k     M12|  HOWARD 

51 IW  HOWARD 

'  51581  HOWARD 

5160  CRAWFORD 

5174.  PIKE 

51661  JACKSON 

5200  PERRY 
5228  BAXTER 
535*  WASHINGIOI 
5J5e  MONTGOMER' 
9376  HOWARD 
5460  MISSISSIPI 
3498  SALINE 
9508  FRANKLIN 
531*  JOHNSON 
5562  GREENE 

5576  LOGAN 

5577  LOGAN 
5586  CROSS 
5591  SCOTT 
9602  NEWTON 


.  POPE 
.  PERI 


U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
CLEO  E>  YANDELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  INGERSOLL 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
CHARD  I 


WIL 


WTATT 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


AUSTIN  0.  HARRIS 
I  M.  OAlLEY 
REIOER 
JOHN  L.  tAII 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
RAY  b.  HURST 

flNG  T.  UEACH 
^  UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

EARL  B.  RIOOICK 
OTTO  DAVIS 

JONAH  LEE  SIMS  ' 
UILL  JOHNSON 
LAURA  POLK 
JOE  C.  ALLEN 
I  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  C.  TIMMING 
CUMMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEDDER 

WILLIAM  A.  BROWN 
J.  A*  MOUDT 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
JACK  E.  BURKS 

TUCKER  VASSER 
W.  WILSON 
J.  RISTER 

christ ina  8.  dickey 
Thomas  f.  hinsley 

TRAVIS  C*  KEAHEY 

I  s  fed  Aviation  agency 

ITY  of  EUDORA 
WALTER  M.  PETERSON 
OPKA  WOlFE 

S  FED  AVIATION  AGENCY 
NIVERSITY  OF  ARKANSAS 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
ESLIE  P.  CALLENS 
HOMAS  A.  MOORE 
I  S  WEATHER  BUREAU 

lAHES  L.  CRISIEE 
NA   J.  LOGAN 
BESSIE  £.  AKERS 
IRS   IDA  A  KILLION 
IILLIAH  F.  SEVIER 
ilLLIE  PENUERGRASS 
GLENN  S.  JUSTICE 


POCAHONTAS 

PORTLAND 

PRESCOTT 


RAVANA  I  NE 
REMMEL  0AM 

ROGERS 

ROmWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINI  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
'  SHIRLEY 


STAR  CITY  , 
'  STORY 
'  STUITOART 

STUTTGART  ' 


JEFFERSON 
5756  JEFFERSON 
5760  MONTGOMERY 

5820  RANDOLPH 
5866  ASHLEY 
5908  NEVADA 


6005  LOGAN 


62*  BENTON 
768  DALLAS 
80*  LAFAYETTE 
820  LINCOLN 
890  MONTGOMERY 


NSAS 
NSAS 


76 


CLOSED  STATIONS 
LEE  CREEK  GUARD  STATION  *116  CRAWFORD 

NEW  STATIONS 


ROT 


F.  FORD 


INOER 


THERESA  DONALDSON 
6EA  GRAY  OEEnE 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
WAYNE  STARK 
JANE  LARKEY 
CHARLEY  M.  FRIDUELL 
MILTON 

E  WHISENHUNT 


.  CORPS  OF  ENGII 
E>  mCDOwElL 
JAMES  S.  VAtjGHAN 


COMM 


LURA  B.  SYKES 


WALLER 

.  FORESIR 
TRESSA  ST,  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERwOf 
MABEL  L.  FORRESTER 
ETHEL  PUMPHRtY 
lERCE  A.  RtEOER 

S  WEATHER  8UREAU 
ITTlE  ROCK  WATERWORKS 
LOLA  D  JOHNSON 

.  HODGES 
EARLE  E*  GRAHAM 
SOUTHWESTERN  G  ANO  E  C( 
RADIO  STATION  KBOK 
H.  MCKEE 
S  J.  ASHLEY 
RADIO  STATION  KPCA 

HE  HORION 
HELEN  E.  ADAMS 
GRAHAM 

RICHARD  W.    ST,  JOHN 
U  S  CORP  OF  ENGINEERS 
RADIO  STATION  KHBM 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

I  s  CORPS  OF  ENGINEERS 

'ERRY  D>  MALLETT 
ILLIAH  £.  BLACK 
ARKANSAS  FORESTR 
RADIO  STATION  kTI 


928  LOGAN 
038  COLUMBIA 
0*8  MILLER 

b88  SCOTT 
530  LAWRENCE 
582  BRADLEY 

lASHlNGTON 
12  CRITTENDEN 
**  FULTON 


35  42       94  19 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NELL  A,  TAPlEV 
MENIIY  G.  ARvlN 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNIVERSITY  OF  ARKAN 
U  S  SOIL  CONS  SERVI' 
EDNA  J.  WESTFALL 
ROWLAND  HAILEY 
ELSIE  F.  WARD 
LEVI  W.  TIMS 


S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

RENZO  HURST 
S  FOREST  SERVICE 


WILLIAM  T  WALLACE 
MRS.  GUY  I,  COOK 
BURNS  WAKEFIELD 


BOMAR  K.  HANSJ 
ETHEL  CARLTON 
DOYNE  J.  CURT. 
A  0  HOLS ROOK 


.  HUDDLES1 


ON 


BENEDICTINE  SISTERS 
PEARL  NEwION 
R.  P,  HAM8Y 

U  S  SOIL  CONS  SERVICI 
0.   N,  CUNNINGHAM 

U  S  SOIL  CONS  SERVICI 
U  S  SOIL  CONS  SERVICI 
U  S  SOIL  CONS  SERVICI 

wetKs 


LIGHT  CO 
ARKANSAS 


ARK  POWER  AN( 
HOWARD  FOwlEI 
UNIVERSITY  Ul 
WM,    W.  SPAULOING 
U  S  FISH  AND  WILDLIFE 
WILLIAM  S.  BUCKLEY 
ALGER  B.  POMtROY 
ADAM  C.  MELTON 
ARKANSAS   FORtilRY  COMM 
REEDIS  ALLEN 

DROWN  UNIVLRSIIY 


SU8IAC0  AtftfET 
.LA  0>  NURWOOlJ 
WEATHtH  euREAU 

JAM  0,  blvENS 
FED  AVIATION  AGENCY 
L,  SHARP 
GEORGE  W.  KN0« 
W  MEMPHIS  UllL  COMM 
THOMAS  W.  CONE 
u  !i  FOREST  SERVICE 
MILES  B.  TURNER 


'ION  I 


'  DRAINAGE  CODE i 


I.  ARKANSAS  2. 


MISSISSIPPI      3.  OUACHI  r. 


RED     5.  SAINT  FRANCIS     6.  SALINE 
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KEFERENCE  NOTES 

Additional  lnfo.«.tlon  regarding  the  cll.ate  o,  Arkansas  ™ay  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI  i™atologlst  a,  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  fro™  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 
Divisions,  as  used  in  -Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957, 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  °r,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  In  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 
Normals  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  -Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months'  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  -Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Intex  the  letters  C,  B,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C      Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Bourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
G      "Soil  Temperature"  Table. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground-  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J      "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   -Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 

for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  -Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  Issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Oovernment  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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2.30 

-  2.13 

1.18 

18 

.0 

0 

7 

1 

1 

STUTTGART  9  ESE 

65.8 

38. <. 

52.1 

83 

1 

22 

14 

380 

0 

0 

9 

0 

3,68 

1.15 

23 

,0 

0 

9 

2 

1 

V«EST  MEMPHIS 

65.1 

43,8 

64.5 

75 

17. 

30 

24 

311 

0 

0 

3 

0 

1.41 

.47 

01 

.0 

0 

6 

0 

0 

WYNNE 

69,  OM 

41,9" 

55. 5M 

78 

10. 

286 

0 

0 

0 

2.71 

1,31 

22 

,0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION  06 

54,0 

2.9 

3.08 

-  1.22 

.  0 

SOUTHWEST  07 

ASHDOwN 

2.83 

23 

DE  CUEEN 

69  6 

41  ,4M 

65  ,  5M 

84 

5 

19 

14 

292 

0 

0 

8 

0 

1  .48 

.0 

0 

6 

1 

1 

DIERKS 

7o!  I 

40.  1 

56,1 

83 

5 

16 

14 

309 

0 

0 

11 

0 

3,38 

1,13 

22 

.0 

0 

7 

3 

} 

HOPE   3  NE 

69.5 

55,7 

3.7 

6  1 

6 

22 

14 

280 

0 

0 

8 

0 

7,55 

2.98 

4.40 

22 

,0 

0 

6 

4 

MOUNT  ICA 

69.1 

36. 9M 

6  2,5M 

3.0 

82 

5 

16 

14 

372 

0 

0 

12 

0 

3,03 

-  1.42 

2.05 

22 

.0 

0 

4 

1 

1 

NARROWS  0A^1 

69.7 

38,2 

54,0 

85 

1 

19 

14 

330 

0 

0 

10 

0 

5,01 

2,49 

22 

,0 

0 

7 

3 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

68.5 

40,9 

54,7 

83 

I 

19 

14 

299 

0 

0 

7 

0 

4,05 

1  ,  90 

22 

,  0 

0 

5 

3 

OKAY 

72.  1 

57.5 

3.8 

6  6 

6 

20 

14 

240 

0 

0 

7 

0 

4,61 

,16 

2,25 

22 

,0 

0 

6 

3 

} 

5TA^RS 

69.  IM 

44,  3 

56. 7M 

83 

6 

24 

14 

248 

0 

0 

5 

0 

4,87 

2,90 

22 

.0 

0 

6 

3 

TEXARKANA  WP  AIRPORT  //» 

69. <• 

45,  ■( 

67.7 

4.0 

83 

6 

28 

14 

236 

0 

0 

2 

0 

4,22 

-  ,11 

1 , 62 

21 

,0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION  07 

55.5 

3.9 

4,38 

,17 

.  0 

SOl  TH  CENTRAL  08 

Arkaoelphia 

6  7.8 

43,1 

66.5 

80 

6 

26 

14 

286 

0 

0 

6 

0 

8,76 

4.24 

3,30 

22 

,0 

0 

8 

5 

3 

CAMHEN  I 

69.3 

42,8 

66.1 

3.5 

82 

6 

22 

14 

272 

0 

0 

6 

0 

3,90 

-  1.23 

1,42 

22 

,0 

0 

6 

4 

1 

El    DORAPO   FAA  AIRPORT 

68.  3 

40,5 

64.4 

0.1 

83 

6 

22 

14 

317 

0 

0 

9 

0 

2,78 

-  1.98 

1,11 

22 

.0 

0 

6 

1 

1 

FOROYCE  6  W 

68.3 

41,3 

64,8 

80 

6 

26 

24 

297 

0 

0 

6 

0 

6,46 

1,30 

22 

,0 

0 

9 

4 

3 

MAG^I^L1A    3  N 

70.3 

41  .H 

56,1 

1.6 

82 

6 

19 

14 

275 

0 

0 

7 

0 

4,77 

-  .02 

2.35 

22 

,0 

0 

^ 

3 

1 

MOROBAY  LOCK   AND  DAM  8 

68.  7 

40,  1 

54,4 

83 

I 

20 

14 

318 

0 

0 

9 

0 

2,38 

.48 

20 

,0 

0 

7 

0 

0 

PRESCOTT 

67.'. 

45,1 

56.3 

3.3 

84 

5 

27 

14 

267 

0 

0 

2 

0 

9,35 

4.94 

3,90 

2  1 

,0 

0 

7 

4 

2 

5PACKMAP    3  VkSK 

67.  7M 

52. 9M 

84 

1 

20 

14 

357 

0 

0 

9 

0 

4,98 

1,12 

22 

.0 

0 

8 

6 

1 

WARREN 

69.7 

43.6 

56.  7 

2.8 

83 

6 

25 

24 

258 

0 

0 

4 

0 

3,  60 

.89 

23 

.0 

0 

7 

3 

0 

DIVISION  08 

65.2 

2.2 

6,10 

.47 

.  0 

SOLTHEAST  09 

CROSSETT   7  S 

69.2 

44  ,  8 

57,0 

3.3 

82 

6 

25 

14 

267 

0 

0 

7 

0 

4,46 

.17 

1.35 

01 

.0 

0 

5 

3 

3 

41,2 

M 

25 

14 

7 

0 

4,76 

1  .06 

06 

,0 

0 

8 

1 

OFR^OTT   3  NF 

67.5 

42.4 

55,0 

78 

19. 

21 

14 

303 

0 

0 

6 

0 

4.48 

-  ,35 

1.25 

05 

,  0 

0 

7 

3 

2 

DUMAS 

68,0 

42,4 

55,2 

2.2 

78 

6. 

28 

74. 

291 

0 

0 

7 

0 

4,09 

1.22 

05 

,0 

0 

6 

4 

1 

EUDCRA 

69.'' 

45,6 

67.6 

81 

19. 

27 

14 

240 

0 

0 

3 

0 

4.93 

1  .88 

01 

,0 

0 

7 

3 

2 

MONTICELLO   3  S 
PINF  BLUFF 

6fl.5 

45,4 

67,0 

3.3 

80 

6 

31 

24 

247 

0 

0 

3 

0 

3.73 

-  ,90 

1.08 

05 

,0 

0 

7 

2 

1 

PINf   BLUFF  FAA  AIRPORT 

66.0 

43.  1 

64.6 

78 

6 

30 

24 

312 

0 

0 

5 

0 

4.01 

-  ,17 

.  98 

18 

.0 

0 

8 

3 

0 

PORTLAND 

68.9 

42.  1 

65.5 

1.9 

82 

1 

26 

15. 

285 

0 

0 

6 

0 

4.24 

1.55 

29 

,0 

0 

6 

3 

I 

ROHUER  2  NNE 

69.».-'i 

42.  1 

5  6.0M 

77 

19. 

23 

14 

273 

0 

0 

6 

0 

3.98 

1  .08 

28 

.0 

0 

8 

4 

1 

DIVISION  09 

1  66.0 

2.9 

4.30 

-  ,08 

.0 

TEMPERATURK  ANIJ  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:     86'   on  the  6th   at  Okay 

Lowest  Temperature:     13'   on  the  14th  at  Gilbert       and  at  Gravette 

Greatest  Total  Precipitation:     9.57  inches  at  Antoine 
Least  Total  Precipitation:    1.07  inches  at  Ratcliff 

Greatest  One-Day  Precipitation;     5.75  inches  on  the  22d  at  Blakely  Mountain  Dam 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 

NOVEMBER  1963 


Day  of  Month 


13 


14  IS 


18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

.04 

.60 

.21 

.51 

1.34 

.26 

.28 

.02 

.26 

.39 

.35 

.25 

.33 

.62 

1.72 

.91 

7 

.20 

.67 

T 

.92 

.14 

7 

.42 

^76 

1.03 

.32 

.31 

1.31 

.33 

T 

.43 

1.00 

.43 

.88 

T 

.33 

.96 

.27 

.17 

.09 

.22 

1.40 

.66 

16 

.11 

l!55 

!21 

.91 

.29 

.10 

.01 

1.19 

.08 

.34 

.16 

2.67 

1.60 

.29 

.47 

4.45 

1.65 

.33 

2.93 

2.28 

!l! 

.02 

las 

7 

3I08 

l!67 

.16 

5.07 

.18 

« 

4.84 

.20 

2.04 

2.50 

.31 

.05 

2.33 

1.81 

.28 

.46 

• 

5.25 

.18 

.13 

2.74 

1.44 

.27 

.05 

.46 

7 

4.41 

1.30 

.22 

.11 

.02 

1.60 

.82 

1.00 

T 

.26 

.27 

1.22 

.02 

.15 

.11 

.33 

4.03 

.15 

T 

.19 

2.21 

1.35 

.23 

.91 

.12 

.18 

.75 

.03 

T 

.10 

.03 

2,20 

1.09 

.63 

.20 

.11 

.06 

.81 

1.21 

.02 

.14 

ilu 

.02 

1,62 

.65 

.08 

.32 

7 

.51 

.46 

.5( 

.23 

.27 

.02 

.49 

.61 

7 

1.04 

1.10 

lis 

.20 

.45 

7 

.53 

.23 

.24 

.01 

.07 

.99 

.37 

.12 

,02 

.85 

.37 

.33 

.44 

.13 

1.07 

.to 

.03 

.19 

.14 

1.19 

.50  4.50 

.05 

.04 

.60 

,86 

.63 

.02 

1.24 

.05 

7 

!l3 

.29  2.13 

.17 

.04 

.21 

.52 

.25 

.11 

.06 

7 

2,3B 

.45 

.03 

.09 

!23 

1.53 

.08 

.33 

.20 

.48 

liso 

:i2 

.13 

.  12 

1.26 

.04 

.11 

.50 

.67 

.41 

.05 

7 

.25 

1.95 

.40 

25     26     27  28 


NW 


NORTHWEST  01 

BEAvEW  0AM 
'8ENT0NVILLE 
BERRYVILLE 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 


FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
,GRAvETTE 

GREEN  FOREST  *  ESE 
HARRI SON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

JASPER 

LEAD  HILL 

LURTON 

ODELL   3  N 


NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 
CLINTON 

EVENING  SHADE  I  NE 
GILBERT 

GHEERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  HOME    I  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

NORTHEAST  03 


ALICIA 

bald  knob 

batesville  livestock 
batesville  l  and  0  • 
beech  grove 


BEEDEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVlLLE 

burdette 

CORNING 

GEORGETOWN 
JONES^^OfiO 
KEISER 
LAKE  CITy 
MARKED  TREE 

NEWPORT 
OSCEOLA  2  NNW 
PARAGOULO  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  I 
SAINT  FRANCIS 


WEST  CENTRAL  04 

ABBOTT 
ALY 

BIG  FORK 

aoONEVILLE 

CuARKSVlLLE 

COVE 
DANVILLE 
DAROANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  wB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY  b  NNE 
NATURAL  DAM 
OZARK 
OZONE 

PARIS 

PARKS 

PEL50R 

RATCLIFF 

RUS5ELLVILLE 

sueiAco 

UAlORON 
WHITE  ROCK 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
APLIN  I  W 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 

DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT   SPRINGS   I  NNE 

JESSIEVILLE 

LAKE  MAUMELLE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 
LITTLE  ROCK  FTLT  PLANT 
MALVERN 

MORfilLTON 
NIMDOD  DAM 
OWENSVILLE 
PEPRYVILLE 
SHERtOAN  TOWER 


1.41 
3.02 
1.86 

1.9* 
1.63 
1.65 


2.67 
2.56 
2.20 


6.03 
3.9*3 
6.05 


3.58 
2.73 


2.67 
3.48 
2.69 


2.94 
2,76 
5.54 
2,40 


3,28 

1.95 
2.83 
4.62 
3.03 
I.IG 


1. 

1-95 
2,15 
1.30 
1,57 
2,66 

UI9 


,01 
.01 


,21 
,02 
,19 


.34     .05  ,5q 


.08  1,03  .08 
,07  ,03 
.10  .06 

.09  1.73 


.10 

.22 

.06 

.24 

.55 

.09 

.17 

.31,  3 

25 

.27 

.24 

84 

.51 

.53 

.01 

.36 

59 

,62 

.40 

2 

03 

.28 

.11 

.43 

.16 

4 

57 

.33 

.06 

.44 

.04 

4 

08 

.06 

.26 

.26 

7 

1 

89 

3,00 

.47 

.13 

.61 

5 

75 

.95 

.25 

.29 

.04 

2 

33 

1.67 

.85 

.24 

.25 

2 

44 

2.64 

.09 

.03 

.42 

7 

00 

2.20 

.08 

.02 

,46 

.01 

2 

55 

1.78 

.93 

.04 

.46 

.11 

5 

52 

.25 

.06 

.59 

.02 

5 

30 

1.45 

.48 

.52 

.36 

.31 

3 

84 

.24 

.32 

.47 

89 

.33 

.11 

.03 

.17 

.50 

2 

20 

.03 

.07 

.17 

1.26 

3 

90 

.78 

7 

.30 

.10 

5 

32 

.33 

5 

30 

.10 

.08 

.55 

3 

85 

.67 

.25 

.09 

.32 

7 

3 

10 

1.73 

.15 

.05 

,25 

.12 

5 

25 

.64 

.04 

.33 

.31 

1 

11 

7 

7         7  7 


es  following  Slalion  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 

ARKANSAS 

Continued   November  i963 


Day  of  Month 


Station 

Tota 

I  1 

2  1 

3 

4  1 

5 

6 

7  1  8  1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  j  15 

16 

17  j 

18 

1 

I 

21 

22 

 1  

23  24 

25 

OR  1 

26  1 

27 

28  1  29  1  30 

31 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

«.21 

.48 

T 

.37 

1.13 

.10 

.34 

.12 

.79 

.7* 

.14 

AUGUSTA 

2.70 

•  20 

.6( 

,30 

.20 

7 

.50 

.50 

BRINKLEY 

3.13 

.3t 

111 

I35 

.02 

.27 

,35 

.22 

.02 

.18 

1.11  .02 

CABOT  SW 

&.69 

,07 

.21 

1.35 

,07 

.20 

.38 

3.41 

CARLISLE  I  Sw 

2.30 

.08 

.05 

.08 

.53 

.51 

.43 

.52 

.  10 

CLARENDON 

2.63 

.it, 

.03 

.12 

.07 

.02 

.10 

.18 

.21 

.02 

.22 

.87 

*23 

OES  ARC 

3.*5 

.36 

T 

.  76 

.33 

.37 

7 

.58 

T 

.45 

!l3 

.62 

7 

.20 

.18 

.50 

.04 

.76 

T 

.50 

KEO 

.70 

.16 

.01 

.1< 

.76 

.33 

.40 

.59 

.01 

MADISON 

2.*I 

.44 

,22 

.25 

.06 

.71 

.20 

MARIANNA  2  S 

2,86 

.73 

•  22 

.22 

.05 

.73 

PARKIN  2  W 

SAINT  CHARLES 

3.63 

.37 

.57 

.02 

T 

,74 

.23 

.17 

.05 

.75 

•  12 

STUTTGART 

2.30 

.S5 

.16 

.10 

.04 

1.18 

.19 

.15 

.21 

127 

STUTTGART  9  ESE 

3.68 

T 

.28 

.18 

.02 

.48 

.27 

.20 

.03 

.18 

1.15 

.34 

WEST  MEMPHIS 

»7 

16 

19 

02 

.02 

.18 

.02 

.10 

.02 

.01 

.04 

2.71 

133 

.71 

.33 

.03 

1.31 

I 

SOUTHWEST  07 

ANTOINE 

9,5T 

.37 

.08 

1.58 

.65 

.22 

,65 

5.04 

.78 

ASH DOM N 

ATHENS 

2.91 

.10 

.03 

.03 

7 

T 

.16 

,08 

.35 

.02 

1.62 

.52 

DAISY  3  E 

4.^0 

.2S 

,09 

.07 

.37 

,18 

.55 

2.50 

.36 

OE  QUEEN 

2.83 

.12 

.31 

.18 

,30 

.44 

1.48 

DIERKS 

3.38 

.23 

T 

,59 

T 

.24 

,14 

.40 

I. 13 

.58 

T 

•  05 

FULTON 

«.82 

T 

2.33 

.43 

.08 

glEnwood 

6.25 

!ao 

T 

,44 

^38 

142 

160 

.01 

3.04 

.50 

06 

HOPE  3  NE 

7.55 

."■3 

.06 

.09 

.91 

.22 

.56 

4.40 

.73 

.08 

.05 

HOPPER 

4.61 

.10 

.12 

.20 

.12 

.65 

7 

3.42 

T 

HORATIO 

3.20 

.02 

.31 

.39 

1.28 

.86 

,02 

INDEX 

3.80 

:» 

■  55 

.65 

1 .60 

.25 

.10 

3.90 

.13 

.06 

.05 

!22 

.15 

.48 

.05 

2.21 

.55 

MOUNT  IDA 

3.0; 

.02 

.04 

.12 

.45 

2.05 

.35 

NARROWS  DAM 

.2S 

.09 

.38 

.68 

.17 

.50 

2.49 

.42 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

.01 

06 

07 

,01 

09 

.02 

.02 

NATHAN  4  MNW 

4.2! 

.30 

T 

.40 

12' 

l04 

!52 

2135 

I40 

NE^MHCPE  3  E 

3.47 

.15 

OOEN  2  W 

2.39 

.09 

.01 

.08 

.'06 

!25 

1.'°; 

.35 

4.51 

.39 

.74 

.18 

.70 

.  19 

2.25 

.06 

PINE  RIDGE 

STAMPS 

4.87 

.02 

.25 

.71 

T 

2.90 

.67 

.05 

.27 

STORY 

2.70 

TEXARKANA  kiB  AIRPORT  //R 

4.22 

T 

.01 

T 

T 

.94 

.67 

!o2 

1.62 

.46 

•  16 

SOUTH  CENTRAL  OB 

AMITY  3  NE 

9*02 

.30 

T 

.70 

I.IO 

.52 

.76 

4.50 

1.14 

ARKADELPHtA 

e.76 

.03 

.40 

.07 

Bluff  city  3  sw 

6.09 

.51 

T 

.17 

!o2 

1.62 

.26 

T 

1.80 

.95 

.12 

BOUGmTON 

7.74 

.5<> 

.17 

.40 

.12 

.46 

3.65 

2.34 

.1^6 

T 

CAMOEN  I 

3.90 

.62 

.03 

.02 

.02 

.04 

.21 

.50 

.02 

1.42 

.84 

.0; 

*  1  3 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

.29 

7 

.29 

FQROyCE  6  W 

5.46 

.4S 

.12 

1.10 

.13 

.05 

1.10 

[so 

.45 

l!30 

.23 

6URD0N 

T.41 

,46 

.16 

.03 

.0(1 

MAGNOLIA   3  N 

4,77 

I30 

.02 

T 

,01 

.38 

.67 

.01 

2)35 

171 

.20 

.12 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  B 

2,3n 

.39 

.08 

.22 

.46 

.22 

.40 

.14 

.45 

PRESCOTT 

.40 

.10 

.05 

.05 

T 

.60 

.25 

.50 

3.9O 

3.40 

.04 

,06 

SPARKMAN   3  MSW 

4.9f 

.01 

.75 

.63 

.90 

.46 

1.12 

.50 

•  11 

.06 

TAYLOR 

5.94 

03 

T 

.  18 

,23 

.06 

WARREN 

3.50 

.86 

.01 

.03 

.25 

.02 

.15 

131 

.06 

!l2 

!89 

,06 

.72 

SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 

4.77 

.31 

.03 

1.70 

T 

.20 

.17 

.09 

1.07 

T 

1.20 

CROSSETT  7  S 

4.46 

.05 

1.32 

CUMMINS  FARM 

4,76 

.40 

,48 

l!o6 

T 

T 

!46 

!31 

!70 

T 

.62 

,04  T 

DERMOTT 

4.<.5 

.10 

1.30 

.06 

.31 

.29 

.01 

1.02 

1.36 

DERMCTT  3  NE 

4.48 

.43 

,03 

1.25 

.03 

.27 

,14 

.15 

.96 

T 

1.2? 

DUMAS 

4.09 

1  22 

... 

.64 

4.93 

1.88 

,10 

.12 

,1! 

.76 

1.T4 

.16 

HAMBURG 

4,55 

.63 

.06 

.04 

.14 

.28 

,25 

1.14 

1.30 

.71 

MONT  I  CELLO  3  S 

.05 

PINE  Bluff 

3,7^ 

.03 

1.08 

T 

.45 

.50 

.25 

.49 

.43 

PINE  Bluff  faa  airport 

4.01 

.42 

T 

,48 

,94 

T 

.96 

.24 

.23 

.60 

.32 

PORTLAND 

4,24 

.97 

.08 

.20 

.08 

T 

.38 

.26 

.60 

.05 

.05 

1,55 

ROHwER  2  NNE 

3.98 

.58 

T 

.22 

.70 

.16 

.26 

.12 

.86 

1.08 

STAB  CITY  2  S 

Sm  rel«i«ac»  noKw  lollowing  SitUon  Ind«i 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
NOVEMBER  1963 


Station 

Day  Of  Month 

rag« 

23 

26 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NORTHWEST  01 

BfAVEP  0AM 

MAX 

76 

57 

65 

65 

70 

71 

72 

79 

75 

75 

76 

65 

57 

46 

46 

60 

70 

76 

63 

5  8 

65 

71 

66 

48 

6  1 

58 

57 

63 

59 

50 

64,0 

MIN 

".2 

25 

25 

43 

53 

33 

33 

33 

36 

36 

32 

30 

26 

le 

l9 

43 

60 

31 

32 

42 

37 

37 

27 

20 

l9 

24 

25 

25 

29 

2  8 

32.3 

BFNTONVILLE 

MAX 

T6 

58 

62 

62 

74 

73 

80 

80 

77 

75 

70 

68 

46 

53 

60 

70 

77 

67 

56 

62 

69 

65 

63 

60 

56 

58 

63 

59 

50 

57 

64,9 

MIN 

52 

28 

36 

50 

50 

41 

37 

40 

41 

39 

35 

31 

22 

20 

24 

37 

50 

30 

31 

49 

43 

47 

26 

24 

25 

31 

26 

30 

27 

2  7 

35.0 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

^1 

64 

65 

68 

72 

69 

76 

74 

74 

74 

66 

55 

56 

51 

54 

68 

69 

75 

62 

56 

66 

69 

64 

60 

58 

63 

59 

55 

47 

64.1 

MIN 

38 

29 

39 

41 

50 

41 

39 

42 

39 

40 

39 

32 

20 

18 

30 

35 

45 

38 

31 

39 

41 

45 

23 

22 

28 

26 

34 

25 

36 

34.7 

fayetteville  faa  ad 

MAX 

56 

64 

60 

7  1 

73 

72 

79 

76 

77 

75 

69 

58 

45 

56 

58 

70 

76 

65 

61 

70 

71 

67 

48 

60 

6 1 

59 

67 

59 

51 

50 

64,1 

MIN 

29 

24 

32 

51 

41 

36 

30 

42 

34 

36 

29 

26 

20 

14 

44 

51 

47 

30 

37 

42 

40 

33 

25 

19 

23 

29 

24 

30 

29 

24 

32,3 

FAYETTEVILLE  EXP  5TA 

MAX 

7  I 

64 

60 

72 

72 

70 

78 

76 

70 

76 

78 

58 

49 

54 

60 

71 

76 

63 

60 

67 

70 

68 

47 

60 

59 

5  5 

62 

58 

52 

49 

64,1 

MIN 

i.0 

27 

40 

47 

50 

38 

35 

47 

38 

37 

33 

29 

2  1 

l6 

35 

51 

61 

32 

40 

50 

44 

45 

26 

21 

30 

29 

25 

33 

26 

32 

35,9 

GPAVETTe 

MAX 

6  I 

65 

62 

74 

70 

72 

80 

79 

75 

75 

66 

56 

45 

54 

59 

71 

77 

64 

55 

63 

69 

65 

47 

5  9 

56 

54 

63 

60 

49 

50 

63,2 

MIN 

37 

22 

39 

44 

49 

33 

35 

45 

37 

35 

30 

24 

21 

13 

34 

52 

51 

25 

36 

46 

44 

35 

24 

21 

27 

27 

21 

29 

25 

^' 

32.7 

HARR I  SON 

MAX 

72 

70 

60 

77 

74 

75 

70 

77 

75 

69 

60 

52 

52 

54 

69 

77 

67 

57 

72 

67 

65 

56 

5  6 

59 

5  9 

59 

61 

59 

52 

64.6 

MIN 

40 

41 

46 

53 

39 

34 

44 

39 

38 

32 

32 

21 

20 

25 

39 

65 

38 

36 

50 

40 

56 

29 

22 

25 

37 

29 

35 

30 

2  5 

36.5 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 

'it* 

62 

63 

60 

74 

70 

74 

70 

74 

73 

65 

55 

44 

50 

55 

67 

74 

63 

53 

69 

64 

63 

48 

58 

59 

59 

64 

58 

47 

47 

61.2 

MIN 

<.! 

36 

3B 

48 

52 

50 

40 

44 

42 

46 

41 

36 

26 

25 

33 

48 

49 

39 

40 

51 

49 

34 

29 

23 

30 

37 

29 

39 

30 

35 

39.6 

LEAD  HILL 

MAX 

80 

64 

67 

62 

71 

73 

76 

72 

75 

75 

70 

59 

54 

51 

58 

69 

76 

73 

59 

70 

67 

65 

5  9 

59 

60 

64 

60 

54 

47 

64,8 

HIN 

43 

27 

37 

45 

54 

38 

34 

44 

36 

39 

33 

31 

27 

20 

30 

45 

63 

36 

35 

50 

36 

55 

28 

20 

25 

30 

26 

29 

30 

29 

35.8 

RPGERS 

MAX 

70 

66 

59 

72 

73 

73 

75 

82 

76 

73 

72 

68 

50 

50 

58 

73 

75 

71 

65 

65 

68 

65 

55 

61 

59 

56 

64 

62 

55 

55 

65.5 

MIN 

41 

32 

41 

45 

54 

43 

40 

48 

43 

44 

39 

35 

24 

24 

36 

49 

64 

36 

42 

42 

46 

46 

26 

24 

23 

3 1 

29 

36 

27 

32 

38.1 

STLOAM  SPRINGS 

MAX 

60 

62 

63 

72 

73 

72 

82 

80 

76 

76 

70 

58 

51 

56 

61 

72 

72 

64 

58 

68 

66 

4  7 

60 

58 

57 

65 

59 

50 

50 

64.1 

MIN 

41 

25 

42 

47 

49 

36 

39 

49 

38 

38 

34 

28 

24 

17 

39 

52 

50 

30 

42 

49 

45 

36 

28 

22 

28 

31 

23 

32 

28 

33 

35.8 

NORTH   CENTRAL  02 

5IL8ERT 

MAX 

76 

65 

68 

61 

83 

76 

77 

73 

77 

78 

73 

61 

55 

53 

55 

75 

77 

72 

56 

7  5 

69 

63 

57 

5  7 

6  1 

63 

67 

60 

57 

51 

66.3 

MIN 

46 

U 

24 

46 

52 

37 

27 

34 

33 

30 

25 

24 

23 

13 

23 

41 

64 

40 

32 

51 

53 

51 

29 

19 

20 

35 

23 

28 

32 

20 

33,1 

GPEERS  FERRY  DAM 

MAX 

82 

60 

64 

67 

5h 

76 

75 

74 

68 

71 

77 

72 

62 

50 

51 

53 

70 

70 

60 

60 

72 

65 

5  I 

6  1 

64 

65 

58 

51 

64,3 

MIN 

48 

33 

32 

33 

48 

46 

41 

43 

45 

41 

42 

41 

31 

28 

29 

33 

47 

48 

40 

49 

50 

57 

33 

27 

27 

33 

35 

35 

36 

38.7 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

75 

63 

66 

61 

72 

77 

73 

te 

74 

73 

70 

61 

52 

54 

50 

69 

74 

70 

57 

5  1 

60 

5  8 

63 

67 

60 

55 

59 

64.1 

MIN 

44 

21 

23 

45 

53 

51 

34 

43 

35 

34 

31 

25 

30 

23 

22 

44 

62 

33 

51 

29 

20 

25 

35 

25 

28 

31 

2  3 

34,1 

MARSHALL 

MAX 

73 

63 

63 

58 

80 

74 

75 

71 

75 

73 

70 

60 

54 

52 

55 

69 

75 

71 

60 

72 

67 

63 

58 

5  I 

60 

62 

66 

60 

50 

50 

64,3 

HIN 

46 

30 

49 

57 

39 

36 

43 

39 

39 

36 

31 

26 

21 

37 

48 

65 

43 

41 

54 

53 

58 

29 

23 

26 

40 

30 

36 

32 

31 

39.2 

MrUNTAiN   HOME    1  NNw 

MAX 

58 

63 

66 

58 

78 

74 

75 

71 

75 

76 

69 

59 

47 

53 

53 

67 

74 

64 

74 

64 

64 

5  7 

5  q 

61 

64 

58 

49 

63,3 

HIN 

35 

35 

37 

47 

43 

41 

41 

41 

44 

41 

39 

29 

28 

31 

34 

46 

42 

42 

45 

49 

53 

29 

25 

25 

32 

33 

32 

32 

35 

37.4 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENC 

MAX 

80 

58 

62 

66 

59 

77 

74 

73 

62 

73 

77 

69 

59 

48 

52 

53 

68 

75 

63 

59 

72 

65 

64 

51 

54 

59 

60 

63 

58 

49 

63.3 

HIN 

46 

30 

30 

32 

48 

39 

35 

37 

38 

38 

35 

35 

28 

26 

28 

31 

45 

41 

38 

42 

51 

28 

28 

33 

30 

34,8 

MOUNTAIN   VIEW   2  E5F 

MAX 

74 

58 

63 

58 

75 

71 

72 

62 

70 

74 

69 

58 

50 

48 

48 

65 

71 

68 

52 

53 

51 

47 

62.0 

MIN 

43 

31 

32 

44 

53 

40 

35 

39 

36 

39 

35 

30 

25 

21 

32 

45 

60 

43 

35 

48 

36 

30 

34 

37,7 

NORTHEAST  03 

BALD  KNOB 

MAX 

76 

65 

67 

60 

73 

79 

72 

67 

69 

79 

74 

67 

58 

53 

55 

71 

75 

70 

57 

67 

70 

68 

59 

58 

53 

65,9 

HIN 

46 

28 

28 

48 

55 

54 

40 

49 

45 

37 

39 

38 

27 

29 

24 

37 

62 

47 

42 

52 

50 

60 

35 

28 

38 

39 

34 

37 

36 

26 

40,3 

BATESvlLLE  LIVESTOCK 

MAX 

7'; 

64 

68 

61 

77 

74 

75 

67 

72 

90 

64 

55 

58 

51 

69 

75 

69 

54 

74 

70 

65 

58 

54 

65 

69 

57 

56 

51 

65,2 

MIN 

46 

31 

32 

46 

52 

43 

39 

48 

40 

37 

34 

29 

23 

26 

43 

62 

45 

37 

51 

52 

57 

30 

22 

26 

36 

31 

37 

34 

33 

38.7 

BATESvIllE  l  and  D  •! 

MAX 

80 

63 

66 

63 

75 

75 

74 

69 

70 

80 

75 

62 

56 

51 

53 

69 

75 

72 

55 

67 

68 

61 

67 

57 

58 

51 

65.3 

MIN 

49 

25 

27 

49 

53 

48 

34 

47 

39 

32 

34 

30 

28 

19 

22 

40 

63 

48 

34 

54 

46 

61 

35 

21 

24 

33 

29 

31 

36 

2  2 

37,1 

Bl YTHEVILLE 

MAX 

73 

66 

63 

58 

70 

72 

61 

66 

64 

73 

67 

61 

50 

51 

58 

67 

74 

67 

61 

70 

71 

69 

62 

62 

64 

57 

54 

49 

62,8 

MIN 

46 

31 

30 

51 

41 

36 

41 

35 

37 

32 

30 

29 

27 

45 

60 

48 

39 

52 

56 

55 

37 

27 

29 

44 

34 

37 

31 

28 

38,9 

CORNING 

MAX 

75 

60 

63 

55 

68 

77 

67 

65 

69 

76 

68 

61 

52 

53 

56 

69 

76 

67 

59 

72 

66 

65 

57 

56 

48 

63,3 

MIN 

47 

27 

27 

46 

52 

55 

39 

40 

40 

36 

36 

30 

33 

29 

27 

35 

55 

49 

36 

52 

50 

56 

34 

26 

30 

40 

33 

35 

34 

30 

38,6 

JONESBORO 

MAX 

78 

59 

67 

60 

69 

76 

69 

64 

66 

75 

70 

63 

56 

53 

57 

69 

77 

70 

57 

68 

69 

65 

59 

57 

50 

64,2 

MIN 

48 

35 

33 

47 

54 

57 

46 

41 

47 

41 

45 

37 

33 

28 

2e 

48 

60 

47 

41 

53 

54 

51 

36 

31 

35 

45 

38 

41 

35 

34 

42,3 

tCFISER 

MAX 

77 

57 

63 

60 

67 

75 

69 

67 

65 

74 

67 

57 

50 

52 

58 

68 

75 

70 

64 

69 

70 

65 

60 

51 

52 

63.6 

MIN 

32 

29 

30 

44 

54 

53 

43 

37 

40 

35 

39 

29 

30 

25 

25 

47 

54 

49 

42 

54 

56 

59 

38 

30 

33 

44 

36 

41 

33 

28 

39,6 

MARKED  TREE 

MAX 

73 

59 

65 

59 

71 

77 

70 

68 

65 

76 

71 

61 

57 

53 

58 

68 

78 

69 

65 

67 

68 

65 

57 

52 

50 

64.5 

MIN 

49 

30 

28 

46 

53 

52 

41 

41 

44 

38 

44 

37 

30 

27 

24 

48 

56 

48 

43 

53 

53 

57 

38 

30 

33 

45 

33 

37 

34 

29 

40.7 

NEWPORT 

MAX 

77 

63 

67 

62 

75 

75 

70 

65 

69 

78 

72 

62 

54 

52 

55 

70 

77 

70 

56 

68 

69 

68 

59 

57 

51 

65.0 

MIN 

50 

36 

35 

49 

54 

55 

44 

46 

44 

39 

47 

42 

32 

30 

31 

48 

63 

49 

42 

51 

54 

60 

38 

31 

34 

40 

38 

40 

37 

34 

43.1 

PAHAGOULD   RADIO  KDRS 

MAX 

77 

58 

64 

61 

67 

75 

70 

65 

65 

75 

70 

64 

56 

53 

57 

67 

76 

70 

57 

68 

67 

59 

63 

61 

55 

50 

63.7 

MIN 

48 

35 

32 

48 

53 

56 

46 

41 

45 

40 

45 

36 

36 

29 

28 

48 

59 

47 

39 

54 

54 

58 

37 

29 

34 

44 

37 

39 

35 

33 

42,1 

POCAHONTAS  1 

MAX 

74 

66 

64 

58 

67 

76 

62 

67 

72 

74 

70 

61 

61 

52 

53 

68 

75 

65 

58 

68 

66 

58 

65 

57 

56 

49 

63,5 

HIN 

35 

32 

26 

45 

47 

54 

39 

39 

35 

40 

41 

32 

32 

25 

23 

36 

61 

46 

35 

50 

45 

56 

32 

24 

31 

37 

29 

33 

40 

39 

38,0 

SFARCY 

MAX 

80 

67 

69 

60 

76 

79 

73 

72 

72 

79 

75 

69 

60 

53 

56 

72 

76 

70 

58 

75 

67 

69 

60 

55 

62 

66 

69 

59 

53 

55 

66.9 

MIN 

50 

32 

33 

49 

56 

47 

44 

50 

43 

40 

38 

41 

30 

29 

29 

40 

63 

49 

43 

55 

52 

35 

28 

32 

42 

34 

42 

37 

29 

41.0 

WALNUT  RIDGE  FAA  Ap 

MAX 

60 

61 

65 

57 

69 

78 

65 

66 

70 

79 

71 

62 

49 

54 

55 

69 

75 

60 

58 

69 

68 

65 

56 

51 

50 

62.7 

MIN 

38 

31 

29 

47 

50 

51 

39 

42 

40 

36 

41 

32 

32 

25 

25 

45 

58 

38 

36 

52 

49 

47 

34 

29 

32 

40 

33 

36 

35 

31 

38.4 

WEST   CENTRAL  0* 

booneville 

73 

70 

72 

77 

83 

79 

81 

74 

78 

84 

77 

68 

56 

59 

67 

73 

78 

73 

61 

73 

69 

59 

68 

62 

58 

57 

69,6 

MIN 

46 

24 

40 

50 

58 

42 

33 

49 

44 

35 

32 

39 

32 

16 

40 

50 

67 

45 

50 

56 

45 

57 

30 

21 

34 

34 

27 

39 

32 

26 

39.7 

CLARKSVILLE 

MAX 

75 

66 

70 

67 

82 

78 

76 

70 

75 

83 

75 

67 

56 

54 

57 

71 

78 

73 

57 

6  8 

66 

67 

59 

62 

6  3 

63 

62 

54 

56 

66.9 

HIN 

49 

26 

41 

51 

58 

40 

36 

44 

43 

37 

36 

37 

32 

20 

33 

51 

67 

46 

47 

56 

47 

58 

33 

25 

28 

36 

29 

39 

37 

24 

40.2 

DAPDAnEllE 

HAX 

74 

69 

69 

65 

83 

80 

79 

71 

76 

85 

75 

65 

54 

54 

58 

72 

78 

72 

56 

73 

66 

69 

61 

56 

63 

65 

66 

59 

57 

58 

67,6 

HIN 

46 

24 

31 

50 

51 

39 

33 

43 

43 

34 

34 

41 

32 

20 

27 

38 

66 

48 

42 

55 

44 

59 

33 

23 

27 

36 

29 

36 

36 

26 

39.2 

DEVILS  KNOB 

HAX 

72 

60 

55 

64 

70 

64 

72 

72 

71 

55 

48 

50 

46 

62 

67 

65 

62 

55 

59 

59 

57 

51 

45 

60.0 

HIN 

39 

38 

39 

44 

52 

52 

52 

47 

50 

55 

50 

36 

22 

25 

35 

42 

59 

37 

50 

24 

34 

40 

39 

45 

27 

30 

40.9 

NotM  FoOowtng  SUtb»  Inda 
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DAILY  TEMPERATURES 


NOVEMBER  1963 


Station 

Day  Ol  Month 

0 

0) 
m 

2 

3 

4 

: 

6 

7 

8   1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

FCRT  SMITH  UB  AIRPORT 

MAX 
HIN 

38 

68 
30 

65 
41 

79 

52 

80 
47 

77 
43 

80 
38 

70 
50 

43 

82 
39 

73 
36 

65 
39 

51 
25 

55 
I9 

66 
36 

74 

51 

79 
53 

65 
42 

61 
47 

66 
47 

71 
45 

68 

38 

53 
29 

58 
24 

60 
32 

60 
37 

63 
27 

63 
36 

53 

28 

55 
28 

66.5 
38.1 

FCRT  SMITH  W4TER  PLUMT 

MAX 
MIN 

73 
".1 

65 
27 

64 
32 

71 
49 

79 
52 

76 

38 

77 
35 

72 
40 

40 

79 
3» 

75 
33 

64 
31 

56 
28 

55 
I9 

57 
28 

71 
45 

77 
63 

67 
38 

60 
39 

67 
52 

68 
40 

68 
56 

56 
31 

56 
21 

61 
29 

61 
32 

63 
27 

62 
33 

57 
33 

54 
26 

66.2 
36.5 

MFNA 

MAX 
MIN 

60 
42 

66 
30 

63 
41 

74 

55 

81 
60 

76 
44 

79 
44 

48 

50 

78 
43 

73 
44 

63 
46 

55 
33 

57 
25 

57 
39 

70 
49 

72 
62 

69 
48 

67 
49 

71 
52 

69 
49 

66 
56 

56 
31 

59 
25 

62 
34 

63 
36 

66 
33 

58 
44 

52 
35 

55 
33 

66.2 
42.7 

Mi-uNT  Magazine 

MAX 
HIN 

67 
37 

58 
37 

57 
44 

60 
43 

73 
43 

67 
50 

69 
52 

69 
50 

66 
50 

70 
52 

67 
50 

59 
37 

50 
22 

47 

22 

48 
32 

60 
36 

65 
35 

65 
33 

53 
44 

62 
49 

71 
42 

72 

42 

59 
22 

49 

32 

54 
35 

59 
40 

59 
39 

54 
45 

48 

25 

45 

26 

60.1 
36.9 

07aR< 

MAX 
MIN 

75 

50 

68 
30 

64 
43 

71 
52 

83 
58 

79 
41 

78 
38 

70 
52 

45 

33 
41 

76 
36 

66 
41 

57 
30 

53 
24 

62 
36 

72 
50 

72 
66 

70 
46 

63 
45 

65 
52 

69 
46 

68 

56 
32 

57 
25 

61 

33 

62 
33 

65 
30 

64 
38 

64 
35 

57 
31 

67.5 
40,8 

PARIS 

MAX 
MIN 

77 

68 
33 

70 
34 

75 
47 

82 
52 

SO 
43 

74 
35 

43 

42 

82 
37 

77 
34 

70 
37 

56 
25 

55 
20 

67 
29 

74 
46 

80 
69 

75 
46 

63 
44 

69 
56 

74 
44 

70 
58 

62 
31 

58 

22 

62 
27 

63 
37 

64 
28 

64 

38 

61 
32 

57 
32 

69.3 
39.0 

pflsor 

MAX 
HIN 

RLSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

78 
46 

69 
27 

70 
32 

64 

50 

83 
52 

81 
41 

76 
36 

42 

43 

82 
36 

76 
35 

70 
37 

60 
32 

56 
21 

56 
28 

72 
36 

76 
67 

72 
'•9 

57 
43 

72 
56 

68 
45 

66 
56 

60 
31 

55 
24 

63 
28 

65 
37 

67 
30 

59 
38 

59 
36 

58 
29 

66.0 
39.0 

SI  BIACC 

MAX 
MIN 

75 

67 
37 

68 
40 

74 
47 

BO 
53 

77 
46 

79 
46 

69 
47 

75 
45 

80 
42 

74 
44 

67 
43 

57 
30 

54 

25 

62 
35 

72 
46 

78 
68 

74 
47 

60 
45 

66 
55 

72 
46 

66 

56 

60 
32 

58 
25 

61 
32 

61 
39 

62 
33 

62 
40 

59 
33 

55 
37 

67.5 
42,  1 

WALORCN 

MAX 
MIN 

60 
46 

68 
25 

69 
33 

76 
52 

84 
53 

77 
36 

82 
32 

41 

44 

61 

34 

77 
31 

69 
42 

59 
34 

58 
16 

64 
39 

72 
48 

74 
67 

72 
46 

68 
49 

72 
53 

70 
44 

72 
57 

62 
33 

61 
21 

62 
25 

62 
32 

67 
27 

64 
38 

59 
36 

56 
27 

69.7 
38.7 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

69 
39 

60 
40 

57 
43 

61 

40 

67 
44 

69 
50 

70 
52 

50 

55 

78 
54 

70 
51 

56 
39 

47 

22 

47 

27 

49 
36 

62 
44 

69 
60 

61 
39 

55 
45 

60 
45 

63 
51 

50 
25 

51 
33 

54 
36 

57 
40 

57 
38 

67 
47 

57 
27 

46 
35 

59.9 
41.6 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

8  1 
44 

66 
33 

67 

35 

64 

50 

76 

59 

77 
49 

76 
40 

46 

48 

78 
40 

77 
42 

70 
42 

62 
33 

56 
29 

55 
31 

70 
44 

74 
62 

71 
47 

58 
48 

73 
54 

69 
48 

67 
57 

59 
32 

57 
27 

62 
30 

64 
39 

68 
36 

61 
42 

56 
32 

54 
31 

67.2 
41.6 

BFNTON 

MAX 
MIN 

77 
47 

66 
29 

74 

50 

77 
57 

78 
45 

75 
36 

49 

49 

76 
36 

77 
36 

65 
36 

59 
26 

56 
21 

56 
28 

73 
37 

74 
66 

71 
51 

72 
53 

78 
45 

68 
47 

69 
50 

60 
35 

57 
26 

68 
28 

66 
38 

68 
32 

68 
41 

57 
37 

58 
24 

68.5 
39.8 

Bl  AKELV  MOUNTAIN  Oa'< 

MAX 
MIN 

82 
48 

63 
29 

67 
33 

68 
38 

67 
55 

79 
45 

79 
36 

39 

48 

74 
37 

79 
35 

74 
37 

66 
39 

53 
22 

57 
25 

55 
39 

73 
52 

76 
52 

56 
50 

66 
52 

74 
46 

71 
54 

70 
35 

54 
25 

58 
28 

63 
26 

66 
32 

66 
33 

60 
40 

54 

27 

67.3 
38.6 

CrNWAY 

MAX 
MIN 

80 
48 

67 
28 

6a 
33 

63 
51 

79 
57 

80 
40 

78 
34 

48 

45 

»0 
36 

76 
33 

78 
37 

61 

30 

55 
21 

56 
28 

74 
43 

80 
61 

73 
48 

58 
49 

75 
54 

69 
49 

66 
58 

61 
33 

56 
24 

63 
26 

65 
34 

67 
32 

69 
37 

58 
36 

67 
26 

68.3 
39,3 

GPEENPR I ER 

MAX 
MIN 

75 
36 

67 
23 

67 
27 

61 
49 

77 
53 

80 
38 

77 

32 

42 

42 

81 
31 

75 
34 

66 
29 

53 
26 

54 
17 

55 
23 

73 
35 

79 
62 

68 
43 

57 
39 

74 
52 

68 
44 

67 
57 

58 
31 

56 
23 

63 
26 

66 
34 

67 
26 

5e 
35 

56 
36 

56 
30 

66.6 
55.9 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

MAX 
MIN 

80 
43 

67 

39 

66 
41 

65 
50 

76 
59 

80 
50 

76 
48 

47 

51 

81 
43 

75 
45 

67 
44 

70 
35 

57 
28 

53 
37 

70 
45 

74 

60 

70 
46 

65 
48 

72 
54 

67 
55 

71 
55 

58 
32 

58 
29 

62 
33 

66 
39 

66 
36 

56 
44 

57 
36 

59 
40 

67.7 
43,9 

Lf  OLA 

MAX 
MIN 

76 
47 

67 
29 

69 
31 

67 
50 

76 
59 

79 
44 

76 
37 

7  1 
41 

49 

78 
34 

75 
34 

66 
43 

53 
27 

56 
21 

56 
28 

74 

38 

75 
63 

69 
51 

72 
51 

73 

52 

66 
49 

71 
56 

57 
34 

58 
23 

64 

25 

65 
36 

69 
31 

57 
42 

64 

36 

59 
31 

67,4 
39.7 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPCOT 

MAX 
MIN 

64 
35 

66 
33 

69 
34 

66 
51 

78 
57 

90 
45 

75 
41 

72 
49 

72 
41 

eo 
37 

74 
41 

66 
42 

51 
32 

53 
27 

55 
25 

75 
38 

77 
62 

62 

50 

62 
50 

77 
51 

68 
52 

70 
47 

54 
32 

55 
30 

61 
33 

64 
41 

68 
36 

56 
42 

63 
34 

5  6 
30 

66.0 
4O.6 

MALVERN 

MAX 
MIN 

78 
45 

69 
28 

70 
30 

67 
49 

75 

59 

81 
44 

76 
36 

44 

49 

80 
38 

76 
36 

68 
42 

60 
26 

55 
23 

54 
27 

74 
37 

76 
62 

70 
50 

69 
50 

72 
54 

66 
46 

66 
55 

61 
32 

57 
25 

64 

27 

64 
36 

67 
31 

60 
40 

54 
34 

24 

68.1 
39.4 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

79 
48 

68 
35 

70 
38 

68 
48 

82 
57 

80 
48 

77 
39 

T2 
46 

72 
45 

81 
3b 

77 
40 

66 
43 

62 
32 

55 
27 

57 
28 

72 
46 

78 
63 

Tl 
50 

65 
44 

74 

55 

68 
50 

68 
60 

60 
35 

55 
27 

61 
29 

64 
38 

65 
35 

60 
40 

57 
36 

56 
35 

68.1 
41.8 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

85 
45 

64 

30 

68 
34 

69 
35 

66 
56 

82 
43 

79 
38 

77 
37 

69 
44 

73 
39 

81 
36 

74 
42 

67 
29 

53 
22 

57 
26 

59 
36 

73 
52 

76 
50 

59 
43 

59 
48 

74 
47 

69 
51 

66 
32 

54 

24 

53 
25 

62 
29 

66 
31 

67 
36 

58 
36 

31 

67.2 
37.5 

PFRRYVlLLE 

MAX 
MIN 

85 
56 

79 
30 

71 
32 

65 
50 

76 
55 

80 
45 

78 
33 

7  1 
45 

7  5 
45 

81 
35 

30 
39 

71 
37 

62 
30 

52 
20 

59 
24 

75 
45 

61 
63 

72 
51 

57 
45 

76 

50 

70 
52 

67 

60 

63 
32 

57 
20 

64 
27 

67 
32 

66 
30 

60 
39 

58 
42 

36 

69.2 
40.0 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

74 
46 

67 
30 

68 
31 

66 
48 

76 
57 

79 
48 

75 
44 

70 
47 

72 
46 

79 
40 

73 
42 

65 
42 

60 
28 

55 
25 

73 
44 

69 

50 

66 
50 

74 

51 

74 
54 

72 
52 

71 
59 

60 
33 

57 
28 

63 
30 

65 
40 

67 
35 

56 
43 

54 
36 

58 
29 

67,5 
41,6 

FAST   CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 
MIN 

75 
41 

65 
27 

68 
30 

67 
49 

79 
56 

76 
48 

76 

39 

7  1 
45 

69 
49 

78 
35 

73 
35 

66 
42 

56 
33 

54 
23 

62 
25 

72 
52 

74 
56 

69 
52 

76 
53 

72 
58 

72 
55 

74 

56 

62 

40 

59 
22 

63 
27 

64 
39 

66 
32 

52 
40 

54 
37 

30 

6  7,5 
41.0 

BrinklEy 

MAX 
MIN 

48 

65 
26 

6b 
28 

62 
46 

75 
43 

77 
52 

74 
42 

7  1 
46 

76 
48 

76 
38 

72 
36 

64 
33 

60 
28 

52 
22 

60 
23 

27 

76 

71 
43 

53 
47 

74 
51 

70 
55 

71 

56 

68 
35 

56 
25 

59 
30 

65 
36 

66 
31 

56 
31 

53 
34 

30 

37)7 

DFS  ARC 

MAX 
HIN 

79 
47 

63 
34 

66 
40 

63 
46 

74 

58 

80 
55 

74 
41 

70 
50 

70 
48 

77 
37 

74 

39 

69 
37 

61 
32 

52 
25 

57 
27 

71 
53 

75 
61 

70 
48 

66 
47 

76 
53 

67 
56 

72 
59 

61 
37 

56 
28 

61 
34 

65 
40 

69 
35 

66 
40 

57 
36 

32 

42^6 

HFLEN4 

MAX 
MIN 

81 
49 

60 
33 

63 
33 

67 
40 

62 
47 

76 

55 

72 
45 

73 
45 

70 
45 

65 
37 

76 
38 

73 
36 

63 
34 

50 
27 

53 
27 

51 
33 

69 
49 

75 
55 

60 
50 

76 
53 

65 

60 

69 
63 

72 
40 

52 
29 

57 
31 

59 
35 

63 
36 

67 
37 

54 
37 

35 

41!° 

KFO 

MAX 
MIN 

77 
48 

63 
31 

68 
35 

66 
48 

76 
57 

77 
48 

74 
42 

71 
47 

72 
48 

77 
38 

72 
39 

65 
42 

60 
32 

52 
27 

56 
29 

74 
43 

75 
61 

70 
49 

68 
50 

74 
53 

67 
53 

71 
59 

61 
35 

55 
28 

63 
31 

63 

40 

67 
35 

59 
41 

54 
35 

59 

32 

66.8 
41.9 

MARIANNA   2  S 

MAX 
HIN 

76 
47 

63 

2e 

66 
34 

62 
46 

76 
56 

77 
51 

73 
40 

71 
46 

74 
49 

73 
36 

73 
37 

66 
34 

60 
26 

53 
22 

61 

25 

76 
45 

75 
50 

71 
58 

68 
58 

73 
57 

60 
38 

56 
28 

58 
33 

63 
42 

68 
36 

62 
41 

53 
35 

28 

40^2 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

83 
45 

60 
32 

64 
34 

69 
36 

75 
53 

78 
44 

75 
42 

72 
38 

70 

38 

72 
40 

75 
39 

65 
34 

54 

26 

55 
26 

62 
33 

70 
*8 

78 
52 

58 
53 

78 
53 

70 
53 

70 
55 

70 
40 

52 
26 

58 
32 

62 
37 

64 
35 

70 
42 

53 
37 

52 
32 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

82 
49 

65 
37 

70 
39 

66 
49 

77 

58 

76 
52 

75 
46 

50 

52 

77 
41 

73 
42 

66 
41 

63 
32 

57 

29 

61 

33 

74 

47 

74 
59 

69 
49 

78 
52 

77 
57 

71 

58 

73 

60 

65 
38 

56 
31 

62 
35 

63 
43 

67 
37 

66 
46 

54 

36 

58 
32 

68.7 
44.3 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
HIN 

83 
46 

60 
29 

62 
36 

67 
40 

64 
46 

73 
48 

76 
40 

74 
46 

72 
47 

70 
35 

76 
34 

71 
34 

64 
27 

49 

22 

53 
26 

60 
34 

72 
52 

74 
47 

54 
41 

76 
50 

71 
55 

70 
61 

72 
36 

53 
27 

57 
30 

61 
34 

63 
32 

68 
36 

57 
32 

52 

28 

65.8 
38.4 

WEST  MEMPHIS 

HAX 
MIN 

75 
49 

59 
32 

65 
35 

65 
49 

73 
54 

75 
53 

70 
45 

70 
40 

65 
47 

75 
35 

70 
39 

64 
35 

57 
32 

52 
35 

54 
39 

69 
50 

75 
59 

73 
50 

72 
50 

70 
60 

72 
58 

68 
58 

62 
39 

56 
30 

59 
34 

61 
48 

65 
36 

60 
42 

51 
35 

50 
47 

65.1 
43.8 

WYNNE 

MAX 
MIN 

77 
42 

60 
28 

64 

29 

66 
36 

73 
57 

78 
53 

39 

69 
46 

66 
38 

34 

36 

51 

61 

67 
47 

74 
54 

71 
58 

74 

53 

75 
28 

59 
29 

70 
35 

66 
42 

67 
35 

58 
41 

55 
33 

69.0 
41.9 

SOUTHWEST  07 

ASHOOwN 

MAX 
MIN 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
NOVEMBER  1963 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  j 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 
< 

OF  OUEEN 

MAX 
MIN 

73 
A5 

69 
27 

66 
39 

79 
54 

84 

58 

83 
41 

80 
40 

73 
51 

77 
55 

82 
46 

77 

40 

68 
44 

57 
25 

56 
19 

59 
40 

74 
53 

80 
64 

72 
53 

75 
52 

71 

52 

71 

50 

68 

56 
31 

59 
24 

63 
29 

67 
34 

65 
31 

64 
41 

57 
34 

62 
27 

69.6 
41,4 

OIERKS 

MAX 
MIN 

76 
46 

70 
26 

68 
38 

78 
54 

83 
65 

82 
38 

79 
35 

74 
49 

78 
54 

81 
37 

79 
35 

67 
40 

57 
21 

60 
l6 

70 
31 

73 
60 

73 
65 

72 
52 

70 
53 

72 
54 

69 
46 

70 
53 

56 
31 

60 
23 

66 
29 

70 
32 

67 
29 

61 
42 

58 
27 

61 
21 

70.1 
40,1 

HCPE  3  NE 

MAX 
MIN 

75 
48 

64 
31 

69 

34 

75 
54 

79 
66 

81 
45 

80 
39 

74 

46 

75 
54 

79 
42 

74 
45 

66 
44 

60 
31 

58 
22 

62 
32 

76 
49 

76 
59 

77 
52 

76 
52 

75 
53 

73 
52 

72 
52 

72 
33 

54 
27 

58 
27 

64 

30 

66 
34 

65 
34 

54 
37 

56 
32 

69.5 
41  ,9 

MrUNT  IDA 

MAX 
MIN 

77 
45 

65 
26 

68 
30 

71 
40 

82 
58 

79 
37 

80 
32 

73 
36 

74 
44 

80 
33 

75 
32 

72 
36 

63 
33 

58 
l6 

62 
29 

72 
40 

75 
53 

69 
50 

67 
51 

75 
52 

73 
44 

69 

60 
31 

59 
20 

63 
23 

66 
27 

68 
28 

63 
33 

58 
37 

58 
25 

69.1 
35.9 

Narrows  dam 

MAX 
HIN 

85 
47 

65 
27 

70 
28 

69 
35 

72 
52 

79 
39 

82 
37 

79 
40 

74 
51 

77 
37 

83 
35 

76 
38 

66 
26 

58 
19 

59 
25 

60 
43 

73 
59 

76 
51 

55 
51 

72 
52 

73 
45 

72 
59 

72 
37 

58 
24 

60 
26 

65 
31 

70 
32 

70 
35 

61 
41 

57 
24 

69.7 
38.2 

NASHVILLE  PEACH  SUgSTA 

MIN 

83 
44 

64 
31 

68 
35 

62 
43 

75 
53 

82 
44 

82 
40 

77 
49 

70 
53 

73 
42 

81 
45 

76 
43 

67 
30 

56 
l9 

57 
35 

58 
47 

73 
56 

75 
49 

56 
49 

73 
50 

72 
48 

69 
56 

69 
30 

57 
28 

58 
36 

63 
36 

71 

26 

66 
45 

66 
35 

28 

68.5 
40, q 

Olf  AY 

MAX 
MIN 

82 
48 

69 
29 

68 
36 

78 
58 

63 
66 

86 
44 

82 
39 

77 
48 

75 
55 

80 
36 

79 
39 

74 
45 

66 
26 

59 
20 

63 
39 

76 
56 

76 
63 

77 
52 

76 
52 

73 
55 

73 
56 

73 
48 

63 
33 

60 
25 

65 
32 

70 
36 

68 
32 

62 
47 

61 
37 

64 
31 

72,1 
42,9 

STAMPS 

MAX 
HIN 

78 
47 

30 

68 
37 

74 
57 

80 
65 

83 
46 

80 
42 

70 
50 

74 

56 

78 
39 

73 
43 

68 
45 

59 
30 

59 
24 

64 

38 

75 
54 

76 
62 

69 
54 

75 
53 

71 
59 

73 
57 

71 
57 

57 
33 

58 
29 

64 

32 

66 
40 

64 
34 

57 
46 

57 
35 

62 
33 

69.1 
44.3 

TFXARKANA   we  AIRPORT 

HAX 
MIN 

69 
42 

68 
36 

67 
45 

77 
59 

82 
62 

83 
48 

81 
46 

75 
51 

75 
53 

80 
46 

73 
48 

67 
45 

58 
36 

56 
26 

65 
44 

76 
58 

79 
64 

68 
53 

76 
53 

73 
57 

73 
58 

73 
46 

56 
35 

60 
30 

64 
34 

66 
41 

64 
38 

57 
46 

57 
37 

63 
35 

69,4 
45,9 

tOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

76 
46 

69 
31 

69 
36 

69 
51 

76 

60 

80 
49 

77 
43 

71 
46 

73 
52 

79 
40 

72 
41 

68 
46 

64 
32 

57 
26 

54 
37 

74 
43 

74 
61 

70 
53 

70 
51 

71 
58 

69 
51 

69 
59 

60 
34 

51 
29 

61 
34 

64 
39 

65 
35 

63 
47 

56 
31 

60 
29 

67,8 
43.1 

CAMOE^'  1 

MAX 
HIN 

78 
48 

67 
30 

68 
34 

72 
55 

77 
64 

82 
47 

60 
39 

71 
46 

75 
55 

77 
37 

73 
39 

68 
42 

61 
30 

58 
22 

61 
31 

75 
43 

77 
61 

74 

55 

76 
52 

73 

56 

71 
53 

72 
60 

61 

36 

59 
26 

65 
30 

66 
39 

67 
33 

58 
47 

55 
39 

62 
35 

69.3 
42.6 

EL    DORADO   FAA  AIRPORT 

HIN 

35 

66 
30 

68 
31 

73 
54 

80 
53 

83 
44 

80 
39 

70 
46 

75 
45 

76 
40 

73 
43 

65 
37 

56 
26 

57 
22 

63 
31 

76 
50 

78 
60 

66 
54 

76 
54 

73 

54 

73 
54 

71 
49 

56 
30 

58 
24 

65 
30 

67 
38 

65 
34 

52 
46 

57 
34 

63 
29 

66.3 
40.5 

FCRDVCE    6  W 

HAX 
MIN 

75 
45 

68 
31 

69 
38 

69 
48 

72 
56 

80 
45 

77 
42 

70 
45 

75 
48 

71 

38 

73 
40 

75 
38 

61 
28 

60 
27 

59 
33 

74 

46 

72 

50 

68 
53 

74 
49 

78 
54 

70 
54 

71 
56 

60 
33 

60 
26 

63 
26 

63 
40 

66 
37 

60 
44 

53 
34 

60 
28 

66.3 
41.3 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 
MIN 

79 
48 

69 
26 

70 
36 

76 

56 

80 
63 

82 
44 

80 
40 

76 
46 

75 
55 

77 
36 

75 
43 

69 
40 

62 
28 

58 
19 

63 
32 

76 
50 

78 
59 

74 
54 

75 
52 

73 
59 

73 
52 

72 
58 

59 
33 

58 
25 

66 
31 

66 
38 

67 
33 

63 
33 

57 
30 

62 
34 

70,3 
41.8 

MCROBAY    LOCK    AND   DAM  8 

HIN 

83 
50 

65 
26 

68 
30 

68 
43 

75 
55 

76 
49 

82 
47 

80 
46 

71 

50 

74 

37 

77 
36 

73 
36 

66 
26 

57 
20 

57 
27 

63 
35 

76 
51 

77 
58 

61 
54 

78 
53 

75 
52 

75 
63 

73 
38 

52 
22 

62 
26 

60 
37 

66 
32 

66 
33 

50 
38 

54 
31 

68.7 
40.1 

PRESCOTT 

MAX 
HIN 

78 
47 

66 
36 

65 
37 

71 
54 

84 
66 

79 
48 

77 
45 

68 
49 

72 
54 

76 
45 

74 

50 

64 
47 

57 
37 

54 
27 

56 
37 

73 
48 

76 
63 

75 
53 

70 
53 

76 
53 

70 
55 

70 
57 

58 
35 

55 
30 

60 
33 

64 
40 

63 
37 

56 
47 

56 
37 

60 
34 

67.4 
45.1 

SPARKMAN    3  WSW 

HIN 

84 

27 

66 
32 

71 
52 

75 
52 

81 
44 

76 
45 

73 
43 

77 
34 

72 
35 

66 
39 

54 
23 

56 
20 

57 
29 

75 
42 

75 
45 

70 
53 

74 

52 

72 
48 

7l 

59 

61 
33 

57 
27 

62 
27 

64 
37 

65 
30 

55 
39 

57 
38 

60 
25 

67.7 
36.1 

WARREN 

HAX 
HIN 

79 
49 

70 
30 

69 
37 

71 
51 

77 
59 

83 
53 

79 
43 

71 
47 

73 
54 

76 
40 

73 
42 

68 
41 

58 
33 

58 
26 

62 
33 

75 
49 

77 
60 

73 
53 

77 
52 

74 
59 

73 
55 

73 
60 

62 
38 

60 
25 

66 
26 

66 
40 

69 
35 

59 
46' 

57 
37 

63 
34 

69.7 
43.6 

SOUTHEAST  09 

- 

CROSSETT   7  S 

HAX 
HIN 

76 
50 

68 
31 

68 
35 

73 
49 

79 

63 

82 
53 

61 
43 

71 
49 

67 

55 

74 
47 

74 
42 

66 
49 

57 

29 

58 
25 

62 
31 

72 
46 

76 
58 

75 
61 

78 
55 

74 

61 

75 
59 

76 
57 

61 
43 

61 
27 

64 

32 

66 
41 

66 
36 

55 
46 

55 
39 

63 
32 

69.2 
44.8 

CLMMINS  FARM 

HAX 
HIN 

47 

29 

33 

47 

56 

50 

41 

47 

50 

36 

39 

43 

31 

25 

28 

44 

50 

49 

53 

55 

55 

57 

37 

27 

29 

40 

34 

42 

34 

26 

41.2 

DFRMOTT    3  NE 

HAX 
HIN 

76 
50 

66 
26 

68 
29 

67 
51 

76 
58 

78 
51 

74 
39 

68 
47 

68 
53 

74 
41 

70 
40 

64 
39 

55 
35 

54 
21 

63 
24 

73 
49 

78 
54 

73 
55 

78 
53 

72 

58 

75 
58 

75 
58 

56 
42 

59 
24 

63 
29 

64 
42 

65 
33 

56 
42 

53 
36 

60 
33 

67.5 
42  .4 

DLMAS 

MAX 
HIN 

73 
48 

66 
32 

68 
35 

67 
49 

78 
57 

76 
52 

76 
44 

71 
46 

73 
43 

77 
40 

74 
42 

67 
42 

55 
32 

54 
26 

62 
29 

73 
43 

75 
53 

75 
52 

76 
52 

73 

55 

73 
57 

74 

59 

61 
39 

59 
28 

64 
32 

65 
42 

66 
36 

55 
40 

53 
35 

58 
31 

68.0 
42  .4 

ELDORA 

MAX 
HIN 

75 
50 

66 
33 

69 
39 

71 
52 

80 
61 

81 
61 

76 
47 

72 
51 

69 
58 

7b 
48 

72 
45 

65 
44 

58 
35 

56 
27 

64 
33 

75 
48 

78 
50 

80 
56 

61 
54 

79 
53 

77 
59 

77 
59 

60 

59 
29 

65 
36 

67 
44 

66 
43 

59 
40 

55 
39 

54 
29 

69.4 
46.6 

MrNTICELLO   3  S 

HAX 
HIN 

ptne  bluff 

HAX 
MIN 

75 
49 

65 
34 

69 
39 

67 
51 

75 
59 

80 
52 

76 
46 

71 
52 

72 
53 

76 
40 

71 
43 

76 
57 

67 
35 

54 
32 

58 
32 

73 

50 

75 
61 

71 
50 

75 
52 

73 
60 

69 
57 

74 

57 

62 
37 

57 
31 

66 
34 

64 
44 

69 
36 

61 
46 

54 
38 

59 
34 

66.5 
45.4 

PTNE   BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
HIN 

62 
37 

65 
34 

69 
37 

68 
50 

74 

59 

78 
48 

75 
45 

68 
50 

7  I 
46 

76 
40 

7  I 

45 

66 
46 

52 
32 

54 
31 

59 
31 

73 
53 

75 
61 

66 
51 

74 

52 

73 

55 

7  1 
55 

72 
53 

54 
34 

56 
30 

62 
33 

62 
41 

69 
34 

52 
46 

55 
35 

59 
31 

66.0 
43.1 

PORTLAND 

MAX 
HIN 

82 
40 

77 
32 

67 
31 

67 
45 

70 
47 

79 
57 

80 
45 

76 
48 

70 
48 

68 
43 

74 
43 

71 
43 

64 
33 

55 
26 

55 
26 

62 
50 

72 
50 

78 
54 

73 
52 

79 
52 

73 

58 

75 
61 

76 
42 

60 
29 

59 

30 

65 
34 

65 
36 

65 
36 

56 
38 

55 
33 

68.9 
42,1 

RTHWER   2  NNE 

HAX 
HIN 

73 
48 

67 
39 

68 
41 

45 

77 
57 

76 

50 

76 
41 

73 
41 

75 
43 

72 
45 

73 
44 

74 
46 

71 
31 

66 
23 

72 
26 

74 
42 

74 
48 

76 
48 

77 
48 

73 
57 

75 
59 

71 
58 

56 
38 

61 
31 

63 
32 

63 
41 

68 
34 

64 
39 

54 
36 

57 
31 

69.8 
42.  1 

S»e  Reierence  Not«*  Followliig  Sutlon  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 



Day  of  month 

— 

« 

1 

2 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

1  

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

r--i 
19 

20 

— -n 

21 

1  

22 

23 

,  

24 

 1 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave. 

WARREN 

it  INCHES 

MAX 

67 

64 

62 

64 

63 

66 

65 

65 

66 

63 

63 

61 

59 

56 

54 

59 

62 

73 

65 

65 

66 

64 

67 

62 

57 

57 

56 

56 

53 

63 

61.9 

MIN 

63 

60 

59 

58 

61 

63 

63 

61 

61 

60 

60 

59 

62 

54 

51 

53 

55 

56 

53 

61 

64 

56 

62 

56 

53 

55 

54 

52 

63 

50 

57.7 

SLOPE  OF  GROUND,  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE,  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER,  GRASS.  INSTRUMENTATION,  PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


EVAPORATION  AND  WIND 


station 

Day  of  month 

Is? 

H  < 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NOQTM  CENTRAL  02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EMG 

•  20 

.13 

.09 

.15 

.02 

.11 

* 

•  33 

.08 

.  14 

WIND 

76 

36 

u 

33 

16 

'18 

'24 

*23 

*22 

7 

*17 

33 

51 

25 

4 

16 

77 

48 

6 

'41 

*17 

45 

51 

21 

16 

4 

4 

8 

75 

48 

873 

72 

68 

68 

64 

64 

72 

75 

75 

65 

65 

67 

62 

57 

_ 

57 

44 

60 

70 

64 

54 

70 

62 

61 

50 

50 

51 

58 

56 

49 

47 

61.3 

MIN 

47 

30 

30 

38 

48 

49 

45 

44 

45 

45 

44 

39 

36 

_ 

35 

36 

39 

49 

45 

45 

49 

49 

37 

36 

35 

37 

38 

37 

36 

35 

40.6 

WEST  CENTRAL  04 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

•  08 

.08 

.10 

.15 

.09 

.01 

.04 

.05 

• 

.06 

.07 

.03 

.16 

.11 

.05 

.04 

.07 

.05 

.01 

.10 

.07 

2  . 14B 

WIND 

'27 

5 

21 

7 

7 

'10 

'19 

e 

8 

4 

20 

'l9 

11 

9 

22 

9 

16 

16 

13 

23 

28 

12 

4 

4 

3 

1 

42 

8 

380 

MAX 

73 

62 

61 

60 

7S 

75 

70 

67 

67 

68 

67 

65 

60 

53 

51 

60 

70 

70 

61 

69 

68 

66 

64 

52 

55 

62 

65 

56 

52 

52 

63.3 

MIN 

54 

39 

40 

53 

56 

52 

45 

51 

49 

45 

44 

47 

38 

36 

37 

42 

60 

55 

54 

57 

53 

64 

40 

38 

38 

35 

33 

43 

39 

38 

45,8 

CENTOAL  05 

BLAKELY   MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.14 

.18 

.11 

.09 

,06 

.09 

.14 

.08 

.10 

.08 

.16 

.10 

.18 

tt 

.16 

.06 

.07 

.04 

.07 

.11 

.09 

.25 

tt 

.27 

.06 

.09 

.05 

2.93B 

MIND 

79 

45 

19 

43 

18 

27 

33 

19 

25 

19 

42 

35 

81 

47 

18 

26 

52 

55 

28 

18 

17 

52 

75 

33 

16 

20 

14 

19 

96 

45 

1116 

NMBOD  DAM 

EVAP 

.11 

.04 

.06 

.01 

.07 

.07 

.05 

.05 

.06 

.04 

.07 

.11 

• 

.07 

.01 

.00 

.10 

.04 

.00 

.09 

.04 

.02 

.02 

.03 

.05 

.02 

1.37B 

WIND 

31 

16 

8 

13 

9 

8 

11 

B 

21 

7 

10 

11 

22 

12 

10 

13 

32 

20 

12 

23 

7 

19 

20 

9 

5 

3 

2 

2 

25 

13 

402 

EAST  CENTRAL  06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.24 

.17 

.11 

.15 

.05 

.09 

.11 

.10 

.11 

.09 

.12 

.14 

.33 

.14 

.15 

.09 

.04 

.08 

.06 

.06 

.25 

.18 

.05 

.05 

.05 

.06 

.13 

3,20 

WIND 

139 

82 

30 

77 

117 

58 

19 

33 

21 

17 

25 

38 

80 

56 

15 

112 

177 

138 

31 

70 

63 

151 

138 

79 

25 

14 

15 

7 

121 

82 

2030 

MAX 

74 

65 

66 

66 

63 

72 

77 

75 

72 

67 

70 

67 

57 

55 

67 

70 

60 

72 

71 

69 

68 

58 

58 

62 

64 

51 

66.0 

47 

38 

39 

42 

51 

58 

50 

50 

53 

44 

45 

46 

36 

37 

49 

58 

55 

55 

60 

63 

45 

38 

39 

43 

43 

40 

47.1 

SOUTHWEST  07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.14 

.18 

.13 

.13 

.13 

.07 

.15 

.20 

.21 

.14 

.03 

.11 

.30 

.12 

.08 

.09 

.12 

.25 

.07 

WIMD 

86 

57 

12 

28 

74 

23 

33 

9 

17 

19 

17 

15 

54 

49 

13 

41 

100 

77 

20 

23 

16 

45 

53 

14 

4 

4 

2 

.  4 

4 

2 

91 1 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.17 

.16 

.09 

.22 

.06 

.16 

.10 

.05 

.12 

.13 

.10 

.16 

.18 

.05 

.07 

.10 

.05 

.04 

.08 

.12 

.16 

.06 

.06 

.04 

.12 

2,84B 

MIND 

60 

31 

14 

22 

25 

22 

26 

14 

24 

26 

25 

19 

34 

34 

13 

31 

96 

47 

11 

21 

20 

55 

44 

27 

38 

7 

11 

24 

91 

36 

'448 

MAX 

72 

64 

59 

60 

76 

73 

71 

68 

68 

71 

68 

65 

58 

50 

65 

70 

57 

66 

73 

72 

69 

40 

58 

60 

61 

53 

64,1 

MIN 

49 

28 

45 

42 

55 

51 

46 

46 

50 

50 

45 

45 

38 

35 

41 

50 

55 

53 

53 

55 

68 

40 

38 

41 

40 

39 

37 

45,7 

SOUTH  CENTRAL  08 

WARREN 

EVAP 

.19 

.13 

.15 

.24 

.12 

.02 

.10 

.08 

.11 

.01 

.26 

• 

.00 

.07 

.07 

.10 

.00 

.23 

.00 

.10 

.22 

.10 

.00 

.13 

.02 

.09 

.08 

2.51B 

WIND 

69 

14 

9 

31 

40 

20 

6 

9 

24 

0 

14 

11 

15 

12 

11 

32 

55 

54 

12 

28 

12 

70 

30 

22 

8 

2 

4 

3 

17 

38 

672 

MAX 

79 

77 

66 

74 

72 

79 

77 

80 

75 

73 

76 

76 

68 

65 

65 

72 

76 

68 

77 

78 

74 

75 

63 

66 

67 

59 

56 

62 

71,3 

MIN 

42 

40 

39 

39 

45 

51 

50 

44 

41 

40 

39 

39 

31 

30 

56 

61 

54 

48 

48 

53 

53 

41 

38 

40 

35 

42 

38 

31 

43,1 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


FORT   SMITH  WB  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
TEXARKANA  WB  AIRPORT 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 


u  «  > 
S  B  £ 
CL.3  a 


ENE 

NNW 


7.8 
7.6 
8.5 


Wind  speed 

m.  p.  h. 


a 


Relative   humidity  averages 
percent 


Number  of  days  with  precipitation 


See  reterence  notee  (oUowino  Station  Index 
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STATION  INDEX 


i 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUH  FORK 

AMITY  3  NE 
ANTOINE 
APLIN  1  111 
APPLETON 


,  ARKANSAS  CITV 

,  ASHOOWN 
;  ATHENS 
!  AUGUSTA 
.  BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  J 

BEAVER  0AM 

BEEBE 

BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 

BENTON 
8ENT0NVILLE 
8ERRYVILLE  <t  NW 
BIG  FORK 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  OAM 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY   i  SW 
BLYThEVILLE 
BOONEVILLE  6  NW 

BOONEVILLE  7  NE 
eOONEVILLE  6  NNE 
BOONEVILLE 
60TKINBURC  2  S 
SOUGH TON 
BRANCH  4  SU 
BRANCH  3  S¥ 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  OAM 

BUROETTE 
CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  2 
CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLARKSVILLE  6  NNE 

CLINTON 

COMBS  3  SE 

COMPTON 

CONi^AY 

CORNING 

COVE 

CSOSSETT  7  5 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY  3  E 

DAMASCUS 
DANVILLE 
OANVILLE  SCS 
DARDANELLE 
OE  QUEEN 
DERMOIT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
D  lERKS 
DUMAS 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUOORA 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE   1  NE 
ATETTEWILLE   FAA  AP 
AYETTEVILLE   eiP  STa 

OREMAN 
OftREST  CUT 
ORT   SMITH  WB  AIRPORT 

OPT    SMITH  WATER  PLANT 

ULTON 
GEOl*GETOWN 
GIL6ERT 
GLENWQOO 
GRAVELLY 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST  t  ESe 
GREENBRIER 
GREENWOOD 

GREERS  FERRY  OAM 
GURDON 
HAMBURG 
HAROY 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 
HEBER  SPRINGS  3  SW 
HECTOR 
HELENA 
HOPE  3  NE 

HOPPER 
HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 
HUNTSVILLE 
HUTTIG  DAM 
INDEX 
JASPER 
JESSIEVILLE 
JONESBORO 
KE1S£R 

KEO 

KINGSLANO  3  SSE 
LAKE  CITY 
LAKE  HAUMELLE 
LANGLEY 
LEAD  HILL 
LEOLA 

LITTLE  BOCK  W6  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
;  LURTON 

MADISON 


0006  SCOTT 
'  0064  LAWRENCE 
>  SALINE 
36  YELL 
50  CLARK 
76  PIKE 
88  PERRY 
96|  POPE 
I  02201  CLARK 
023«  DESHA 


0300 
0326 
■  0350, 
045» 
.  0460' 
0524, 
0530  WHITE 
0534  GREENE 
0536  JACKSON 

05S2  SALINE 
0566  BENTON 
0616  CARROLL 
0664  POLK 
0746  LAWRENCE 
0764  GARLAND 
0798  TELL 
0800  NEVADA 
0806  MISSISSIPPI 

0825  LOGAN 

0826  LOGAN 

0827  LOGAN 
0830  LOGAN 
0842  VAN  BUREN 
0846  NEVADA 
0667  FRANKLIN 
0866  I 


052  MISSISSIPPI 
102  PULASKI 
132  IZaRO 
152  OUACHITA 
154  OUACHITA 
224  LONOKE 
236  GARLAND 
442  MONROE 
455  JOHNSON 
^57  JOHNSON 

49^    VAN  BUREN 
574  MADISON 
562  NEWTON 
596  FAULKNER 
632  CLAY 


750  PULASKI 
766  LINCOLN 
814  PIKE 

829  FAULKNER 

834  YELL 

835  YELL 

836  YELL 
946  SEVIER 
9t>0  CHICOT 
968  PRAIRIE 
982  JOHNSON 
015  HOWARD 

2148  PESHA 

300  UNION 
355  CHICOT 
2356  CAHfiOLL 
SHARP 

WASHINGTON 
WASHINGTON 

2544  LITTLE  RIVER 
2564  ST  FRANCIS 
2574  SEBASTIAN 

2578  CRAWFORCi 
2670  HEMPSTEAD 
2760  WHITE 
2794  SEARCY 
2842  PIKE 
2922  YELL 
2930  BENTON 
2946  CARROLL 
2962  FAULKNER 
2976  SEBASTIAN 

2976  CLEBURNE 
3074  CLARK 
3066  ASHLEY 
3132  SHARP 

3164  BOONE 

3165  BOONE 
3230  CLEBURNE 
3235  POPE 
3242  PHILLIPS 
3428  I 


3438 
3442 
3466 

3556 
3584 
3600 
3704 
3734 
3621 


MONTGOMERY 

SEVIER 

GARLANO 

MADISON 

UNION 

LITTLE  filvER 

NEWTON 

GARLAND 

CRAIGHEAD 

MISSISSIPPI 


MAGNOLIA  5  N 

MALVERN 
'  MAM»10TH  SPRING 
I  MAR  I  ANNA  2  S 
I  MARKED  THEE 

MARSHALL 
j  MAOMEE 
'  MELBOURNE 

!  MENA 

i  MILLWOOD  DAM 
■  MONTICELLO  3  S 
!  MONTROSE 

MOROSAY  LOCK  ANl 

MOBRILTON 

MOUNT  IDA 


3996  CRAIGHEAD 

4010  PULASKI 

4060  PIKE 

4106  soom 

4134  GRANT 

4248  PULASKI 

4250i  PULASKI 

I  43861  NEWTON  i 

j  452e|  ST  FRANCIS  | 

454^  COLUMBIA  | 

455D<  COLUMBIA  I 

4562  HOT  SPRING 

4572  FULTON 

4638  LEE 

4654  POINSEII 

46661  SEARCY  I 

469tt  SEARCY 

4746^  IZARD 

475J  POLK  I 

4839  LITTLE  RIVER  \ 

<,9Q0  DREW 

,  <.906'  ASHLEY 

;  4934  CALHOUN 

4938  CONWAY 

4988  MONTGOMERY 

I  SOIO  LOGAN  I 

5036,  BAXTER  1 


LITTLE  RIVER 
HOWARD 
WOODRUFF 
WHITE 

INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE 


35  04 

7|  35  54 

6|  34  48 

34  47 

34  17 

34  02 

34  58 

35  26 
34  07  , 

i  33  37 

4  33  40 
4  34  19 

T  35  IB  , 
7  36  18  ' 
7  35  49 
7  36  46 
7  36  26 


91  05 

92  62 

93  29 

93  25 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1136  7AI 

293  ! 
221     &p|  bp 


james  v.  williams 
Ruby  b.  owens 
little  rock  waterworks 
reba  y.  swaim 
alta  f.  garner 

OWEN  O.  MENDRlx 
HOtiART  WATIb 
JOHN  A.  JONtS 
TULMAN  E.  LAWRENCE 
*  C .    L .  WESTMORELAND 

'  CLOSED  10-15-63 
PAULINE  A  PINKERTON 
TOMMIE  0,  PEEBLES 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
HELEN  GARRISON 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MAHVIN  MORRISON 

,  a.   8.  HAMMOND 
P.    M.  Ofttti.LNfllL'GE 


6  34  33 
1   36  22 

94  13 

285 
1295 

ss 

7A 

ETTA  C.  BURKS 
M.    0.  RIDDLE 
OAVID  L.  STIDHAM 

7  36  26 
3  34  29 

93  37 
93  58 

1100 

7A 
7A 

ANNA   M.  LILES 

7  36  07 
3  34  36 

91  06 

93  11 

259 
426 

7A, 
BA 

8AC 

WILLIAM  R,  WILLIAMS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  35  06 
3  33  41 

93  09 

465 
360: 

7A 

C 

H.  P.  PLYLER 
FRED  GREENWELL 

5  35  56 
1    35  12 

I    35  13 

89  55 

93  60 

262 
600 

730: 

6F 

c 
c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

1  35  13 
1   35  09 

93  55 

610 
511 

7A 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
CLEO  £.  TANOELL 

7  35  39 
3  33  52 

92  26 

93  20 

1200 
235 

7A 

C 

MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  INGERSOLL 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

1  35  21 
1    35  16 

93  59 

4701 
500 

C 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

7  34  53 
7  35  52 
7  36  22 

91  12 

92  34 

2578 
480 

7A 

C  H 

RICHARD   K.  WEIS 
WILLIAM   R.  WYATT 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

2  35  49 
I    34  67 

89  67 
92  04 

240 
289 

6P 

G.  A.  HALE 
B.  Mt  WAlTHER 

3  33  36 
3  33  35 

92  49 
92  51 

156 

61 

c 

MARy  REIDER 

1  34  47 
3  34  27 

91  45 
93  01 

235 
406 
172 

6A 

c 

JOHN  L.  TAIT 

ARn  POWER  AND  LIGHT  CO 

RAT  b.  HURSI 

1  35  28 
1    35  32 

9!  26 
93  26 

840 

6P 

DR.    IRVlNO  T.  ^EACH 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

7  35  35 
7  35  48 

92  28 

93  48 

61u 

7A 

r 

EARL  a.  RIUDICK 
OTTO  DAVIS 

7  36  05 
I    36  05 

92  28 

316 

6P 

7A 

c 

JONAH  LEE  SIMS 
UILL  JOHNSON 

7  36  24 
4  34  26 

90  35 
94  26 

293 
1050 

6P 

7A 

L  H 

JOE  C.  ALLEN 

3  33  02 
1   34  42 

91  56 

92  27 

175 
360 
176 

5P 

5P 

U  S  FORtSI  SERVICE 
WALTER   C.    1 IMMING 

1  34  04 
3  34  15 

91  35 
93  42 

700 

6P 

6P 
7A 

c 

CUMMINS   PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEDDER 

1   36  22 

92  25 

705 

Ja 

WILLIAM  A.  BROWN 

1  35  03 
1   35  04 

93  24 

370 
370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
JACK  E.  OURKS 

1  36  13 
4  34  02 

93  09 

94  21 
91  26 

330 
420 

6P 
5P 

7A 

0.  TUCKER  VASSER 

2  33  31 
7  34  58 

91  30 

140 

204 

eA 

L.    W.  WILSON 
C.  J.  RISTER 

1  35  43 

2  33  53 

93  24 

94  02 
91  29 

2350 
422 
162 

6P 
6P 

7A 
7A 

H 

CHftlSIJNA  B.  DICKEY 
THOMAS   f.  HINSLEY 
TRAVIS  C.  KtAHEY 

3  33  1  3 
2  33  07 

92  48 

262 
135 
1466 

6( 

6P 

C  H 

U  S  FED  AVIATIUN  A&ENCY 
CITY  OF  EUOORA 
WALTER  H.  PETERSON 

7  36  24 
7  36  05 

93  44 
91  37 

OPHA  WOLFE 

7  36  00 
7  36  06 
3  33  49 

94  10 
94  10 

92  31 

1263 
1270 
260 

MID 

5P 
6P 

MID 
6P 
6P 

5P 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
ARKANSAS   FUKESTRY  COMM 

4  33  43 

5  35  01 

94  24 

400 

C 

1   35  20 

90  47 
94  22 

MID 

MID 

C  HJ 

THOMAS  A.  MOORE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

1  35  39 
4  33  37 

94  09 
93  48 

793 

5P 

eA 

JAMES  L.  CRISTEE 
INA  J.  LOGAN 

7  36  07 

91  26 

92  43 

200 
547 

5P 

C  H 

UESSU  E.  AKERS 
MRS    lUA  A  KILLION 
WILLIAM  F.  SEVIER 

1    36  24 

93  33 

94  28 

1250 

SA 

GLENN  JUSTICE 

7  36  18 

93  22 

1300 

SS 

SS 

RALPH   L*  BANTA 

1    35  13 

"  " 

618 

7A 

OOROIHV  M.  BEEN 

7  35  31 
3  33  66 

527 

7A 

]l 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

3  33  14 

93  09 
91  48 

1  77 

6P 

ALLEN  J.  LlNuER 

7  36  19 
7  36  14 

93  07 

362 
1370 

6P 

c 

THERESA  DONALDSON 
OEA   GRAY  BEtNE 

7  36  16 
7  36  28 
1   35  26 

93  09 
92  03 
92  68 

MID 

MID 
TA 

u  s  FED  Aviation  agency 

WAYNE  stark 
JANE  LARKEY 

2  34  32 

90  35 

200 

7A 

CHARLEY   M.  FR|Dl>tLL 
RUlH  HAMILTON 

3  34  22 

93  41 

7  00 

7A 

AVAOELLE  WHISENHUNT 
ELIZABETH  w>  FRIDAY 

3  34  31 
7  36  06 

93  03 
93  44 

710 
1453 

5P 
6P 

5P 

c 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MAY  PEARL  MAR^LEY 

3  33  02 

4  33  36 
7  36  01 

92  05 
94  03 

60 
300 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.   E.  MCDOWELL 

3  34  42 

93  11 
93  04 

857 

LURA  a.  SYKES 

7  35  50 
2  36  41 

90  42 
90  05 

345 

SS 
6P 

7A 

BENEDICTINE  SISTERS 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

1  34  36 
3  33  50 
6  35  49 

92  00 
92  16 
90  26 

230 
214 
230 

C 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
TfiESSA   SI.  CLAIfi 

1  34  51 
3  34  19 
T  36  25 

92  28 

93  51 
92  55 

306 
796 
819 

7A 

LITTLE  HOCK  WATERWORKS 
MABEL  L.  FORRESTER 
ETHEL  PUMPHREY 

3f  34  10 
1  34  44 

92  35 
92  14 

261' 
257 

2007 

SS 
MID 

7A 
HID 
MlOl 

C  HJ 

PIERCE  A,  RtEOER 
U  S  WEATHER  BUREAU 

1:  34  46 
7|  35  46 

92  19 

93  06 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
LOLA   D  JOHNSON 

4  35  00 
li  33  19 
4  33  20 

90  43 

93  13 

B 

6P 

c 

james  c.  hooges  1 
earle  e.  graham  ! 
arkansas  pwh.  6  l.  co.  | 

3l  34  23 
T  36  29 
7  34  44 

92  49 
91  32 

311 
690 
234 

5P 
SS 
6P 

5P 
7Ai 

C  H 

RADIO  STATION  KUOK  1 
JOHN  H.  MCKEE 
THOMAS    J.  ASHLEY 

si  36  32 
7]  35  64 
7I  36  03 

90  25 
92  38 

229 
1050 
745 

SS 
SS 

SS 

RADIO  STATION  kPZA 
MINNIE  HORTON 

tI  36  04 

92  39 
91  54 

610 

7A 

c 

HELEN  E.  ADAMS 

i  34  35 
4  33  41 

94  15 
93  58 

12071 
316| 

6P 

7A 

C  H 

c 

C  H 

RICHARD  W.   ST.   JOHN  | 
U  S  CORP  OF  ENGINEERS  1 
RADIO  STATION  KHBM 

3|  33  35 
3  33  19 

91  48 
91  29 

286^ 
12a 
85] 

5P 

C 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO  ' 

5  33  19 
li  35  08 

92  27 
92  44 
43  38 

2801 
663' 

SS 

7A 
7A 
7A 

c 

u  s  Corps  of  engineers 

PERRY  0.  MALLETT 
WILLIAM  E.  BLACK 

ill  11 

7j  36  20 

93  41 
92  2  3 

2800 

eooj 

6P 

'1 

6P 

jC  H 

1 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
RADIO  STATION  kTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MULBERRY  6  NNE 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE    PEACH  SUBSTA 
'  NASHVILLE  SCS 
I  MAIHAN  4  WNW 
I  NATURAL  DAM 

NEWHOPE  3  E 
j  NEWPORT 

nihrod  dam 
norfoRk  dam 
ODELL  3  N 
OOEN  2  W 
OKAY 

OSCEOLA  2  NNW 


OZARK 
OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
PARI  S 

PARIS   4  WSW 
PARKIN    2  W 
PARKS 
PARTHENON 
,  PELSOR 
PERRYVILLE 
PINE  6LUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPOR' 
PINE  RIOGE 


PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 


ROGERS 

fiOHWER  2  NNE 
fiUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 

SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SI  LOAM  SPRINGS 
SPARKHAN  3  WSW 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STORY 
STUTTGART 
STUTTGART 
SUB  I  ACQ 
TAYLOR 

TEXAfiKANA  W6 

WALDRON 

WALNUT    RIDGE  I 

WARREN 

WEST  FORK 

WEST  MEMPHIS 

WHEELING 

WHITE  ROCK 

WING 

WYNNE 


'  ESE 


NEW  STATIONS 


CLOSED  STATION 
ASHDOWN 


BAXTER 
STONE 
2,  FRANKLIN 


12'  HOWARD 

14|  HOWARD 
515^  HOWARD 
5160|  CRAWFORD 
6174j  PIKE 
Siad  JACKSON 

5200  PERRY 
6226  BAXTER 

WASHINGTON 
MONTGOMERY 
HOWARD 
MISSISSIPPI 
SALINE 
FRANKLIN 


5354 
5358 
5376' 
■  5460 


6508 
5514 
5662 


GREENE 


5576  LOGAN 
6577  LOGAN 
5586  CROSS 
5591  SCOTT 
6602  NEWTON 
6664  POPE 
6694  PERRY 
6754  JEFFERSON 
5756  JEFFERSON 
5760  MONTGOMERY 

6820  RANDOLPH 
5666  ASHLEY 
5908  NEVADA 
5910  NEVADA 
5970  MARION 

6005  LOGAN 

6006  FRANKLIN 

6007  FRANKL IN 
6006  LOGAN 
6016  MILLER 

6102  HOT  SPRING 
6248  BENTON 
6253  DESHA 
6352  POPE 


6380  Clay 
6403  FULTON 
6506  WHITE 
6566  GRANT 
6686  VAN  BUREN 

6624  BENTON 
6768  DALLAS 
6804  LAFAYETTE 
6820  LINCOLN 
609O  MONTGOMERY 
6916  ARKANSAS 
&920  ARKANSAS 
6926  LOGAN 
7036  COLUMBIA 
7046  MILLER 

7488  SCOTT 
7630  LAWRENCE 
7682  BRADLEY 

7694  WASHINGTON 
7712  CRITTENDEN 
7744  FULTON 
7772  FRANKLIN 
7950  YELL 
6052  CROSS 


3  34  37 

1    35  29 

1    35  38 

5    36  03 


35 


5  36  16 

I  34  48 

7  35  57 

1  36  43 

1  36  00 

1  34  13 

1  34  10 

3  34  35 


92  23 
92  05 
94  01 


90  36 
93  57 
93  15 
93  06 
92  48 

92  01 

91  56 

93  54 

36  16       90  69 


7  36  14 
1  35  17 
1    35  21 


3  34  27  92  21 

7  36  39  92  19 

1   36  11  94  33 

3  33  64  92  64 

4  33  22  93  29 
3  33  54  91  51 

3  34  42  93  31 
1  34  29  91  32 
1  34  28  91  25 
1    36   18  93  39 

4  33  06  93  27 
4  33  27  94  00 

1   34  64  94  06 


1  35  41 
1  34  67 
5  35  14 


92  04 
94  11 

90  11 

91  52 

93  67 
93  28 
90  47 


33  40  :  94  ( 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


e    ^  £ 


aoo     8A     SA  BAC 


425  SA  8A  8A(C 
550     7 A  7A 


225  SS  7* 

480  8a| 
426 

1600{  7A 

80q  7(^ 

300  6P  5R 


410     6P  6P 


2000  7A  7A 
325  SS  7A 
215  7P  7Ai 
204  MID  MIO 


200     8A  BA 


260     SS  SS 


178     SS  SS! 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NELL  A,  TAPLEY 

HENRY  G.  ARVIN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  { 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE  1 

EDNA  J.  WESTFALL 
I  ROWLAND  HAILEY 
,  ELSIE  F.  WARD 
■  LEVI  W.  TIMS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  RENZO  HURST 
U  S  FOREST  SERVICE 
J.  T.  HAHGIS 
WILLIAM  T  WALLACE 
MRS.  GUY  E.  COOK 


U  S  SOIL  CONS 
PAULAMAY  G  LEWIS 
BOMAR  K.  HANSARD 
ETHEL  CARLTON 
OOYNE  J.  CURTIS 
A  0  HOLBROOK 


BENEDICTINE  SISTERS 

PEARL  NEWION 

R.  P,  HAMBY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

0.  N.  CUNNINGHAM 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  state  CI tmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field, 
Little  Rock,   Arkansas   72202  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and   letters  following  the  station  name,   such  as   12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only   in   the  June  and  December   issues  of   this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 
Divisions,   as  used  in  "01 Imatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  win<l  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 
Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "CI imatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time. 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station   Index  the   letters  C,   H,    and  J  in  the  "Special"  column  under   the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C       Recording  Rain  Gage  Station.      Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special   purposes,   and  are  published   later   in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 
G      -Soil  Temperature"  Table. 

H       "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.      Omission  of  data   in  any  month   indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground   in  that  month. 
J      "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record   in   the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table   is   indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record   in   the  "Supplemental  Data"  Table;    "Daily  Precipitation"  Table;    "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not   equipped  with  automatic  wind  instruments. 
*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

P       Thermometers  are  generally  exposed   in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference   indicates   that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//      Gage   is  equipped  with  a  windshield. 

AH      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
H       One  or  more  days  of   record  missing;    if  average  value   is  entered,   less  than  10  days  record   is  missing.      See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     fThese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS       This  entry   in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained   from  the  Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office,   Washington,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of  Local  Cllmatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2 .  .50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government   Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBKRT  M.  WHITE,  Chi.l 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 


DECEMBER  1963 
Volume  68    No.  12 


ASHEVILLE:  1964 


ARKANSAS  -  DECEMBER  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      74°  on  the  6th  at  Ozark,  and  on  the  7th  at  Mountain  Home  1  NNW 

Lowest  Temperature:      -14°  on  the  23d  at  Fayetteville  FAA  AP 

Greatest  Total  Precipitation:        d  6,  09  inches  at  Rohwer  2  NNE 
Least  Total  Precipitation:        o,  99  inch  at  Fayetteville  Exp  Sta 
Greatest  One-Day  Precipitation:         4.44  inches  on  the  Uth  at  Stamps 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:       15,  8  inches  at  Warren 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:         14  inches  on  the  23d  at  Saint  Charles 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Two  unusual  early  season  snowstorms  took  place  during 
the  last  half  of  the  month.    A  Gulf  Coast  low  produced  a 
2-to  5-inch  snow  cover  in  the  extreme  southern  counties 
on  the  afternoon  and  night  of  the  20th.     A  recordbreaking 
18-to  24-hour  snow  began  early  on  Sunday  the  22d  and 
the  entire  State  was  blanketed  by  snow.    Many  new  re- 
cords were  established,   particularly  in  the  southeast 
half  of  the  State  where  over  6-inch  accumulations  were 
reported.    From  the  west  Memphis  area  southward  along 
the  Mississippi  River  11-to  13-inch  accumulations  were 
reported,  completely  paralyzing  traffic.    Falling  tem- 
peratures, accompanied  by  wind,   piled  up  3-foot  drifts 


in  east-central  counties.    Extreme  cold  immediately 
followed  this  storm  and  zero  or  subzero  minimum  tem- 
peratures were  reported  from  all  sections  of  the  State 
by  the  morning  of  the  24th,    Many  readings  were  the 
lowest  since  December  of  1917, 

R.  O.  Reinhold 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas  72202 
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Tompsrature 


StaHen 

Average 

Maximum 

Average 

Minimum 

e 

■i 

Departure 
From  Normal 

Highest 

NUR  T  MWt  3  I     U  1 

BEAvER  DAM 

41.3 

16.5 

28.9 

6Q 

BENTONVILLE 

30.3 

-10.5 

6  Ei 

*•  2  •  1 

1  8  .  9M 

30. 5M 

68 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

30.2 

^  7 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

19*7 

31.4 

9  ^ 

6  7 

GRAvETTE 

16.3 

29,2 

-10.3 

6f' 

HARRISON 

to*^ 

32.1 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

<.  .6 

21.5 

31.1 

70 

HUNT  SV I LL  E 

Lt*U  HILL 

16.5 

31,3 

-  8.0 

7  3 

ROGERS 

21.3 

32.9 

-  7.5 

68 

SRCAM  SPRINGS 

<.3.3 

19.7 

31.5 

68 

D I  V I  5 1  ON  0 1 

30.9 

-  9.2 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

f 

GILBERT 

'■6.0 

16.5 

31.3 

71 

GREERS  FERRY  DAM 

21.5 

32.3 

66 

MAMfiOTH  SPRING 

17.0 

29,8 

-  9,8 

7? 

• 

22.1 

33,4 

70 

MOUN  T A I N  HOME   I  NNW 

19.6 

31,0 

-  9.5 

74 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENQ 

".1.8 

17.6 

29.7 

72 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

40.2 

20.8 

30,5 

67 

31.1 

_  8,9 

ALICIA 

65 

BALD  KNOB 

42.9 

21.9 

32,4 

<.»,  IW 

21.51' 

32  ,  8M 

70 

BATC3V1LLC    L    Mnu    W  "1 

20.  3N' 

32,4^ 

67 

BEEDE V I LLE 

blytheville 

-10.0 

CORNING 

39  e 

2  1  0 

30,4 

b'' 

JONESBORO 

41.5 

24.5 

33.0 

-  9.1 

66 

KEISER 

39.6 

21.3 

30,5 

66 

MARtcED  TREE 

40. OM 

21.8 

30.  9r' 

-10.? 

65 

ucuinno  T 
Nt  WPUK 1 

33.9 

-  9.0 

64 

40  ? 

23  0 

31.9 

65 

n/^^  A  Ljnkj  T  A  C  1 
PUt.AHUrNl«3  1 

39. U' 

1P.6>' 

2  8  .  9M 

-11.7 

66 

SEARCY 

44  ,  8 

23.4 

34,  1 

-  q.l 

66 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

39.5 

21.4 

30.5 

66 

U  I  V  I  3  1  UfN  VJ3 

31  .8 

-  9.7 

BOONEVILLE 

47,6 

22.3 

35.0 

-  8.0 

70 

CLARKSVILLE 

46.2 

22.9 

34.6 

66 

46.2 

21.9 

34.  1 

-  9.5 

te 

devils  knob 

k3.0N 

23. IM 

33.  IM 

63 

rUKT    SWIIM    WD    MiKfiJ"'     /  f 

45.4 

22.9 

34.  2 

-  8.1 

70 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

46.4 

33.  1 

66 

mena 

24  8 

35.5 

-  8.4 

67 

MOUNT  MAGAZINE 

41  .OM 

22. 5M 

31.8V 

61 

OZARK 

46. T 

24,5 

35.6 

-  6.« 

74 

PARIS 

47,4 

23.4 

35.4 

69 

pelsor 

6fr 

SI  1  C  CC  1  1  1/  1  1   1  P 

NU33tLLV 1  LLC 

46  9 

2^0 

34.9 

SUBI ACO 

45,9 

25,0 

35.5 

-  7.<) 

68 

uAi  r\Bmu 

48,9 

22,2 

35.6 

70 

WHITE  ROCK 

40. 0|' 

23, 3M 

32.  IM 

62 

U I V  I d 1 Un  0* 

34.3 

.  H.I 

ALUW  FORK 

47.0 

25.6 

36.3 

66 

BENTON 

47.5 

23.5 

35.5 

66 

47,5 

22.2 

34.9 

6  7 

46.8 

22,5 

34.7 

-  9.3 

66 

GREENBRIER 

45.0 

19.6 

32.3 

66 

MOT  SPRINGS  1  NNE 

47.1 

26,4 

36.8 

-  8.9 

66 

LEOLA 

47.0 

23,3 

35.2 

68 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//P 

43.9 

22.8 

33.4 

-  6.5 

67 

MALVERN 

47.9 

23,  1 

35.5 

69 

MORRILTON 

45.9 

24.6 

35.3 

-  7.0 

68 

NIMROD  DAM 

46.3 

21.0 

33.7 

6i- 

PERRYVILLE 

46.4N- 

22.5 

34. 5N 

-  R.6 

67 

SHERIDAN  TOKER 

45.  7 

24.4 

15.1 

65 

DIVISION  05 

34.9 

-  8.f 

1  108 
1067 
1057 
10  70 
1035 

1  104 
1015 
1045 


98q 
10  30 


1038 
1P09 
1087 
975 

1045 
1085 
1062 


1004 
999 
1002 


1068 
986 
1061 
1055 

953 
1023 
1113 

947 
1062 


924 
936 
950 
982 
952 

963 
907 
1036 
901 
909 


924 
9C9 
909 
1014 


881 
908 
926 
931 
1003 

871 
915 
973 
909 
912 

964 

931 
921 


No.  of  Dayt 


Precipitation 


1  .  32 
1  .  7i 
1.52 


1  .44 
1.42 


1.96 
2.16 
2.82 
1.  76 
2.55 

1.01 
1.61 
2.26 


2.31 
2.3  ' 
2.11 
2.49 
3.69 


3.46 

2.56 
2.55 
2.42 
2.60 
2.24 

2.60 


2.15 
1.94 
2.27 
1.57 
2.24 

1.84 
2. 

2. 
2. 


2.26 
2.12 
2.23 
1 .89 

2.  U 


1.81 
2.47 
2.01 
2.04 
7.65 

2,15 
3.41 
2,48 
3.40 
2.65 

2.02 
2.15 
2.87 


,61 
1,55 
1,14 


1.58 
1.67 


1.21 
2.00 


1.06 
1.62 
.66 

1.56 


2.44 
1.61 
1.36 

1.77 


.47 
.76 
.63 


.71 
.71 

1.35 
,54 

1.50 

.53 
.58 
.62 


.70 
1,39 
1,39 


,72 
1,20 
1,30 

1.17 
1.05 
1.05 
1.41 
.71 


1.14 
1.16 
1.39 
.82 
1.33 

.90 
1.63 

.69 
1.20 
1.22 


1.45 
1.20 
1.32 
1.47 


1.37 
1.32 

1.18 
1.18 

1.36 
2.06 
1.12 
2.25 
1.38 

1.15 
1  .65 
1.92 


5.0 
6.5 
7.0 
4.0 
3. 

5.5 
7.5 
5.5 


5.0 
3.0 


5.8 
9.0 


5.0 
7.0 
6.0 


7,0 

6.3 

5,0 

6, 

6,0 


6,6 

4,0 

3. 

4.0 

4.0 

4.0 


3.0 
7.0 
9.0 


4.0 
11.5 


5.0 
10. 


23 
23. 


24» 
23* 


22 
23 


23 
23 
23 


24'. 

23 
23 


23 
23« 


22 
23 
23 


23 

23. 

24« 


23« 

23 


24* 
23* 


23 
23 
23* 


24. 

24» 


23 
23* 

22 
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CONTINUEP 


Temperature 

Precipitation 

Station 

.1 

o  E 
k  « 

si 
tl 
ii 

• 

o 

> 
< 

From  Normol 

J 
a 

X 

t 

a 

1 

t 
0 

t 

a 

5L 

Q 
1 
? 

a 

No.  of  Doyt 

1 

From  Normal 

f 
0 

1 

! 

0 

t 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doyi 

Mox. 

MIn. 

Max.  Depth 
on  Ground 

S 
a 

e 

0 

0 

e 

0 
? 
0 

I 
S 

S 

i  > 

S  > 
.  s 
SI 

ARKANSAS  POST 

23.3 

34.5 

7 

24 

939 

0 

3 

24 

I 

4.60 

2.60 

1 1 

13.3 

4 

3 

BRINKLEY 

43,1 

19. 5M 

31. 3(' 

"12,5 

66 

7* 

24 

1039 

0 

7 

29 

2 

3.10 

1.44 

11 

13.0 

23 

4 

3 

24  •  4M 

33.  9M 

64 

7. 

24 

976 

0 

5 

24 

0 

1.64 

1 1 

11. 0 

3 

1 

FORREST  CITY 

HELENA 

43.0 

23,0 

33,0 

-12.1 

65 

7 

24 

985 

0 

2  7 

(j 

3.60 

- 

1.23 

1.90 

1 1 

13.0 

13 

24* 

4 

2 

KEO 

45.'. 

24.1 

34,8 

67 

7. 

24 

931 

^ 

26 

3,16 

2,24 

11 

MAR  I  ANNA  2  S 

43.4 

22.8 

33,1 

10  9 

24 

962 

0 

4 

26 

1 

3,69 

92 

2  22 

I  J 

1 2  •  0 

■ 

SAINT  CHARLES 

45.  IK 

22. 9K' 

34, OM 

66 

1 

24 

954 

0 

3 

25 

1 

3,76 

2  15 

I  ^ 

14 

ftTl  iT  T(5 ADT 

3 1 U 1 1 UMK 1     T  tot 

42.5 

21.7 

32,1 

8* 

_ 

6 

10  10 

Q 

, 

2  8 

I 

D 

3,68 

2  01 

12.5 

1  1 

23 

5 

3 

42.2 

25,2 

3  3,7 

64 

6 

4 

24 

964 

0 

7 

24 

0 

D 

3.60 

2.00 

11 

1  3  •  0 

_ 

WYNNE 

41.9 

19.  U' 

30,  5M 

64 

- 

5 

24 

1061 

0 

8 

30 

2 

3,36 

I  81 

^  ^ 

D I V I S I  ON  06 

33,1 

-11. 

50 

• 

• 

12.4 

SOUTHWEST  07 

DE  OUEEN 

49.0 

2-. 8 

36,9 

vr 

7 

- 

5 

23 

(  63 

0 

26 

1 

3,47 

2.48 

11 

5*0 

6 

23 

5 

1 

OIERKS 

49.2 

22.7 

36,0 

70 

7 

24, 

696 

26 

1.53 

11 

HOPE  3  NE 

49. 9M 

24. 3N' 

37,lf< 

B  1 

69 

8 

23 

838 

3,72 

74 

2.20 

10 

6*8 

f 

MOUNT  IDA 

49.3 

21.6 

35,5 

-  7,2 

Q 

24 

9C9 

0 

3 

26 

1 

1,80 

2,81 

I  ^ 

6.0 

2  3 

r 

NARROWS  DAM 

48.7 

21.3k' 

35,0V 

23 

926 

0 

6 

30 

0 

2,45 

1*45 
• 

1  J 

5.0 

6 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

4  7,6 

24.  1 

36,0 

66 

6 

24 

894 

^ 

28 

0 

2.82 

1  82 

J . 

5 

23 

4 

1 

OKAY 

50.  » 

2  5.4 

36,1 

-  9,  1 

71 

7 

5 

24* 

627 

0 

2 

26 

0 

3.00 

1.28 

2.05 

11 

1 

* 

STAMPS 

4  8,9 

27,-. 

38,1 

7  0 

7 

5 

2  3 

8  26 

p 

4 

24 

0 

5.73 

4.44 

11 

7 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //» 

48,0 

29,2 

38,6 

-  6,3 

70 

^ 

10 

23 

6  1  1 

0 

4 

20 

0 

3,63 

- 

.92 

2.30 

10 

5*3 

6 

23* 

36.8 

-  8,2 

3.24 

• 

5.6 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKAOELPHIA 

47, T 

25.0 

36.0 

67 

7 

3 

23 

691 

0 

2  7 

0 

3,52 

- 

1.06 

1.75 

10 

8.0 

3 

3 

I 

CAMDEN  1 

49.4 

25. B 

37.6 

70 

7 

J 

24 

643 

0 

Q 

6,25 

3.70 

11 

EL  BORADO  FAA  AIRPORT 

47.5 

23.5 

35.5 

'12*1 
• 

70 

7 

24 

906 

0 

5 

28 

2 

'91 
* 

2.36 

10 

8.5 

2  3 

FORDYCE  6  W 

45.  ?f 

24. 2^ 

35. U. 

7 

24 

921 

0 

5 

27 

0 

4*93 

1  *»  •  0 

MAGNOLIA   3  N 

50.  1 

26,5 

38.3 

- 1  C  1 

70 

7 

24 

621 

0 

2 

24 

0 

4*90 

28 

* 

3.20 

I  I 

12.6 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

48.0 

22, 7M 

35. 4W 

t  8 

8 

C 

24 

920 

0 

2  6 

I 

4.74 

2  88 

1 1 

10.0 

10 

23 

5 

2 

1 

PRESCOTT 

47.3 

27,8 

37.6 

-  8.4 

68 

7 

6 

23 

642 

0 

2  2 

Q 

4,00 

- 

.39 

2.12 

11 

8 

23 

J 

SPARKMAN  3  MSW 

48 .  4r' 

23.9^ 

36. 2f 

69 

7 

Q 

0 

3,85 

2.35 

11 

9.5 

3 

1 

WARREN 

47.7 

26.5 

37.  1 

-10.3 

68 

7 

0 

24 

658 

0 

3 

23 

1 

5.65 

3,61 

15  6 

1  1 

^ 

^ 

DIVISION  08 

36,5 

-  9,8 

4,61 

.23 

11.2 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

48. » 

2t.i 

38,7 

-  8.6 

7C 

7 

6 

24 

810 

0 

2 

22 

0 

4.15 

1.50 

1.89 

11 

7 

22 

7 

3 

1 

CUMMINS  FARM 

22.6 

9 

24 

28 

1 

3,91 

2  .60 

1 1 

10.5 

1  1 

22 

4 

2 

I 

OERMOTT  3  NE 

44,9 

26.5 

35,2 

69 

7 

3 

24 

914 

0 

3 

24 

1 

5.22 

3.66 

11 

10.0 

6 

3 

1 

-11.4 

68 

7 

2 

0 

3 

26 

1 

6.45 

.19 

3.05 

11 

10.0 

10 

23 

5 

3 

2 

EUOORA 

47.2 

27.8 

37,5 

71 

7 

6 

24 

6<.5 

0 

4 

22 

0 

0 

3.61 

2.00 

u 

7.5 

8 

1 

1 

MONTICELLO  3  S 

PINE  BLUFF 

47.0 

2S  .9 

37.0 

-  5,6 

68 

7 

7 

24 

1  62 

0 

3 

25 

0 

3.44 

1.39 

2.01 

11 

4 

2 

1 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

44,4 

26.0 

35.2 

68 

7 

2 

24 

917 

0 

4 

23 

1 

3.75 

2.08 

10 

12.2 

12 

23* 

4 

2 

2 

PORTLAND 

46,0 

24,5 

35.3 

-12.2 

60 

8 

3 

2". 

915 

0 

3 

26 

0 

D 

4.47 

.46 

1.75 

1 1 

12.5 

6 

4 

2 

ROHWER  2  NNE 

44,9 

24.5 

34.  7 

6  8 

7 

4 

24 

934 

0 

2 

26 

1 

0 

6.09 

4.17 

11 

11.3 

10 

23» 

7 

2 

1 

DIVISION  09 

36,  1 

-  1  0.4 

4.44 

.67 

10.6 

Sm  Itoferane*  Notet  Following  Station  Indox 
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DAILY  PRECIPITATION 

ARKANSAS 

DECEMBER  1963 


station 

Day  of  Month 

O 

1 

1  ^ 

3 

4  5 

6 

7  1 

8  1  9 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14  IS 

16 

17 

18 

19  I  20  I 

21 

22  1  23  24 

25  '  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

NORTHWEST  01 

B€AVER  0AM 
BENTCNVILLE 
BFRRYVILLE  4  Nw 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 

l!lS 
1,87 
2.22 

T 

1.67 

•  62 

•  76 

•  64 

•  70 

.25 
.26 
.20 
.67 

.20 
.35 

• 

.39 

,14 
,03 
,20 
,90 

\ 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  FXP  STA 
GRAvETTE 

GREEN  FOREST  *  ESE 
HARRISON 

1.19 
.99 
1.32 

1.72 

.59 
.53 
.47 

.30 

•  32 
.  36 
.41 

.76 

T 

T 

T 
T 
T 

T 

.06 
.55 

.02 
.11 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLF 

JASPER 

LEAD  MILL 

LURTON 

1.S2 

1.62 
1.9' 
1.92 

T 

T 

.47 
.25 

.63 

.66 
1.45 
.69 

T 

.56 
.72 

T 

T 

.42 

.10 

T 

.24 
.25 

.21 

• 

ODELL   3  N 
ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

l.«< 
1  .44 
1.A2 

.49 

1.05 
.60 
.93 

•  22 

•  2! 

.35 

.16 
.07 

;* 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 
CLINTON 

EVENING  SHADE   I  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  0AM 

1.96 
1.6A 
2. At 
2.1« 
2,82 

.16 
.17 

.22 

.26 

.16 

.69 
.77 

.71 
1.12 
.69 
.66 
1.35 

•  71 
.50 

.04 
.09 

IlO 

.06 
.03 

,20 

,49 
,76 

• 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 
MOUNTAIN    HOME    C   OF  ENG 

l.7t 
2.S9 
1.91 
1,01 
1.61 

.30 
.16 
.72 
.17 
.15 

.46 
1.90 
.66 
.53 
.46 

.54 
.56 

.09 
.06 

,46 
.67 
.33 
.22 
.34 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

2,26 
2.23 
2,27 

.22 
.25 
.14 

.62 
.56 

1. 10 

•  (>2 

•  62 

•  4( 

T 

.60 
.80 
.47 

• 

NORTHEAST  03 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATE5VILLE  LIVESTOCK 
BATE5VILLE  L  AND  0  •! 
BEECH  GROVE 

D  2.31 
2.37 
2.11 
2.A9 
1.06 

T 

.36 

•  49 

•  27 
.32 
.22 

.33 

.70 
1.39 
1.39 

.96 

.42 

.59 

D 

.26 

! 

.70 
.10 
.14 
.70 

BEEDFVILLE 
BLACK  ROCK 
BlyThEvILLE 
BUROFTTE 
CORNING 

3.69 
2.13 

2.66 
2.02 

.29 

.50 

.56 
.50 

.43 

1 .47 
.67 

2.06 
.45 

.  70 
.64 

• 

.50 
.26 

.20 
.43 

.      .  . 

GEORGETOWN 
JONESaORO 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

2,30 
2, AO 
3,16 
2,00 
3.46 

.26 

.20 
.32 

1.06 
1.30 

1.45 
.72 

1.20 

1.15 

.62 
.71 

T 

1.3C 

T 

T 

.60 

.03 
.59 

T 

.70 
.69 

• 

; 

NEWPORT 
OSCEOLA  2  NNW 
PAPAGOULO  RADIO  KORS 
POCAHONTAS  t 
SAINT  FRANCIS 

2.56 
D  3.00 

2.55 
D  2.42 

1.71 

■  02 
.06 

T 

.27 
.70 
.25 

1.17 
1 .05 
.01 
.10 

.  76 
.65 
.90 
1 .05 
.22 

.62 

.61 

.32 
D  .40 

.  10 
,05 
.11 
.62 

: 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

2.60 
2.2A 

,90 

.54 

1.41 
.71 

.5* 

I 

.45 

.60 
.04 

; 

WEST  CENTRAL  0*. 

ABBOTT 

aly 

BIG  FORK 
BOONFVILLE 
CLARK SVILLE 

D  3.20 
1.9A 
1.99 
2.1! 
1.9A 

1.16 
.43 

.95 
•  37 
l.li 
1.14 
1.16 

.7! 

.2< 
.9! 

T 

.04 

D  .300 
.12 
.14 
.14 
.39 

.40 

•  27 
.26 

•  32 

T 

I 

COVE 

danville 
oapdanelle 
devils  knob 

FORT  SMITH  we  AIRPORT  //R 

2.46 
2.40 
2.27 
1.57 
2.24 

•  03 

•  05 

.62 

1.60 
1.42 
U39 
.62 
1.33 

.26 
.46 
.42 
.74 

T 

X 

.14 
.09 
.01 
.29 

.40 

!36 
T 

• 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

l.«A 
1.31 
2,39 
D  2.11 
2.4< 

T 

•  07 

.92 

.90 
.51 
.97 
1.19 
1.63 

.75 
.90 

.36 
•  25 

T 

.02 

.13 
.19 
• 

D  .040 
.12 

.06 

.90 

•  45 

•  27 

T 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  DAM 
OZARK 
OZONE 

2.1A 
1.6^ 
2.40 
3.7i 

.35 

.69 
1.02 
1.06 
1.20 
1.12 

T 

.76 
.27 
.92 

2.00 

.12 
.23 
,06 
.60 

.25 

!o9 
.22 

• 
• 

PARIS 
PARKS 
PELSOR 
RATCl  IFF 
RUSSELLVILLE 

2.07 
2.20 

2.25 
2.2« 

.44 

1.60 

.30 

1.22 
.30 

1.70 
1.4S 

.41 
.30 

.95 

.51 

• 

SUBIACO 
hlALDRON 
HHITE  ROCK 

2,12 
2.23 
1,69 

.06 

1.20 
1.32 
1,47 

.45 
.40 

.11 
.36 

.  36 

CENTRAL  OS 

ALUM  FORK 
AOLIN  1  w 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONwAY 

1,S1 
D  2,28 
2,47 
2,01 
2,04 

•  06 
.22 

T 

•  15 

.12 
.42 

1,37 
1.34 
1,32 
.96 
1.16 

.63 
.60 
.97 

T 
T 

.03 

T 

.27 
D  .46 

T 

.15 
T 

.09 

.30 
.27 
.14 

CRYSTAL  VALLEY 

DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JESSIEVILLE 

2.59 
2.03 
2.65 
2.15 
2.16 

.11 

T 

•  It 

•  07 

T 

.20 

1.35 
1.42 
1.16 
1.36 
l.U 

.96 
.43 
.95 

.50 

T 

T 

.04 

.01 
.55 
,06 

.93 
,07 
,44 
.02 
.47 

LAKE  MAUMELLE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPOBT//R 
LITTLE  ROCK  fILT  PLANT 
MALVERN 

2.36 
3.41 
2.4S 
2.04 
3.40 

•  10 

•  10 

•  12 

•  06 

•  11 

.79 
1.12 
.30 

.91 
2.06 

•  52 
K71 
2.25 

.97 

T 

T 

,06 

T 

.09 

.96 
.02 

,06 
.74 

,59 

.94 

T 

.21 
.06 

MQRfllLTON 
NIMROO  DAM 
0WEN5VILLE 
PERRYVILLE 
SHERIDAN  TOWER 

2.65 
2.02 
2.39 
2.15 
2.67 

•  07 

T 

•  07 

•  19 

1.36 

.03 
.36 

.66 
1.15 

1.65 
1.92 

Sm  re 

.41 

T        T  T 

T 

.03 

T 
T 

T 

,92 

,07 
,09 

,26 

.40 
.19 
.47 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


ARKANSAS 
DECEMBER  1963 


Day  of  Month 


EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BBINKLEY 
caBOT  <.  Sw 
CARLISLE   1  SW 

CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA 
KFO 

MADISON 
MARtANNA  2  S 
PARKIN  2  W 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 
IwEST  MEMPHIS 
WYNNE 

SOUTHWEST  07 

ANTOINE 
ATHENS 
DAISY   3  E 
OE  QUEEN 
OIERKS 

FULTCN 
GLENWOOO 
HOPE   3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

INDEX 
LANGLEY 
MOUNT  IDA 
NAROOWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 


0  3.68 
\>  3,60 
3.35 


WNW 


NATHAN 
NE^HCPE   3  E 
ODEN  2  W 
OKAY 

PINE  BIOGE 

STAMPS 
STORY 

TEXARKANA  W8  AIRPORT  /, 

SOUTH  CENTRAL  08 
AMITY   3  NE 

arkaoelphia 
bluff  city  3  sw 
bough ton 

CAMDEN  1 

PL  DOBADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE   6  W 

PiURDON 

MA6NCLIA  3  N 

MOROBAV  LOCK  AND  DAM  8 

PRESCOTT 
SPARKMAN   3  WSW 
TftYLOR 
WARREN 

SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT   T  S 
CUMMINS  FARM 
DERMOTT 
DERMOTT  3  NE 

DUMAS 
EUDORA 
HAMSLiRG 

MONTICELLO   3  S 
PINE  "JLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PORTLAND 
HOHwER  2  NNE 
STAR  CITY  2  S 


3.a» 

5.65 


.07 
T 

.03 


2.01 
2.00 
1.81 


13 


14  15 


16     17  18 


1.00  .97 
.44  2.05 


D  .03     T  Dl.30 


.11 
.09 


.02     .2^     .11  .96 


.02  .64 
1. 01  T 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h- 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

"5 
a 

Stahon 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

5i00  AM 
CST 

NOON 
CST 

6i00  PM 
CST 

Trace 

,01-09 

.10-49 

,50-  99 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

ENE 

15 

7.0 

33 

W 

8 

70 

76 

53 

55 

2 

0 

1 

1 

1 

0 

5 

62 

5.1 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

NNE 

10 

8.4 

42 

W 

7 

72 

78 

52 

58 

4 

0 

1 

2 

1 

0 

8 

58 

4.9 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

NE 

24 

8.9 

70 

75 

57 

61 

4 

0 

2 

1 

0 

1 

8 

Se«  leletence  notes  lollowing  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 

DECEMBER  1963 


StaUon 

Day  01  Month 

■ago 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

NORTHWEST  01 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

50 
2 1 

58 
2  I 

47 

20 

57 
2 1 

53 

24 

65 
24 

69 
33 

60 
33 

41 
26 

44 

21 

35 
30 

35 
18 

34 
16 

34 

7 

25 
6 

36 
6 

42 

16 

30 
10 

23 
6 

36 
10 

25 
8 

21 
8 

11 

_  B 

27 
.  6 

44 
23 

59 
23 

56 
24 

52 
26 

40 
19 

37 
14 

32 
14 

41.3 
16,5 

bentonville 

MAX 
MIN 

58 
2  9 

45 
2  9 

58 

2  2 

58 
2  2 

66 
2  5 

68 
2  9 

59 
39 

49 

30 

39 
23 

35 
24 

35 
32 

34 
16 

31 
17 

25 
6 

39 
7 

40 
10 

35 
22 

33 
6 

35 

8 

33 

8 

25 

10 

21 
9 

23 
_  7 

44 

6 

56 
18 

57 
31 

46 
24 

43 
29 

36 

19 

34 
1  1 

40 
19 

42,1 
16,5 

Elreka  SPRINSS 

MAX 
MIN 

58 
30 

55 
2  3 

56 
2  3 

52 
26 

65 
26 

68 

62 

49 

27 

45 

20 

38 
21 

33 
22 

32 
14 

32 

24 
15 

32 

4 

38 
15 

35 
18 

33 
3 

36 
2 

30 
15 

21 
3 

19 
5 

25 
7 

46 

10 

62 
29 

56 
40 

51 

21 

44 

25 

40 
18 

35 
7 

34 
1  1 

42.1 
16,9 

FAYETTEvILLE  FAA  4P 

MAX 
MIN 

58 

20 

46 

59 
1  9 

54 

2 1 

67 
24 

65 
29 

61 
38 

42 
32 

48 
23 

43 
21 

37 
22 

35 
18 

33 
18 

26 
6 

41 

6 

41 
16 

35 
25 

26 
9 

38 
6 

30 
21 

26 
12 

16 
9 

22 
.14 

45 

5 

62 

20 

58 
29 

52 
21 

43 

22 

39 
1  8 

34 
1  1 

39 
I  4 

42.7 
17.7 

F4YETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

57 

53 

58 
22 

53 
24 

65 
26 

67 
38 

60 
47 

51 
34 

*6 
Z<> 

41 
23 

37 
24 

33 
16 

32 
18 

28 
6 

38 
8 

40 

20 

35 
24 

33 
7 

37 
6 

33 
22 

25 
9 

22 
10 

24 
.10 

42 
-  6 

58 
21 

56 
40 

52 
23 

46 
31 

39 
19 

35 
14 

37 
1  7 

43.0 
19.7 

SRAVETTE 

MAX 
MIN 

59 

53 

59 

53 

64 

2  \ 

68 
36 

58 
4  1 

45 
34 

42 
20 

38 
21 

34 
20 

30 
12 

30 
13 

25 
3 

38 

42 
21 

36 
19 

34 

36 
4 

32 
1  7 

24 

16 
5 

23 
.13 

45 

1 

58 
1 8 

56 
3 1 

51 

20 

42 
29 

37 
\  I 

34 

g 

39 
1  4 

42.0 
16,3 

HARRISON 

MAX 
MIN 

61 
2 1 

53 

20 

59 
2  5 

53 
29 

67 
25 

72 
30 

64 

52 
31 

45 

26 

42 
21 

35 
31 

35 
21 

33 
20 

27 
9 

35 
9 

36 
17 

34 
17 

31 

10 

37 
8 

32 
20 

24 
10 

22 
1 1 

26 
10 

50 
10 

67 
22 

59 
34 

55 
27 

40 
26 

40 
20 

37 
15 

34 

10 

43,6 
20.3 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 

<•<> 

29 

57 
2  g 

50 
3  3 

65 

40 

70 

60 
37 

41 

32 

45 
25 

34 
24 

33 
23 

30 
20 

30 
16 

24 

6 

34 

10 

35 

20 

32 
20 

29 
8 

37 
7 

28 
16 

23 
9 

15 

10 

22 

0 

47 
11 

66 
36 

58 
36 

53 
26 

39 
25 

36 
21 

32 
13 

33 
1  I 

40  ,6 
21.5 

HUNTSVILLE 

MAX 
MIN 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

59 
2  5 

S* 
29 

58 
26 

56 
2  6 

65 
28 

73 
27 

67 
42 

62 

45 
26 

44 

35 

35 

33 
1 6 

30 

33 
5 

32 

35 

35 
8 

34 

j4 
1  6 

29 
6 

20 
10 

23 

45 

59 

19 

59 
28 

57 
24 

44 
26 

39 
1  7 

38 
1  3 

33 

44,0 
18,5 

HOSERS 

MAX 
MIN 

58 
28 

55 
28 

57 
25 

56 
29 

67 
33 

68 
42 

65 
47 

50 
29 

47 
23 

40 
26 

35 
28 

34 
16 

35 
16 

28 
6 

37 
9 

43 

22 

41 
22 

32 
7 

37 
8 

35 
22 

26 
6 

22 
8 

25 
.  4 

42 
10 

60 
27 

59 
37 

54 
25 

49 

30 

40 
21 

37 
12 

42 
1  7 

44,4 
21,3 

5IL0AM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

61 

53 

60 
1 9 

53 

67 

68 

59 

42 
30 

45 
24 

41 
26 

36 
23 

32 
15 

32 
16 

27 
7 

40 
10 

44 

20 

37 
23 

34 

8 

38 
6 

34 
22 

23 
11 

22 
9 

28 
.  6 

45 
6 

59 
21 

55 
33 

52 
24 

45 
26 

36 
20 

33 
14 

40 
18 

43.3 
19,7 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 
MIN 

GILBERT 

MAX 
MIN 

56 

53 

60 

61 

69 

71 

67 

58 
34 

48 

30 

42 
19 

37 
19 

37 
24 

35 
19 

33 
10 

36 
5 

37 
1 1 

35 
1  1 

35 
14 

39 
4 

35 
22 

30 
12 

25 
16 

28 
.  2 

56 
-  8 

66 
12 

61 
26 

53 

20 

45 
24 

40 
16 

39 
1  4 

34 
5 

46,0 
16,5 

6REERS  FERRY  DAM 

MAX 
MIN 

52 

57 

47 

54 

52 

62 

66 

60 
34 

47 
29 

50 
25 

42 

30 

38 
28 

34 

28 

35 
16 

31 
14 

34 

14 

35 
15 

35 
15 

28 
10 

36 
12 

30 
14 

26 

14 

16 
14 

32 
8 

42 

12 

58 
24 

62 
26 

52 
31 

44 

23 

46 
20 

31 
14 

43,1 
21,5 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

58 
1  8 

50 
2  8 

55 

48 

65 

72 

63 

53 
34 

45 
29 

36 
16 

35 
30 

34 

22 

32 
17 

29 
7 

31 
7 

26 
13 

35 
9 

32 
10 

35 
3 

31 
16 

26 
11 

22 
11 

28 
4 

47 
-  7 

59 
14 

62 
22 

51 
22 

47 

27 

45 
19 

34 
11 

30 
16 

42.5 
17.0 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

55 
2  8 

52 

60 

52 

67 

70 

62 

58 
33 

48 

28 

42 
26 

37 
23 

38 
23 

33 
23 

31 
10 

35 
10 

37 
16 

33 
24 

32 
12 

37 
9 

34 
24 

26 
12 

23 
13 

25 

0 

53 
5 

65 
24 

60 
40 

53 
27 

50 
26 

40 
22 

37 
16 

35 

10 

44.6 
22,1 

MOUNTAIN  HOME   I  NNw 

MAX 
MIN 

49 
2  8 

56 

46 

30 

56 
3 1 

54 
29 

67 

30 

74 
38 

63 

44 

28 

45 

37 

35 

34 

34 

9 

27 
9 

34 

34 

34 

25 

36 

32 

23 

15 

25 

47 

66 

60 

53 

40 

39 

30 

42.4 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

50 
22 

56 
23 

44 

27 

56 
27 

52 
25 

65 
24 

72 

30 

62 
34 

44 

28 

44 

22 

37 
26 

36 
23 

33 
18 

34 
9 

27 
9 

34 

10 

31 
15 

35 
14 

25 
6 

34 
6 

32 

to 

24 
11 

16 
3 

25 
0 

47 

2 

60 
20 

60 
28 

51 
26 

40 
21 

39 
14 

30 
1 1 

41.8 
17.6 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

51 
27 

29 

53 
2  7 

48 

3 1 

60 
29 

67 

56 

53 
32 

43 
26 

39 

20 

32 
28 

31 
2  1 

30 
19 

28 
8 

31 
6 

26 
12 

30 
15 

32 
4 

27 
17 

29 
20 

24 
9 

20 
10 

24 
3 

45 

9 

61 
23 

59 
37 

51 
28 

44 

28 

36 
19 

33 
12 

31 
5 

40.2 
20.6 

NORTHEAST  03 

Ai  ICIA 

MAX 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

55 

52 

54 
24 

54 

62 

65 
26 

62 
44 

54 
34 

51 
29 

43 

25 

38 
34 

38 
29 

36 
28 

33 
17 

32 
13 

32 
15 

36 
17 

34 
23 

33 
11 

30 
22 

28 
14 

24 
15 

33 
12 

37 
-  6 

52 
15 

57 
21 

50 
27 

42 

26 

42 

20 

38 
16 

34 
1  3 

42.9 
21.9 

BATESvILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

57 
2  8 

52 

56 

50 

65 

70 

61 

57 
34 

47 

29 

44 

23 

35 
30 

34 
24 

34 

22 

31 
11 

34 

8 

30 
13 

35 
12 

33 
16 

36 
5 

31 

20 

26 
10 

22 
12 

29 
8 

45 

7 

61 
24 

62 

55 
31 

46 

27 

44 

20 

40 

6 

44,1 

21.5 

BATESVlLLE  L  AND  D  »1 

MAX 

56 
1  9 

53 
37 

55 
20 

52 
2  3 

63 
2  1 

67 
26 

61 
48 

59 
37 

48 
32 

47 

20 

37 
32 

38 
27 

35 
22 

34 
14 

33 
7 

30 
10 

36 
1 1 

36 
4 

34 
22 

27 
7 

25 
14 

27 
14 

44 

7 

52 
13 

60 
31 

57 
29 

47 
24 

43 
16 

42 
17 

35 
4 

44,4 
20,3 

BEEDEvlLLE 

MAX 
MIN 

BlYTHEVILLE 

MAX 

CORNING 

MAX 
MIN 

55 
25 

49 
34 

50 
26 

48 
28 

58 
25 

67 
32 

60 

47 
37 

44 

32 

41 
23 

35 
30 

34 
25 

32 
24 

31 
1 1 

31 
1 1 

27 
17 

37 
13 

31 
15 

31 
7 

27 
17 

23 
10 

20 
11 

31 
13 

35 
1 

51 
14 

55 
31 

45 

25 

39 
25 

40 
22 

26 
12 

33 
10 

39.6 
21.0 

JONES60R0 

MAX 

56 
31 

50 
37 

51 
30 

50 
34 

59 
33 

66 
40 

61 

61 
35 

44 

32 

42 
28 

41 
32 

37 
29 

33 

25 

32 
16 

31 
14 

27 
16 

37 
16 

36 
20 

33 
12 

30 
20 

25 
12 

21 
13 

26 
12 

34 
8 

51 
22 

53 
37 

47 
30 

41 
28 

42 
23 

35 
15 

33 
12 

41.5 
24.5 

KEISER 

MAX 

55 
2<t 

50 
39 

50 
25 

51 
27 

58 
25 

66 
33 

62 
46 

46 
34 

42 
29 

44 

25 

43 
24 

38 
29 

33 
26 

31 
17 

31 
14 

27 
15 

37 
15 

27 
15 

33 

10 

28 
20 

24 

12 

20 
13 

28 
13 

29 
-10 

44 

10 

45 
31 

44 
23 

39 
27 

36 
21 

36 
16 

30 
1  1 

39.6 
21.3 

MARKED  TREE 

MAX 

56 
23 

52 
37 

50 
30 

52 
32 

60 
25 

65 
32 

59 
43 

3  3 

45 

28 

45 
23 

44 

33 

37 
29 

32 
26 

29 
1  6 

39 
17 

31 
14 

36 
14 

33 
20 

33 
8 

28 
21 

24 
12 

20 
13 

24 
14 

32 
-10 

41 

7 

47 
34 

42 
24 

56 
27 

41 

21 

37 
1  5 

10 
\  1 

40.0 
21,6 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

58 
29 

57 
42 

54 

3  1 

51 
33 

63 
31 

64 
37 

62 
46 

60 
34 

46 

32 

42 

30 

38 
33 

37 
29 

34 
26 

33 
18 

32 
15 

30 
18 

37 
18 

36 
23 

35 
12 

30 
25 

26 
14 

23 
16 

27 
15 

40 
4 

49 

20 

56 
33 

51 
31 

38 

30 

41 

23 

37 
19 

31 
14 

42.5 
25,2 

PARAGOULD  RADIO  kDRS 

MAX 
MIN 

55 
28 

50 
36 

49 
29 

50 
33 

58 
28 

65 
34 

59 
45 

61 
35 

44 

33 

;^ 

26 

40 

32 

35 
26 

33 
24 

32 
16 

30 
13 

28 
16 

36 
16 

35 
19 

33 
10 

30 
19 

23 
13 

22 
11 

26 
14 

33 
3 

44 
19 

55 
29 

46 
28 

39 
27 

39 
23 

38 
14 

31 
1  1 

40.7 
23.0 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

52 
24 

49 
29 

59 
22 

65 
25 

66 

50 

55 
36 

43 
28 

36 
21 

35 
28 

34 

25 

29 
21 

31 
10 

28 
9 

26 

14 

35 
10 

33 
15 

32 
5 

28 
•  11 

24 
11 

20 
11 

29 
12 

34 
-  3 

42 
13 

52 
20 

49 

27 

35 
27 

41 

16 

37 
1  1 

32 
8 

39.1 
16.6 

Sf  ARCy 

MAX 
MIN 

58 

22 

54 

39 

58 
28 

53 
32 

65 
26 

66 
29 

63 
44 

62 
35 

52 
31 

43 
26 

39 
35 

38 
30 

38 
28 

34 

19 

34 
13 

34 
15 

38 
17 

36 
25 

35 
12 

30 
22 

28 
14 

24 
16 

34 

13 

44 

3 

56 
13 

56 
26 

52 
29 

45 
30 

45 
21 

39 
20 

35 
13 

44.8 
23.4 

WALNUT   RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

55 
26 

48 

33 

57 
28 

50 
31 

60 
28 

66 
34 

57 
41 

47 
34 

44 

27 

40 

25 

36 
32 

35 
27 

33 
24 

30 

14 

30 
13 

2' 
16 

36 
15 

34 
13 

31 
9 

27 
17 

23 
14 

19 
14 

29 
5 

33 
1 

45 

16 

50 
29 

45 

25 

36 
25 

42 

21 

26 
15 

32 

12 

39.5 
21.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARK ANSAS 

DECEMBER  1063 


Station 

Day  01  Month 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

hEST  CENTRAL  0* 

BCONEVlLLE 

MAX 

66 

56 

63 

58 

70 

66 

68 

53 

50 

48 

41 

38 

38 

..4 

42 

46 

37 

36 

39 

33 

26 

2  6 

63 

60 

45 

40 

40 

MIN 

20 

33 

19 

24 

22 

27 

46 

23 

29 

26 

32 

21 

24 

15 

10 

18 

27 

19 

13 

31 

21 

19 

-  1 

3 

17 

32 

27 

29 

21 

25 

19 

CLARK5VILLE 

MAX 

61 

58 

58 

57 

65 

64 

66 

56 

50 

44 

43 

41 

40 

37 

37 

41 

35 

35 

37 

31 

30 

61 

56 

45 

39 

39 

MIN 

23 

34 

22 

26 

25 

29 

39 

34 

28 

26 

37 

25 

24 

16 

12 

19 

24 

20 

13 

31 

22 

18 

1 

1 

1  7 

28 

26 

32 

21 

23 

15 

OAROANELLE 

MAX 

61 

52 

62 

59 

66 

65 

67 

56 

52 

46 

41 

38 

39 

34 

38 

41 

34 

36 

39 

30 

26 

59 

61 

54 

45 

38 

37 

MIN 

20 

35 

22 

25 

23 

26 

37 

3B 

32 

23 

37 

25 

26 

17 

11 

13 

19 

23 

11 

30 

19 

18 

8 

-  2 

14 

22 

25 

26 

20 

23 

13 

DEVILS  KNOB 

MAX 

52 

53 

48 

61 

63 

57 

51 

44 

51 

42 

36 

29 

27 

32 

34 

30 

28 

32 

59 

57 

49 

39 

36 

33 

MIN 

35 

25 

29 

32 

38 

46 

42 

28 

22 

30 

31 

17 

18 

5 

14 

19 

19 

9 

10 

23 

9 

3 

13 

42 

29 

28 

26 

14 

15 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

<>8 

63 

58 

68 

70 

66 

47 

49 

46 

41 

34 

38 

33 

39 

41 

35 

34 

36 

30 

26 

64 

56 

48 

42 

38 

39 

MIN 

23 

33 

28 

32 

26 

30 

39 

32 

27 

30 

27 

21 

24 

15 

1 1 

21 

25 

16 

14 

30 

23 

15 

1 

3 

18 

28 

28 

30 

21 

21 

17 

FORT  SMITH  WATER 

PLANT 

MAX 

62 

57 

60 

56 

65 

66 

64 

53 

50 

46 

40 

37 

38 

33 

39 

42 

35 

35 

32 

30 

28 

64 

57 

44 

39 

40 

MIN 

21 

31 

20 

20 

24 

28 

29 

30 

28 

25 

30 

20 

21 

11 

9 

15 

17 

14 

10 

30 

18 

16 

.  2 

4 

20 

25 

25 

23 

19 

20 

1  1 

MENA 

MAX 

58 

56 

62 

57 

67 

65 

65 

50 

52 

47 

40 

38 

35 

33 

41 

42 

37 

35 

32 

30 

30 

25 

62 

56 

42 

39 

40 

MIN 

2R 

33 

25 

34 

30 

37 

46 

34 

28 

32 

30 

22 

25 

16 

12 

18 

21 

21 

14 

26 

18 

15 

4 

7 

27 

37 

29 

31 

24 

29 

16 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

55 

50 

52 

48 

59 

61 

55 

47 

39 

41 

32 

32 

30 

25 

31 

34 

28 

26 

30 

29 

56 

48 

43 

MIN 

35 

23 

28 

34 

58 

48 

43 

25 

20 

22 

26 

12 

10 

5 

4 

20 

21 

10 

10 

9 

10 

34 

30 

OZARK 

MAX 

62 

52 

60 

60 

67 

74 

65 

49 

52 

45 

43 

38 

40 

37 

38 

42 

35 

35 

38 

36 

32 

27 

28 

42 

55 

66 

56 

45 

39 

40 

MIN 

25 

34 

25 

30 

28 

30 

40 

35 

29 

29 

34 

25 

29 

15 

13 

22 

26 

20 

15 

31 

23 

19 

7 

4 

20 

28 

29 

32 

22 

22 

20 

PARIS 

MAX 

65 

55 

61 

59 

68 

69 

69 

60 

49 

46 

43 

38 

38 

38 

39 

41 

37 

35 

38 

33 

28 

62 

58 

48 

45 

43 

39 

MIN 

21 

34 

30 

29 

27 

29 

38 

40 

28 

26 

37 

23 

25 

16 

12 

15 

20 

20 

14 

30 

22 

19 

2 

2 

21 

25 

30 

28 

21 

25 

16 

PELSOR 

MAX 

MIN 

RUSSELLVILLE 

MAX 

62 

57 

60 

59 

67 

65 

68 

57 

53 

45 

42 

41 

39 

36 

37 

40 

37 

34 

38 

34 

31 

27 

30 

59 

60 

55 

49 

46 

40 

38 

MIN 

22 

35 

27 

26 

25 

29 

40 

38 

30 

26 

36 

25 

25 

17 

12 

15 

16 

23 

12 

30 

19 

18 

7 

2 

18 

24 

25 

30 

21 

23 

15 

SUBIACO 

MAX 

65 

57 

59 

57 

65 

68 

68 

57 

49 

45 

42 

36 

37 

36 

36 

41 

36 

34 

37 

32 

26 

40 

52 

59 

56 

50 

44 

42 

38 

MIN 

2A 

33 

33 

31 

32 

32 

42 

36 

30 

29 

36 

23 

25 

16 

12 

17 

22 

20 

l6 

30 

22 

17 

5 

5 

25 

30 

34 

34 

24 

25 

16 

WALORON 

MAX 

62 

57 

63 

60 

70 

67 

66 

62 

53 

50 

39 

38 

38 

36 

42 

45 

39 

39 

38 

36 

33 

29 

32 

52 

66 

61 

60 

53 

47 

41 

42 

MIN 

20 

34 

21 

24 

22 

27 

48 

42 

30 

25 

33 

22 

25 

U 

10 

15 

21 

19 

12 

21 

19 

1 6 

33 

26 

19 

26 

13 

WHITE  ROCK 

MAX 

55 

50 

56 

50 

60 

62 

52 

45 

46 

38 

36 

30 

30 

27 

32 

40 

33 

28 

34 

24 

20 

29 

56 

58 

53 

43 

40 

33 

35 

MIN 

33 

24 

31 

35 

38 

45 

40 

26 

22 

31 

25 

14 

19 

6 

15 

20 

21 

6 

13 

23 

11 

10 

6 

15 

43 

32 

33 

27 

17 

17 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MAX 

58 

58 

60 

60 

66 

63 

63 

63 

51 

49 

40 

40 

37 

35 

39 

41 

38 

37 

35 

29 

25 

49 

63 

62 

60 

52 

44 

42 

35 

MIN 

26 

38 

29 

35 

31 

34 

43 

36 

32 

39 

35 

25 

26 

19 

12 

15 

19 

25 

13 

26 

15 

15 

1  3 

9 

26 

40 

30 

27 

23 

24 

14 

BENTON 

MAX 

60 

56 

63 

59 

65 

66 

63 

63 

63 

59 

42 

41 

37 

37 

37 

41 

37 

37 

37 

29 

26 

41 

61 

61 

57 

48 

43 

41 

36 

HIN 

21 

42 

23 

26 

24 

28 

46 

33 

33 

28 

37 

30 

28 

22 

11 

13 

13 

28 

13 

27 

17 

18 

8 

0 

19 

28 

29 

25 

19 

26 

(2 

BLAKELV  MOUNTAIN 

DAM 

MAX 

57 

61 

49 

61 

59 

67 

66 

66 

50 

54 

49 

43 

37 

38 

36 

41 

43 

40 

37 

32 

31 

35 

49 

63 

65 

57 

48 

45 

39 

MIN 

23 

23 

24 

24 

26 

26 

29 

39 

35 

28 

38 

29 

26 

24 

12 

13 

15 

22 

14 

19 

17 

18 

16 

5 

6 

24 

26 

24 

21 

25 

16 

CONWAY 

MAX 

60 

55 

59 

58 

66 

66 

65 

62 

51 

48 

41 

44 

38 

36 

37 

41 

37 

36 

36 

32 

30 

27 

29 

42 

59 

60 

55 

49 

48 

45 

38 

MIN 

20 

36 

25 

27 

25 

28 

46 

38 

29 

23 

34 

27 

24 

16 

12 

14 

18 

22 

11 

27 

15 

16 

10 

-  2 

14 

31 

26 

25 

27 

23 

9 

GREENBRIER 

MAX 

59 

51 

57 

56 

65 

66 

64 

52 

49 

45 

39 

38 

36 

34 

37 

39 

36 

34 

36 

30 

28 

24 

32 

43 

56 

62 

56 

47 

47 

38 

38 

MIN 

18 

34 

22 

22 

20 

25 

39 

35 

28 

21 

34 

28 

23 

15 

10 

11 

14 

17 

9 

22 

12 

16 

6 

-  1 

1  3 

23 

22 

24 

16 

21 

9 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

61 

54 

63 

60 

66 

65 

66 

63 

53 

48 

41 

40 

38 

37 

40 

41 

36 

37 

30 

30 

30 

25 

33 

47 

62 

64 

58 

48 

43 

40 

40 

MIN 

30 

38 

33 

37 

38 

39 

45 

36 

32 

26 

35 

25 

26 

19 

14 

17 

22 

25 

16 

24 

14 

14 

1 1 

13 

29 

41 

32 

28 

23 

24 

13 

LEOLA 

MAX 

62 

53 

62 

61 

66 

63 

68 

64 

55 

48 

43 

40 

37 

36 

39 

41 

40 

39 

31 

29 

26 

63 

61 

55 

42 

40 

38 

MIN 

21 

44 

24 

26 

25 

30 

46 

35 

31 

27 

38 

31 

26 

25 

10 

12 

14 

28 

12 

26 

19 

1  7 

6 

-  3 

19 

28 

26 

21 

17 

26 

13 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

60 

53 

59 

57 

65 

66 

67 

50 

53 

48 

41 

35 

36 

33 

35 

38 

36 

38 

34 

30 

28 

23 

26 

43 

46 

60 

49 

41 

42 

33 

35 

MIN 

25 

31 

28 

30 

29 

35 

45 

35 

26 

27 

35 

29 

29 

16 

13 

15 

17 

20 

14 

25 

16 

16 

2 

-  1 

21 

21 

29 

26 

20 

18 

15 

MALVERN 

MAX 

63 

54 

63 

64 

65 

62 

69 

66 

66 

50 

42 

39 

36 

38 

38 

43 

38 

38 

31 

30 

29 

25 

43 

61 

61 

57 

49 

45 

40 

40 

MIN 

21 

37 

23 

24 

23 

27 

43 

37 

24 

26 

38 

30 

27 

26 

12 

15 

16 

31 

14 

27 

17 

17 

3 

1 

18 

26 

28 

22 

20 

28 

14 

MORRILTON 

MAX 

60 

55 

59 

58 

68 

67 

66 

60 

51 

46 

41 

41 

37 

35 

35 

40 

36 

34 

37 

30 

27 

40 

55 

59 

54 

49 

45 

40 

37 

MIN 

22 

38 

30 

35 

31 

30 

45 

37 

31 

26 

37 

27 

26 

19 

15 

16 

18 

27 

12 

29 

17 

18 

1  1 

7 

20 

24 

30 

29 

21 

23 

13 

NIMROD  DAM 

MAX 

50 

61 

50 

63 

59 

68 

64 

66 

47 

53 

46 

40 

37 

38 

35 

37 

41 

37 

34 

37 

33 

27 

20 

33 

50 

64 

64 

54 

47 

44 

36 

M  I  N 

23 

2S 

21 

27 

28 

30 

34 

38 

33 

25 

33 

25 

24 

19 

9 

10 

11 

21 

11 

16 

1 1 

17 

10 

7 

7 

25 

26 

25 

23 

23 

10 

PFRRYVILLE 

MAX 

62 

51 

61 

61 

67 

65 

64 

54 

53 

47 

42 

42 

42 

36 

34 

42 

36 

34 

39 

35 

30 

20 

28 

62 

63 

55 

43 

46 

42 

37 

MIN 

21 

29 

27 

28 

27 

28 

36 

40 

27 

25 

26 

27 

25 

24 

12 

12 

16 

26 

11 

26 

16 

17 

18 

2 

20 

26 

26 

25 

18 

25 

10 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

61 

53 

61 

58 

65 

65 

65 

61 

55 

49 

46 

46 

35 

35 

35 

41 

38 

37 

31 

30 

26 

24 

32 

41 

60 

62 

51 

42 

41 

33 

37 

MIN 

26 

40 

27 

31 

30 

35 

47 

32 

26 

28 

36 

30 

26 

21 

13 

14 

16 

24 

12 

26 

16 

16 

1 1 

4 

24 

34 

31 

26 

21 

23 

11 

FAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

58 

57 

60 

60 

62 

62 

68 

66 

52 

49 

45 

41 

36 

34 

36 

40 

42 

38 

37 

37 

28 

25 

27 

42 

52 

55 

49 

42 

42 

41 

34 

MIN 

23 

26 

28 

27 

24 

33 

48 

35 

33 

23 

38 

33 

32 

22 

10 

14 

14 

29 

11 

27 

19 

15 

15 

-  6 

14 

35 

22 

23 

17 

22 

15 

BRINKLEV 

MAX 

59 

49 

56 

55 

65 

64 

65 

62 

51 

48 

41 

40 

33 

30 

33 

38 

39 

29 

34 

30 

28 

19 

30 

40 

48 

59 

46 

40 

41 

30 

34 

MIN 

24 

24 

24 

24 

26 

36 

26 

29 

24 

32 

29 

28 

19 

12 

14 

16 

21 

9 

12 

14 

12 

12 

-  7 

-  2 

28 

27 

21 

22 

18 

12 

OES  ARC 

MAX 

56 

53 

54 

54 

63 

64 

64 

54 

46 

41 

38 

35 

32 

33 

36 

39 

36 

33 

30 

27 

23 

28 

38 

52 

56 

53 

43 

44 

40 

34 

MIN 

29 

40 

28 

29 

28 

39 

39 

33 

26 

37 

30 

29 

20 

14 

15 

19 

26 

13 

25 

14 

14 

13 

6 

21 

36 

31 

26 

21 

20 

12 

FORREST  CITY 

MAX 

MIN 

HELENA 

56 

57 

50 

54 

55 

62 

65 

63 

50 

49 

51 

46 

36 

35 

25 

35 

37 

39 

37 

37 

30 

25 

20 

30 

35 

49 

51 

43 

41 

42 

28 

MIN 

29 

34 

32 

32 

30 

32 

37 

36 

32 

25 

29 

33 

30 

24 

15 

15 

16 

21 

12 

14 

17 

15 

15 

4 

6 

23 

26 

22 

20 

20 

16 

KEO 

MAX 

58 

58 

60 

57 

65 

67 

67 

65 

54 

49 

41 

39 

35 

35 

34 

38 

38 

37 

33 

32 

28 

27 

27 

45 

49 

61 

47 

42 

45 

36 

36 

MIN 

25 

39 

27 

31 

28 

34 

46 

33 

28 

27 

36 

31 

28 

21 

16 

17 

20 

27 

15 

27 

16 

16 

10 

17 

21 

32 

26 

21 

22 

14 

MARIANNA  2  S 

MAX 

55 

62 

53 

55 

61 

63 

64 

63 

49 

58 

45 

41 

35 

33 

33 

36 

38 

36 

35 

33 

28 

24 

26 

35 

44 

50 

45 

39 

40 

36 

30 

MIN 

26 

40 

26 

26 

27 

33 

44 

34 

31 

26 

38 

31 

29 

20 

15 

17 

17 

25 

13 

25 

12 

13 

14 

-  8 

12 

31 

20 

24 

16 

16 

13 

SAINT  CHARLES 

MAX 

58 

58 

50 

55 

56 

62 

65 

66 

55 

50 

45 

45 

36 

38 

34 

35 

40 

40 

36 

35 

27 

19 

28 

39 

55 

55 

45 

45 

40 

39 

MIN 

26 

35 

28 

28 

28 

28 

40 

33 

33 

26 

35 

33 

31 

21 

14 

16 

18 

19 

12 

14 

15 

14 

-  1 

4 

26 

29 

26 

20 

20 

15 

8m  Ralmne*  NotM  Fellowlng  Sutloa  Iiidax 

-  152  - 


CoBUnu«d 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 

DECEMBER 


Day  Ol  Month 


SUUon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
< 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

STUTT6ART  9  ESE 

MAX 
MIN 

55 
2* 

67 
27 

49 
26 

65 
28 

65 
25 

63 
29 

65 
38 

65 
34 

49 
30 

51 
28 

47 
35 

43 
32 

36 
30 

34 
21 

30 
17 

34 
19 

38 

20 

40 
22 

33 
16 

34 
19 

30 
17 

27 
16 

19 
14 

23 
-  6 

37 
6 

45 
15 

52 
22 

47 

22 

39 
16 

40 

20 

27 
11 

42.6 
21.7 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

54 

30 

52 
42 

60 
29 

52 
34 

60 
30 

64 

39 

63 
48 

62 
36 

45 

30 

50 
26 

48 
38 

42 
32 

33 
31 

32 
19 

32 
16 

32 
18 

39 
17 

38 
23 

34 
11 

33 
25 

30 
12 

25 
15 

23 
15 

32 
4 

48 

18 

46 

37 

42 

28 

39 
25 

40 

23 

35 
18 

34 
1  3 

42.2 
25.2 

WYNNE 

MAX 
MIN 

58 

JO 

66 
28 

53 
24 

53 

26 

62 
27 

64 
39 

63 
29 

60 
28 

60 
26 

49 
25 

40 
25 

36 

30 

32 
28 

31 
18 

33 
15 

32 
16 

39 
17 

35 
20 

35 
11 

31 
3 

26 
12 

21 
11 

25 
9 

35 
-  3 

49 
-  I 

53 
11 

46 

36 

40 
19 

33 

30 
11 

41,9 
19.1 

SOUTHWEST  07 

OE  QUEEN 

MAX 
MIN 

65 
25 

52 
39 

64 

23 

63 
25 

68 
24 

64 
31 

70 
46 

59 
34 

66 

26 

47 
32 

44 

34 

39 
26 

41 

26 

39 
25 

45 
13 

45 
16 

40 
30 

40 
29 

33 
20 

31 
28 

31 

21 

25 
21 

36 
-  5 

42 

8 

65 

22 

65 

35 

62 
25 

54 

23 

43 

21 

47 

29 

43 

17 

49.0 
24.8 

DIERKS 

MAX 
MIN 

62 
22 

50 
36 

64 

20 

62 
22 

69 
33 

64 
38 

70 
36 

60 
31 

58 
IS 

46 

28 

45 
35 

40 
28 

40 
26 

36 
24 

45 

10 

46 
13 

40 
20 

40 
28 

33 
15 

32 
28 

31 
19 

28 
19 

39 

46 
4 

65 
20 

65 
25 

62 
22 

56 
21 

43 
18 

44 

29 

45 

13 

49.2 
22.7 

HCPE  3  NE 

MAX 
MIN 

61 
26 

63 
39 

61 
27 

63 
29 

62 

30 

67 
34 

68 

69 
35 

62 
29 

56 
29 

47 
39 

44 

29 

36 
29 

37 
27 

39 
14 

41 

17 

44 

20 

46 

27 

40 
l9 

32 
23 

29 
21 

28 
16 

3 

6 

13 

61 

29 

65 
29 

67 

26 

49 

22 

41 

26 

42 

16 

49,9 
24,3 

MCUNT  IDA 

MAX 
MIN 

61 
19 

67 
38 

66 
23 

68 
26 

70 
23 

68 
26 

67 
33 

62 
37 

55 

30 

61 
26 

45 
36 

40 
25 

39 
24 

36 
19 

40 

a 

41 
11 

38 
16 

35 
24 

36 
11 

32 
26 

31 
17 

30 
17 

34 
1 

64 

0 

67 

20 

65 
39 

60 
24 

54 

21 

46 

17 

41 
23 

40 
10 

49.3 
21,6 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

60 
23 

61 

60 
22 

64 
24 

63 
26 

69 
26 

64 
30 

68 
29 

60 
22 

58 
23 

48 
40 

45 
29 

41 
26 

32 
24 

41 

12 

46 

13 

46 
14 

40 
25 

40 

17 

32 
24 

29 
18 

31 
19 

22 

40 
6 

46 

63 
21 

63 
24 

61 
26 

52 
20 

43 

20 

43 
12 

46.7 
21.3 

NASHVILLE  PEACH  SUBST< 

MAX 
MIN 

60 
26 

61 
39 

49 
26 

62 
28 

62 
27 

67 
32 

62 
41 

68 

30 

51 
26 

54 
29 

46 

36 

45 

25 

39 
24 

39 
23 

40 

u 

41 
17 

43 

22 

39 
29 

39 
17 

31 
24 

30 
16 

31 
16 

23 
7 

36 
6 

46 

28 

60 
28 

61 
29 

60 
26 

53 

21 

41 

27 

43 
13 

47,8 
24,1 

OKAY 

MAX 
MIN 

65 
24 

62 
45 

64 

26 

66 
26 

68 
26 

66 
32 

71 
49 

66 
28 

58 
27 

53 
33 

48 

39 

44 
28 

40 

26 

42 
28 

41 
13 

45 
16 

41 
21 

41 
33 

39 
21 

33 
27 

31 
19 

29 
16 

42 
5 

45 
5 

61 
24 

66 
29 

60 
27 

56 
24 

49 

21 

43 

31 

42 
15 

50.8 
25,4 

STAMPS 

MAX 
MIN 

65 
30 

57 
44 

63 
27 

62 
29 

66 
28 

58 
37 

70 
50 

65 
35 

57 
32 

48 
34 

45 
38 

44 

29 

37 
29 

40 
28 

41 
15 

44 

19 

42 
26 

43 

32 

37 
19 

32 
27 

26 
22 

27 
1  7 

32 
6 

44 
6 

64 
24 

67 
40 

59 
29 

51 
29 

43 

23 

42 

30 

41 
15 

48.6 
27.4 

TEXARKANA   we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 
35 

53 
36 

63 
29 

62 
35 

67 
33 

60 
42 

70 
44 

53 
37 

55 
34 

50 
41 

45 
31 

35 
29 

38 
31 

41 
26 

42 
20 

45 

22 

41 

30 

42 
27 

35 
25 

32 
27 

29 
23 

26 
14 

32 
10 

44 

15 

63 
29 

67 
43 

56 
35 

60 
30 

42 
27 

43 

27 

40 
19 

48.0 
29.2 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

60 
25 

52 
43 

61 
26 

61 
28 

64 

28 

63 
30 

67 
43 

56 
25 

69 
27 

49 

30 

43 

40 

43 
28 

38 
29 

38 
28 

39 
15 

40 

17 

39 

20 

40 
34 

35 
18 

31 
21 

30 

20 

28 
18 

25 
3 

42 
4 

56 

22 

60 

27 

58 

30 

63 
28 

46 

22 

42 

30 

38 
17 

47.0 
25.0 

CAMOEN  1 

MAX 

MIN 

64 

24 

58 
47 

63 
27 

62 
28 

68 
27 

60 
31 

70 
50 

67 
37 

67 

30 

67 
30 

45 
40 

43 
30 

38 
29 

39 
30 

42 
14 

44 

18 

42 
18 

41 
34 

34 
16 

31 
28 

30 
23 

26 
16 

32 
12 

45 

1 

65 

20 

66 
26 

59 
26 

57 
23 

44 

20 

42 

28 

40 
14 

49,4 
26.8 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
23 

58 
30 

62 
27 

63 
28 

67 
26 

60 
32 

70 
47 

52 
36 

58 
29 

49 

30 

46 

38 

38 
31 

37 
32 

40 
17 

40 
12 

43 
18 

43 
17 

43 
24 

32 
16 

30 
26 

27 
22 

23 
19 

31 
-  1 

42 
•  4 

68 
15 

66 
29 

57 
29 

51 
25 

46 
19 

38 
23 

41 
14 

47.5 
23.5 

FPROYCE   6  w 

MAX 
MIN 

59 
28 

52 
39 

60 
26 

60 
28 

61 
26 

65 
28 

68 
47 

30 

54 
24 

48 
35 

43 
36 

40 
29 

36 
28 

35 
24 

35 
12 

42 
16 

41 
18 

46 
27 

31 
13 

30 
22 

28 
19 

22 
15 

30 
9 

40 

6 

61 
26 

65 

27 

61 
32 

50 
24 

34 

21 

34 

12 

45.9 
24.2 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

66 
25 

68 
47 

63 
26 

63 
27 

68 
26 

68 
36 

70 
48 

69 
36 

59 
29 

52 
30 

45 
42 

42 
29 

37 
29 

40 
29 

41 
13 

44 

18 

43 

22 

44 
34 

42 
17 

33 
30 

30 
21 

25 
17 

34 
4 

46 

2 

64 

25 

67 
40 

65 
29 

56 
28 

49 
21 

41 
29 

40 
14 

50.1 
26.5 

MCR08AY   LOCK   AND   DAM  8 

MAX 
MIN 

61 
22 

61 

58 
24 

62 
26 

62 
24 

67 
30 

66 
42 

68 
37 

52 
34 

51 
28 

49 
36 

45 
32 

36 
32 

36 
30 

39 
11 

41 
16 

43 
15 

42 
19 

43 
14 

31 
20 

31 
23 

27 
19 

20 
14 

34 

0 

45 
13 

61 
19 

66 
27 

56 
22 

50 
16 

45 

20 

39 
16 

48.0 
22.7 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

60 
29 

60 
44 

62 
29 

61 
35 

66 
33 

58 
36 

68 
47 

65 
36 

55 
29 

46 
35 

44 
39 

43 

30 

37 

30 

38 
28 

39 
16 

41 
19 

40 
24 

39 
32 

34 

20 

31 
27 

29 
21 

27 
18 

34 

6 

41 

10 

60 
25 

62 
36 

56 
31 

48 

27 

44 

25 

41 

30 

37 
17 

47,3 
27,8 

SPARKHAN  3  WSW 

MAX 
MIN 

59 
21 

53 

66 
21 

61 
23 

66 
22 

59 
28 

69 
42 

62 
38 

64 

33 

60 
28 

46 

33 

42 

30 

43 

28 

38 
28 

39 

10 

14 

41 

38 
14 

32 
28 

32 
21 

27 
18 

16 

61 

53 
22 

44 

17 

19 
14 

46.4 
23.9 

WARREN 

MAX 
MIN 

69 
24 

58 
46 

62 
29 

66 
31 

67 
27 

61 
35 

68 
49 

67 
36 

58 
31 

48 
29 

45 

39 

41 
32 

36 
33 

38 
26 

38 
12 

43 

19 

42 
16 

38 
31 

33 

14 

33 
27 

28 
21 

25 
15 

25 
15 

43 

0 

62 
24 

65 
37 

56 
35 

48 
27 

45 

20 

40 
26 

41 
13 

47,7 
26.5 

SOUTHEAST  09 

CP0S5ETT  7  S 

MAX 
MIN 

60 
27 

61 
46 

61 
28 

62 
30 

65 
29 

58 
34 

70 
47 

53 
39 

58 

30 

51 
30 

49 
42 

42 
36 

39 
35 

39 
33 

41 
17 

44 

22 

44 

21 

46 

32 

35 
18 

36 

30 

31 
26 

26 
19 

33 
19 

54 

6 

67 
22 

63 
38 

66 

30 

50 
27 

47 
23 

39 
31 

42 
17 

48.8 

28.5 

CLHMINS  FARM 

MAX 
MIN 

24 

40 

25 

30 

26 

31 

44 

32 

29 

25 

36 

31 

30 

21 

16 

18 

19 

27 

16 

25 

17 

13 

14 

-  9 

9 

19 

24 

24 

19 

21 

14 

22.8 

DERMOTT  3  NE 

MAX 
MIN 

59 

22 

53 
44 

69 
25 

60 
29 

62 
26 

60 
31 

69 
46 

65 
37 

53 
30 

48 
25 

45 
38 

38 
34 

36 
33 

33 
26 

36 
16 

37 

20 

40 
19 

37 
29 

35 
15 

34 
26 

29 
21 

26 
16 

27 
15 

40 
-  3 

48 
15 

52 
36 

48 

29 

47 

26 

44 
23 

38 
25 

34 
18 

44.9 
25.5 

DUMAS 

MAX 
MIN 

59 
26 

53 
40 

59 
29 

60 
35 

63 
27 

62 
33 

68 
45 

64 

32 

63 
31 

49 
28 

45 
38 

40 
32 

34 

31 

33 
24 

37 
17 

40 

19 

41 
18 

37 
25 

35 
15 

33 
25 

28 
20 

24 
15 

26 
16 

40 
•  2 

44 

13 

50 
28 

50 
30 

44 

25 

43 
22 

36 
23 

35 
15 

44.7 
25.0 

EUDORA 

MAX 
MIN 

62 
37 

56 
47 

60 
32 

64 
31 

65 
30 

59 
33 

71 
47 

67 
38 

67 
31 

50 
30 

49 
38 

46 
33 

40 
30 

37 
28 

32 
16 

39 
20 

41 
18 

41 
29 

37 
16 

34 
24 

29 
19 

26 
14 

31 
16 

41 
5 

50 
23 

58 
38 

50 
34 

49 
30 

46 

25 

42 

30 

37 
20 

47.2 
27.8 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

PTNE  BLUFF 

MAX 
MIN 

61 
27 

54 
27 

61 
31 

61 
37 

66 
32 

62 
39 

68 
50 

66 
32 

65 
30 

54 
31 

44 
34 

41 

32 

36 
31 

35 
24 

36 
16 

42 

20 

40 
22 

36 
29 

34 

18 

34 

28 

30 
18 

26 
15 

30 
16 

45 

7 

61 
24 

63 
39 

56 
34 

44 

29 

41 

25 

39 
23 

35 
16 

47,0 
26,9 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
27 

51 
34 

60 
30 

60 
32 

66 
29 

64 
37 

68 
46 

50 
35 

64 
32 

47 
30 

44 

39 

39 
33 

35 
33 

34 

22 

35 
19 

39 
22 

38 
21 

37 
23 

34 
19 

31 
26 

26 
20 

23 

28 
4 

42 
-  2 

54 
19 

62 
38 

47 
32 

40 
28 

40 
25 

33 

20 

35 
16 

44,4 
26.0 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

60 
27 

68 
30 

54 
29 

61 
29 

62 
28 

66 
28 

58 
34 

69 
36 

54 
31 

67 
30 

50 
36 

47 
35 

40 
34 

36 
30 

34 
17 

37 
19 

40 
20 

42 

20 

40 
17 

36 
20 

34 
20 

26 
18 

21 
14 

32 
3 

40 
4 

50 
24 

48 
32 

48 

28 

46 
24 

45 

26 

35 
18 

46.0 
24,5 

ROHwEr  2  NNE 

MAX 
MIN 

58 

30 

54 

30 

54 
25 

58 
32 

64 

26 

60 
36 

68 
37 

64 
35 

51 

32 

52 

1  26 

46 

39 

40 
33 

37 

32 

34 

22 

33 
16 

36 
16 

41 

19 

36 
26 

38 
16 

34 
24 

34 
19 

21 
17 

27 
14 

36 
-  4 

47 

13 

50 
32 

50 
28 

45 
26 

46 

20 

38 
22 

38 
16 

44,9 
24,5 

8m  R*l«r«nc*  NolM  FolkrwlBg  SUdoo  lodcx 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NOPTHkEST  01 
EUREKH  SPHINS5 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

GRAVETTE 

HARRISON   FAA  AIRPORT 

ROCERS 

NORTH  CENTRAL  02 
GILBERT 

MAHWOTH  SPRING 

NORTHEAST  03 
BATESVILLE  L  AND  0  •! 

CORNING 

J0NES90H0 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

SEARCY 

WALNUT   RIOGE   FAA  AP 

WEST   CENTRAL  C* 
DEVILS  KNOB 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

MENA 
OZARK 

RUS5ELLVILLE 

WALORON 

CENTRAL  05 
CONWAY 

HOT    SPRINGS    I  NNE 
LITTLE  ROCK  wB  AIRPORT 

EAST   CENTRAL  06 
BRINKLEY 

MARIANNA   2  S 

STUTTGART  9  ESE 

SOUTHWEST  07 
OE  OUEEN 

MOUNT  IDA 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

SOUTH  CENTRAL  09 
CAMOEN  1 

EL   DORADO   FAA  AIRPORT 
MAGNOLIA    3  N 
PRESCOTT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GnD 


SNOWFALL 
SN  ON  GnO 


SNOWFALL 
SN  ON  GnO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 
wTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GnD 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

SNOWFALL 
SN  ON  GnO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GnD 


SNOwFALL 
SN   ON  GnD 


SNOWFALL 
SN  ON  GnD 


SNOwFALL 
SN  ON  GND 


Day  oi  month 


21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

T.i 

•>.<■ 

5,' 

< 

5 

< 

i 

T 

5.! 

T 

t 

« 

t 

T 

T 

1.! 

; 

t 

3 

T 

6.0 

T 

6 

5 

3 

; 

6.0 

7,8 

8 

1 

5 

2 

1 

T 

T 

T 

8.0 

6.0 

6 

5 

4 

2 

T 

7.0 

7 

6 

3 

2 

X 

6.0 

1.0 

7 

5 

2 

] 

1 

'•.0 

' 

■ 

*.o 

T 

2 

2 

I 

T 

.1 

.2 

.2 

2 

5 

3 

T 

1.3 

'•.3 

1 

w 

1 

1 

T 

T 

0.8 

6 

T 

5.0 

T 

5 

5 

1 

3.5 

0.5 

9.8 

T 

T 

8 

5 

2 

T 

.7 

.5 

.5 

.3 

l.O 

12.0 

1 

a 

9 

7 

6 

3 

1 

T 

T 

10.0 

2.0 

10 

12 

10 

8 

5 

3 

2 

2 

1.5 

11.0 

1 

11 

10 

9 

6 

3 

3 

I 

2.5 

2.5 

3 

5 

1.0 

5.0 

1 

5 

3 

T 

5.0 

T 

1 

5 

« 

1 

,3 

.2 

2  0 

2.0 

0  5 

5.5 

3 

2 

7 

6 

2 

<>.5 

i.n 

6.3 

1.3 

1.5 

5.5 

I 

3 

6 

1 

T 

S«*  r«f*x«no*  notw  (ollowing  Station  Ind«x. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SOUTHEAST  09 

C90SSETT  7  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

6 

5 

3 

2 

T 

T 

T 

DUMAS 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

o.s 

I 

9.5 

10 

9 

7 

<> 

2 

1 

T 

T 

T 

PINE  Bluff  faa  airport 

SNOWFALL 
SN  ON  CnD 

0.2 

12.0 
12 

T 

12 

6 

3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EVAP 

.09 

.08 

.03 

.07 

.05 

.03 

.05 

.07 

.13 

.01 

.03 

ft 

.02 

.10 

.02 

.05 

.01 

.04 

.04 

.05 

WIND 

9 

2* 

a 

19 

25 

22 

20 

18 

22 

24 

42 

32 

6 

10 

1 1 

17 

7 

21 

9 

30 

42 

25 

8 

16 

4 

2 

7 

7 

7 

14 

8 

MAX 

SI 

62 

60 

61 

63 

62 

68 

67 

45 

40 

42 

40 

41 

42 

40 

MIN 

32 

«0 

31 

31 

31 

32 

37 

41 

35 

30 

39 

34 

36 

33 

33 

EVAP 

* 

.09 

* 

ft 

• 

ft 

•  31 

.08 

ft 

.15 

.03 

WIND 

*5 

35 

<>8 

21 

27 

12 

11 

60 

71 

33 

52 

66 

21 

71 

29 

19 

14 

36 

43 

26 

45 

52 

89 

30 

13 

17 

20 

16 

15 

27 

28 

EVAP 

.o<> 

.0« 

.02 

.02 

.03 

.03 

.03 

.06 

ft 

ft 

.16 

WIND 

l* 

10 

12 

<> 

8 

1 

31 

49 

15 

34 

20 

4 

10 

4 

10 

1  1 

13 

22 

ft 

27 

24 

1 

5 

4 

7 

12 

3 

5 

8 

12 

EVAP 

WIND 

S8 

126 

75 

*9 

53 

22 

95 

155 

197 

53 

66 

94 

38 

102 

47 

124 

17 

51 

66 

28 

83 

83 

67 

45 

44 

63 

25 

23 

ft 

76 

63 

MAX 

55 

59 

57 

61 

51 

44 

MIN 

36 

39 

38 

37 

35 

37 

EVAP 

.07 

.08 

.07 

.13 

.10 

.07 

.09 

.04 

.04 

.06 

.09 

ft 

ft 

.10 

.18 

.19 

ft 

ft 

ft 

ft 

.20 

.02 

.08 

WIND 

0 

0 

0 

8 

6 

1* 

8 

24 

65 

21 

40 

62 

10 

63 

51 

10 

9 

25 

13 

3 

15 

11 

4 

6 

0 

4 

2 

2 

2 

0 

0 

EVAP 

.13 

.19 

.06 

.o<> 

.03 

.08 

.16 

.18 

.01 

.21 

ft 

ft 

ft 

.25 

WIND 

26 

31 

17 

27 

9 

8 

31 

100 

36 

4 

40 

17 

8 

32 

14 

13 

14 

19 

12 

25 

34 

7 

6 

35 

3 

51 

17 

12 

19 

2< 

MAX 

53 

56 

65 

62 

64 

65 

51 

59 

55 

58 

42 

51 

40 

46 

MIN 

38 

42 

30 

30 

30 

30 

39 

38 

29 

31 

38 

31 

37 

26 

jest  central  04 
russellville 

CENTRAL  05 
SLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

NIMROO  0AM 

EAST   CENTRAL  06 
STUTTGART  9  ESE 

SOUTHWEST  07 
MOPE  3  NE 

SOUTH  CENTRAL  08 
WARREN 


1092 
381 


1.85B 
478 


MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


Sm  rafanncs  notM  following  Stabon  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 
DELAYED  DATA 

CONTINUED  


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

1 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  of  Doys 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Mox. 

M 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.  1 0  or  More 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

kl 

sJ 

hi 

ol 

FEBRUARY  1962 

BLYTHEVILLE 

56.3 

36.2 

46.3 

3.3 

80 

13 

20 

6 

524 

0 

0 

a 

0 

7.98 

3.65 

1.75 

24 

T 

0 

9 

7 

4 

APRIL  1963 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

75.3 

52.6 

64.0 

87 

22 

39 

24 

103 

0 

0 

0 

0 

.92 

.41 

25 

.0 

° 

3 

0 

0 

JUNE  1963 

WYNNE 

3 

16 

0 

0 

0 

28 

.0 

0 

7 

4 

1 

JULY  1963 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

90.1 

67.1 

78.6 

101 

20 

51 

10 

0 

0 

0 

4.43 

1.73 

30 

.0 

0 

6 

4 

1 

AUGUST  1963 

MARKED  TREE 

91.5 

67.5 

79.5 

-  0.4 

100 

53 

16 

0 

20 

0 

0 

0 

1  .44 

-  1.62 

.53 

30 

.0 

0 

4 

1 

0 

NIMROD  DAM 

95.7 

67.0 

81.4 

106 

27 

52 

16 

0 

27 

0 

0 

0 

.21 

.10 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

90.  3M 

63. IM 

76. 7M 

98 

28* 

48 

0 

19 

0 

0 

0 

.48 

.34 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

SEPTEMBER  1963 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

85.2 

60.2 

72.7 

1.3 

93 

10+ 

37 

30 

8 

7 

0 

0 

0 

1.22 

-  2.88 

.52 

4 

.0 

0 

5 

1 

0 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

83.7 

57.6 

70.7 

94 

20 

36 

30 

19 

9 

0 

0 

0 

1.32 

.65 

e 

.0 

0 

2 

2 

0 

OCTOBER  1963 

MENA 

85.3 

55.7 

70.5 

6.5 

95 

8 

43 

29 

16 

10 

0 

0 

0 

.04 

-  3.76 

.04 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  Month 

O 

E- 

1   1  2 

3 

4   1   5   1  6 

7  8 

9 

10  1  11  1 

12 

13     14  1  15 

16  1  17  1 

18 

19 

20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

FEBRUARY  1962 

BLYTHEVILLE 

7,98 

T 

.68 

.60 

.10 

.23 

T        1.16  1.75 

1.15 

1  .60 

.71 

APRIL  1963 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

.92 

T 

T 

.41 

.30 

.21 

JUNE  1963 

WYNNE 

4.00 

.33 

.69  .50 

.22 

,13 

.97 

1.16 

JULY  196  3 

GREEN  FOREST   4  ESE 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

2.33 
'•.43 

.13 

.16 

.93 

.10 

.SI 

.21 

.53  .15 

1.20 
.93 

.12 
1  .73 

,06 

AUGUST  1963 

HARKED  TREE 
NIMROD  DAM 
OOEN  2  W 
SPARKMAN  3  WSW 

.21 
2.45 
.48 

T 

.01 

.29 
.51 

.56 

.06  .03 
.01  .72 

.06 

.06 

.10 

.02  .03 

T 

.30 
.14 

.26 

.01 

T 

.25 

.24 

.02 

.53 
.34 

.01 

T 

SEPTEMBER  1963 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 
LITTLE  ROCK   FILT  PLANT 
MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 
NATURAL  0AM 

1  .22 
1.48 
1.32 
5.88 

T 

.72 

,52  .28 

.60 

4.34  .06 

.16 
.55 

.65 
.10 

.02 
.03 

.10 
1.17 

.14 
.03 

T 

.02 

.13 
.13 

.08 
.07 

OCTOBER  1963 

CARLISLE   1  SW 
MENA 

.00 
.04 

T 

.04 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

FEBRUARY  1962 

BLYTHEVILLE 

MAX 

57 

61 

63 

70 

58 

34 

42 

55 

58 

45 

62 

74 

80 

72 

54 

56 

59 

64 

62 

47 

58 

65 

49 

45 

55 

66 

40 

34 

56.3 

MIN 

37 

29 

43 

52 

33 

20 

21 

31 

44 

31 

34 

42 

54 

41 

41 

40 

34 

46 

34 

27 

40 

39 

39 

34 

35 

37 

32 

24 

36.2 

APRIL  1963 

MOUNTAIN   VIE«   2  ESE 

MAX 

92 

61 

76 

66 

60 

70 

75 

80 

85 

75 

69 

73 

72 

77 

73 

73 

63 

78 

82 

82 

86 

67 

82 

66 

62 

74 

63 

76 

81 

71 

75.3 

MIN 

66 

66 

58 

45 

45 

46 

40 

54 

52 

49 

41 

43 

45 

47 

55 

65 

65 

64 

60 

46 

61 

62 

48 

39 

50 

44 

53 

66 

61 

53 

62.6 

JUNE  1963 

MYNNE 

MAX 

88 

90 

92 

94 

95 

96 

96 

95 

90 

90 

96 

97 

82 

86 

89 

85 

81 

87 

90 

90 

86 

91 

90.4 

MIN 

60 

61 

69 

69 

65 

66 

68 

70 

66 

64 

61 

73 

63 

63 

65 

69 

66 

67 

67 

62 

64 

62 

65.5 

JULY  1963 

MOUNTAIN   VIEW   2  ESE 

MAX 

94 

96 

99 

98 

95 

95 

89 

88 

85 

83 

85 

87 

84 

63 

95 

95 

101 

97 

87 

90 

90 

84 

84 

64 

68 

86 

64 

91 

90.1 

MIN 

65 

70 

70 

73 

73 

71 

73 

69 

63 

51 

53 

60 

75 

72 

62 

64 

70 

72 

74 

74 

67 

65 

67 

68 

65 

63 

66 

66 

67 

66 

69 

67.1 

AUGUST  1963 

MARKED  TREE 

MAX 

96 

95 

96 

99 

96 

96 

96 

93 

97 

89 

93 

97 

91 

85 

82 

86 

88 

92 

88 

76 

86 

69 

94 

91 

94 

92 

94 

100 

91 

66 

66 

91.6 

MIN 

70 

73 

70 

75 

72 

73 

75 

72 

66 

69 

72 

76 

62 

56 

53 

58 

62 

67 

66 

61 

62 

63 

71 

74 

72 

61 

70 

71 

72 

56 

67.6 

NIMROD  DAM 

MAX 

98 

100 

97 

98 

98 

98 

100 

98 

95 

98 

90 

92 

99 

91 

65 

96 

95 

87 

86 

92 

97 

101 

101 

104 

106 

103 

103 

92 

90 

95.7 

MIN 

71 

71 

70 

69 

66 

68 

71 

72 

68 

70 

71 

72 

68 

64 

61 

52 

58 

61 

66 

68 

58 

56 

64 

72 

76 

70 

72 

71 

70 

72 

68 

67.0 

SPARKMAN   3  WSW 

96 

95 

94 

93 

92 

95 

95 

94 

94 

92 

90 

92 

65 

82 

78 

64 

86 

88 

87 

80 

84 

90 

91 

94 

94 

98 

94 

98 

89 

85 

90.  3 

MIN 

67 

67 

66 

65 

65 

67 

66 

65 

65 

65 

66 

67 

65 

56 

52 

46 

50 

54 

57 

65 

65 

67 

61 

62 

68 

66 

71 

66 

66 

59 

63.1 

SEPTEMBER  1963 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

19 

93 

92 

84 

85 

89 

89 

89 

91 

93 

91 

89 

78 

75 

80 

97 

88 

90 

91 

85 

62 

80 

78 

61 

81 

62 

60 

77 

86.2 

MIN 

65 

70 

72 

60 

S7 

55 

66 

65 

55 

57 

58 

59 

63 

52 

61 

51 

51 

46 

52 

64 

37 

60.2 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

90 

90 

85 

80 

92 

88 

84 

90 

90 

90 

87 

85 

75 

74 

81 

77 

79 

68 

90 

94 

93 

81 

60 

60 

78 

64 

60 

78 

76 

63.7 

MIN 

65 

66 

67 

66 

62 

63 

63 

61 

64 

59 

67 

67 

59 

53 

54 

65 

61 

54 

54 

60 

59 

57 

46 

60 

40 

50 

47 

59 

66 

36 

57.6 

OCTOBER  1963 

MENA 

MAX 

82 

87 

94 

92 

88 

89 

91 

95 

93 

91 

92 

91 

93 

91 

86 

85 

84 

84 

83 

83 

83 

84 

82 

80 

79 

84 

84 

74 

68 

73 

79 

85.3 

MIN 

45 

49 

51 

58 

57 

54 

56 

57 

60 

58 

56 

57 

59 

59 

58 

61 

58 

55 

55 

57 

54 

52 

56 

61 

62 

56 

59 

60 

43 

44 

57 

56.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^  °< 

JANUARY  1963 

WARREN 

EVAP 

.07 

.09 

.02 

.11 

.15 

.05 

.11 

.17 

WIND 

11 

7 

18 

31 

13 

14 

38 

25 

75 

79 

38 

43 

20 

13 

12 

20 

22 

21 

20 

14 

69 

70 

35 

28 

50 

23 

33 

39 

15 

20 

916 

MAX 

54 

56 

62 

67 

66 

51 

55 

53 

64 

63 

71 

54 

60 

57 

54 

MIN 

36 

38 

33 

34 

38 

46 

30 

37 

30 

34 

46 

31 

39 

28 

38 

FEBRUARY  1963 

WARREN 

EVAP 

« 

.19 

.13 

.02 

.01 

.16 

.05 

« 

« 

« 

« 

» 

» 

.77 

.12 

.03 

* 

• 

.41 

.25 

« 

21 

82.74 

WIND 

31 

77 

17 

14 

13 

42 

34 

40 

21 

39 

44 

63 

97 

24 

60 

21 

10 

24 

43 

71 

50 

33 

36 

32 

71 

49 

114 

1214 

MAX 

67 

67 

71 

48 

47 

57 

50 

66 

51 

68 

70 

47 

71 

71 

70 

MIN 

24 

33 

31 

40 

36 

40 

38 

25 

30 

30 

32 

32 

45 

40 

32 

MARCH  1963 

.28 

WARREN 

EVAP 

« 

.88 

.30 

.12 

.06 

.14 

.13 

.28 

» 

.12 

.21 

.16 

.16 

.32 

.08 

.07 

.10 

.12 

.05 

.36 

.19 

.27 

.12 

.15 

.19 

.13 

.19 

.21 

.23 

.21 

5.83 

WIND 

64 

33 

58 

47 

119 

67 

34 

10 

69 

26 

102 

50 

59 

47 

52 

48 

80 

69 

45 

63 

28 

26 

19 

60 

56 

61 

22 

40 

57 

57 

44 

1612 

MAX 

67 

61 

79 

79 

81 

60 

62 

68 

71 

73 

75 

85 

86 

85 

75 

57 

70 

88 

85 

87 

80 

77 

73 

81 

79 

83 

86 

85 

92 

91 

92 

77.8 

MIN 

46 

35 

45 

63 

51 

38 

40 

42 

41 

45 

43 

54 

44 

39 

37 

43 

50 

59 

59 

41 

36 

32 

39 

36 

53 

43 

39 

39 

45 

50 

52 

44.5 

APRIL  1963 

WARREN 

EVAP 

.23 

.28 

.06 

.31 

.07 

.26 

.13 

.11 

.02 

.18 

.15 

.28 

.22 

.29 

.23 

.09 

.24 

.08 

.19 

.13 

.11 

.07 

.05 

.22 

84.96 

WIND 

29 

41 

61 

62 

30 

22 

13 

13 

64 

14 

0 

66 

100 

80 

82 

47 

32 

45 

51 

13 

26 

18 

21 

18 

30 

38 

B1172 

MAX 

94 

94 

87 

85 

78 

59 

53 

80 

84 

87 

Tl 

70 

85 

88 

88 

84 

83 

87 

87 

74 

92 

82 

88 

77 

73 

70 

78 

83 

87 

81.0 

MIN 

50 

49 

56 

52 

54 

50 

46 

46 

54 

62 

57 

54 

51 

43 

46 

56 

63 

63 

65 

63 

63 

67 

65 

55 

55 

57 

60 

65 

60 

56.1 

JUNE  1963 

WARREN 

EVAP 

.23 

.27 

.26 

.21 

.30 

.11 

.38 

.  16 

.34 

.31 

.33 

.24 

.22 

.26 

.11 

.40 

.15 

.08 

.17 

.  10 

.17 

.11 

.18 

.14 

.36 

.06 

.22 

.32 

.26 

.06 

6.51 

WIND 

10 

26 

17 

13 

14 

31 

29 

23 

21 

32 

39 

19 

22 

14 

16 

32 

14 

3 

9 

31 

24 

9 

13 

5 

10 

9 

16 

12 

18 

14 

545 

MAX 

97 

100 

98 

95 

95 

95 

100 

101 

108 

100 

100 

103 

97 

103 

101 

101 

96 

85 

91 

86 

91 

88 

102 

104 

103 

103 

105 

99 

103 

101 

98.4 

MIN 

63 

67 

68 

67 

68 

65 

65 

73 

67 

72 

72 

71 

71 

70 

70 

76 

71 

70 

72 

70 

69 

71 

65 

74 

75 

68 

65 

71 

72 

65 

69.4 

AUGUST  1963 

MMROD  0AM 

EVAP 

.12 

.11 

.16 

.16 

.17 

.17 

.16 

.13 

.10 

.24 

.01 

.08 

.15 

.11 

.12 

.15 

.14 

.15 

.11 

.17 

.16 

.14 

.16 

.13 

.17 

.18 

.16 

.13 

.10 

.15 

64.33 

WIND 

4 

4 

5 

4 

3 

7 

7 

5 

•  6 

8 

11 

5 

12 

7 

13 

8 

8 

10 

8 

3 

11 

9 

10 

9 

8 

7 

16 

11 

14 

17 

16 

266 

KAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  "^^a 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  montb 

o 

0> 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

WARREN 

JANUARY  1963 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

49 

40 

47 
44 

52 
39 

51 
44 

51 
47 

54 
49 

49 

45 

49 
42 

51 
41 

58 
43 

55 
42 

48 
44 

44 
38 

39 
36 

38 
35 

39 
34 

45 
33 

50 
36 

54 
40 

44 
40 

42 
39 

48 
34 

46 
38 

38 
36 

37 
34 

38 
34 

38 
33 

36 
34 

39 
34 

42 
34 

44 
37 

45.6 
36.7 

FEBRUARY  1953 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

52 
38 

55 
41 

46 
40 

44 
39 

49 

38 

52 
37 

46 
41 

47 

45 

50 
41 

49 
45 

46 
44 

45 
38 

46 
37 

50 
35 

48 
36 

47 
34 

50 
41 

43 
43 

53 
41 

55 
41 

46 
43 

47 

38 

50 
38 

54 
36 

56 
45 

55 
42 

54 
41 

57 
36 

49.7 
39.9 

MARCH  1963 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

54 
49 

65 
46 

65 
51 

65 
61 

61 
60 

63 
49 

66 
48 

61 
50 

66 
46 

62 
51 

62 
49 

70 
55 

70 
56 

66 
53 

56 

52 

70 
51 

70 
50 

69 
63 

73 
63 

69 
56 

67 
53 

66 
51 

67 
51 

70 
44 

67 

55 

71 

58 

68 

57 

73 

54 

73 
57 

77 
60 

76 
63 

53!6 

APRIL  1963 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

76 
61 

77 
63 

78 
64 

73 
59 

79 
59 

62 
55 

72 
54 

72 
52 

75 
56 

71 
62 

70 
63 

75 
60 

74 
58 

74 
55 

76 
61 

75 
61 

77 
62 

78 
60 

78 
63 

81 
67 

79 
63 

79 
66 

79 
65 

72 
66 

72 
61 

72 
61 

72 
63 

75 
62 

77 
63 

76 
64 

74.9 
61  .0 

JUNE  1963 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

89 
69 

89 
70 

88 
70 

87 
70 

89 
69 

89 
79 

89 
79 

90 
80 

92 
81 

92 
81 

94 
76 

91 
76 

94 
78 

93 
73 

93 
79 

92 
84 

90 
78 

86 
73 

85 
74 

86 
75 

86 
73 

87 
75 

92 
73 

92 
81 

88 
79 

89 
79 

69 
64 

91 
79 

66 
78 

90 
76 

89.7 
69.1 

SLOPE  OF  GROUND,     LEVEL  AT  STATION, 

GENTLY  ROLLING  VICINITY 

.     SOIL  TYPE 

SANDY 

LOAM.     GROUND  COVER 

GRASS 

INSTRUMENTATION, 

PALMER 

SOIL  THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FEBRUARY  1962 
SLYTHEVILLE 

JANUARY  1963 
PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

See  reference  aoteo  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 

1     INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I_J 

M 

U 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

WDoCin  V  tn 

LONG 

TEMP. 

PRECIP. 

< 

SPECIAL 

ABBOTT 

0006 

SCOTT 

35  Oh 

9*  12 

7A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

006* 

LAWRENCE 

35  54 

91  05 

SS 

7A 

Ruby  Ba  OWENS 

5P 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

85* 

REBA  Y.    SWAJM  1 

AMITY  3  NE 

Ar4T0INE 

PIKE 

285 

PERRY 

400 

APPLE  TON 

0196 

POPE 

522 

JOHN  A.  JONES 

ARPtflDELPMIA 

0220 

CLARK 

3 

T I LLMAN   E •    L AWR  ENCE  1 

ARKANSAS  CITY 

0234 

DESHA 

2 

CLARENCE  L • WESTMORELAND 

ARKANSAS  POST 

ARKANSAS 

34  02 

91  21 

ss 

SS 

PUBLICIlYtPARKS  COMM 

0300 

HOWARD 

34  19 

93  58 

TA 

PAULINE  A  PINKERTON 

AUGUSTA 

0326 

WOODRUFF 

8ALD  KN08 

0360 

WHITE 

INDEPENDENCE  7 

0460 

INDEPENDENCE  1  7 

277 

CARROLL             1  7 

1136 

0530 

WHITE 

0^34 

GREENE 

8EE0EV ILLF 

0536 

JACKSON 

*  * 

BENTON 

0582 

SALINE 

34  33 

92  37 

*p 

6A 

ETTA  C.  BURKS 

BENTONV ILtE 

BENTON 

36  22 

94  13 

ss 

7A 

M>  D>  RIDDLE 

BEBfYVILLE  *  N<i 

CARROLL 

066'> 

POLK 

0TA6 

LAWRENCE 

8LAKELT  MOUNTAIN  DAM 

07641  GARLAND 

426 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE   MOUNTAIN  DAM 

0798 

YELL 

455 

BLUFF  CITY   3  SW 

NEVADA 

BLYTHEVILLE 

0806 

MISSISSIPPI 

BOONEVILLE  6  Ni< 

0825 

LOGAN 

BOONEVILLE  7  NE 

0826 

35  13 

93  50 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

082? 

LOGAN 

35  13 

93  54 

900NEV 1 LLE 

08  30 

LOGAN 

SOTitlNBURG  2  S 

VAN  BUREN 

0848 

NEVADA 

0987 

FSANRL IN 

470 

BRANCH  3  Sw 

0888 

f RANKL  IN 

500 

0936 

MONROE 

7A 

NEWTON 

7A 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

BAXTER 

36  22 

flURDETTE 

1052 

Ml SStSSIPPI 

89  57 

6P 

G.  A.  HALE 

CABOT  *  SW 

1102  PULASKI 

3*  57 

92  04 

5P 

6.  M.  WALTHER 

1132 

IZARD 

36  07 

7A 

CAMDEN  I 

1152 

OUACHI TA 

33  36 

7A 

CAMDEN  2 

1154 

OUACHI TA 

33  35 

CARLISLE   1  SW 

1224 

LONOKE 

34  47 

235 

CARPENTER  0AM 

1238 

GARLAND 

3*  27 

405 

CLARENDON 

1442 

MONROE 

34  41 

7A 

RAY  B.  MURST 

CL ARKSVI LLE 

1455 

JOHNSON 

35  28 

436 

7A 

CLARKSVILLE  6  NNE 

145T 

JOHNSON 

35  32 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CLINTON 

1*92 

VAN  BUREN 

35  35 

92  28 

7A 

EARL  Bt  RIDDICK 

COMBS    3  SE 

157*. 

MAO  I  SON 

35  48 

93  *8 

COMPTON 

1582 

NEWTON 

36  05 

FAULKNER  1 

35  05 

7*1 

CORN I NG 

1632 

CLAY                   '  7 

36  24 

7  A 

1666 

POLK                   1  * 

34  26 

1050 

7A 

1730 

ASHLEY  3 

33  02 

175 

5P 

1750 

PULASKI 

11  34  42 

350 

7A| 

1768  LINCOLN 

1    34  0* 

176 

6P 

Y 

PIKE 

3  3*  15 

700 

7A 

DAMASCUS 

1829 

FAULKNER 

l'  35  22 

92  25 

7* 

WILLIAM  A.  BROWN 

183* 

YELL 

35  03 

93  2* 

7A 

1835 

YELL 

35  04 

18381  YELL 

35  13 

7A 

19*8 

SEVIER 

34  02 

7A 

1960 

CHICOT 

33  31 

uc 

1968 

CHICOT 

33  33 

143 

7A 

PRAIRIE 

34  58 

7A 

1982 

JOHNSON 

35  43 

7A 

DIE  KS 

2015 

HOWARD 

34  07 

7A 

DUMAS 

2148 

DESHA 

33  53 

91  29 

6P 

7A 

:  H 

TRAVIS    C.  KEAHEY 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2300 

UNION 

33  13 

92  48 

MID 

MID 

EUOORA 

2355 

CHICOT 

33  07 

5P 

EUREKA  SPRINGS 

2356 

CARROLL 

36  24 

7A 

EVENING  SHADE   t  NE 

2366 

SHARP 

36  05 

7A 

24*3 

WASHINGTON 

3b  00 

1253 

MID 

244* 

WASHINGTON       1  7 

36  06 

1270 

5P 

2540,  DALLAS 

5P 

25*4 

LITTLE  RIVER 

33  43 

FORREST  CITY 

256* 

ST  FRANCIS 

35  01 

5P 

FORT  SMITH  KB  AIRPORT 

257* 

SEBASTIAN 

35  20 

94  22 

MID 

MID 

:  HJ 

U   S   WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2576 

CRAWFORD 

35  39 

9*  09 

5P 

7A 

2670 

HEMPSTEAD 

33  37 

8A 

2760 

WHITE 

35  07 

7A 

G 1 LBERT 

2794 

SEARCY 

35  59 

7A 

GLE^MOOD 

2842 

PIKE 

36  19 

541 

7A 

GRAVELLY 

2922 

YELL 

3*  53 

498 

7A 

gRavette 

2930 

BENTON 

36  24 

1250 

5S 

GREEN  FOREST  t,  eSE 

2946 

CARROLL 

36  IB 

1300 

It 

GREENBR 1 ER 

2962 

FAULKNER 

35  14 

* 

GREENWOOD 

2976 

SEBASTIAN 

35  13 

94  15 

7A 

DOROTHY  M.  BEEN 

GREERS  FERRY  DAM 

297e 

CLEBURNE 

92  00 

7A 

7A 

GURDON 

CLARK 

33  55 

ROY  Si  H066S 

HAMBURG 

ASHLEY 

33  14 

91  48 

6P 

313; 

Sharp  7 

36  19 

91  29 

HARRI SON 

3164 

BOONE                 '  7 

36  14 

93  07 

1150 

6P 

31651  BOONE 

93  09 

1370 

HIO 

MIC 

3230 

CLEBUBNE 

92  03 

3235 

POPE 

35  28 

92  58 

555 

7A 

32*2 

Phi LL IPS 

34  32 

90  35 

200 

7A 

7A 

HOPE   3  NE 

3428 

HEMPSTEAD 

33  43 

93  33 

375 

5P 

7A 

7A 

: 

RUTH  HAMILTON 

3438 

MONTGOMERY 

3*  22 

93  41 

700 

7A 

AVADELLE    WMI SENHUNT 

mORaTio 

3442 

SEVIER 

33  56 

94  22 

337 

6A 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

hot   springs   1  NflE 

3*6( 

GARLAND 

93  03 

5P 

5P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

MUNTS/ILLE 

MADISON             i  7 

36  05 

93  4* 

145! 

6P 

7A 

MAY  PEARL  MARkLEY 

HUTTIG  DAM 

3556!  UNION  3 

33  02 

92  05 

60 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDE* 

3584 

LITTLE  RIVER  4 

33  35 

94  03 

300 

7A 

W.  E>  MCDOWELL 

JASPER 

3600 

NEwTON 

)6  01 

93  11 

657 

'  JESSIEVILLE 

3704 

3*  42 

93  04 

730 

7A 

LURA  e.  SYKES 

j  jonesboro 

3734,  CRAIGHEAD         |  7 

35  50 

90  42 

345 

SS 

7A 

BENEDICTINE  SISTERS 

INDEX  NO. 

UUUNTY 

AGE  : 

M 

ITUDE 

Z 

O 

< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN, 

3 

LONG 

TEMP. 

PBECD*. 

SPEClAjJ 

KEISEft 

MISSISSIPPI 

35  41 

232 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

KEO 

3862 

LONOKE 

34  36 

92  00 

230 

7P 

R.  A.  WALLER 

KINGSLAND  3  5SE 

390* 

CLEVELAND 

33  50 

92  16 

21* 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

3996 

CRAIGHEAD 

35  49 

90  26 

2  30 

TRESSA  ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

PULASKI 

92  26 

305 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LANGLEY 

PIKE 

34  19 

93  51 

796 

MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

4106 

BOONE 

36  25 

92  55 

810 

Ss 

ETHEL  PUMPMNtY 

LEOLA 

4134 

GRANT 

34  iO 

92  35 

261 

SS 

PIERCE  A.  RCEOER 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

4246 

PULASK 1 

92  1* 

257 

MID 

MlO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

42  50 

PULASKI 

34  46 

92  19 

512 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 

*386 

NEWTON 

35  46 

93  05 

2007 

LULA  D  JOHNSON 

MADI SON 

4528 

SI  FRANCIS 

5j  35  00 

90  *:< 

215 

JAMES  C.  HODGES 

MAGNOLIA  3  N 

4548 

COLUMB] A 

*  33  19 

93  14 

6P 

EftfiLE  E.  GRAHAM 

MAGNOLIA  5  N 

4550 

COL UM6I A 

*l  33  20 

93  15 

360 

ARKANSAS  P  +  L  CO. 

MALVERN 

4562 

HOT  SPRING 

92  49 

311 

»P 

RADIO  STATION  KtiOK 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

7|  36  29 

91  32 

690 

SS 

JOHN  M,  m:hC£ 

MAR  1  ANNA    2  S 

463B 

LEE 

90  46 

6P 

IMOMAS  B.  TURNER 

MARKED  TREE 

4654 

POINSETT 

5  35  32 

90  25 

229 

SS 

RADIO  STAI ION  KPCA 

MARSHALL 

7  35  54 

92  38 

1050 

55 

MINNIE  MORTUN 

MAUMEE 

4696 

SEARCY 

36  03 

92  39 

7*9 

HELEN   E.  AOAMS 

MELBOURNE 

4746 

IZARD 

36  0* 

91  54 

610 

WILLA   Ht  GRAHAM 

4756 

POLK 

3*  35 

94  15 

1207 

6P 

Richard  w.  st.  john 

MILLWOOD  DAM 

4639 

LITTLE  RIVER 

33  *l 

93  56 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

MONT ICELLO  3  S 

4900 

33  35 

91  46 

9P 

Radio  station  kmbm 

MONTROSE 

4906 

33  19 

91  29 

125 

ark  power  and  light  CO 

MOROBAY  LOCK  ANO  DAM  B 

CALHOUN 

33  19 

92  27 

65 

SS 

U  S  CORPS  Of  ENGINEERS 

MORR 1 LTON 

493S 

CONWAY 

35  06 

92  44 

280 

5P 

7A 

PERRY  0*  mAllETT 

MOUNT  IDA 

4988 

MONTGOMERY 

3*  33 

93  3B 

663 

5P 

■'f 

WILLIAM  L.  Black 

MOUNT  MAGAZ 1 NE 

5010 

35  10 

93  41 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

5036 

BAXTER 

36  20 

92  23 

800 

Radio  station  ktlo 

MOUNTAIN  HOME   C    OF  ENG 

5038 

BAXTER 

36  20 

92  23 

800 

8A 

BA 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNIAIN  VIEW   2  ESE 

5046 

STONE 

35  51 

92  05 

766 

SS 

NELL    A.  lAPLEY 

MULBERRY  6  NNE 

FR4NKL IN 

94  01 

500 

HENRY  G.  ARVIN 

NARROWS  DAM 

51  10 

PIKE 

3*  09 

93  43 

425 

8A 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

51  12 

HOWARD 

34  00 

93  56 

550 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

511* 

HOWARD 

33  57 

93  51 

373 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

NATHAN  4  WNW 

5158 

HOWARD 

3*  07 

93  52 

950 

7A 

EDNA  J.  WESTFALt 

NATURAL  0AM 

5160 

CRAWFORD 

35  38 

94  2  3 

673 

">* 

ROWLAND  HAILEY 

NEWHOPE   3  E 

5174 

PIKE 

3*  1* 

93  50 

850 

ELSIE  F.  WARD 

NEWPORT 

5186 

JACKSON 

35  36 

91  17 

225 

SS 

LEVI   W.  TIMS 

NIMROD  DAM 

5200 

PERRY 

34  57 

*80 

6A 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NOR FORK  OAK 

5226 

BAXTER 

36  15 

92  15 

425 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OOELL   3  N 

5354 

WASHINGTON 

35  48 

1500 

MRS.  RENZO  MURST 

OOEN  2  W 

5358 

MONTGOMERY 

34  38 

93  48 

U  S  FOREST  SERVICE 

OKAY 

5376 

HOWARD 

33  46 

93  53 

300 

5P 

J.   T.  HARGIS 

OSCEOLA  2  NNW 

5460 

MISSISSIPPI 

35  4* 

69  59 

2*5 

WILLIAM  T  WALLACE 

OWENSVILLE 

5496 

SALINE 

34  37 

92  49 

500 

BA 

MRS.   GUY  E.  COOK 

02ARK 

5506 

FRANKLIN 

35  29 

93  50 

396 

6P 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

5514 

JOHNSON 

35  38 

93  27 

1900 

C.   W.  MELSON 

paragould  Radio  kdrs 

5562 

GREENE 

36  0  3 

90  29 

276 

Radio  station  kdrs 

PARIS 

5576 

LOGAN 

35  19 

93  43 

410 

p 

FRANK  TAYLOR 

PARIS    4  WSW 

5577 

LOGAN 

35  16 

93  46 

775 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKIN  2  W 

5586  CROSS 

35  16 

90  35 

22] 

INACTIVE  10/1/63 

5591 

SCOTT 

1,  34  46 

93  57 

SOMAR  K.  HANSARD 

PARTHENON 

5602 

NEWTON 

93  15 

925 

ETHEL  CARLTON 

PELSOR 

5664 

POPE 

1   35  43 

93  06 

2000 

7A 

DOYNE   J.  CURTIS 

PERRYVILLE 

5694 

PERRY 

1    35  00 

92  46 

325 

55 

A  0  hOLBROOk 

PINE  BLUFF 

5754 

JEFFERSON 

92  01 

215 

^  H 

MARRY  W.  WMI TE 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

JEFFERSON 

1   34  10 

91  56 

204 

MID 

MIC 

u  s  FED  Aviation  agency 

PINE  RIDGE 

5760 

MONTGOMERY 

3*  35 

93  54 

640 

J.  R.  HUDDLLSTON 

POCAHONTAS  1 

5820 

RANDOLPH 

36  16 

90  59 

330 

5P 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

5666 

ASHLEY 

33  14 

91  30 

122 

6P 

PEARL  NEwTOh 

PRESCOTT 

5908 

NEVADA 

33  48 

93  23 

31( 

R.  P.  HAMBY 

PRESCOTT  SCS 

5910 

NEVADA 

33  48 

93  23 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

5970 

MARION 

7|  36  14 

92  51 

0.  N.  CUNNINGHAM 

RATCLIFF  2  s 

6005,  LOGAN 

1    35  17 

93  53 

450 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATClIFF  5  NE 

FRANKL IN 

35  21 

93  49 

*20 

U  5  SOIL  CoNb  SERVICE 

RATCLIFF  5  NNW 

6001 

FRANKL IN 

35  22 

93  55 

460 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF 

6008 

LOGAN 

35  16 

*63 

LULA  H.  WEEKS 

RAVANA    1  N£ 

6016 

MILLER 

33  05 

94  01 

250 

BONNY  L.  ALLEN 

REMMEL  DAM 

6102 

HOT  SPRING 

34  26 

92  54 

315 

ARK  POWER  ANti  LIGHT  CO 

ROGERS 

62*6 

BENTON 

36  20 

94  07 

SS 

SS 

HOWARD  FOWLER 

ROHWER  2  NNE 

6253 

OESHA 

33  48 

150 

5P 

UNIVf RSI  TV  OF  ARKANSAS 

RUSSELLVILLE 

6352 

POPE 

35  18 

93  08 

360 

5^ 

5P 

WM.  w.  SPAULOING 

SAINT  CHARLES 

6376 

ARKANSAS 

91  08 

200 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

SAINT  FRANCIS 

6360 

CLAY 

36  27 

90  06 

300 

WILL lAM  S.  BUCKLEY 

SALEM 

6403 

FULTON 

91  50 

ALGER  B.  POMCROY 

SEARCY 

6506 

WHITE 

35  15 

91  44 

245 

5P 

ADAM  C.  MELION 

SHERIDAN  TOWER 

6566 

GRANT 

34  27 

92  21 

290 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

6566 

35  )9 

92  19 

533 

REEDIS  ALLEN 

SILOAM  SPRINGS 

6624 

BENTON 

36  1  1 

94  33 

1150 

JOHN  BROWN  UNIVERSITY 

SPARKMAN  3  WSW 

6768 

DALLAS 

33  54 

92  54 

152 

SS 

MATTIE  0.  MIZELL 

STAMPS 

6  604 

LAFAYETTE 

33  22 

270 

SS 

HUBERT  A  BAKER 

STAR  CITY  2  S 

6820 

LINCOLN 

33  54 

91  51 

392 

9P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

STORY 

6890 

MONTGOMERY 

34  42 

93  31 

650 

NORA  L.  MAyBERRY 

STUTTGART 

6918 

ARKANSAS 

34  29 

91  32 

214 

6P 

GEORGE  L.  CLARK 

STUTTGART  9  ESE 

6920 

ARKANSAS 

34  26 

91  25 

198 

7A 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SU8IAC0 

6926 

35  18 

93  39 

SS 

NEW  SUBIACO  AiJBEY 

7036 

COLUMBIA 

33  06 

93  27 

2*7 

IDELLA  0.  NORWOOD 

TEXARKANA   we  AIRPORT 

7046 

MILLER 

33  27 

361 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WALDPON 

7<.8fl:  SCOTT 

34  54 

94  06 

6T5 

5P 

:  M 

WILLIAM  D.  BIVENS 

WALNUT  PIDGE   FAA  AP 

7530 

LAWRENCE 

36  06 

90  56 

272 

MIO 

MID 

U  E  FED  AVIATION  AOENCV 

WARREN 

7582'  BRADLEY 

33  36 

92  0* 

206 

6P 

c 

CHARLEY  L.  SHARP 

WEST  FORK 

769* 

WASHINGTON 

35  55 

94  11 

1340 

GEORGE  W.  KNOX 

WEST  MEMPHIS 

7712 

CRI TIENDEN 

90  11 

220 

5P 

W  MEMPHIS  UllL  COMM 

WHEELING 

FULTON 

36  19 

91  52 

660 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

7772 

FRANKLIN 

35  41 

93  57 

2285 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

WING 

7950 

YELL 

34  57 

93  28 

350 

MILES  B  TURNER 

WYNNE 

6052 

CROSS 

35  14 

90  47 

260 

SS 

SS 

RADIO  STATION  KWYB 

DRAINAGE  COOEi     1.  ARKJINSAS     2.  MISSISSIPPI     3.  OUACHITA 


Janua.rj'  1963 


January  1963 
Fsbru&ry  1963 

February  1963 
February  1963 
August  1963 

August  1963 


,  RED     5.  SAINT  FRANCIS    6.  SALINE     7.  WHITE 

CORRECTIONS 


CllmatolOKlcal  Data  Table  Arkadalphta 


Cllmatologlcal  Data  Tabl» 


Dally  Precipitation  Table 


Cllmatologlcal  Data  Table 
Dally  Precipitation  Table 
Cllmatological  Data  Table 

Dally  Precipitation  Table 


I^ad  Bill 
l^ad  am 


Least  total  precipitation  0.24 


Correct  as  follows:   Prvctpltatlon  departure  from  normal 
-3.B7;     KT-eatest  day  of  precipitation  .65  on  29:  No.  of 
days  of  precipitation  «lth   .10  or  more  3;      .30  or  aore 
2;     1.00  or  more  zero.  Division  8  total  precipitation 
10.56;     averas*  1.32;     departure -3 .78. 


Delete  record  : 


Delete  precipitation  total. 

Delete  precipitation  record  for  entire  aonth . 

Correct  total  precipitation  0.93.  Dlvlelon  3 
total  12.80;  Division  average  I.16:DlTlBlon 
departure     -  2.07. 

Add  .16  precipitation  on  29th;     total  0.93. 
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REFERENCE  NOTES 

Additional   information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cl ima tologist   at  Weather  Bureau  Airport  Station.   Adams  Field,   Little  Rock,  Arkansas 
72202  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance   In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only   in  the  June  and  December  issues  of   this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried   In  the  Jaly   issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the   Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be   included   in  this  issue. 
Divisions,   as  used  in  "Cl ima t ologica 1  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used   in  this  bulletin  are:     Temperature  in   "F,   precipitation  and  evaporation   in  inches,   and  wind  movement   in  miles.     Monthly  degree  day 
totals  are  the  sums  of   the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured   in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 
Normals  for  all  stations  are  cl imatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published   in   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are   the  water  equivalent  of  snow,    sleet,   or   ice  on  the  ground.     Samples   for  obtaining  measurements  are 
taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,    occasional  drifting  and  other  causes  of    local  variability   irr  the  snowpack  may  result   in  apparent  inconsistencies 
in   the  record. 

Entries  of  snowfall   in  the  "Cl ima tological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,    and   in  the"Seasonal   Snowfall" table   include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on 
ground  Include  snow,   slee t  and  ice . 

Data   In  the  "Monthly  Extremes"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  wind"  Table;   and  snowfall   in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station   Index  shows  observation   times   in   local  standard  time.     During  the  summer  months  some 
observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.     For  those  stations  snow  on  ground  values  are  at 

In   the  Station   Index   the  letters  C,   H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed   for  special  purposes,   and  are  published  later   in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin, 
G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data   In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground   in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

No  record   In  the  "Cl ima tological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table   is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation   totals  may  be  found   In   the  annual    issue  of   this  publication. 
-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;    "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++■     Fastest  obsei-ved  one  minute  wind  speed.     This  station   is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments, 
*     Amount   included   in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

rf     Thermometers  are  generally  exposed   In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    the  reference  indicates  that   the  thermometers  are  exposed   In  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 

//     Gage   is  equipped  with  a  windshield. 

AR     This  entry   In   time  of  observation  column   in  Station   Index  means  after  rain, 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent   to  every  10  inches  of   new  snowfall. 

sslng.      See  "Dally  Temperature'  Table  for  detailed  dally  record.     Degree  day 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts   to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 
SS     This  entry   in  time  of  observation  column   in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 
T     Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions   in  the  U.   S.   for  each  month  are  described   in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,    MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Super  in tendent  of  Documents ,   Cover nme n  t  Pr Int Ing  Of  f  ice ,   Washington ,   D.  C. 

Inf ormat  ion  concern  ing  the  history  of  changes  in  locations,   e leva t  ions ,   exposure ,   etc . ,    of  subs tat  Ions  thro.ugh  1955  may  be  found   in  the  publ icat  ion  "Subs tat  ion  History"  for  this 
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78, OM 

79. If 

81,1 

70, 5M 

55. 5M 

30.  5H 

DIVISION 

35.1 

-  7.5 

39,2 

-  6.3 

57,1 

4.7 

64.9 

2,6 

70.9 

0.5 

79.3 

0,8 

79.8 

-  1.6 

80.5 

-  0,2 

73.6 

-  0,6 

69.4 

5.6 

54,0 

2.9 

33.1 

-11.0 

61.4 

-  0.9 

SOUTHWEST  07 

ASH DOWN 
OE  QUEEN 
OIERKS 
HOPE   3  NE 
MOUNT  IDA 

37,  3 
36.2 
35,6 
37.7 
33.3 

-  6.0 

-  8.1 

43,8 
43,5 
41,9 
44.2 
41.1 

-  2,4 

-  3,0 

59,1 
58.1 
56.7 
59.4 
55.5 

6,2 
5.0 

66.6 
65.7 
64.7 
65.9 
63.6 

3.1 

3.2 

71,7 
72.2 
71.0 
72,1 
69,3 

1.4 

1.3 

79,1 
80. OM 
79,1 
79,4 
77,3 

0.6 
0,9 

61.8 
81,0 
80. 6M 
80,7 
79,7 

-  1.3 

-  0.5 

62,5 
82,1 
81,0 
81.2 
80.1 

-  0,6 
0,4 

75.9 
75.1 
74.0 
74.3 
73.6 

-  1,3 
0,9 

69.9 
69.2 
70.2 
66.5 

5.3 
6.5 

55  •5M 
55.1 
55-7 
52. 5M 

3.7 
3.0 

36.9 
36.0 
37. IM 
35,5 

-  8,1 

-  7.2 

63.0 
62.1 
63.2 
60,8 

0.1 

0.2 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
OKAY 

33,8 
34.8 
38,6 

-  7.4 

39.7 
40.5 
45,3 

-  3,6 

54.8 

56.0 
60,7 

5,1 

63,8 
63.5 
68.0 

3.5 

70.0 
69.6 
73,3 

1.7 

77,3 
77,6 
80,6 

1.3 

79,3 
79,1 
82.2 

-  0,4 

80,1 
80,6 
63.3 

1.1 

76.2 
74.3 
76.0 

-  0,2 

68.7 
70.1 
70.8 

4.6 

54.0 
54-7 
57-5 

3.8 

35, OM 
36.0 
38,1 

-  9.1 

60>9 
61,4 
64.6 

0,1 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 

February 

March 

April 

May 

July 

August 

S«pt4mb«r 

Octob«i 

Nov«mb«r 

D«c.fflbw 

AnouAl 

Station 

1 
i 
1 

J 
& 

• 

1 

1 
1 

Q 

Temperature 

• 

1 
& 

1 

« 

t 
J 

• 

& 

• 

1 

1 

• 

H 

• 

R 

B 
(2 

• 

1 
I 
H 

• 

• 

a 

1 
i 

1 
1 

& 

• 

i 

i 

a 
• 

• 

£ 

1 

I 

a 
• 

H 

I 
J 

i 

B 
• 

H 

STAMPS 

TfXARKANA  WB  AIRPORT 

37.4 

-  7 

.7 

4 

.0 

60.3 

5.4 

66.9 

3.0 

73.21' 
73.3 

1 

7 

79.9 
81.2 

1.8 

61. 3 
B2.3 

0 

.3 

81.31 
83.9 

0.9 

74.6 
76.1 

-  0.4 

70.9 
72.3 

6 

2 

56.  7M 
97.7 

4 

0 

38.1 
38.6 

-  6.3 

64.9 

0.2 

DIVISION 

36.1 

-  7 

5 

*2.7 

-  h 

0 

57.8 

4.6 

65.4 

J. 7 

71.6 

1 

5 

79.2 

1.1 

80.8 

0 

7 

81.6 

0.3 

74.6 

0.0 

70.1 

5 

7 

55.9 

3 

9 

36.6 

-  6.2 

62.7 

-  0.1 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 
MAGNOLIA  3  N 

37.0 
38.7 
37.3 
36.3 
39. > 

-  6 

-  9 

-  8 

0 
2 

0 

43.3 
45-1 
43.2 
43.5 
45.0 

-  2 

-  6 

-  5 

e 

2 
1 

59.6 
60.3 
58.9 
60.1 
60.3 

5,6 
3.3 

4.0 

66.2 
67.7 
66.5 
66.4 
67.0 

3.8 
2.0 

2,2 

71.9 
73.4 
72.8 
73.0 
71.6 

1.8 
0.6 

-  0.5 

79.2 
80.3 
80.2 
60.0 
76.5 

0.9 
0.2 

1.1 

80.3 
82.1 
80.7 
81.1 
79.4 

_ 

0 
2 

3 

3 

0 

1 

81.2 
82.6 
81.1 
82.2 
61.5 

0.7 

-  1.4 

-  1.0 

79.2 
75.5 
74.1 
75.0 
73.8 

0.0 

-  2.5 

-  2.9 

71.3 
70.0 
69.0 
72.3 
69.6 

5.1 
2.8 

3.1 

55.5 
56.1 
94-4 
54.8 
56.1 

3 

0 

1 

5 

3 

6 

36,0 
37.6 
39.5 
35. IH 
36.3 

-  8.4 
-12.1 

-10.1 

63.1 
64.1 
62,6 
63.5 
63.4 

0.3 

-  2.0 

-  1.7 

M0R08AY  LOCK   AND  DAM  6 
PRE  SCOTT 
SPARKMAN  ?  WSW 
WARREN 

3«.2 
35.6 

38.5 

-  9 

-  7 

0 
5 

41.2 
41.2 

44.3 

-  6 

-  4 

5 
9 

58.2 
56,7 

59. S 

2.0 
4.0 

66.3 
63.7 

66.8 

-  0.4 
2.1 

71.4 
70.6 

72.4 

-  1 
0 

3 
2 

79.3 
79.0 

80.0 

- 

0.8 
0.1 

80.} 
81. 5M 
79.2 
80.8 

- 

1 
2 

6 
0 

61.4 
83.3 
76.7* 
81.5 

0.5 
-  1.0 

74.1 

75.3 

M 

74.6 

-  1.1 

-  1.7 

66.9 
71.6 

70.9 

5 
4 

6 
8 

54.4 
56.3 
52. 9H 
56.7 

3 
2 

3 
6 

35. 4N 
37.6 
36. 2M 
37.1 

-  8.4 
-10.3 

62.2 
62.7 

63.6 

-  1.5 

-  1.1 

DIVI SIGN 

37,6 

-  7.4 

43.4 

-  4 

7 

59.2 

4.5 

66.3 

2.5 

72.1 

0 

7 

79,6 

0.4 

80.6 

- 

1 

8 

61.9 

-  0.2 

74.7 

-  1.2 

70.5 

4 

9 

55.2 

2 

2 

36,6 

-  9.6 

63.1 

-  0.9 

SOUTHEAST  09 

crossett  7  s 
cummins  farm 
oermott  3  ne 
oumas 

EUOORA 

39.8 
36.7 

36.6 
40.  1 

-  6 

-  8 

7 

44.7 
41.4 

42.3 
45.2 

-  It 

-  5 

5 
5 

60.7 
56.6 

58.8 
62.7 

5.2 
4.2 

67.5 
65.3 

66.0 
66*5 

3.7 
2.2 

72.6 
71.6 

72. 8M 

M 

1 
0 

4 
9 

79.7 
78.9 

79.9 
80.8 

1.0 
0.2 

81.0 
78.8 

80,1 
81,0 

0 
2 

3 
9 

61.5 
76.6 
79.9 
80.8 
82.0 

0.2 
-  1.6 

74.9 
71.9 
72.8 
74.0 
75.6 

-  1.0 

-  1.9 

70.9 
66.4 
66.4 
70.0 

5 
4 

3 

e 

57.0 

H 

55.0 
55.2 

3 
2 

3 
2 

38.7 

M 

35.2 
34.9 
37.5 

-  6.6 
-11.4 

64.1 
62.6 

-  0.1 

-  1.5 

MONTICELLO  3  S 
PINE  BLUFF 

PINE   BLUFF   FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

36.5" 
39.4 
36.9 
37.0 
37.4 

-  5 

-  9 

7 
0 

41.4 
44,0 
41  .4 
40,2 
43.2 

-  8 

0 
5 

56. IM 
60.4 
59,6 
57.8 
58. SM 

5.6 
2.7 

67.3 
66.2 
65.4 
66.7 

2.8 
1.5 

71  .7 
72.8 
73.4 
71.9 
72.3 

0 
0 

8 

3 

76.9 
79,8 
80.6 
78.7 
79.1 

0.1 
0.4 

80.0 
81. 6M 
80.9 
78.5 
79.5 

1 
3 

5 
2 

79. 4h 
61.6 
81.2 
79.6 
79.6 

-  1.6 

-  1.6 

73. 4M 
74.9 
74.4 

72.7 
73.2 

-  2.0 

-  2.5 

70.2 
71.3 
70.6 

68.4 

5 

0 

54. 8M 
57.0 
54.6 
55.5 
96.  OM 

3 
1 

3 
9 

37. eM 

37.0 

35.2 

35.3 

34.7 

-  9.6 
-12.2 

63.9 
62.9 

62.4 

-  0.6 

DIVISION 

37.9 

-  7 

5 

42.6 

-  5 

7 

59.2 

4.5 

66.6 

2.8 

72.4 

0 

9 

79.6 

0.3 

80.2 

1 

8 

80.4 

-  1.3 

73.8 

-  1.8 

69.7 

4 

5 

56.0 

2 

9 

36.1 

-10.4 

62.9 

-  1.0 

A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1963  was  included  in  the  January,  April,  July,  October,  and 
December  issues  of  this  publication. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


TORTHWEST  01 

SEAVER  DAM 
BENTONVILLE 
6FRRYVILLE  ■ 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVRLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST  <•  ESE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

JASPER 

LEAD  HILL 

LURTON 

ODELL   3  N 


DIVISION 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 
CLINTON 

EVENING  SHADE  1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  0AM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  HOME   1  NHW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  £NG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 


NORTHEAST  03 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  0  1 
BEECH  GROVE 

BEEDEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 
BUROETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
REISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 
OSCEOLA  2  NNW 
PARAGOULD  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  I 
SAINT  FRANCIS 


DIVISION 

WEST  CENTRAL  Oi, 

ABBOTT 
ALY 

BIG  FORK 
600NEVI LLE 
CLARKSVILLE  * 

COVE 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT//R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  DAM 
OZARK 
OZONE 

PARIS 

PARKS 

PELSOR 

RATCLIFF 

RUSSELLVILLE 

SUBIACO 
WALORON 
WHITE  ROCK 

DIVISION 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
APLIN  1  W 
BENTON 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 


CRYSTAL  VALLEY 

DAMASCUS 

GREENBRIER 


1.12 
.74{-  3.25 
3.51 


.77^  2. 
1.27 


.63 
.S2 
1.76-  1.70 


.61 
El. 10 

3.36 
.67 
.73 
.59 
.47 

.92 
1.36 

1.04 


.46-  3.59 

.57-  3.50 
.35 

1.061-  2.37 


EI. 44 
.56 
.76 


1.71 
El. 39 
1.87 


3.00 
3.45 
2.64 
3.54 
1.61 

1.42 
1.77 
4.82 
E2.17 


2.32-  1.34 


4.21 

6.52 
4.23 
6.65 
8.31 
5.91 

4*74 
5.66 
6.80 
6.05 
6.98 

5.32 
7.20 
5.22 
5.86 


4.47 
5.74 


2.38 
7.10 
7.2B 
2.93 
3.34 

5.05 


1.83 
3.73 
5.06 


3.54 
4.72 
2.92 

3.40 


1.65 
1.39 


3.70 
2.60 
2.75 
2.46 


3.22 
2.71 
2.17 
1.29 


2.71 
3.09 


1.64 
1.37-  2.98 


2.51 
1.47 


2.06>»  . 

2.66 

3.37- 


3.70 
1-73 
2.29 


2.611-  2.79 


4.99i 
6.071 
3.57 
3.89j 

2.79^  3.30 
4.79 

4.13|-  2.06 


7.11; 
5.33i 
5.36; 


6.551 
5.051 
5.20 
4.87^ 
4.93| 


7.38  3.16 


1.47 
.37 


3.881-  1,38 


3.30! 
3.52 
2.041-  3.64 


2.20' 
4.21 
3.20 

2.87 


3.30k  2.31 

2.40^  2.67 
2.68 

1.631 
1.76 


3.83| 
2.85[- 


2.32-  2.79 


3.25' 
3.79 
5.37 


3.43! 
6.54 
3.26 


2.99^-  1.18 


4.61  .78 

2.70-  .59 
2.87 

5.39  1.48 

2.60'-  1.3  3 

3.3li-  .39 
5.691 


3.U 
4.54 
2.01 
E4.79 


4.74 
4.28 

3.76 


2.44 
3.32 
3-39 


2.95 
3.53 
3.00 


2.17 
2.60- 
2,76- 


1.62 

2.46p 


3.10- 
1.57 
2.13 


4.77 
5,03 
5,95 
5.06 
3.77- 


04     I.22I-  2.02 


2,17-  1,49 


3.2  3'- 

2.16 

2.43 


2.92 
4.11 
2.44^- 

.68 
2.33 

2.34 
1.12 


-  1.57  1,50 


58     2.69-  1.95 


-     .64     1.84i-  2.11 


2,90     1,44U  1,62 


1.36 
1.45 

1.831-  1,27 


1.35 
.67 
1.75 


1.54-  1.96  2.42 


1.02 
.86 
2,75 


1.32 
.66 
1.26 

1,72 


.07  1. 
.59  I, 


-     ,53  3.56| 


2,07     1.20-  1,74 


1.82r 
1.06r 
3,03 
1.90 


2.30 
2,57 
3.99 


1,06 
1,60 
,67 
1,73-  1.53 


.061 
,07|-  3.38 


.24; 
.00 
,04p  3,76 


Novembei  December 


2.30 
1.41 
3.02: 
1.66h  1 

1.94 
1,63-  1,60 
1,65-  1 


1.41 
1.40 
1.15 
1.67! 
2.22}- 

1.15 

.99-  ] 
1,32-  1.14 


2,20f-  1,00 


1.44-  1.03 


5.05  1.64 


5.48  1.95 


2.73k  1.20 


3.93h 


.02 


E2.31 
2.37 
2.11, 

2.49^  1.38 
1.06 

3.69 
2.13-  1.65 
£3.01-  1.23 
2.66 

2.021-  1.56 


2.56r  2.00 
3.20U 
2.671 
3.461 
2.69^  1.57 

2.43^  1,90 


5.54  1.24  t 
2.40h  1.84 


2.60-  1.47 


1.19 
3.53 
2.49 

1.23-  : 
3.2s 

1.95! 

2.83-  1.19 
4.62 
3.031 
1.10^  2. OB 

1.90 


.9L,. 


1.30 
1.57' 
2.66 


1.65 

2.401- 

3.72 


1.96^  1.61 
2.31 
2.58 

2.36*-  1.46 


5.65 
5.02 
7.27; 
6.02| 
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Tkbl*  2-Coiitmu«d 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


HOT  SPRINGS  1  NNE 
JESSIEVILLE 
LAKE  MAUMELLE 
LEOi-A 

LITTLE  ROCK.  MB  AP  //R 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

MALVERN 

HORRILTON 

NIHROD  0AM 

OWENSVILLE 


EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CABOT  U  SW 
CARLISLE   1  SW 

CLARENDON 
DES  ARC 
HELENA 
KEO 

MAOl SON 

MAR  I  ANNA  2  S 
PARKIN  2  W 
SAINT  CHARLES 
STUTTSART 
STUTTGART  9  ESE 


SOUTHWEST  07 

ANTOINE 
ASHOOWN 
ATHENS 
DAISY  3  E 
DE  QUEEN 

DIERKS 
FULTON 
CLENWOOO 
HOPE  3  NE 
HOPPER 

HORATIO 
INDEX 
LANGLEY 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NA5HVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNW 

NEWHOPE   3  E 

OOEN  2  W 

OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 

STORY 

TEXARKANA  HB  AIRPORT  //R 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  08 

AMITY  3  NE 
ARKAOELPHIA 
BLUFF  CITY  3  SW 
BOUGHTON 
CAMDEN  1 

CL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

MOROeAY  LOCK  AND  DAM  8 


PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
TAYLOR 
WARREN 

DIVISION 

SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CftOSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
DERMOTT 

derhott  3  he 
Duma's 

EUDORA 
HAMBURG 

MONT  I  CELLO  3  S 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA 
PORTLAND 
ROHHER  2  NNE 
STAR  CITY  2  S 


January 


_£  I 

.8<r  *>39 

.56 
1 .64 


1.36-  4.50 


El. 10 
1.0* 
1.42 


.78 
1.63 
I. 01 


1.49 
1.00 
I.2S 

.80-  3.87 
1.13 

1.65 
1.01 
1.02 
.74 

1.69k  2.86 

E  .66h  3.87 
2.31| 
.821 
1.48-  3.36 

1.43p  3.12 


1.31 
1.40f 
1.57| 
1.321 
1.11- 

1.72- 
1.42i 
1.45 


1.00^  4.34 


4.46 

2.76 
2.491 
1.49 

1.32|-  4.26 

1.09< 

2.42-  3.33 


F*bruary 


2.70r  1.63 


1.67- 
2.18 


2.85h  1 
1.781-  2.81 
3.2B' 
2.73-  2.20 


2.28|-  2.50 


1.05 
1.41-  2.87 
1.621 
1.71-  2.75 


1.51-  2.02 
.93j 

1.16 

.75: 

.59: 

.981 
I.05L  2,98 

.92r-  3.48 
1.281 
2.97| 
2.29h  1.73 


1.31 

1.65- 

1.35 

1.63 

1.35 

2.57U 


1.87-  2.70 


1.64-  3.00 
1.93| 
1.10. 


2.00h  2.75 


2.40k  2.70 


2.421-  2.42 


5.28 
6.12 
4.17 
9.09 


3.87-  1.14 


2.38f-  2.36 


3.00-  2.30 


4.91  - 

4.87 

5.17 


4.92 
3.22 
4.68 


5.12 
4.27 


April 


4.651 
2.48-  2.46 
2.36 
4.271 


3.61^  1.64 


5.28 

5.93 
3.46 
6.62 
3.92 
4.47 


1.25 
1.52 


3.98i 
4.59k 
6.59 


5.65 
5.97 
3.15- 
5,03 


6.28 
4.25 
6.92 
4.27- 


4.24 
4.49 

4.79 


May 


1.95: 

3.74: 
2.22 


1.13^-  3.09 


2.55r  1.69 


2.59-  2.55 
1.60| 

2.09k  3,07 


3.45h  1,82 


3,87-  2,35 


1.86 

1.75}-  3.49 
1.631 


1.66 
3.11 

.98h  3.83 
1.25! 

3.39-  1.70 
2.64; 
l.33| 
1.73 

1.58f  3.39 


3.51 
1.13 
1.67 


3.19-  1.12 
3.281 

1.66: 

1.461 

1.25r  2.36 


2.77-  1.27 


1.69- 
1.94^ 
1.78- 


2.14 
1.67 


3.691-  .0 


4.79 
2.65 

5.00  1.11 


4.26] 

2.66h 

4.39 

2.45 

3.29- 


3.0*1- 


2.68-  1.21 


4.40 
3.08 
1.10 


July 


16.21  12.0c 
13.07 

4,37 
10,61 

5.54  i 


3.41 
6.40 
6.11: 


7.46     3.74     1.37-  1,81 


1.71 
4.64 

4.63: 

3.6^ 


5.99  2.32 


3.23r 
4.14 
E4.24 


4.35] 
3.69| 
4.44 
5.47 
3.53 


5.1* 


80     1.32k  1.56  2.2< 


1.7d 
l.9q 

2.91! 
3.29 
4.53 


3.60 
3.61 
3.651 

3.32-  .62 

3.33-  1.03 


5 

93 

29i 

3 

6T 

6 

9T 

3 

27t- 

7 

5J 

10. IT 

6 

76 

75 

5 

76 

3 

77^ 

6 

11 

U: 

e 

06 

6 

OB 

1.09 
3.38 


12. 6^  7.99 
6.6^  1.61 


Auguit 


82-  2.42(     1,16-  2.671      .011-  3.*9|    7.92     2.95|    2.15-  2.44| 
1.3« 
1.56 
1.37 

62-  2.201     1.81-  1.42 


1.5(^ 
1.7* 
1.67-  1.28 


1.8»-  1.36 


2.32| 

,92^  1.68 

.17p  2.62 
.90| 
2.77 

.74I-  2 
2.0*-  1.15 

i.es 


1.75! 
1  .60| 
1.69 

I. 25k  2.21 


3.90 
3.66 
1.12 


.59-  2.92 
1.6* 
2.25 
3.00- 


83  2.7*^ 


3.58 
1.3* 

i.07r 


2.09  2.31- 


.281-  2,*9 
3.53 
2.93| 
1.38 


1.12 
2.05 
2.01^ 


1.96  2.77 


S*pt«mb«r 


1.60-  1.35 


2.29- 

i.osk 

1.6^ 


.301 
1.86! 
3.35r 
1.47: 


1.60-  1.94 
2.83| 
1.41 
.57k  2.16 

1.76^  1.79 


2.39-  .73 
2.75  .26 


1.36k  1.66 


l.a7k  1.16 


1.18r  2.04 
1.59k  1.3* 
.6^ 


.67^  2.*1 
1.1* 


1.29-  1.78 


.10-  2.78  *,50 


2.90     9.78:  l.SB 


3.01 
2.80 


•  0(^  3.18     2.e6(-  1.19  3.69k 


3.22 
3.17 


t-  3.39 


T  -  3.5 
T     |-  2.9 


.04r  3.49  4.36 


5.86{  1.61 


2.63-  ] 
3.45 
3.40-  1.13 


3.63: 

2.30- 
3.68 


3.08[-  1.22 


6.25< 
7.551 
*.611 


*.29 
3.47 

2.39 
4.51 


1.07k  3.02 

4,87: 
2.701 
4.22- 


8.76  4.24 


2.78^  1.98 


.31-  3.11  9.35 


.28k  2.54 
1.20k  1 
.00! 
,00' 


E  .00-  2.83 


2.0* 
3.40 
2.65- 
2.02 


2.90-  1.64 
2.57 
3,50-  1.23 


3.76 
E3.45-  1.28 
E3.6e 


3.50^  .9 


3.29- 
2.75 
3.72- 
E2.61 


E3.20, 
2.18: 
1.80- 


E2,67| 
E3.09| 
3.00k  1 

E2.06-  2.06 


3.52-  1.06 


4.00- 
E3,65 
4.43 
5.65 


4.19r  1 
3.91 
9.28: 
5.22 

5.45 
E3.61 
E3.04 
E5.90 

3.44-  1.39 

3.75I 
E4.47k 
E6.09 


42.25k  9.77 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ARKANSAS 
1963 


Station 

w 
M 
01 

ia 

Date 

Lowest 

Date 

Lajst  spring  minimum  of 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

[Temp. 

NORTHWEST  01 

BEAVER  DAM 

103 

8-28+ 

8 

12-23 

2-27 

14 

2-27 

14 

3-22 

22 

3-22 

22 

5-  1 

31 

8ENT0NVILLE 

106 

7 

12-2  3 

2-26 

1  3 

2-26 

13 

3-22 

23 

3-22 

23 

5-  1 

30 

103 

8-28 

I 

7 

1-23 

2-26 

*2 

2-26 

12 

3-  5 

24 

3-22 

27 

3-22 

27 

FAYETTEVILLE   FAA  AP 

102 

7-24 

- 

14 

12-23 

2-22 

.  2-26 

18 

3-22 

21 

3-22 

21 

5-  I 

29 

FAYETTEVILLE  EXP  5TA 

102 

7-23 

10 

12-23 

2-26 

13 

2-26 

15 

3-22 

24 

3-22 

24 

5-  1 

30 

GRAVETTE 

104 

7-23 

- 

13 

12-23 

2-26 

11 

2-26 

11 

3-22 

24 

5-  1 

27 

5-  1 

27 

HARRISON 

104 

8-27 

3 

1-23 

2-26 

16 

2-26 

16 

3-22 

23 

3-22 

23 

5-  1 

30 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

101 

8-28 

- 

3 

1-23 

2-26 

15 

2-26 

15 

2-26 

15 

3-  1 

26 

3-22 

31 

LEAD  HILL 

105 

8-28 

- 

3 

12-23+ 

2-26 

13 

2-26 

13 

3-  8 

24 

3-10 

28 

5-  1 

32 

ROaERS 

102 

7-23 

- 

5 

1-23 

2-26 

14 

2-26 

14 

3-  1 

24 

3-  6 

25 

5-  I 

32 

SILOAM  SPRINGS 

108 

7-23 

8 

12-23 

2-26 

15 

2-26 

15 

3-  6 

24 

3-22 

28 

5-  1 

31 

NORTH  CENTRAL  03 

CALICO  ROCK 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

GILBERT 

107 

8-28 

- 

8 

12-24 

2-23 

15 

3-22 

20 

3-22 

20 

3-27 

27 

4-24 

31 

GREERS  FERRY  DAM 

102 

8-29 

0 

1-24 

2-23 

6 

2-23 

6 

2-28 

23 

3-  9 

28 

3-22 

30 

MAMMOTH  SPRING 

105 

MARSHALL 

105 

8-28 

_ 

2 

1-24 

2-22 

5 

2-26 

17 

2-26 

17 

3-22 

25 

5-  I 

31 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

104 

8-28 

1 

1-24 

2-26 

15 

2-26 

15 

2-26 

15 

3-  6 

28 

3-21 

30 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

104 

8-29 

- 

5 

1-24 

2-27 

15 

2-27 

15 

3-22 

24 

3-22 

24 

5-  1 

31 

MOUNTAIN  VIEW   2  ESE 

102 

6-28 

- 

1 

1-24 

2-22 

5 

2-27 

17 

2-2  7 

17 

3-22 

27 

3-22 

27 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BALD  KNOB 

103 

8-28 

- 

6 

12-24 

2-22 

8 

2-23 

19 

2-26 

23 

3-22 

28 

3-22 

28 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

8-28 

- 

5 

1-24 

2-22 

2 

2-27 

20 

2-27 

20 

3-22 

26 

5-  1 

31 

BATESVILLE  L  AND  D  I 

104 

3-28 

- 

7 

1-24 

2-22 

0 

2-26 

20 

3-22 

21 

3-27 

28 

5-  2 

32 

BEEDEVILLE 

- 

- 

- 

" 

6LYTHEVILLE 

101 

8-28 

- 

3 

1-24 

2-26 

16 

2-27 

19 

2-27 

19 

2-27 

19 

3-22 

32 

CORNING 

101 

8-28 

- 

6 

1-24 

2-26 

16 

2-27 

20 

2-27 

20 

2-27 

20 

3-21 

29 

J0NES80R0 

103 

8-28 

0 

1-24 

2-22 

10 

2-26 

19 

2-27 

21 

2-27 

21 

- 

KEISER 

102 

8-28 

- 

10 

12-24 

2-27 

14 

2-27 

14 

2-27 

14 

2-27 

14 

3-22 

30 

MARKED  TREE 

100 

8-28+ 

- 

10 

12-24 

2-22 

6 

2-27 

19 

2-27 

19 

2-27 

19 

3-  2 

32 

NEWPORT 

104 

8-28 

0 

1-24 

2-22 

10 

2-22 

10 

2-27 

23 

2-27 

23 

3-  6 

31 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

103 

8-28 

- 

3 

1-24 

2-22 

8 

2-27 

20 

2-27 

20 

2-27 

20 

3-22 

32  1 

POCAHONTAS  1 

103 

8-28 

- 

6 

1-24 

2-26 

15 

2-27 

20 

2-27 

20 

3-22 

26 

3-27 

32 

SEARCY 

102 

8-28 

3 

12-24+ 

2-22 

9 

2-22 

9 

2-27 

23 

2-27 

23 

3-  7 

31 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

103 

8-28 

2 

1-24 

2-22 

9 

2-26 

18 

2-27 

21 

3-22 

28 

3-22 

26 

WEST  CENTRAL  04 

BOONEVILLE 

109 

8-26 

- 

1 

12-23 

2-22 

8 

2-22 

8 

3-  6 

23 

3-22 

26 

3-27 

31 

CLARKSVILLE 

107 

8-28 

0 

1-24 

2-22 

9 

2-22 

9 

3-  6 

23 

3-22 

27 

3-27 

32 

OARDANELLE 

104 

8-28 

- 

2 

12-24 

2-22 

8 

2-23 

19 

2-24 

24 

3-23 

28 

3-27 

32 

DEVILS  KNOB 

100 

8-27 

- 

6 

1-24+ 

2-26 

14 

2-27 

19 

2-27 

19 

3-  6 

25 

3-21 

29 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

106 

8-28+ 

1 

12-2  3+ 

2-22 

10 

2-22 

10 

2-23 

24 

3-  7 

27 

3-22 

30 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

105 

8-26 

- 

2 

12-23+ 

2-27 

15 

3-10 

20 

3-10 

20 

3-22 

25 

5-  I 

32 

MENA 

104 

8-2i 

1 

1-24+ 

2-22 

10 

2-22 

10 

3-  6 

23 

3-  6 

23 

3-22 

32 

MOUNT  MAGAZINE 

- 

- 

9 

1-13 

- 

- 

- 

- 

- 

OZARK 

108 

8-26 

3 

1-13 

2-22 

10 

2-22 

10 

2-23 

23 

3-  6 

26 

3-22 

30 

PARI  S 

108 

8-26 

2 

12-24+ 

2-22 

10 

2-22 

10 

2-26 

21 

3-22 

27 

3-27 

32 

PELSOR 

- 

- 

3-12 

16 

3-12 

16 

3-13 

23 

3-22 

26 

- 

RUSSELLVILLE 

1  05 

7-20 

2 

12-24 

2-22 

8 

2-22 

8 

2-26 

23 

3-22 

28 

3-23 

31 

SUB  I ACO 

106 

8-26 

2 

1-24 

2-22 

9 

2-22 

9 

2-26 

23 

2-27 

26 

3-22 

32 

WALDRON 

108 

WHITE  ROCK 

100 

8-26+ 

- 

7 

1-13 

2-26 

14 

2-26 

14 

3-  6 

24 

3-  6 

24 

3-21 

31 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

102 

8-28 

- 

1 

1-24 

2-22 

8 

2-22 

8 

2-27 

21 

3-  6 

25 

3-22 

30 

BENTON 

103 

8-28 

0 

12-24+ 

2-22 

8 

2-23 

20 

2-23 

20 

3-2  3 

28 

3-27 

31 

BLAKELY   MOUNTAIN  DAM 

105 

8-29 

2 

1-25+ 

2-23 

11 

2-23 

11 

3-  6 

24 

3-22 

25 

3-27 

30 

CONWAY 

101 

7-  4 

2 

2-22 

g 

GREENBRIER 

102 

8-28 

- 

1 

12-24 

2-22 

5 

2-23 

18 

2-27 

23 

3-23 

28 

3-27 

29 

HOT    SPRINGS   1  NNE 

103 

8-26 

3 

1-24 

2-22 

13 

2-22 

13 

2-22 

13 

2-27 

25" 

3-  6 

30 

LEOLA 

103 

8-28 

- 

3 

12-24 

2-22 

10 

2-23 

20 

2-23 

20 

3-23 

28 

3-27 

31 

LITTLE   ROCK   WB  AP 

8-28 

1 

12-24 

2-22 

10 

2-22 

10 

2-23 

21 

2-27 

25 

3-22 

32 

MALVERN 

103 

8-26 

0 

1-24 

2-22 

7 

2-23 

1 9 

2-2  3 

28 

30 

MORRILTON 

105 

8-25 

4 

1-24 

2-22 

9 

2-22 

9 

2-23 

22 

2-27 

25 

3-  8 

31 

NIMROD  DAM 

106 

8-27 

- 

2 

1-24 

2-23 

10 

2-23 

10 

2-26 

24 

3-22 

26 

3-27 

30 

PERRYVILLE 

104 

8-26 

0 

1-24 

2-22 

2-23 

1 6 

2-23 

1 8 

28 

SHERIDAN  TOWER 

103 

8-28 

0 

1-24 

2-22 

9 

2-22 

9 

2-27 

23 

3-22 

28 

3-22 

28 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

BR  I NKLE Y 

109 

8-28 

7 

12-24 

2-23 

13 

2-23 

13 

2-27 

23 

2-28 

25 

3-22 

29- 

DES  ARC 

104 

8-28 

2 

1-24 

2-22 

10 

2-22 

10 

2-27 

24 

2-27 

24 

3-  7 

32 

HELENA 

99 

6-14 

0 

1-24 

2-23 

12 

2-23 

12 

2-28 

24 

3-  7 

28 

3-23 

32 

KEO 

99 

8-28 

4 

12-24 

2-22 

12 

2-22 

12 

2-22 

12 

2-27 

26 

3-22 

31 

MARIANNA  2  S 

100 

6-14 

8 

12-24 

2-22 

12 

2-22 

12 

2-27 

23 

2-27 

23 

3-22 

32 

SAINT  CHARLES 

102 

8-27 

2 

1-24 

2-22 

11 

2-23 

17 

2-27 

23 

2-28 

26 

3-  6 

30 

S 1 U 1  1  OAK  1 

105 

8-28 

2-22 

15 

2-22 

15 

2-22 

15 

3-  2 

28 

3-  7 

30 

STUTTGART  9  ESE 

99 

6>15 

6 

12-24 

2-23 

16 

2-23 

16 

2-27 

24 

2-28 

27 

3-22 

32 

WEST  MEMPHIS 

99 

6-14 

2 

1-24 

2-22 

10 

2-22 

10 

2-27 

21 

2-27 

21 

2-27 

21 

WYNNE 

102 

8-28 

3 

12-24+ 

2-27 

10 

2-27 

10 

2-27 

10 

3-22 

26 

3-22 

26 

SOUTHWEST  07 

ASHDOWN 

8-26 

3 

1-24 

2-22 

13 

2-22 

13 

2-26 

22 

3-  7 

28 

3-2J 

30 

DE  QUEEN 

104 

8-27+ 

5 

12-23 

2-22 

14 

2-22 

14 

3-  6 

24 

3-  6 

24 

3-23 

32 

DIERKS 

108 

B-26 

0 

1-24 

2-13 

14 

2-23 

19 

3-  6 

21 

3-23 

28 

3-27 

29 

HOPE   3  NE 

101 

8-28  + 

3 

12-23+ 

2-22 

14 

2-22 

14 

2-23 

23 

3-  6 

27 

3-2  3 

31 

MOUNT  IDA 

105 

a-26 

2 

1-14 

2-22 

8 

2-22 

8 

3-22 

24 

3-23 

27 

3-27 

29 

First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


10-29 
10-29 
10-29 
10-29 
10-29 

10-  29 

11-  11 


10-  29 

11-  2 


10-29 

10-  30 

11-  2 
10-30 
10-30 

10-  30 

11-  2 
11-14 


10-  30 

11-  2 


10-  29 

11-  2 

10-  29 

11-  13 
11-  2 

10-29 


U-  2 
U-13 
10-29 


11-14 
11-  2 
11-  2 
11-  2 

10-  29 

11-  14 

10-  29 

11-  13 

10-  30 

11-  13 

11-  2 

10-29 


10-30 

10-  30 

11-  13 
11-14 
11-  2 

10-  30 

11-  2 
11-13 

10-  30 

11-  2 


11-  2 

10-  29 

11-  2 
10-29 


28°  or 
below 


11-13 
10-2  9 
11- 

10-  29 

11-  13 
11-13 
11- 
11-13 

11- 


10-  29 

11-  14 

10-  29 

11-  13 

11-14 
11-13 
11-13 


11- 
11- 
11-14 

10-  30 

11-  14 

11-15 
11-  2 
11-14 
11-14 


12-13 
11-15 


11-24 
11-14 


11- 
11-13 
11-13 


11-13 
11-14 
11-13 


11-  2 
11-14 
11-  2 
11-13 


11-24 
11-13 
11-14 
11-  2 
11-  2 

11-14 
11-13 
11-14 


11-14 
11-14 


10-  30 

11-  2 
11-14 


10-  30 

11-  14 


11-  13 

12-  10 


24°  or 
below 


11-14 
11-13 


11- 

11-13 


11-24 
11-14 
11-13 


12-12 
11-24 
11-14 


11-14 
11-15 


11-  14 

12-  10 


12-10 
12-14 


12-14 
12-13 


11-13 
11-14 

11-  14 

12-  12 
11-13 


11-  14 

12-  1 
11-14 
11-13 


12-14 
11-14 
11-14 
11-14 


11- 


12-14 

11-  14 

12-  1 

11-14 

11-  14 

12-  14 


11-14 

11-  14 

12-  14 
12-14 
12-14 

11-  14 

12-  14 

11-  14 

12-  14 


11-14 
11-13 
11-14 
11-14 


20°  or 
below 


11-14 
11-14 
11-13 
11-13 
11-14 

11-14 

11-  14 

12-  12 

11-  14 

12-  12 

11-14 


12-13 
12-13 
12-10 


12-14 
12-14 


12-14 
12-14 
12-14 
12-14 

12-14 
12-14 
12-14 
12-14 
12-14 


11-14 
11-14 

11-  14 

12-  12 
11-14 

11-  14 

12-  14 
12 
12-14 
11-14 


12-14 
12-14 

11-  14 

12-  12 


12-14 
12-15 
12-15 
12-  1 

11-  14 

12-  14 
12-15 
12-14 
12-15 
12-14 

12-14 

11-  14 

12-  15 


12-15 
12-14 
12-14 
12-15 
12-15 

12-14 
12-15 

12-15 
12-14 


11-  14 

12-  15 
1,1-14 


16°  or 
below 


12-13 
12-12 
12-12 

11-14 
11-14 

11-  14 

12-  14 
12-13 
12-14 
12-12 

12-12 


12-15 

11-  14 

12-  14 
12-14 
12-14 

12-14 
12-14 
12-14 


12- 

12-15 

12-14 

12-14 

12-15 


12-14 
12-14 
12-15 
12-16 

12-15 
12-14 
12-14 
12-15 
12-14 


11-  14 

12-  14 
12-15 
12-14 
12-14 

12-14 
12-14 
12-12 
12-14 
12-14 


12-15 
12-14 

11-  14 

12-  12 


12-15 
12-15 
12-15 
12-15 
12-14 

12-15 
12-15 
12-14 
12-15 
12-15 

12-15 
12-15 
12-15 


12-15 
12-15 
12-15 
12-15 
12-15 

12-15 
12-15 

12-19 
12-15 


12-15 

11-  14 

12-  15 
11-14 


Number  of  days 
between  dates 


low 

low 

low 

low 

.q 

<l) 

SI 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

CO 

289 

260 

237 

225 

181 

289 

261 

236 

225 

181 

289 

252 

236 

221 

265 

260 

225 

221 

181 

261 

251 

236 

225 

181 

261 

221 

181 

181 

291 

261 

236 

236 

194 

290 

289 

271 

257 

236 

291 

261 

251 

237 

185 

289 

289 

257 

252 

185 

289 

261 

252 

225 

181 

264 

- 

225 

216 

188 

294 

294 

276 

250 

226 

291 

270 

225 

221 

181 

295 

261 

236 

165 

291 

290 

289 

253 

237 

290 

247 

236 

185 

295 

286 

260 

236 

225 

_ 
296 

- 
262 

225 

222 

295 

260 

237 

185 

295 

261 

- 

2  37 

217 

181 

- 

- 

261 

222 

291 

290 

286 

248 

226 

295 

290 

260 

291 

7on 

277 

260 

224 

297 

261 

249 

245 

296 

295 

290 

289 

292 

295 

290 

289 

261 

226 

291 

261 

226 

217 

296 

295 

277 

270 

240 

295 

291 

289 

237 

225 

265 

265 

241 

225 

216 

295 

253 

225 

220 

296 

7ft4 

251 

224 

216 

291 

288 

25  2 

295 

265 

264 

251 

225 

290 

249 

249 

225 

181 

295 

295 

281 

253 

225 

- 
295 

295 

- 
264 

- 
253 

- 
225 

265 

- 

296 

- 
295 

- 
261 

- 
225 

- 

224 

295 

295 

278 

260 

236 

265 

263 

253 

225 

216 

289 

289 

252 

252 

237 

296 

290 

263 

237 

296 

295 

264 

235 

220 

295 

295 

253 

237 

220 

296 

282 

264 

239 

225 

295 

248 

224 

216 

296 

295 

295 

260 

253 

296 

264 

235 

216 

295 

294 

260 

236 

296 

295 

264 

224 

217 

296 

295 

281 

260 

250 

295 

261 

237 

220 

296 

764 

264 

237 

216 

296 

236 

225 

295 

294 

260 

247 

222 

296 

290 

260 

251 

295 

295 

289 

252 

236 

296 

296 

295 

260 

225 

296 

260 

245 

222 

296 

295 

290 

259 

241 

251 

299 

295 

260 

258 

222 

296 

295 

290 

286 

248 

291 

290 

225 

222 

296 

265 

253 

241 

224 

274 

264 

252 

224 

216 

296 

296 

264 

253 

224 

265 

265 

237 

224 

216 

See  reference  notes  following    Station  Index. 
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Table  3 — Conlinued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ARKANSAS 
1963 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  Tninimnm  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20"  or 
below 

IG'or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

O 

s> 

0 

28°  or  below 

32°  or  below  | 

Date 

Temp. 

Date 

[Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.| 

Date 

Temp.| 

Date 

Temp. 

Dale 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

o 
Q 

Temp. 

NARROWS  DAM 

106 

e-27 

1 

1-24+ 

2-23 

10 

2-23 

10 

3-  7 

24 

3-22 

27 

3-27 

30 

10-29 

31 

11-  2 

27 

11-14 

19 

11-14 

19 

12-15 

12 

295 

264 

252 

225 

216 

NASHVILLE  PEACH  SU6STA 

104 

8-27 

0 

1-24 

2-22 

12 

2-22 

12 

3-  6 

23 

3-  6 

23 

3-2  3 

30 

11-  2 

31 

11-14 

19 

11-14 

19 

11-14 

19 

12-16 

11 

296 

265 

253 

253 

224 

OKAY 

106 

8-27  + 

5 

12-24+ 

2-22 

15 

2-22 

15 

2-23 

23 

2-24 

26 

3-  7 

31 

11-  2 

29 

11-13 

26 

11-14 

20 

11-14 

20 

12-15 

13 

296 

265 

264 

262 

240 

STAMPS 

103 

8-28 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11-  2 

30 

11-14 

24 

11-14 

24 

12-15 

15 

12-15 

15 

' 

- 

" 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

102 

8-26 

6 

1-24 

1-28 

13 

2-22 

19 

2-22 

19 

2-22 

19 

3-  6 

32 

11-14 

28 

11-14 

28 

12-15 

20 

12-15 

20 

12-22 

14 

328 

296 

296 

266 

253 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHI A 

102 

8-28  + 

3 

12-23 

2-22 

15 

2-22 

15 

2-27 

22 

2-27 

22 

3-  8 

32 

11-  2 

31 

11-14 

26 

12-15 

15 

12-15 

15 

12-15 

15 

296 

296 

291 

260 

239 

CAMDEN  I 

104 

8-26 

1 

12-24 

2-22 

15 

2-22 

15 

2-23 

22 

2-27 

28 

3-22 

31 

11-  2 

30 

11-14 

22 

11-14 

22 

12-15 

14 

12-15 

14 

296 

296 

264 

260 

225 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

101 

8-26+ 

-  4 

12-24 

2-22 

16 

2-22 

16 

2-23 

23 

2-23 

23 

3-23 

32 

11-  2 

30 

11-13 

26 

11-14 

22 

12-14 

1  7 

12-15 

1  2 

296 

295 

264 

263 

224 

FOROYCE  6  W 

105 

8-28 

2 

1-24 

2-22 

12 

2-22 

12 

2-22 

12 

3-  6 

28 

3-22 

31 

11-  2 

31 

11-13 

28 

12-  9 

24 

12-15 

1  2 

12-15 

12 

296 

296 

290 

262 

226 

MAGNOLIA    3  N 

103 

8-28 

2 

12-24 

2-22 

15 

2-22 

15 

2-23 

24 

3-  7 

28 

3-22 

30 

11-  2 

26 

11-  2 

26 

11-14 

19 

11-14 

19 

12-15 

13 

296 

265 

264 

240 

225 

unonaAV   i  rsrv    AMn  ham  a 

104 

8-27 

0 

12-2* 

2-23 

15 

2-23 

15 

2-23 

15 

3-  6 

27 

3-2  3 

31 

11-  2 

28 

11-  2 

28 

11-14 

20 

11-14 

20 

12-16 

11 

295 

264 

i64 

241 

224 

PRESCOTT 

106 

8-27 

2 

1-24 

2-22 

12 

2-22 

12 

2-22 

12 

3-  b 

25 

3-22 

32 

11-14 

27 

11-14 

27 

12-15 

16 

12-15 

16 

12-15 

16 

2  96 

296 

296 

253 

237 

SPARKMAN  3  WSW 

101 

7-  4 

11-  2 

27 

11-  2 

27 

11-13 

23 

11-14 

20 

12-15 

10 

~ 

WARREN 

105 

8-26 

0 

12-24 

2-22 

14 

2-22 

14 

2-23 

23 

3-22 

28 

3-23 

31 

11-  2 

30 

11-14 

26 

12-  1 

24 

12-15 

12 

12 

296 

296 

281 

237 

224 

SOUTHEAST  09 

CROSStTT  7  S 

101 

8-26 

4 

1-24 

2-22 

14 

2-22 

14 

2-2  3 

22 

3-22 

26 

3-23 

30 

11-  2 

31 

11-14 

25 

12-15 

17 

12-15 

17 

12-24 

6 

305 

296 

295 

237 

224 

CUMMINS  FARM 

99 

8-28+ 

-  9 

12-24 

2-22 

15 

2-22 

15 

Z-28 

24 

3-  6 

28 

3-22 

32 

10-30 

32 

11-14 

25 

12-  1 

24 

12-15 

15 

12-15 

15 

296 

296 

276 

253 

222 

DERMOTT  3  NE 

99 

8-28+ 

-  3 

12-24 

10-30 

28 

10-30 

28 

11-14 

21 

12-15 

16 

12-15 

16 

DUMAS 

100 

8-28+ 

-  2 

12-24 

2-22 

12 

2-22 

12 

2-27 

23 

2-27 

23 

3-22 

31 

11-  2 

32 

11-14 

28 

12-14 

24 

12-15 

17 

12-19 

15 

300 

296 

290 

260 

225 

EUDORA 

101 

8-28  + 

5 

12-24+ 

1-28 

13 

2-21 

17 

2-21 

17 

2-26 

27 

3-  6 

31 

11-14 

27 

11-14 

27 

12-15 

16 

12-16 

16 

12-15 

16 

321 

297 

297 

261 

253 

MONT  I  CELLO  3  S 

99 

8-26+ 

2-26 

16 

2-25 

16 

3-27 

23 

3-27 

23 

3-29 

32 

11-  2 

21 

11-  2 

21 

11-  2 

21 

11-14 

20 

12-15 

10 

42 

43 

85 

86 

87 

PINE  BLUFF 

102 

8-28 

7 

12-24 

1-28 

12 

2-22 

18 

2-22 

18 

2-27 

28 

3-  6 

30 

11-14 

32 

12-  I 

27 

12-14 

24 

12-15 

16 

12-15 

16 

321 

296 

295 

277 

263 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

101 

8-26 

-  2 

12-i4 

2«2 

16 

2-22 

16 

2-22 

16 

2-27 

27 

3-  6 

31 

11-13 

32 

12-  1 

27 

12-14 

22 

12-15 

19 

12-23 

4 

304 

296 

295 

277 

252 

PORTLAND 

100 

8-29+ 

3 

12-24 

1-29 

15 

2-23 

17 

2-27 

24 

2-28 

28 

3-  7 

31 

11-14 

26 

12-15 

17 

12-15 

17 

12-23 

14 

328 

295 

291 

259 

ROHWER  2  NNE 

101 

6-14 

-  4 

12-24 

i-iz 

15 

2-22 

15 

2-23 

24 

2-27 

25 

10-30 

30 

11-14 

23 

11-14 

23 

12-15 

16 

12-15 

16 

296 

296 

264 

260 

See  reierezice  notes  ioUowing    Station  Index. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


station 

Ian. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec. 

NORTH  CENTRAL  02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

DEP 

WIND 

MIN 

- 

- 

731 

6.19 

1232 
74.6 
51.3 

B  5.37 

758 
84,5 

59.2 

B  7.17 

502 
94.0 
69.0 

7.43 

499 
98.5 
72.2 

6.82 

B  352 
96.7 
69.6 

5.09 

544 
88.9 
63.0 

4.93 

559 
79.1 
54.4 

B  2.86 

873 
51.3 
40.6 

WEST  CENTRAL  04 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

620 

484 
54.6 
37.8 

B  4.39 
.66 
69  7 
74.6 
47.5 

4.35 
-  .74 

504 
80.4 
57.6 

B  5.43 
.20 
339 
91.3 
64.6 

7.51 
.52 
382 
100.4 
72.9 

B  7.08 
-  .58 
328 
99.1 
75.2 

7.46 
.29 

214 
100.0 
74.7 

4.73 
-  .79 
336 
90.4 
67.4 

4.53 
.73 
230 
82.7 
59.1 

B  2.14 
.15 
380 
63.3 
45,8 

_ 

515 
- 

_ 
5030 
- 

CENTRAL  05 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

_ 

B  3.94 

B  4.57 

5.80 

B  7.14 

B  6.32 

5.90 

4.47 

4.04 

B  2.93 

_ 

_ 

1235 

1085 

1255 

1163 

938 

862 

862 

587 

894 

630 

1116 

1092 

11829 

NIMROD  DAM 

EVAF 
WIND 

B  448 

.71 

412 

B  3.14 

655 

3.26 
-  1.68 

554 

B  4.19 
-  1.75 

424 

B  4.39 
-  2.60 
411 

B  4.06 
-  3.15 

333 

B  4.33 
-  2.43 
256 

2.92 
-  2.44 

370 

2.72 
-  .93 

285 

B  1.37 
-  1.00 

402 

381 

4942 

EAST  CENTRAL  06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

1706 
_ 

B  2.33 
.59 

2009 
- 

5.69 
2.39 
2923 
73.0 
38.7 

B  7.09 
2.55 
1980 
78.0 
47.6 

8.02 
2.24 
1816 
89.7 
59.2 

8.85 
2.06 
1394 
97.7 
71.4 

7.67 
.82 
1560 
97.5 
73.5 

7.17 
.53 
1107 
98.8 
74.3 

5.48 
.47 
966 
91.0 
67.4 

5,59 
2.12 
801 
92.1 
57,7 

3.20 
1.10 
2030 
56.0 
47.1 

2118 
_ 

20410 

SOUTHWEST  07 

HOPE  3  NE 

EVAP 
DEP. 
WIND 

1136 

B  2.40 

1338 

B  4.78 
.46 

1517 

4.57 
-  .79 

5.46 
.15 

B  1030 

B  8.05 
1.15 
569 

B  7.06 
-  .43 

835 

7.70 
.38 

409 

5.55 
-  .12 

558 

5.52 
1,01 

574 

915 

B  1.85 
-  .08 

478 

NARROWS  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

B  4.55 

B  4.99 

5.59 

5.57 

5.16 

5.73 

4.42 

5,12 

B  2.84 

_ 

625 

770 

1354 
67.7 
45.5 

1093 
75.9 
55.3 

755 
85.7 
63.5 

601 
93.5 
71.3 

626 
93.4 
73.7 

513 
95.6 
71.7 

533 
87.0 
66.8 

612 
80,9 
56.0 

948 
54,1 
45.7 

- 

_ 

SOUTH  CENTRAL  08 

WARREN 

EVAP 

DEP 
WIND 
MAX 
MIN 

B  2.74 

5.83 

B  4.96 

6.41 

6.61 

B  7.04 

5.94 

4.40 

4.31 

B  2.81 

B  947 

•  1214 

1612 
77.8 
44.5 

B  1172 
81.0 
55.1 

765 
92.2 
52.9 

545 
98.4 
69.4 

598 
100.2 
70.3 

297 
100.3 
71.0 

122 
94.5 
51.3 

365 
88.0 
50.6 

572 
71 .3 
43.1 

729 

9039 

MAX  AND  MIN  IN  TABLE  4  REFER  TO  MEAN  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  OF  WATER  IN  PAN. 


SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

« 

0 

s 

o 

S 

S- 

1 

0 

s 

« 

1! 

m 

Depth 

B 

9 

E 

1 

a 
« 

s 

B 
o 

a 

S 

s 

i 

a 

B 

> 

S 
> 

S 

1 

« 

1 

« 

> 

1 

« 

1 

< 

< 

1 

< 

< 

< 

> 
< 

H 

> 
< 

< 

< 

< 

1 

< 

< 

WARREN 

«  INCHES 

42.2 

58/33 

44.8 

57/34 

60.4 

77/44 

66.0 

81/52 

76.2 

96/59 

79.4 

94/64 

64.4 

100/69 

84.5 

92/78 

78.8 

87/69 

71.8 

78/62 

59.8 

73/50 

44.4 

54/32 

66.2 

100/32 

MONTHLY  AVERASES  ARE  OBTAINED  BY  TAKING  THE  AVERAGE  OF  DAILY  MAX  AND  MIN  VALUES. 

SLOPE  OF  GROUND,     LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.     SOIL  TYPE.     SANDY  LOAM.     GROUND  COVER.     GRASS.     INSTRUMENTATION,     PALMER  SOIL  THERMOMETERS. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


c*  »- 
oiation 

Index  No. 

Drainage! 

Latitude 

Longitude 

'  Elevation 

Years  oi 
record 

Open© 
01  close 
during ) 

d 
d 

7-  Refer 

1  Division 

L/Ounty 

Temp.  1 

Precip. 

Evap.  1 

Month 
opened 

Month 

to 

"S  tables 

0006 

04 

1 

35  0* 

9*  12 

524 

22 

2 

006« 

03 

7 

35  5* 

91  05 

255 

1 

37 

1  2  3  C 

0130 

05 

SALINE 

6 

3*  48 

92  52 

780 

26 

26 

1  2  3  C 

ALY 

0136 

0* 

YELL 

3 

3*  47 

93  29 

S54 

21 

2  C 

AMITY   J  NE 

0150 

08 

CLARK 

19 

2 

0178 

07 

PIKE 

3 

3*  02 

93  25 

289 

21 

2  C 

oiBe 

05 

PERRY 

1 

3*  58 

93  00 

400 

19 

2 

0196 

0* 

POPE 

1 

35  25 

92  5  3 

522 

0220 

08  iCLAHK 

3 

3*  07 

93  03 

200 

67 

67 

0234 

09 

DESHA 

2 

33  37 

91  12 

14» 

73 

2 

02*0  |06 

ARKANSAS 

1 

3*  02 

91  21 

178 

1 

I 

AUG 

\  2  3 

0286 

07  ;L1 TTLE  RIVER 

33  *0 

9*  06 

329 

19 

19 

OC 

I     12  3 

0300 

HOWARD 

3*  19 

93  58 

960 

19 

AUGUSTA 

0326 

06  ;WOOORUFF 

7 

35  18 

91  22 

218 

26 

2  C 

BALD  KNOB 

0360  03  'WHI TE 

15 

19 

1  2  3 

SaTCSV  I  LLE  LI  VE  STOCK. 

04S8  ,03 

INDEPENDENCE 

35  *9 

91  47 

571 

22 

22 

1  2  3  C 

0*60 

INDEPENDENCE 

7 

36  *5 

91  38 

277 

90 

1  2  3  C 

Beaver  dam 

0524 

01 

CARROLL 

7 

36  25 

93  50 

1136 

2 

2 

12  3 

0530 

03 

WHITE 

7 

35  0* 

91  S3 

2S0 

C 

053* 

03 

GREENE 

36  09 

90  3B 

298 

22 

2 

BEcDE VI LLE 

0536  03 

JACKSON 

7 

35  25 

91  06 

221 

1 

23 

12  3 

BENT  ON 

0582 

05 

SALINE 

3*  33 

92  37 

285 

3* 

34 

12  3 

0586 

01 

BENTON 

1 

35  22 

94  13 

1295 

57 

57 

8ERRYVILLE  <*  NW 

01 

CARROLL 

7 

93  37 

1150 

6 

2  C 

BIG  FORK 

066*  :0*  POLK 

11  " 

19 

2 

07*6 

LAWRENCE 

7 

36  07 

91  05 

259 

61 

0  76* 

05 

GARLAND 

34  36 

93  11 

426 

7 

13 

13 

0798  0* 

YELL 

1 

35  06 

93  39 

426 

C 

oeoo 

08 

NEVADA 

3 

33  *1 

93  09 

360 

0806 

MISSISSIPPI 

5 

36  65 

69  55 

252 

37 

37 

12  3 

0825 

a* 

LOGAN 

1 

35  12 

93  59 

600 

0826 

0* 

LOGAN 

1 

36  13 

93  50 

730 

C 

0827 

0* 

LOGAN 

1 

35  13 

93  54 

610 

BOONEvILLE 

0830  iO* 

LOGAN 

1 

35  09 

93  55 

511 

- 

22 

1  2  3  C 

QOTkINBURG  2  S 

08*2 

02 

VAN  BUREN 

C 

08*6 

08 

NEVADA 

3 

33  52 

93  20 

235 

28 

0867 

0* 

FRANKLIN 

1 

35  21 

9*  00 

470 

0888 

0* 

FRANKLIN 

1 

36  16 

93  59 

500 

0936 

06 

MONROE 

34  53 

91  12 

205 

72 

72 

1  2  3  C 

1010 

01 

NEWTON 

7 

35  52 

93  30 

2576 

19 

1020 

02 

BAXTER 

7 

35  22 

92  3* 

460 

1052 

03 

MISSl SSIPPI 

2 

35  49 

69  57 

240 

19 

1102  06 

PULASKI 

1 

3*  67 

92  04 

289 

19 

CALICO  ROCK 

1132 

2e 

IZARD 

35  07 

92  06 

400 

58 

12  3 

CAMDEN  1 

1152 

OUACHITA 

116 

73 

73  1 

1  2  3 

115* 

06 

OUACHITA 

3 

33  35 

92  51 

155 

122* 

06 

LONOKE 

1 

3*  47 

91  45 

239 

1238 

05 

GARLAND 

3 

3*  27 

93  01 

409 

C 

1*42 

06 

MONROE 

7 

3*  *1 

91  16 

172 

1*55 

JOHNSON 

1 

35  28 

93  28 

435 

10 

10 

CLARKSVlLLE   6  NNE 

1*57 

JOHNSON 

1 

35  32 

93  25 

840 

c 

C  L I N  T  ON 

1*92 

02 

VAN  BUREN 

35  35 

92  28 

510 

41 

2 

COMBS  3  SE 

157* 

01 

MADISON 

7 

35  *8 

93  *6 

1*00 

COMPTON 

1582 

01 

NEWTON 

7 

36  05 

93  16 

2156 

C 

CONWAY 

1596 

05 

FAULKNER 

315 

79 

1  2  3 

1632 

CLAY 

7 

36  2* 

90  35 

293 

69 

69 

04 

POLK 

3*  26 

9*  25 

1050 

1730 

09  Iashley 

33  02 

91  56 

175 

40 

50 

1750 

05  PULASKI 

1 

3*  42 

92  27 

350 

19 

1768 

LINCOLN 

1 

3*  0* 

91  35 

175 

19 

19 

161* 

07 

PIKE 

3 

3*  15 

93  *2 

700 

21 

1829 

05 

FAULKNER 

1 

36  22 

92  25 

705 

10 

163* 

04 

YELL 

1 

35  03 

93  24 

370 

47 

DANVILLE  SCS 

1635  0*  YELL 

1 

35  0* 

93  2* 

370 

C 

DARDANELLE 

1838 

0* 

YELL 

77 

1  2  3 

19*8 

07 

SEVIER 

I 

34  02 

94  21 

420 

29 

29 

1960  09 

CHICOT 

2 

33  31 

91  26 

140 

23 

1962 

09 

CHICOT 

1 

33  33 

91  23 

143 

1 

1 

JUL 

1968 

06 

PRAIRIE 

34  58 

91  30 

204 

27 

27 

1982 

0* 

JOHNSON 

1 

35  *3 

93  24 

2350 

26 

26 

2015 

07 

HOWARD 

34  07 

94  02 

422 

* 

4 

21*8 

09 

DESHA 

2 

33  63 

91  29 

162 

56 

56 

2  300 

UNION 

3 

33  13 

92  48 

252 

52 

62 

EUDORA 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33  07 

91  15 

139 

2 

2 

1  2  3 

EUREKA  SPRINGS 

01 

CARROLL 

51 

61 

1  2  3  C 

2366 

02 

SHARP 

7 

36  06 

91  37 

490 

23 

2**3 

01 

WASHINGTON 

7 

36  00 

94  10 

1253 

15 

19 

01 

WASHINGTON 

1 

35  06 

9*  10 

1270 

75 

75 

25*0 

06 

DALLAS 

3 

33  49 

92  31 

280 

31 

31 

2  5** 

LITTLE  RIVER 

33  43 

94  2* 

400 

256* 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35  01 

90  47 

261 

1 

1 

DEC 

257* 

SEBASTIAN 

1 

35  20 

9*  22 

4*9 

81 

81 

2578 

0* 

CRAWFORD 

1 

35  39 

9*  09 

793 

9 

29 

FULTON 

2570 

07  IHEMPSTEAD 

33  37 

93  48 

260 

77 

2 

GEORGETOWN 

2  760 

03  'WHITE 

90 

2 

279*  ;02 

SEARCY 

7 

35  59 

92  43 

595 

28 

37 

28*2 

07 

PIKE 

3 

34  19 

93  33 

547 

28 

2922 

0* 

YELL 

1 

3*  53 

93  42 

498 

23 

01 

BENTON 

1 

36  2* 

9*  2  6 

1250 

55 

69 

29*6 

01 

CARROLL 

36  18 

93  22 

1300 

23 

2962  05  FAULKNER 

1 

35  1* 

92  23 

350 

2 

20 

2976 

04 

SEBASTIAN 

1 

35  13 

9*  15 

518 

23 

2976 ,02 

CLEBURNE 

7 

36  31 

92  00 

527 

Z 

3 

GURDON 

307* 

CLARK 

3 

33  55 

93  09 

210 

19 

2 

HAMBURG 

3068 

09 

ASHLEY 

3 

33  1* 

91  *6 

177 

7 

2 

3132 

02 

SHARP 

7 

36  19 

91  29 

362 

316* 

01 

BOONE 

7 

36  14 

93  07 

1150 

62 

62 

01 

BOONE 

7 

36  15 

93  09 

1370 

2 

2 

3230 

02 

CLEBURNE 

35  28 

92  03 

3235 

04 

POPE 

1 

35  28 

92  58 

555 

19 

32*2 

06 

PHILL IPS 

2 

3*  32 

90  35 

200 

90 

90 

3*28 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33  *3 

93  33 

375 

92 

92 

3*38 

07 

MONTGOMERY 

3 

34  22 

93  41 

700 

19 

HORAT 10 

3**2 

SEVIER 

33  66 

94  22 

337 

17 

2 

3*66 

05 

GARLAND 

3 

3*  31 

93  03 

710 

70 

TO 

MUNTSVILLE 

35*0 

01 

MAOl SON 

36  05 

93  »» 

1453 

1 

1 

OCT 

1  2  3  C 

MUTTIG  DAM 

3555 

3 

33  02 

92  05 

60 

C 

INOEK 

358* 

07 

LITTLE  RIVER 

33  35 

94  03 

300 

38 

2 

JASPER 

3600 

01 

NEWTON 

36  01 

93  11 

857 

15 

2 

JESSIEVILLE 

370* 

05 

GARLAND 

3 

34  42 

93  0* 

730 

19 

2 

btation 

'  Index  No. 

Division  No.  | 

County 

Drainage  1  I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 
to 

Temp. 

Precip.  1 

Evap.  I 

Month 
opened 

Month 
closed 

JONESBORO 

373*!03 

CRAIGHEAD 

1  2  3 

3821 

03 

MISSISSIPPI 

1  2  3 

3852  :06 

LONOKE 

1  2  3 

KINGSLAND  3  SSE 

3904 

08 

CLEVELAND 

33  90 

92 

16 

214 

LAKE  CITY 

03 

CRAIGHEAD 

35  49 

90 

26 

230 

23 

2 

*010 

05 

PULASKI 

2 

*060 

PIKE 

2 

LEAD  HlLL 

*106 

01 

BOONE 

1  2  3 

*13* 

05 

GRANT 

1  2  3 

LITTLE  ROCK  W8  AIRPORT 

4246 

05 

PULASKI 

83 

1  2  3  C 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

4250 

05 

PULASKI 

2 

LURTON 

4386 

01 

NEWTON 

2 

MAO  1  SON 

4628 

06 

ST  FRANCIS 

2 

MAGNOLIA  3  N 

4648 

COLUMBIA 

33  19 

93 

14 

315 

45 

46 

MAGNOLIA  5  N 

4590 

06 

COLUMBIA 

33  20 

93 

13 

360 

C 

MALVERN 

4962 

05 

MOT  SPRING 

12  3 

MAMMOTH  SPt^lNG 

4572 

FULTON 

12  3 

MAR) ANNA  2  S 

4638 

05 

LEE 

1  2  3  C 

MARKED  TREE 

4694 

03 

POINSETT 

12  3 

MARSHALL 

4665 

02 

SEARCY 

12  3 

4695 

02 

SEARCY 

C 

MELBOURNE 

47*6 

02 

I2ARD 

2 

4765 

POLK 

1  2  3  C 

MILLWOOD  DAM 

4839 

07 

LITTLE  RIVER 

33  41 

58 

315 

JUL 

MONTICELLO  3  5 

4900 

09 

DREW 

33  35 

91 

*8 

289 

22 

22 

1  2  3  C 

MONTROSE 

4906  09 

ASHLEY 

C 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

4934 

08 

CALHOUN 

1  2  3  C 

MORHILTON 

4938  05 

CONWAY 

\ 

1  2  3 

4988 

07 

MONTGOMERY 

3 

1  2  3  C 

MOUNT  MAGAZ I NE 

5010 

04 

LOGAN 

\ 

93 

12  3 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

5036 ,02 

BAXTER 

1  2  3 

MOUNTAIN  HOME   C  OF  ENG 

5038 

02 

BAXTER 

1  2  34C 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

02 

STONE 

12  3 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

0* 

FR ANKL In 

35  34 

94 

01 

900 

23 

NARROWS  DAM 

5110  107 

PIKE 

3*  09 

93 

*3 

425 

13 

13 

- 

1  2  34C 

NASHVILLE   PEACH  SU6STA 

5112 

HOWARD 

12  3 

NASHVILLE  SCS 

511* 

HOWARD 

C 

5158 

07 

HOWARD 

3 

2 

NATURAL  DAM 

5160 

04 

CRAWFORD 

2 

NEWHOPE   3  E 

517* 

07 

PIKE 

2 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

1  2  3 

NIMROD  DAM 

5200 

06 

PERRY 

1  2  34C 

NORFORK  DAM 

5228 

BAXTER 

C 

ODELL  3  N 

535* 

l\ 

WASHI NGTON 

35  46 

9* 

2* 

1600 

ODEN  I  w 

5396 

MONTGOMERY 

34  36 

93 

*e 

600 

39 

2 

5376 

OT 

HOWARD 

1  2  3 

OSCEOLA 

5*80 

03 

MISSISSIPPI 

2 

OWENSVILLE 

5*98 

SALINE 

2 

5508 

FRANKL IN 

1  2  3 

551* 

04 

2 

paragould  Radio  kdrs 

5562 

GREENE 

1  2  3 

PARI  S 

5576  04 

LOGAN 

12  3 

PARIS  *  WSW 

5577 

0* 

LOGAN 

C 

5586  :06 

35  16 

90 

35 

222 

32 

INAC 

PARRS 

5591 

0* 

SCOTT 

3*  48 

V 

97 

666 

22 

2 

Parthenon 

5502 

01 

NEWTON 

\ 

< 

PELSOH 

556* 

04 

POPE 

1  2  3 

PERRYVI LLE 

569* 

PERRY 

1  2  3 

PINE  BLUFF 

576* 

JEFFERSON 

1  2  3  C 

PiNf  BLUFF  FAA  AIRPORT 

5756  09 

JEFFERSON 

1  2  3 

PINE  ridge 

5760  i07 

MONTGOMERY 

2 

POCAHONTAS  1 

5820 

03 

RANDOLPH 

1  2  3 

PORTLA^D 

5866 

09 

ASHLEY 

lit 

1  2  3 

PHESCOTT 

5906 

08 

33  46 

93 

23 

318 

73 

73 

12  3 

PRESCOTT  SCS 

5910  joe 

NEVADA 

33  48 

93 

23 

318 

C 

PYATT 

5970 

02 

MARION 

c 

RATCLIFF   2  S 

5005 

04 

LOGAN 

c 

RAICLIFF  S  NE 

6006 

0* 

FRANKLIN 

c 

RATCLIFF   5  NNW 

5007 

FRANKLIN 

c 

RATCLIFF 

5008 

0* 

LOGAN 

2 

HAVANA 

5016 

07 

MILLER 

c 

remmel  dam 

5102 

05 

MOT  SPRING 

c 

ROGERS 

52*8 

01 

BENTON 

12  3 

ROHHER  2  NNE 

6253 

09 

DESHA 

33  46 

91 

16 

150 

4 

4 

12  3 

RUSSELLVILLE 

5352 lO* 

POPE 

35  19 

93 

09 

360 

50 

90 

1  2  3* 

SAINT  CHARLES 

5376  i06  ARKANSAS 

\ 

1  2  3 

SAINT  FRANCIS 

6360 

03 

CLAY 

2 

SALEM 

540  3 ,02 

FULTON 

] 

2 

SEARCY 

5606 

WHITE 

1  2  3 

SHERIDAN  TOWER 

6566 

06 

GRANT 

3 

1  2  3 

SHIRLEY 

6566 

02 

VAN  BUREN 

92 

2 

SILOAH  SPRINGS 

6624 

01 

BENTON 

12  3 

SPARKMAN   3  WSW 

6766 

06  DALLAS 

12  3 

STAMPS 

5804 

LAFAYETTE 

33  22 

29 

270 

1 

19 

12  3 

STAR  CITY  2  S 

5820 

09 

LINCOLN 

33  5* 

51 

392 

20 

2 

STORY 

5890 

07 

MONTGOMERY 

3*  *2 

31 

650 

4 

2 

STUTTGART 

6910 

06 

ARKANSAS 

34  29 

W 

32 

21* 

7* 

75 

1  2  3 

STUTTGART  9  ESE 

6920 

06 

ARKANSAS 

3*  28 

91 

25 

198 

2"' 

27 

1  2  34C 

SUBIACO 

6928 

04 

LOGAN 

36  16 

93 

39 

500 

5* 

6* 

12  3 

TAYLOR 

7036 

08  , COLUMBIA 

33  06 

93 

27 

2*7 

20 

2 

texarkana  we  airport 

70*6 

07 

MILLER 

33  27 

9* 

00 

361 

7a 

78 

1  2  3  C 

WALORON 

7488 

SCOTT 

34  54 

94 

06 

675 

43 

43 

1  2  3  C 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

7530 

03 

LAWRENCE 

36  OS 

90 

56 

272 

19 

19 

12  3 

WARREN 

7562 

08 

BRADLEY 

33  35 

92 

04 

206 

68 

68 

1 

1  2  34 

WEST  FORK 

769* 

01 

WASHINGTON 

35  55 

9* 

U 

13*0 

C 

WEST  MEMPHIS 

7712 

CRl  TTENOEN 

35  08 

90 

11 

220 

2 

2 

1  2  3 

WHtELING 

77*4  Oi 

FULTON 

35  19 

91 

52 

680 

c 

WHITE  BOCK 

7772 

0* 

FRANKLIN 

36  41 

93 

57 

2289 

25 

26 

12  3 

WING 

7950 

0* 

YELL 

34  57 

93 

2S 

390 

C 

WYNNE 

8052 

06 

CROSS 

39  14 

90 

47 

260 

94 

9* 

1  2  3 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station.  Adams  Field.  Little  Rock,  Arkansas  72202, 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  In  miles. 
Evaporation   Is  measured   in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.     "DEP"   in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods 
varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

Years  of  Record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  the  records  may  not  have  been  considered   in  arriving  at  the  totals  shown. 
Climatological  divisions  outlined  on  the  maps   in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance   in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December   issues  of  Climatological  Data. 
No  record. 

+     Also  earlier  date   (dates)   or  months. 

*  Amount   included  in  following  measurement. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

C     Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"   in  the  Refer  to  Tables  column  of   the  Station   Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  "Hourly 
Precipitation  Data".   Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found   in  the  annual   issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 

E     Amount   is  wholly  or  partially  estimated. 

G     In  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

M     One  or  more  days'   record  missing:    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days'    record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed 
daily  record , 

R     Amounts  from  recording  gage.     These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later   in  "Hourly  Precipitation 
Data" . 

T     Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 

-V     Includes  total  for  previous  months.     V  in  annual  column  means  total   is  for  a  two-year  period. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  for  45  cents.  Siml 
lar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  Issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15 
cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


ABBOTT 
"ALICIA 

ARKANSAS  CITY 

ATHENS 

BEEDVILLE 

BENTONVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 
CALICO  ROCK 
COMBS  3  SE 
DEQUEEN 

EUDORA 

FAYETTEVILLE 

FORREST  CITY 

GLENWOOD 

GREERS  FERRY  DAM 

HELENA 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

INDEX 
JASPER 
KEO 
LEOLA 

MARKED  TREE 
MARSHALL 

NASHVILLE  SCS 
OSCEOLA 
SHERIDAN  TOWER 
SPARKMAN  3  WSW 
STAMPS 
STUTTGART 

WALDRON 
WARREN 
WEST  FORK 


Equipment  moved  100  feet  SW 
Temperature  equipment  installed 
Equipment  moved  1000  feet  NE 
Equipment  moved  0.4  mile  NW 
Temperature  equipment  Installed 

Equipment  moved  0.2  mile  SSW 
Equipment  moved  0.3  mile  ENE 
Equipment  moved  0.5  mile  N 
Temperature  Equipment  installed 
Equipment  moved  0.2  mile  S 
Equipment  moved  35  feet  SW 


Temperature  equipment 


Evaporation  equipment  installed 
Temperature  equipment  Installed 
Equipment  moved  500  feet  NE 
Equipment  moved  75  feet  E 
Equipment  moved  2.5  miles  NE 
Standard  rain  gage  moved  100  feet  S 

Standard  rain  gage  moved  50  feet  E 
Equipment  moved  85  feet  S 
Standard  rain  gage  moved  35  feet  NW 
Temperature  equipment  installed 
Equipment  moved  1.2  miles  ESE 
Standard  rain  gage  moved  65  feet  E 

Rain  gage  moved  0.6  mile  SSW 

Equipment  moved  0.9  mile  S 

Equipment  moved  75  feet  NW 

Temperature  equipment  installed 
Temperature  equipment  added 
Standard  rain  gage  moved  50  feet  E 


Equipment  moved  25  feet  N 
Evaporation  and  soil  temperatu 
Equipment  moved  4  blocks  NW 


age  installed 


-e  data  published 


DATE  -  1963 

June  26 
September  11 
November  1 
February  18 
September  10 

October  29 
JiilT  I 
August  6 
November  4 

October  19, 
October  15 

May  1 
June  1 
December  3 
July  12 
July  1 
May  1 
June  25 

July  11 
March  14 
May  13 

November  1, 
February  5 
July  22 

October  16 
July  1 
May  3 
May  21 
February  21 
August  12 

June  26 
January  1 
March  12 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 


ASHEVILLE:  1964 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 

JANUARY  1964 


StaHen 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

HighesI 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mto. 

Tolil 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

.SO  or  More 

1.00  or  More 

°l 

sS 

s  1 

NORTHWEST  01 

BEAVER  DAM 

52.4^ 

20. 2^ 

36.31V 

71 

23 

.  3 

14 

884 

0 

2 

26 

2 

.77 

.46 

31 

1.0 

1 

13 

3 

0 

0 

BENTONVILLE 

53«9 

26,9 

40.4 

71 

22 

0 

14 

755 

c 

] 

22 

1 

.75 

•  51 

31 

T 

c 

2 

] 

0 

EUREKA  SPRINGS 

53t7 

26,3 

40.0 

1.4 

73 

22 

0 

13 

765 

0 

1 

21 

1 

.90 

■  1.87 

.43 

31 

4.0 

3 

c 

0 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

52.4 

23,0 

37.7 

70 

22< 

>  7 

14 

842 

1 

24 

.72 

•  26 

30 

.8 

I 

13 

3 

0 

0 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

52.6 

26.5 

39.6 

1.6 

70 

22< 

•  2 

14 

780 

0 

2 

23 

2 

.80 

-  1.76 

•  95 

31 

1.4 

0 

2 

1 

0 

GRAVETTE 

52,5 

24,1 

38,3 

><5 

71 

22 

-  7 

14 

822 

0 

2 

23 

2 

.69 

■  1.69 

•  44 

31 

3 

12 

2 

0 

0 

HARRISON 

54.9 

26,8 

40,9 

2.9 

73 

22 

•  3 

14 

739 

0 

1 

20 

1 

.92 

•  42 

13 

2 

13 

3 

0 

0 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

52,0 

28.6 

40.3 

70 

22 

2 

14 

760 

0 

2 

20 

0 

1.13 

•  43 

12 

3,0 

3 

14* 

4 

0 

0 

huntsville 

LEAD  HILL 

55,7 

24.8 

40.3 

3.2 

74 

22 

•  4 

14 

758 

0 

1 

22 

1 

.64 

•  2.04 

•  30 

31 

I 

12 

2 

0 

0 

ROGERS 

55.4 

28.5 

42.0 

3,9 

72 

23« 

1 

14* 

708 

0 

1 

20 

0 

,83 

-  1.75 

•  92 

31 

2,1 

2 

12 

3 

I 

0 

SILOAM  SPRINGS 

53.9 

27.2 

40.6 

72 

22 

0 

14* 

752 

c 

2 

21 

2 

,59 

•  53 

31 

2,4 

1 

19* 

1 

1 

0 

DIVISION  01 

39.7 

2.0 

.79 

•  1.83 

1.8 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

55.0 

23.9 

39.5 

73 

26 

2 

14 

784 

0 

1 

22 

0 

,45 

•  3.12 

•  20 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

GILBERT 

56.5 

21.7 

39,  1 

73 

22 

•  4 

14 

795 

0 

1 

23 

1 

.71 

•  34 

29 

1.0 

1 

13 

3 

0 

0 

GREERS  FERRY  DAM 

52.6 

24.5 

38,6 

71 

25« 

11 

15* 

811 

0 

2 

25 

0 

.60 

.20 

31* 

•  0 

c 

3 

c 

0 

MAMMOTH  SPRING 

53,9M 

23.2m 

38. 6M 

0.8 

70 

21* 

-  1 

14 

804 

0 

2 

23 

1 

•  63 

•  25 

9 

,9 

0 

3 

c 

0 

MARSHALL 

56.0 

29, 6M 

42, 8M 

72 

22 

2 

14 

689 

c 

2 

19 

c 

.95 

.71 

13 

2^3 

2 

1 

0 

MOUNTAIN  HOME   1  NNM 

53,1 

24.7 

38,9 

0.5 

72 

27* 

6 

14 

803 

0 

2 

25 

0 

,85 

-  1.98 

•  50 

29 

uo 

0 

3 

1 

0 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 

52.4 

21,1 

36.8 

71 

27 

1 

15* 

870 

0 

2 

26 

0 

.74 

•  30 

29 

1.0 

1 

13 

3 

0 

0 

MOUNTAIN  VIEW  2  E5E 

51.3 

28,5 

39.9 

67 

26* 

4 

14 

770 

0 

2 

18 

0 

.81 

,39 

24 

T 

T 

13 

3 

c 

0 

DIVISION  02 

39.3 

1.0 

.72 

•  2,48 

•  7 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

52.6 

28.8 

40,7 

69 

24 

8 

14 

746 

0 

1 

21 

0 

D 

1.16 

,47 

25 

•  6 

T 

13 

3 

0 

0 

BALD  KNOB 

52,8 

27,9 

40,4 

72 

24 

11 

14 

757 

0 

1 

23 

0 

1.08 

•  91 

31 

1.0 

1 

12 

3 

1 

0 

DATCdvlLLt  LIVtaTULK 

54.6 

28,3 

41.5 

73 

24 

4 

14 

723 

0 

2 

20 

0 

.47 

•  17 

9 

1.0 

1 

12 

3 

0 

0 

BATESVILLE  L  AND  D  •! 

54.4 

25.7 

40,1 

72 

19 

1 

14 

764 

0 

1 

22 

0 

.50 

.  3,90 

•  21 

9 

.9 

1 

13 

3 

0 

0 

BEEDEVILLE 

52,0 

29.9 

41,0 

72 

24 

12 

14 

739 

0 

1 

19 

0 

D 

1.31 

•  94 

31 

1.9 

5 

I 

0 

BLYTHEVILLE 

52.4 

30.3 

41,4 

1.4 

69 

24 

12 

14 

728 

0 

1 

20 

0 

1.65 

•  3,80 

,92 

9 

1.3 

it 

1 

0 

CORNING 

50.8 

28.6 

39,7 

1.0 

68 

19 

9 

14 

775 

0 

1 

20 

0 

1.10 

-  3,27 

•  98 

9 

.5 

0 

3 

1 

0 

JONES60R0 

51,8 

31.4 

41,6 

1.2 

69 

24 

14 

14 

717 

0 

1 

18 

0 

1.36 

-  3,59 

.48 

12 

.8 

1 

13 

4 

0 

0 

KEISER 

51.7 

30.3 

41,0 

69 

24 

10 

14 

737 

0 

1 

20 

0 

2,19 

.45 

8 

1,5 

2 

13 

0 

0 

MARKED  TREE 

50,9 

28. OM 

39. 5H 

0.2 

69 

24 

10 

14 

785 

0 

1 

20 

0 

1.19 

•  4,48 

.50 

9 

,5 

T 

13 

2 

1 

0 

NEWPORT 

53,0 

31,1 

42,1 

0.9 

71 

19 

14 

14 

703 

0 

I 

18 

0 

D 

1.01 

-  3.91 

,30 

8 

,9 

1 

12 

4 

0 

0 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

51.4 

30.6 

41.0 

68 

19 

12 

14 

736 

0 

1 

20 

0 

1.32 

•  28 

12 

1,9 

7 

0 

0 

POCAHONTAS  1 

51.7 

27.2 

39.5 

0.2 

69 

24* 

11 

29 

782 

0 

1 

23 

0 

0 

,97 

-  3,37 

•  37 

8 

U3 

1 

12 

4 

0 

0 

SEARCY 

55.3 

28.8 

42,1 

O.i 

76 

19 

9 

14 

704 

0 

1 

20 

0 

1.10 

•  4,11 

•  43 

31 

,s 

I 

13 

0 

Q 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

50.4 

28,3 

39,4 

68 

19 

11 

14 

787 

0 

1 

23 

0 

1,20 

•  43 

8 

1,0 

I 

13 

3 

0 

0 

DIVISION  03 

40,7 

.7 

1.17 

.  3,72 

,9 

WEST  CENTRAL  04 

BOONEVILLE 

58.4 

26,6 

42,5 

0.7 

75 

21 

0 

14 

691 

0 

1 

20 

1 

.46 

•  2,94 

•  23 

25 

•  4 

T 

16* 

2 

0 

0 

CLARKSVILLE 

56.7 

26.1 

41.4 

75 

22* 

4 

14 

722 

0 

0 

23 

0 

.61 

•  30 

24 

T 

T 

12* 

2 

0 

0 

56.4 

25.2 

40.8 

-  1.4 

73 

19 

2 

14 

740 

2 1 

.24 

-  3,93 

•  13 

31 

T 

0 

2 

0 

0 

DEVILS  KNOB 

50, 3M 

28. 4M 

39. 4M 

66 

22 

3 

13 

789 

0 

2 

17 

0 

•  41 

.20 

25 

T 

0 

2 

0 

0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

56.1 

25.0 

40.6 

0.8 

73 

22* 

3 

14 

751 

0 

2 

23 

0 

,63 

-  2.03 

.44 

30 

,8 

T 

13* 

2 

0 

0 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

56.1 

22. IM 

39. IM 

72 

22* 

-  1 

14 

805 

0 

0 

24 

1 

•  73 

•  51 

31 

T 

T 

13* 

2 

1 

0 

MENA 

54.4 

29.5 

42,0 

.  0.2 

68 

22* 

5 

14 

708 

0 

1 

20 

0 

.55 

.  4.04 

•  49 

31 

2 

13 

1 

0 

0 

48  .  3M 

26  ,  7M 

37, 5M 

65 

2 1 

0 

14* 

848 

0 

2 

D 

.85 

•  91 

24 

2 

1 

0 

OZARK 

56.4 

27,3 

41,9 

1.4 

75 

21 

5 

14 

711 

0 

0 

21 

0 

1.01 

-  2.40 

•  62 

25 

.0 

0 

2 

1 

0 

PAR  I  S 

58.3 

26,6 

42.5 

76 

22 

3 

14 

691 

0 

1 

20 

0 

•  67 

,43 

24 

T 

T 

12* 

2 

0 

0 

PELSOR 

RUSSELLVILLE 

57,5 

25.0 

41.3 

75 

19 

2 

14 

728 

0 

0 

22 

0 

•  26 

•  18 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

SUBIACO 

56,7 

29.0 

42.9 

1.4 

76 

22 

5 

14 

682 

0 

1 

18 

0 

•  47 

-  3,15 

•  31 

29 

T 

0 

2 

0 

0 

WALDRON 

58,1 

25.6 

41.9 

72 

23* 

-  2 

14 

710 

0 

1 

21 

1 

•  26 

•  26 

31 

T 

0 

1 

0 

0 

WHITE  ROCK 

49,8 

30.0 

39.9 

67 

22 

1 

13 

772 

0 

3 

17 

0 

•  94 

•  42 

31 

2 

13* 

3 

0 

0 

n  I  u  t  ^  1  nw  f\L. 

U  1  V  1  3  1  UlX  •JH 

41.0 

,4 

•  58 

-  3.20 

.1 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

56,2 

29.2 

42,7 

14 

0 

1 

19 

0 

.81 

•  33 

31 

T 

T 

13 

3 

0 

0 

BENTON 

57,2 

25.9 

41.6 

78 

20 

5 

14 

718 

0 

1 

23 

0 

.47 

•  43 

31 

T 

0 

1 

0 

0 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

55.8 

21.6 

38.7 

74 

20 

7 

14 

808 

0 

2 

26 

0 

•  86 

•  40 

31 

T 

T 

13 

4 

0 

0 

CONWAY 

57.0 

26.2 

41.6 

•  1,0 

74 

19 

5 

14 

717 

0 

0 

22 

0 

•  86 

-  3.92 

,98 

31 

.0 

0 

2 

1 

0 

GREENBRIER 

54,9 

23.7 

39,3 

74 

19 

3 

14 

792 

Q 

1 

24 

•  76 

•  36 

31 

T 

T 

2* 

2 

0 

0 

nu  1   9rKinu3  i  fine 

55,5 

32.6 

44,1 

.  0,1 

73 

19 

10 

13 

641 

0 

I 

17 

0 

•  81 

.  4.44 

.35 

31 

0 

3 

0 

0 

LEOLA 

57.1 

27,3 

42,2 

76 

24 

4 

14 

699 

0 

1 

20 

0 

U14 

.58 

31 

.0 

0 

3 

1 

0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

55,4 

26.2 

40.8 

0.2 

78 

24 

9 

14 

742 

0 

0 

23 

0 

•  98 

.  4,24 

.94 

31 

T 

T 

13* 

3 

1 

0 

MALVERN 

57,6 

26.7 

41.7 

75 

24* 

5 

14 

716 

0 

0 

24 

0 

•  94 

.49 

31 

8 

T 

0 

3 

0 

0 

MORRILTON 

56,6 

29.2 

42.9 

1.6 

73 

19 

9 

14 

675 

0 

0 

20 

0 

•  40 

•  3,87 

.20 

T 

0 

2 

0 

0 

NIMROD  DAM 

55,6 

22.4 

39.0 

73 

20 

3 

14 

801 

0 

2 

25 

.37 

.32 

31 
8 

.0 

0 

1 

0 

0 

PERRYVILLE 

58.4 

26,0 

42.2 

0,i 

76 

19 

4 

14 

702 

0 

2 

22 

I 

.33 

-  4.04 

,23 

T 

0 

2 

0 

0 

SHERIDAN  TOWER 

56.4 

30,4 

43.4 

74 

19 

7 

14 

664 

0 

1 

19 

0 

1.22 

.97 

31 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION  05 

41.6 

•  .8 

.77 

-  4.17 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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ConHnued   


Temperature 

Precipitation 

•i 
?  Q 

*  .1 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Hlglie,! 

o 

LovreBl 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

o 

H 

•  i 
|z 

*  S 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

3 

0 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

1    .10  or  More 

1    .50  or  More 

1.00  or  More 

S  t 

si 

s » 

hi 

s  > 

hi 

0  S 

■li 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

55.1 

29.5 

*2  •  3 

7* 

2* 

1* 

700 

0 

I 

2 1 

0 

3,52 

1.32 

T 

0 

2 

2 

BRINKLEY 

53  ■  5 

26.5 

*0.0 

■  2.6 

73 

^* 

9 

1* 

768 

0 

2 

2* 

0 

2  32 

.58 

12 

1,2 

1 

13 

1 

0 

DES  ARC 

5*. 7 

31.5 

*3.1 

72 

2*« 

11 

15 

671 

0 

18 

0 

1,37 

.52 

31 

.5 

1 

13 

1 

0 

5«.6 

31.0 

*2.8 

72 

2* 

10 

1* 

680 

0 

1 

18 

0 

1.8* 

.*9 

31 

T 

T 

12* 

0 

0 

HELENA 

51»2 

27.8 

39,5 

•  *.o 

70 

25 

1* 

1* 

78* 

0 

3 

21 

0 

*.  06 

•  1,97 

1.95 

9 

J 

T 

13* 

3 

2 

ICEO 

S^t9 

2*« 

690 

0 

I 

20 

0 

1.05 

3 1 

T 

Q 

1 

0 

MARIANNA  2  5 

53,7 

3o!e 

*2!3 

.  0.1 

71 

2* 

13 

1* 

698 

0 

1 

19 

0 

2.53 

-  3,12 

!7* 

8 

T 

2 

1 

1 

0 

4ATNT  ^HARLE^ 
9n  1  ri  1  %.r'#*r^ttw 

53t3M 

25, 9M 

39,  6M 

73 

25* 

11 

1* 

777 

0 

1 

20 

0 

2.6* 

.8* 

6 

T 

0 

3 

0 

STUTT6ART 

55.5 

30.6 

*3.1 

.  0.6 

77 

2* 

1* 

1 

675 

0 

1 

18 

0 

2.*0 

•  3,*6 

.57 

31 

.0 

0 

2 

0 

STUTTGART  9  ESE 

51.6 

28.* 

*0.0 

72 

25 

12 

1 

769 

^ 

1,97 

.53 

9 

T 

0 

1 

0 

WEST  MEMPHIS 

53.5 

32.5 

*3.0 

70 

23 

15 

1* 

676 

0 

0 

18 

0 

2.*2 

.90 

9 

0 

2 

1 

* 

3 

0 

WVNNE 

52. 3M 

19 

0 

1 

.60 

2^ 

DIVISION  06 

*  1 .  7 

.9 

2,38 

•  3,28 

.2 

SOUTHWEST  OT 

OE  QUEEN 

27.* 

*2,* 

7* 

22 

5 

1* 

69* 

0 

0 

2 1 

0 

.65 

.60 

31 

.0 

0 

1 

1 

0 

DIERKS 

57!9 

2*. 5 

*1.2 

73 

19 

2 

I* 

729 

0 

0 

23 

0 

.69 

.68 

31 

0 

1 

1 

0 

HOPE  3  NE 

55.4 

25*6 

•  3,2 

20 

1  * 

751 

0 

1 

22 

0 

.72 

•  *,*9 

.*3 

3 1 

.  I 

0 

2 

0 

0 

MOUNT  IDA 

56.6 

2*, 3 

*0,5 

.  0.9 

72 

19 

-  I 

1* 

755 

0 

1 

23 

1 

,6* 

.  *,03 

.*5 

31 

T 

T 

13 

1 

0 

0 

NARROWS  DAM 

56.3 

20,8 

38,6 

7* 

25* 

3 

1* 

81* 

0 

1 

27 

0 

1,05 

.76 

31 

T 

0 

2 

1 

0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

55.* 

27.6 

*1,5 

72 

20 

* 

1* 

719 

Q 

2 

20 

0 

1.11 

,6* 

31 

.3 

T 

16 

2 

1 

0 

OKAr 

59.5 

29.3 

19 

633 

0 

0 

19 

0 

,97 

-  3,58 

,*6 

31 

.3 

0 

3 

0 

0 

STAMPS 

57.4 

32.* 

**,9 

73 

19 

7 

I* 

61* 

0 

0 

16 

0 

,93 

,*7 

31 

0 

3 

0 

0 

TtXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

56.7 

*5  3 

0,2 

19 

602 

0 

1 

1* 

0 

,83 

-  *,01 

,28 

3 1 

.3 

J 

16 

4 

0 

0 

DIVISION  07 

*2.1 

"  1,5 

,87 

•  3,68 

.1 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKAOELPHIA 

57.5 

29.5 

*3.5 

7* 

9 

1* 

662 

Q 

^ 

1 8 

Q 

,68 

•  *,  39 

,*0 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

CAMDEN  1 

58.6 

29,* 

**.o 

-  0,7 

75 

2*« 

8 

1* 

6*6 

0 

0 

19 

0 

1,35 

-  3,56 

.38 

31 

.0 

0 

* 

0 

0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

56.5 

28  ,  * 

2** 

1* 

0 

0 

21 

0 

2,6* 

•  2,79 

1.19 

g 

T 

7 

16 

2 

1 

FORDYCE  6  W 

56.7 

30.7 

*3.7 

78 

2* 

9 

1* 

655 

0 

1 

20 

0 

l.*3 

.50 

2* 

.0 

0 

* 

1 

0 

MAGNOLIA  3  N 

56.5 

31.* 

*5,0 

.  2,* 

75 

1 9 

7 

1* 

618 

0 

0 

18 

0 

1,29 

•  3,35 

•  *9 

6 

.5 

1 

16 

5 

0 

0 

MCRCBAY  LOCK  AND  DAM  8 

56.3 

27. IM 

*1,7M 

7* 

25* 

6 

I* 

722 

Q 

3.08 

1.35 

6 

T 

T 

16 

* 

2 

2 

PRESCOTT 

57.2 

31,5 

**,* 

.  0,2 

72 

19 

10 

1* 

632 

0 

0 

17 

0 

1.05 

-  *.29 

,50 

11 

T 

0 

3 

1 

0 

SPARKMAN  3  WSW 

57. SM 

2*  •  3N 

*  1 ,  IM 

77 

26 

3 

1* 

737 

0 

1 

23 

0 

1.26 

,52 

31 

.0 

0 

* 

I 

0 

WARREN 

57.5 

32,7 

*5,l 

•  0,9 

7* 

2* 

12 

1* 

611 

0 

0 

16 

0 

*.73 

2,00 

6 

.0 

0 

5 

* 

2 

DIVISION  08 

*3,* 

.  1.6 

1.97 

-  3,13 

,1 

SOUTHEAST  09 

CR0S5ETT  7  5 

57.* 

33,7 

*5,6 

.  0.7 

73 

19 

12 

1* 

597 

0 

0 

17 

0 

3.16 

-  2,99 

,92 

6 

T 

0 

7 

2 

0 

Cummins  farm 

29. 2M 

*1,7M 

71 

2** 

12 

1* 

705 

0 

0 

22 

0 

1.76 

,7* 

9 

T 

2* 

* 

2 

0 

OERMOTT  3  NE 

55.5 

33.* 

**,5 

73 

2* 

1* 

1* 

629 

0 

1 

16 

0 

3,73 

1.10 

6 

T 

0 

6 

3 

I 

Dumas 

55.1 

31,5 

*3,3 

•  2.U 

7* 

2* 

IS 

I* 

666 

0 

1 

19 

0 

3  ,  7* 

■  1,73 

1,5* 

9 

,0 

0 

5 

2 

2 

EUDORA 

57.3 

36,1 

*6,7 

7* 

19 

17 

13 

560 

0 

0 

13 

0 

3,75 

,87 

6 

,0 

0 

7 

* 

0 

MONTICELLO  3  S 

56.5 

31,5 

**,0 

73 

2** 

7 

1* 

6*3 

0 

1 

18 

0 

3,82 

1,*1 

6 

,0 

0 

6 

2 

2 

PINE  BLUFF 

57.9 

33,7 

*5,8 

O.T 

76 

2* 

13 

I* 

589 

0 

0 

15 

0 

,9* 

.  *.6* 

,31 

31 

T 

0 

* 

0 

0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

5*. 8 

31.* 

*3,1 

7* 

2* 

15 

1* 

672 

0 

1 

19 

0 

l.*5 

,36 

11* 

T 

0 

5 

0 

0 

PORTLAND 

5*. 5 

29. 8M 

*2,2M 

-  }.8 

72 

20 

13 

15 

705 

0 

1 

18 

0 

2,65 

-  2.90 

,95 

6 

,0 

0 

5 

3 

0 

ROHWER  2  NNE 

56.5 

32.7 

**,6 

72 

2* 

1* 

1* 

627 

0 

2 

17 

0 

3.30 

1,*0 

6 

,0 

0 

* 

3 

2 

DIVISION  09 

**,2 

•  1,2 

2.85 

.  2.8* 

T 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:        78°   on  the  24+  at  3  stations 


Lowest  Temperature:        -7°  on  the  14tn  at  Fayetteville  FAA  AP  and  at  Gravette 


Greatest  Total  Precipitation:       4.73  Inches  at  Warren 

Least  Total  Precipitation:  0.18  Inch  at  Melbourne 

Greatest  One-Day  Precipitation:      2.00  Inches  on  the  6th  at  Warren 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:       4.0  inches  at  Eureka  Springs 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:      3  inches  on  the  14+  at  Harrison  FAA  AP  and 

on  the  12th  at  Gravette 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  3  - 


DAILY  PRECIPITATION 

ARKANSAS 
JANUARY  1964 


Station 

Day  oi  Month 

O 
H 

1   1   2   1  3 

4 

5   1  6 

7 

8  1 

9 

10  1  11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16  1  17 

18 

19  1 

20  1  21 

22  1  23  1 

24 

25  1  26  1  27 

28  j  29  j  30 

31 

NORTHWEST  01 

BeAvER  0AM 
6ENT0NVILLE 
BERRYVILLE  4  NW 
BUFFALO  TOhER 
EUREKA  SPRINGS 

,7 
,7 
.5 
<6 
.9 

.02 

•  IC 

■  06 

■  09 

0  .05 

,0 

T 
T 

•  1( 
.1 

.01 
.02 

.02 

•  32 

•  It 

•  18 

•  06 

.25 

.46 

•  51 

•  40 

•  20 
■  43 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST  <•  ESE 
HARRISON 

,7 
■  B 
*6 

.9 

T 
T 

■  03 

■  01 

■  04 

■  09 

.01 

T 

.0 
.0 

.1 

I 
T 

.42 

T 

T 

.15 

•  2 

T 

.21 

.26 

•  08 

•  09 

.13 
.55 
.44 

.20 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

JASPER 

LEAD  HILL 

LURTON 

1.1 
1.0 
■  6S 

r 

'  ^02 
T 

.02 

1 

.4 

T 

•  0 

I]  T 

•  02  T 

•  03 

.31 

.1! 
.25 
.02 

.78 
•  49 

•  IS 

.16 

.10 
.30 
■  16 

OOELL   3  N 
ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

.7! 
.B3 
*59 

T 

■  06 

■  04 

I 

.1 

T 

.02 
.02 

T 

T 

T 

•  22 

•  14 

7 

■  51 
.52 
.53 

NORTH  CENTRAL  OZ 

CALICO  ROCK 
CLINTON 

EVENING  SHADE    1  NE 
GIL  BERT 

GREERS  FERRY  DAM 

.-VS 
.51 
.7*1 

.6C 

.20 
.07 
.43 
.24 
.20 

T  .06 

T 

.0) 

.n 

T 

.1! 

T 

•  07 

T 

•  2C 
.0! 

.12 

•  10 

•  34 

7 

.10 

.07 

.07 

.13 
.20 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

.63 
.9! 
.IB 
.SS 
.7*1 

.25 
.15 

.15 
.14 

T 

.12 
.0! 

•  06 
.71 
.13 

•  05 

•  05 

.08 

•  90 

•  30 

■  12 

•  09 

•  05 
.15 
.20 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

.61 
.72 
I. IS 

.23 
.18 
.28 

T 

.03 
■  IC 

•  02 

•  17 

■  35 
.45 

•  18 

•  24 

.20 
•  14 

NORTHEAST  03 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE   L  AnO  D  •! 
BEECH  GROVE 

1.16 
1.08 
.47 
.50 
.83 

.21 
.13 

.33 
.05 
.17 
.21 
•  26 

.22 
.05 

.22 

■  03 

■  01 

■  10 

D  ^06 

T 
T 

.02 
.55 

T 
T 

T 
T 

.03 
.06 

T 
T 

.47 
.15 

T 
7 

.02 

•  09 

•  51 

•  11 

•  02 

BfcEDEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLVTHEvlLLE 
BUROETTt 
CORNING 

D 

1.31 
.78 
l.6!» 
2.U 
1.10 

T 

.25 
.25 

.16 
.35 
.52 

.58 

.210 

I 

.05 

.15 
.26 
.48 
.17 
.25 

.02 

•  07 

•  20 
.03 

.27 
.28 

T 

T 

.12 

.13 
.09 

.16 

•  54 

•  02 

•  09 

•  24 
.08 

GEORGETOWN 
JGNESBORO 

LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

1.44 

l.3e^ 

.05 
■  02 

.45 

.40 
.34 
.24 

.50 

.01 

.43 

.31 
.01 

■23  ■OS 
■4»  .08 
•    i  .13 
.09  .03 

.25 

.10 
.03 

.02 

T 

.04 
.05 
.34 
.05 
.06 

.07 
.28 

.07 
.06 

•  93 

•  12 

•  30 
.09 

•  08 

NEWPORT 
OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  KDR5 
POCAHONTAS  I 
SAINT  FRANCIS 

0 
D 

l.OI 
1.51 
1.32 

l'" 

■  01 

.30 

.21 
.37 

T 

.70 
.21 
.36 
.48 

.190 

.05 

.17 

I         I  D 
.  10 

.05 
.50 
.28 
.13 
•  32 

.03 
.14 

•  03 

•  02 

T  .05 
T 

.  14 
.02 

.07 

.18 
.19 

•  01 

•  16 

.03 
•  10 

•  25 

7 

•  12 
.03 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

1.10 
1.20 

.43 

.14 
.05 

.27 

.10 
.02 

•  03 

1 

.02 

•  03 
.34 

•  35 

7 
7 

•  43 
.09 

WEST  CENTRAL  0*. 

ABBOTT 
ALY 

BIG  FORK 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 

D 

1.23 
.44 
.S6 
.46 
.61 

I 

T 

.01 

T 

T 

.03 
.04 

T 

T 

D  •lOO  ,0i 

•  01 

I 

•  03 

T 
7 

.30 

•  74 

7 
7 

•  23 

.09 
.06 

.07 

.34 
•  31 
.46 

:i: 

COVE 

DANVILLE 
DARDA.NELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT   SMITH  W8  AIRPORT  //R 

.58 

•M 

.41 
.63 

.01 

.02 

T 

.01 

.04 

•  01 

T 

•  02 

.17 
.11 

T 

.01 

•  03 

T 

•  20 

.02 
.44 

.56 
.20 
.13 
.19 
.10 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

D 

.73 
1.2? 
.55 

•  02 

T 

T  I 

.04 
.03 

I 

D  .05 
.02 

T 

•  02 

.21 
.20 

•  42 

•  05 

.01 

•  10 

•  51 
.27 
.70 
.11 
.49 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  DAM 

OZCNE 

D 

.85 
.69 
.67 

.07 
.02 
.01 

D 

.05 

T 

.02 

T 

.03 

7 

•  51 
.27 
.15 

7 

.62 

•  08 

.14 
.48 

•  58 

:39 

•  48 

PARIS 

PARKS 

PELSCR 

RATCLIFF 

RUSSELLVILLE 

.67 
.26 

T 

T 

T 

T 

■  02 

T 

.43 
.16 

•  18 

•  09 

•  13 

•  30 

■  46 

■  08 

SUBIACU 
V.ALDRON 
WHITE  ROCK 

.47 
.26 
.94 

T 
T 

T 

•  19 

T 

T 

.33 

.31 

•  03 

■  13 

•  26 

•  42 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
APLIN    1  w 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 

.81 
.43 
.47 
.86 
■  86 

■  28 
.11 

.02 
.25 
.26 

•  09 
.02 

.01 

T 
T 

.10 

T 

T 
I 

T 

•  02 

7 

.01 

•  U 

•  14 

.11 

•  33 

•  16 

•  43 

•  40 

•  98 

CRYSTAL  VALLEY 

DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT    SPRIN<jS   1  NNE 

JESSIEVILLE 

1.17 
.76 
.76 
.81 
.93 

■  24 

.24 
•  35 
,26 

.25 

.10 

•  12 

T 

.33 
.07 
.09 
.01 
.16 

.03 

T  T 
.02 

I 

T 

T 
T 

.02 
T 

.01 
.02 

I 

.10 
.01 

•  03 

•  07 

•  10 

•  99 
.14 
■  36 

•  39 
.40 

LAKE  MflUMELLE 
LEOLA 

LUTLE  ROCK  WB  AIHPORT//R 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
MALVERN 

.83 
1.14 
.98 

.94 

■  18 

■  22 

■  15 

•  IB 

•  08 
.20 

•  34 

T 

■  38 

T 

T 

I 

T 

•  02 

T 
T 

•  03 

•  94 
.98 

•  54 

.49 

MORRILTON 
NIMROD  DAM 
OWENSVILLE 
PERRYVILLE 
SHERIDAN  TOWER 

.40 
.37 
■  98 
.33 
1^22 

■  20 

■  23 

■  26 

•  19 

.05 

I 

•  35 

T 
T 

■  09 

T 

.01 

T 

T  T 

T 

T 

•  04 

t 
T 

.02 

T  .19 

•  02 

•  09 

•  32 
■  69 

•  10 
.57 

S«e  reteionce  ooleB  loUowing  Slallon  Indei. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


Station 

Toti 

1      2  I  3 

4  I  5 

6 

7 

8 

9 

10  1  11  1 

1   

12 

13  1  14  15 

IB  [  17  1  18 

 '  

19     20  21 

 1  1  

22 

— ^ 

23 



24 

25     26  1  27 

28     29  1  30 

— 1 — ' — 

31 

EAST  CENTRAL  06 



ARKANSAS  POST 

3.52 

1,32 

•  12 

,08 

.13 

•  I! 

60 

AUGUSTA 

1.06 

.04 

.}< 

T 

•  12 

•  60 

BRINKLEY 

2.32 

,36 

.32 

•  91 

.o« 

.04 

.01 

•  13 

•  35 

•  69 

CABOT  4 

1.21 

*25 

25 

•  66 

CARL  I SlE    I  Sw 

1.29 

.55 

* 

• 

CLARErvOON 

2.09 

.34 

.33 

02 

38 

OES  ARC 

1.3T 

.27 

.09 

■  03 

•  03 

•  02 

• 

FORREST  CITY 

1.84 

,38 

*27 

.02 

.17 

,ii 

T 

•  2( 

•  69 

4,06 

1,11 

T 

1 ,95 

KEO 

I  .0% 

.20 

.25 

',01 

•  02 

!»6 

MADISON 

2.34 

,55 

.33 

.16 

T 

T 

T 

•  3i 

•  IB 

•  60 

HARIANNA  Z  S 

2.53 

,46 

.74 

*23 

■  09 

.■•0 

T 

•  11 

•  62 

SAINT  CHARLES 

2.64 

.84 

■  65 

*ii 

STUTTGART 

2.40 

.40 

*t( 

•  05 

*57 

STUTTGART   9  E5E 

1.97 

•  39 

•  53 

*<•' 

.03 

*  21 

•  39 

WEST  MEMPHIS 

2.42 

.69 

,90 

•  24 

•  04 

•  »» 

WYNNE 

T 

.20 

■  05 

.42 

•  60 

SOUTmwEST  07 

ANTOl NE 

,tb< 

40 

ATHENS 

,87 

T 

•  02 

T 

I 

.07 

T 

T 

T 

.07 

•  71 

DAISY  3  e 

.67 

.06 

.63 

DE  QUEEN 

.65 

DI ERKS 

.89 

05 

* 

05 

• 

• 

_ 

_ 

_ 

• 

*6« 
• 

fulton 

.88 

•  13 

■  10 

06 

•  02 

01 

56 

GLENWOOD 

1.14 

•  20 

T 

•  20 

t 

•  74 

HOPE  3  NE 

.72 

,06 

.21 

.02 

,43 

HOPPER 

.60 

T 

I 

HORAT 10 

.81 

,03 

.0*> 

•  03 

• 

, 

.95 

,50 

LANGLEY 

.67 

•  06 

T 

•  0} 

•  10 

.48 

MOUNT  IDA 

.6A 

.09 

I 

•  05 

.02 

•  07 

.45 

NARROMS  DAM 

1  .05 

.07 

NASHVILLE  PEACH  SU6STA 

l.U 

.10 

T 

•  08 

•  01 

'o( 

'b4 

NATHAN  4  WNW 

.61 

.03 

1 

•  16 

•  42 

NEb.HCPE  3  E 

.72 

!50 

•  22 

OOEN  2  W 

.51 

.05 

.01 

•  08 

•  37 

.97 

•  24 

04 

.03 

T 

•  20 

PINE  RIOGE 

STAMPS 

.93 

i  16 

.25 

I  •OS 

•  *7 

STORY 

.60 

T 

T 

.60 

TEXARKANA  WB  AJRPOBT  //R 

•  83 

.13 

•  08 

T 

T 

.  u 

T 

•  01 

.1« 

.28 

SOUTH  CENTRAL  06 

AMITY  3  NE 

.92 

,  16 

•  76 

AttKACELPHIA 

.88 

•  18 

•  30 

•  60 

BLUFF  CITY   3  Sw 

1.06 

,27 

.}•> 

T 

•  01 

T 

T 

•  64 

BOUGH  TON 

.75 

,  10 

.25 

CAMDEN  1 

1*35 

,2S 

.33 

.02 

*  38 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2.64 

.29 

.58 

.19 

•  33 

T 

.03 

•  02 

•  01 

•  03 

.16 

FORDYCE  6  w 

1.43 

.28 

T 

.31 

T 

T 

T 

•  5C 

T  I 

,34 

GURDCN 

•  63 

.16 

.0« 

T 

•  38 

MAGNOLIA    3  N 

1*29 

,49 

•  18 

.21 

•  07 

•  10 

•  03 

•  21 

MORQBAy  lock   and  dam  9 

3*06 

1,35. 

1 .06 

.37 

T 

T  T 

T 

•  01 

.07 

•  15 

PHESCOTT 

1*05 

■  12 

.50 

T 

T 

•  03 

•60 

SPARKMAN   3  MSW 

1*26 

■  23 

.31 

.2C 

TAYLOR 

1.41 

.49 

.27 

.28 

•  15 

T 

.03 

.19 

WARREN 

4«T3 

2.00 

T 

1.33 

.53 

T 

.02 

.25 

•  60 

SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 

3.92 

95 

10 

1.20 

.70 

I 

.10 

T 

.53 

•  34 

CROSSETT    7  5 

3.16 

.22 

.76 

.92 

.22 

.*> 

•  Ok 

.»0 

•  15 

CUMMINS  FARM 

1.76 

,50 

.  74 

.22 

T  T 

.05 

•  25 

dermot  t 

4.02 

l.OQl 

.62 

.22 

•  96 

DERMOTT    3  NE 

3.73 

1  *  i: 

•  07 

■  92 

.63 

■  IT 

.06 

.*7 

•  31 

DUMAS 

3,74 

1.30 

•  05 

.*0 

T 

.2! 

•  20 

EuDOR A 

3,75 

.  16 

.09 

.69 

T 

•  07 

T 

,35 

•  16 

HAMBURG 

3.80 

.20 

1.15 

.13 

I  .41 

.49 

T 

.04 

•  38 

MONTICELLO   3  S 

3,82 

1,41 

,03 

-05 

.4J 

.25 

•  05 

■  01 

.It 

.02 

.39 

PINE  OLUFF 

,94 

.22 

.30 

I 

T 

.11 

T 

.31 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

1.45 

,09 

.23 

,36 

•  36 

I 

T 

■  10 

.01 

T 

•  27 

PORTLAND 

2,65 

T 

.95 

.87 

.63 

■  05 

T 

.IC 

•  05 

•  20 

ROhwER  2  NNE 

3.30 

1.40 

■  15 

.14 

.61 

T 

STAR  CITY  2  S 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY  1964 


Station 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

BEAVER  D»K 

MAX 

38 

68 

53 

55 

55 

48 

56 

56 

36 

49 

40 

25 

25 

36 

42 

44 

54 

66 

66 

61 

70 

71 

70 

57 

52 

66 

51 

47 

59 

54 

52.4 

MIN 

12 

35 

20 

17 

17 

14 

21 

19 

19 

19 

4 

-  3 

.  2 

6 

16 

15 

18 

31 

26 

42 

36 

36 

27 

23 

29 

17 

16 

19 

38 

20,2 

BENTONVILLE 

MAX 

<•! 

67 

60 

55 

54 

49 

52 

68 

61 

49 

42 

37 

22 

38 

42 

45 

52 

63 

67 

62 

69 

71 

66 

61 

56 

69 

59 

61 

56 

ii 

46 

53.9 

MIN 

15 

29 

41 

22 

24 

28 

19 

41 

19 

19 

27 

15 

1 

0 

13 

20 

23 

26 

46 

27 

39 

53 

46 

32 

23 

33 

29 

17 

25 

44 

36 

26  9 

EbREKA  SPRINGS 

MAX 

66 

62 

53 

55 

48 

53 

68 

48 

49 

44 

35 

23 

37 

43 

42 

64 

66 

66 

62 

70 

73 

69 

64 

51 

68 

60 

45 

59 

53 

45 

53,7 

MIN 

U 

33 

40 

26 

28 

26 

21 

37 

18 

18 

28 

11 

0 

2 

14 

20 

21 

27 

46 

27 

43 

48 

46 

30 

20 

37 

26 

12 

22 

40 

33 

26,3 

FAVETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 

".7 

66 

56 

57 

54 

48 

52 

68 

37 

47 

39 

26 

22 

37 

43 

43 

52 

62 

67 

63 

70 

70 

66 

60 

54 

67 

51 

54 

58 

53 

44 

52,4 

MIN 

9 

34 

30 

16 

14 

18 

10 

37 

17 

19 

21 

10 

-  2 

.  7 

11 

17 

15 

18 

39 

27 

37 

52 

48 

29 

28 

32 

24 

20 

19 

40 

30 

23.0 

FAYETTEVILLE  EXP  5T4 

MAX 

".5 

65 

62 

53 

53 

47 

52 

66 

50 

47 

43 

31 

20 

35 

41 

42 

63 

62 

66 

60 

70 

70 

66 

65 

62 

67 

62 

50 

55 

55 

♦  5 

52.6 

MIN 

13 

32 

44 

20 

20 

27 

15 

44 

21 

23 

30 

16 

0 

.  2 

11 

20 

20 

22 

46 

26 

41 

53 

61 

32 

25 

36 

28 

19 

23 

27 

37 

26  5 

6RAVETTE 

MAX 

44 

66 

60 

55 

54 

48 

54 

63 

46 

47 

44 

29 

18 

35 

42 

43 

61 

62 

65 

62 

69 

71 

67 

62 

53 

69 

51 

50 

56 

55 

45 

52.5 

MIN 

10 

25 

40 

15 

21 

25 

16 

40 

18 

19 

25 

12 

-  2 

-  7 

12 

15 

17 

21 

41 

23 

43 

51 

46 

29 

18 

30 

28 

16 

22 

41 

36 

24.  1 

HARRISON 

MAX 

49 

70 

60 

57 

56 

50 

50 

64 

48 

50 

40 

34 

24 

43 

47 

40 

54 

64 

70 

63 

71 

73 

70 

61 

54 

72 

57 

42 

62 

56 

50 

54.9 

MIN 

10 

28 

43 

22 

16 

29 

15 

40 

26 

22 

31 

19 

9 

-  3 

9 

20 

17 

20 

48 

33 

36 

50 

47 

35 

29 

37 

26 

17 

21 

41 

39 

26.6 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 

46 

68 

67 

53 

54 

46 

50 

62 

40 

47 

37 

24 

22 

40 

47 

40 

64 

63 

67 

63 

66 

70 

67 

60 

62 

69 

46 

42 

60 

93 

43 

92.0 

MIN 

17 

40 

37 

31 

24 

28 

20 

38 

24 

28 

24 

12 

7 

2 

19 

26 

22 

28 

41 

33 

45 

50 

52 

30 

28 

37 

29 

17 

20 

40 

38 

28  6 

HUNTSVILLE 

MAX 

MIN 

LEAD  HILL 

MAX 

53 

52 

64 

50 

45 

33 

24 

43 

46 

45 

55 

60 

70 

65 

71 

74 

70 

66 

52 

72 

65 

45 

55 

55 

52 

55.7 

MIN 

e 

30 

48 

21 

15 

30 

13 

37 

24 

15 

29 

18 

7 

-  4 

6 

17 

16 

30 

32 

31 

36 

46 

37 

33 

27 

33 

25 

15 

17 

40 

36 

24.8 

ROQERS 

MAX 

46 

67 

65 

55 

56 

53 

57 

66 

51 

49 

48 

36 

22 

40 

43 

42 

53 

65 

55.4 

MIN 

15 

32 

45 

29 

24 

29 

19 

40 

21 

23 

33 

18 

1 

1 

15 

22 

22 

26 

48 

29 

41 

52 

46 

37 

25 

36 

30 

18 

25 

4! 

37 

28.5 

SILOAM  SPRINQS 

MAX 

47 

67 

62 

56 

55 

48 

54 

55 

50 

48 

44 

30 

21 

36 

45 

43 

S3 

62 

66 

63 

71 

72 

68 

62 

54 

70 

58 

53 

56 

56 

46 

53,9 

MIN 

13 

30 

46 

19 

21 

28 

19 

44 

22 

22 

30 

11 

0 

0 

14 

IB 

21 

25 

42 

29 

39 

53 

48 

34 

23 

33 

30 

20 

26 

44 

36 

27.2 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 

51 

67 

62 

56 

58 

50 

53 

57 

46 

51 

41 

34 

29 

41 

49 

44 

65 

60 

71 

67 

70 

71 

68 

66 

56 

73 

60 

40 

56 

55 

48 

55.0 

MIN 

8 

18 

40 

20 

14 

29 

12 

33 

24 

14 

29 

22 

15 

2 

6 

15 

14 

18 

44 

38 

30 

50 

36 

41 

20 

23 

26 

14 

11 

35 

41 

23  9 

5IL8ERT 

MAX 

53 

67 

63 

57 

57 

51 

53 

65 

59 

50 

44 

34 

28 

41 

50 

45 

66 

68 

71 

67 

70 

73 

71 

63 

56 

72 

60 

49 

60 

56 

53 

56.5 

MIN 

5 

16 

42 

17 

10 

22 

9 

39 

30 

10 

29 

20 

10 

-  4 

3 

12 

11 

14 

39 

31 

23 

47 

34 

46 

18 

19 

20 

14 

11 

36 

39 

21,7 

6PEER5  FERRY  DAM 

MAX 

35 

46 

63 

65 

66 

55 

53 

62 

47 

40 

49 

34 

28 

29 

37 

45 

50 

64 

56 

71 

63 

69 

65 

65 

71 

55 

69 

54 

40 

51 

55 

52,6 

MIN 

14 

19 

27 

30 

23 

22 

20 

20 

33 

19 

19 

25 

15 

11 

11 

14 

20 

22 

24 

34 

31 

33 

52 

52 

27 

25 

31 

24 

15 

15 

34 

24, 5 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

48 

67 

63 

54 

56 

51 

51 

52 

45 

47 

38 

30 

27 

38 

47 

44 

53 

57 

70 

67 

70 

69 

66 

66 

54 

69 

57 

54 

53.9 

MIN 

9 

17 

45 

18 

13 

28 

13 

33 

29 

11 

27 

IS 

13 

-  1 

6 

13 

13 

17 

43 

31 

22 

49 

43 

43 

28 

20 

28 

13 

16 

37 

MARSHALL 

MAX 

51 

66 

63 

55 

55 

55 

50 

61 

62 

54 

33 

32 

26 

40 

48 

54 

59 

70 

66 

70 

69 

72 

69 

66 

55 

70 

63 

48 

58 

55 

50 

56.0 

MIN 

11 

36 

50 

25 

26 

26 

17 

34 

39 

17 

30 

21 

10 

2 

15 

21 

25 

31 

42 

47 

50 

49 

48 

27 

40 

27 

18 

22 

43 

40 

29,6 

MOUNTAIN  HOME   I  NNW 

MAX 

50 

59 

55 

57 

50 

5  3 

6  3 

35 

50 

34 

26 

27 

41 

45 

64 

61 

70 

62 

71 

72 

69 

63 

53 

72 

51 

40 

57 

53 

53,1 

MIN 

11 

16 

31 

26 

28 

28 

22 

22 

30 

21 

22 

21 

12 

6 

7 

18 

22 

22 

29 

33 

37 

40 

43 

43 

29 

29 

32 

16 

16 

17 

37 

24,7 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

33 

50 

67 

59 

54 

56 

49 

61 

62 

36 

49 

36 

27 

27 

41 

47 

43 

53 

62 

3S 

53 

92.4 

MIN 

11 

1* 

22 

27 

18 

18 

15 

16 

30 

15 

16 

23 

12 

1 

1 

10 

IB 

IB 

21 

37 

32 

34 

38 

40 

27 

2! 

29 

15 

15 

li 

41 

21,1 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

45 

58 

61 

53 

52 

49 

49 

60 

54 

45 

39 

30 

24 

33 

42 

43 

SO 

63 

67 

65 

65 

63 

64 

66 

52 

67 

S6 

45 

49 

52 

49 

51.3 

MIN 

11 

38 

45 

26 

27 

35 

17 

33 

26 

23 

28 

21 

9 

4 

15 

23 

17 

26 

45 

34 

41 

4B 

50 

4S 

26 

39 

31 

15 

13 

37 

37 

26  5 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

MAX 

43 

53 

66 

55 

53 

52 

50 

46 

45 

47 

49 

34 

30 

36 

43 

47 

49 

62 

66 

64 

67 

65 

65 

69 

64 

65 

53 

46 

46 

57 

50 

52.6 

MIN 

16 

28 

41 

24 

20 

36 

20 

30 

33 

21 

27 

24 

15 

8 

15 

22 

20 

27 

49 

38 

35 

43 

52 

49 

29 

32 

32 

20 

17 

29 

40 

26.6 

BALD  KNOB 

MAX 

45 

56 

66 

58 

53 

52 

51 

46 

46 

47 

42 

34 

30 

36 

43 

48 

51 

53 

70 

62 

66 

62 

64 

72 

56 

65 

54 

51 

50 

57 

92 

52.6 

MIN 

17 

25 

36 

26 

21 

36 

19 

29 

35 

17 

28 

26 

16 

11 

13 

23 

18 

22 

45 

31 

27 

44 

52 

56 

27 

26 

31 

23 

18 

28 

40 

27,9 

BATESvILLE  LIVESTOCK 

MAX 

47 

63 

68 

57 

57 

51 

54 

48 

43 

50 

43 

32 

28 

37 

47 

48 

54 

56 

71 

66 

67 

67 

66 

73 

56 

72 

61 

49 

52 

56 

51 

54,6 

MIN 

14 

31 

41 

27 

24 

36 

18 

31 

30 

21 

27 

23 

12 

4 

13 

22 

17 

26 

40 

36 

39 

51 

52 

49 

26 

37 

30 

17 

12 

33 

36 

26  3 

batesville  l  and  D  •I 

MAX 

49 

62 

65 

58 

54 

51 

52 

4B 

44 

49 

46 

33 

29 

38 

42 

48 

53 

65 

72 

67 

66 

66 

65 

70 

55 

69 

65 

52 

51 

56 

54 

54.4 

MIN 

10 

22 

42 

19 

14 

33 

13 

26 

23 

13 

29 

26 

16 

1 

7 

16 

14 

19 

36 

36 

33 

51 

54 

52 

27 

27 

32 

20 

19 

27 

39 

25  7 

BEEDEVILLE 

MAX 

42 

55 

66 

55 

52 

51 

51 

47 

45 

48 

37 

34 

28 

36 

43 

47 

61 

52 

69 

64 

67 

63 

67 

72 

55 

66 

62 

41 

49 

56 

50 

52.0 

MIN 

18 

27 

37 

27 

23 

38 

22 

30 

34 

24 

30 

26 

16 

12 

18 

25 

20 

28 

46 

37 

34 

42 

53 

52 

30 

33 

34 

23 

17 

29 

42 

29.  S 

blytheville 

MAX 

37 

45 

61 

55 

56 

56 

52 

62 

62 

46 

42 

38 

29 

35 

42 

47 

48 

54 

6B 

63 

65 

63 

68 

69 

58 

63 

57 

43 

46 

56 

55 

52.4 

MIN 

16 

29 

34 

27 

26 

37 

26 

32 

35 

24 

26 

28 

17 

12 

16 

26 

22 

30 

44 

38 

35 

46 

64 

54 

31 

34 

32 

17 

18 

30 

42 

30. . 

CORNING 

MAX 

41 

54 

64 

54 

51 

60 

49 

48 

44 

43 

37 

33 

30 

36 

43 

44 

48 

62 

66 

64 

65 

64 

66 

64 

54 

64 

53 

45 

48 

52 

49 

50.6 

IB 

28 

44 

26 

21 

36 

22 

31 

33 

20 

27 

24 

17 

9 

16 

22 

21 

26 

41 

35 

37 

46 

52 

41 

32 

33 

31 

16 

15 

29 

38 

26.6 

jcnesboro 

MAX 

41 

53 

64 

56 

52 

49 

51 

46 

46 

48 

43 

36 

29 

35 

43 

46 

48 

62 

66 

66 

66 

63 

67 

69 

53 

64 

55 

43 

46 

56 

53 

51,6 

MIN 

20 

29 

43 

32 

25 

41 

24 

32 

36 

26 

27 

26 

16 

14 

20 

29 

24 

33 

41 

40 

40 

44 

52 

50 

30 

36 

33 

19 

20 

32 

40 

31,4 

keiser 

MAX 

36 

49 

61 

55 

52 

53 

49 

64 

60 

45 

43 

36 

30 

33 

39 

42 

47 

58 

65 

66 

64 

60 

67 

69 

61 

63 

62 

45 

46 

58 

54 

51,7 

MIN 

20 

27 

39 

28 

25 

42 

24 

30 

36 

23 

26 

29 

17 

10 

17 

25 

23 

30 

43 

39 

34 

42 

54 

56 

31 

32 

33 

16 

16 

27 

42 

30,3 

MARKED  TREE 

MAX 

36 

46 

61 

55 

52 

51 

47 

62 

47 

46 

39 

34 

29 

34 

41 

44 

47 

51 

68 

63 

66 

61 

64 

69 

54 

66 

58 

44 

45 

58 

52 

50.9 

MIN 

20 

23 

39 

26 

22 

41 

22 

30 

36 

21 

26 

27 

15 

10 

15 

24 

20 

27 

34 

36 

33 

42 

52 

46 

30 

31 

34 

16 

15 

25 

28.0 

NEWPORT 

MAX 

45 

58 

66 

55 

53 

50 

56 

45 

43 

49 

41 

35 

29 

37 

44 

48 

53 

62 

71 

66 

68 

64 

66 

70 

55 

68 

56 

46 

49 

55 

50 

53.0 

MIN 

20 

31 

41 

30 

24 

40 

24 

33 

34 

21 

29 

25 

17 

14 

19 

27 

22 

30 

45 

37 

37 

47 

56 

46 

30 

34 

35 

24 

19 

32 

41 

31.1 

PARAGOuLO  RADIO  KDRS 

MAX 

41 

50 

63 

57 

51 

49 

49 

46 

46 

44 

42 

36 

28 

34 

41 

46 

46 

52 

66 

66 

65 

62 

66 

67 

56 

63 

62 

46 

44 

54 

53 

51,4 

MIN 

20 

28 

43 

30 

24 

40 

25 

31 

34 

23 

28 

24 

16 

12 

18 

26 

23 

28 

44 

37 

34 

45 

54 

56 

31 

35 

32 

19 

19 

3C 

41 

30,6 

POCAHONTAS  1 

MAX 

40 

52 

64 

52 

54 

53 

52 

68 

48 

46 

44 

39 

29 

35 

42 

45 

47 

64 

69 

62 

66 

63 

64 

69 

54 

62 

62 

42 

45 

52 

50 

51.7 

MIN 

15 

23 

40 

19 

22 

24 

27 

29 

27 

23 

26 

27 

14 

14 

19 

20 

22 

3  I 

37 

34 

25 

40 

52 

41 

26 

29 

39 

20 

11 

32 

36 

27.2 

SEARCY 

MAX 

48 

54 

67 

59 

56 

53 

54 

49 

46 

50 

43 

34 

32 

39 

47 

60 

55 

65 

76 

68 

70 

65 

66 

73 

5£ 

68 

59 

5) 

56 

56 

55 

99.3 

MIN 

17 

24 

39 

28 

21 

38 

21 

30 

34 

16 

28 

25 

16 

9 

13 

24 

19 

23 

30 

29 

1 ' 

33 

41 

26.8 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 

40 

52 

66 

53 

52 

52 

50 

47 

43 

46 

37 

34 

31 

34 

42 

45 

47 

61 

68 

60 

66 

64 

65 

65 

54 

63 

62 

35 

46 

54 

48 

90,4 

MIN 

16 

26 

39 

29 

24 

27 

24 

32 

27 

21 

30 

17 

16 

1  1 

18 

24 

22 

28 

46 

36 

34 

44 

53 

34 

30 

32 

31 

20 

16 

29 

39 

28.3 
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DAILY  TEMPERATURES 

ConHna»d  


Day  Ol  Month 

V 

Ol 

Station 

Z 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7   1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WEST  CENTRAL  0* 

BOONEVILI.E 

HAX 

5* 

72 

64 

60 

60 

54 

59 

64 

61 

54 

45 

37 

28 

43 

67 

73 

69 

75 

74 

74 

66 

69 

73 

64 

62 

56 

56 

47 

56.4 

MIN 

10 

19 

49 

20 

16 

28 

14 

46 

29 

12 

33 

19 

9 

0 

7 

23 

16 

19 

60 

36 

33 

47 

47 

42 

21 

24 

29 

22 

25 

42 

40 

26,6 

claricSville 

MAX 

»e 

6S 

65 

57 

55 

54 

64 

60 

65 

62 

45 

35 

33 

39 

67 

72 

63 

75 

76 

71 

67 

67 

69 

61 

62 

62 

64 

50 

56.7 

MIN 

12 

20 

31 

23 

18 

26 

17 

40 

32 

14 

30 

21 

12 

4 

7 

IS 

17 

21 

38 

30 

34 

49 

48 

44 

22 

24 

28 

24 

24 

41 

41 

26.1 

dardanelle 

MAX 

52 

66 

65 

58 

56 

56 

5  7 

69 

47 

52 

37 

35 

33 

41 

49 

60 

73 

66 

71 

71 

71 

67 

69 

71 

61 

48 

54 

55 

49 

56.4 

MIN 

1 1 

19 

39 

21 

15 

27 

15 

36 

34 

12 

24 

23 

14 

2 

7 

23 

14 

18 

47 

36 

26 

46 

41 

46 

20 

22 

26 

21 

16 

39 

40 

26,2 

oevilS  knob 

MAX 

<»3 

60 

58 

51 

49 

46 

44 

42 

37 

22 

33 

64 

64 

62 

65 

66 

62 

67 

49 

63 

99 

44 

50 

47 

50,3 

HIN 

21 

35 

44 

34 

33 

30 

27 

20 

21 

18 

3 

1 1 

19 

26 

27 

36 

38 

39 

42 

48 

39 

20 

30 

34 

19 

20 

35 

28.4 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

49 

71 

61 

57 

56 

54 

58 

6 1 

42 

52 

46 

29 

29 

40 

67 

72 

66 

73 

73 

72 

58 

60 

70 

61 

63 

53 

55 

48 

56.1 

MIN 

1 1 

22 

41 

23 

18 

23 

17 

38 

19 

16 

24 

14 

9 

3 

7 

22 

18 

22 

40 

30 

34 

46 

44 

30 

28 

25 

28 

23 

24 

39 

38 

25.0 

FoRT  Smith  kateR  plant 

HAX 

*« 

66 

65 

56 

54 

52 

54 

69 

55 

51 

46 

36 

36 

36 

68 

59 

69 

62 

72 

72 

71 

67 

57 

66 

65 

52 

65 

54 

47 

56.1 

HIN 

10 

20 

29 

19 

15 

21 

10 

35 

25 

11 

29 

19 

7 

-  1 

6 

16 

14 

17 

25 

54 

45 

38 

18 

23 

25 

22 

12 

39 

39 

22.1 

mena 

HAX 

•><) 

64 

62 

56 

57 

52 

48 

48 

41 

36 

27 

38 

43 

62 

68 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

63 

66 

67 

51 

43 

64.4 

HIN 

13 

30 

41 

28 

26 

31 

22 

44 

26 

18 

32 

16 

7 

5 

17 

27 

20 

27 

61 

32 

40 

52 

50 

41 

21 

33 

38 

29 

24 

37 

37 

29.6 

mount  magazine 

HAX 

46 

53 

45 

42 

35 

31 

16 

32 

39 

38 

60 

94 

62 

97 

65 

64 

62 

63 

94 

64 

55 

50 

46 

48.3 

HIN 

28 

31 

30 

13 

12 

21 

10 

0 

0 

21 

22 

28 

32 

38 

31 

32 

35 

50 

25 

42 

42 

30 

37 

31 

26.7 

OZARK 

HAX 

50 

68 

62 

57 

56 

55 

54 

6  1 

47 

52 

44 

35 

33 

40 

69 

73 

65 

75 

74 

72 

65 

59 

61 

62 

50 

54 

53 

49 

56.4 

HIN 

16 

18 

32 

25 

20 

29 

18 

42 

33 

16 

33 

23 

16 

5 

9 

25 

19 

22 

40 

34 

32 

44 

49 

38 

24 

26 

30 

26 

26 

40 

40 

27.3 

PARIS 

MAX 

51 

72 

62 

57 

55 

56 

58 

6  I 

56 

54 

47 

39 

31 

40 

64 

74 

70 

75 

76 

73 

69 

58 

71 

67 

55 

52 

55 

52 

58.3 

HIN 

U 

22 

49 

25 

18 

33 

16 

34 

31 

14 

34 

21 

11 

3 

7 

26 

16 

20 

41 

36 

28 

43 

40 

47 

25 

25 

30 

22 

16 

35 

41 

26.6 

Pf  L50R 

HAX 

MIN 

RtSSELLVILLE 

MAX 

51 

70 

66 

59 

57 

55 

55 

60 

53 

52 

47 

37 

36 

41 

69 

76 

69 

73 

73 

70 

68 

57 

72 

62 

62 

53 

55 

50 

57.5 

MIN 

12 

21 

49 

24 

18 

28 

15 

35 

35 

12 

20 

23 

14 

2 

11 

19 

14 

18 

38 

28 

26 

40 

39 

50 

22 

22 

28 

20 

17 

35 

40 

25.0 

$UBIACO 

MAX 

49 

72 

64 

56 

56 

54 

57 

69 

55 

53 

46 

37 

29 

39 

60 

72 

65 

75 

76 

72 

67 

57 

68 

62 

61 

52 

56 

47 

56.7 

MIN 

17 

25 

46 

30 

22 

34 

19 

38 

31 

17 

34 

20 

11 

6 

12 

29 

19 

25 

42 

39 

35 

47 

44 

41 

28 

29 

34 

27 

22 

39 

39 

29.0 

WALDRON 

MAX 

55 

70 

64 

68 

59 

54 

58 

61 

48 

51 

48 

42 

26 

43 

47 

48 

65 

65 

72 

69 

7| 

72 

72 

67 

59 

71 

64 

68 

60 

56 

46 

58.1 

MIN 

11 

19 

43 

19 

16 

26 

13 

44 

28 

11 

36 

19 

9 

-  2 

7 

26 

14 

18 

66 

39 

29 

45 

36 

49 

18 

22 

28 

20 

20 

42 

39 

26.6 

WHITE  ROCK 

MAX 

44 

60 

56 

51 

49 

47 

48 

56 

54 

45 

38 

32 

21 

31 

54 

63 

55 

66 

67 

66 

59 

51 

62 

98 

46 

49 

47 

39 

49.8 

MIN 

20 

34 

43 

34 

32 

32 

30 

35 

18 

20 

26 

12 

I 

11 

21 

26 

27 

34 

43 

33 

45 

47 

49 

30 

25 

39 

40 

26 

25 

38 

33 

30.0 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MAX 

51 

64 

66 

61 

57 

52 

56 

64 

48 

50 

47 

35 

29 

40 

60 

72 

70 

68 

66 

68 

71 

57 

6B 

64 

56 

96 

55 

49 

66.2 

MIN 

14 

22 

47 

29 

21 

34 

20 

35 

32 

12 

28 

21 

12 

7 

12 

29 

20 

23 

53 

41 

35 

60 

47 

50 

25 

29 

35 

28 

17 

36 

40 

29.2 

BENTON 

MAX 

50 

64 

67 

62 

62 

55 

57 

51 

48 

51 

49 

36 

32 

39 

62 

74 

78 

71 

66 

67 

75 

60 

66 

68 

53 

54 

55 

52 

57,2 

HIN 

U 

25 

33 

26 

17 

36 

18 

27 

34 

13 

25 

23 

16 

5 

7 

16 

16 

21 

41 

28 

27 

45 

48 

52 

23 

26 

32 

27 

14 

32 

41 

25.9 

BlAKELV  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

41 

53 

64 

66 

58 

56 

55 

56 

54 

44 

50 

38 

29 

31 

41 

45 

52 

95 

64 

74 

68 

71 

68 

71 

73 

60 

68 

65 

52 

56 

51 

55.8 

HIN 

12 

12 

20 

24 

18 

18 

18 

19 

34 

13 

14 

23 

14 

7 

8 

10 

17 

17 

21 

36 

27 

27 

41 

55 

21 

22 

24 

24 

16 

19 

38 

21.6 

CONWAY 

HAX 

50 

65 

69 

62 

55 

56 

54 

65 

49 

50 

45 

37 

34 

40 

59 

74 

70 

71 

69 

68 

73 

59 

70 

62 

54 

53 

56 

52 

57,0 

HIN 

12 

20 

48 

23 

16 

31 

16 

36 

36 

14 

27 

22 

8 

5 

9 

23 

15 

21 

47 

37 

23 

48 

49 

49 

22 

21 

29 

23 

12 

31 

39 

26.2 

QREENBRIER 

HAX 

48 

65 

66 

58 

56 

54 

54 

65 

46 

50 

37 

34 

32 

39 

56 

74 

63 

71 

68 

67 

72 

67 

69 

97 

45 

51 

55 

50 

54.9 

HIN 

10 

17 

46 

19 

14 

29 

14 

31 

30 

12 

21 

22 

13 

3 

6 

19 

13 

18 

36 

33 

24 

43 

40 

46 

27 

20 

27 

23 

11 

28 

40 

23,7 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

HAX 

50 

64 

65 

60 

55 

57 

58 

50 

47 

50 

44 

35 

31 

39 

64 

73 

67 

70 

69 

66 

71 

93 

66 

65 

54 

54 

51 

46 

55,5 

HIN 

20 

34 

46 

31 

27 

39 

28 

37 

31 

26 

29 

19 

10 

11 

19 

29 

23 

29 

60 

42 

44 

49 

52 

49 

30 

40 

44 

29 

20 

36 

39 

32.6 

LEOLA 

MAX 

50 

67 

69 

59 

58 

57 

58 

62 

48 

52 

39 

37 

32 

41 

67 

76 

66 

71 

64 

66 

76 

59 

69 

67 

54 

57 

53 

54 

57,1 

MIN 

10 

22 

48 

26 

18 

37 

18 

25 

35 

13 

21 

21 

14 

4 

6 

26 

14 

22 

54 

36 

28 

38 

49 

51 

29 

36 

36 

25 

13 

30 

41 

27,3 

LITTLE  ROCK  wB  AIRPORT 

HAX 

50 

66 

66 

55 

55 

54 

54 

48 

45 

50 

36 

35 

33 

40 

66 

75 

64 

73 

69 

66 

78 

60 

70 

57 

43 

64 

55 

53 

55,4 

HIN 

17 

24 

31 

26 

19 

26 

20 

26 

24 

19 

21 

21 

16 

9 

10 

23 

19 

23 

49 

33 

33 

41 

52 

37 

26 

27 

33 

20 

16 

30 

42 

26.2 

MALVERN 

HAX 

49 

66 

67 

61 

60 

60 

58 

53 

48 

52 

45 

36 

34 

38 

68 

75 

70 

71 

66 

69 

75 

59 

66 

67 

57 

56 

53 

50 

57.6 

HIN 

10 

23 

30 

30 

19 

36 

18 

26 

36 

13 

19 

22 

14 

5 

7 

24 

16 

20 

44 

28 

26 

44 

46 

63 

23 

26 

31 

25 

16 

30 

41 

25.7 

MORRILTON 

HAX 

50 

68 

66 

57 

57 

54 

53 

56 

48 

52 

45 

33 

36 

43 

69 

73 

69 

71 

70 

70 

71 

60 

71 

63 

53 

52 

55 

50 

56.6 

HIN 

17 

25 

48 

27 

19 

32 

20 

38 

36 

1  t 

30 

24 

14 

9 

12 

27 

17 

24 

62 

38 

30 

49 

46 

50 

23 

28 

35 

26 

16 

37 

40 

29,2 

NIMROD  DAM 

MAX 

it 

53 

68 

66 

57 

59 

55 

65 

56 

44 

51 

39 

28 

31 

42 

98 

63 

73 

66 

71 

69 

72 

69 

59 

70 

59 

46 

58 

52 

55,6 

HIN 

12 

15 

25 

26 

17 

21 

19 

18 

33 

15 

17 

22 

12 

3 

5 

11 

15 

16 

25 

39 

34 

31 

47 

49 

25 

25 

30 

20 

15 

16 

36 

22,4 

PERRVVILLE 

HAX 

52 

66 

69 

59 

60 

61 

57 

60 

56 

55 

45 

28 

30 

42 

52 

52 

68 

69 

76 

67 

72 

69 

69 

73 

70 

72 

64 

54 

55 

54 

52 

58,4 

MIN 

10 

20 

45 

25 

15 

25 

15 

34 

26 

13 

28 

22 

14 

4 

8 

26 

15 

20 

49 

37 

28 

49 

46 

46 

24 

24 

29 

21 

13 

36 

39 

26,0 

SHERIDAN  TOWER 

HAX 

50 

65 

66 

61 

57 

55 

55 

48 

48 

51 

44 

35 

32 

40 

66 

74 

70 

72 

67 

67 

72 

69 

69 

64 

52 

54 

55 

51 

56.4 

HIN 

14 

27 

44 

29 

23 

41 

23 

31 

36 

19 

30 

20 

14 

7 

14 

28 

19 

29 

62 

36 

36 

48 

62 

56 

26 

32 

39 

27 

15 

35 

41 

30,4 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

HAX 

45 

62 

69 

55 

47 

53 

54 

55 

54 

48 

40 

39 

31 

37 

61 

71 

69 

68 

63 

69 

74 

65 

65 

63 

50 

5) 

60 

52 

55.1 

MIN 

15 

28 

37 

29 

20 

45 

22 

32 

32 

19 

28 

26 

U 

9 

10 

23 

16 

28 

37 

42 

34 

43 

96 

61 

30 

29 

37 

26 

14 

25 

44 

29.5 

BRINKLEY 

MAX 

45 

58 

57 

57 

55 

53 

52 

61 

42 

49 

37 

32 

30 

38 

64 

62 

64 

69 

65 

66 

73 

62 

62 

66 

53 

51 

58 

59 

53.5 

HIN 

14 

21 

28 

25 

20 

28 

20 

24 

38 

20 

23 

24 

14 

9 

12 

18 

18 

22 

30 

43 

35 

43 

45 

53 

28 

31 

40 

26 

18 

21 

30 

26.5 

OES  ARC 

MAX 

44 

57 

66 

62 

56 

53 

53 

48 

47 

48 

43 

36 

31 

37 

68 

72 

70 

69 

69 

66 

72 

96 

66 

64 

49 

51 

67 

52 

94.7 

HIN 

16 

30 

47 

29 

21 

39 

2 1 

36 

38 

22 

31 

24 

16 

12 

11 

27 

19 

29 

97 

37 

36 

47 

54 

56 

30 

36 

40 

26 

17 

31 

43 

31.5 

FORREST  CITY 

MAX 

44 

52 

66 

60 

56 

54 

53 

58 

52 

50 

43 

38 

30 

40 

45 

55 

71 

66 

70 

61 

66 

72 

57 

67 

94 

46 

52 

61 

53 

54.6 

HIN 

16 

29 

42 

26 

23 

43 

23 

36 

34 

21 

31 

25 

16 

10 

17 

24 

20 

30 

50 

36 

41 

46 

94 

54 

29 

35 

40 

22 

17 

28 

44 

31.0 

HELENA 

MAX 

30 

42 

55 

66 

55 

49 

53 

62 

54 

46 

47 

40 

30 

32 

60 

67 

69 

62 

67 

96 

67 

70 

66 

63 

67 

36 

50 

58 

51.2 

HIN 

15 

24 

29 

33 

23 

25 

26 

27 

37 

22 

23 

27 

18 

14 

16 

20 

22 

24 

29 

43 

33 

36 

46 

61 

33 

33 

39 

26 

20 

22 

30 

27.8 

KEO 

HAX 

49 

62 

67 

58 

55 

55 

54 

48 

48 

50 

36 

36 

32 

38 

43 

47 

55 

63 

74 

66 

71 

67 

64 

74 

58 

69 

96 

60 

51 

55 

51 

54.9 

HIN 

17 

28 

38 

28 

23 

40 

23 

31 

37 

22 

27 

23 

16 

12 

16 

26 

20 

27 

47 

34 

33 

40 

50 

63 

28 

32 

39 

27 

18 

32 

42 

30.0 

MARIANNA  2  S 

HAX 

40 

47 

63 

62 

50 

51 

52 

54 

53 

48 

45 

40 

30 

36 

41 

41 

49 

66 

66 

HIN 

14 

23 

35 

31 

26 

42 

26 

36 

37 

24 

28 

23 

16 

13 

18 

26 

22 

29 

47 

40 

36 

43 

52 

56 

30 

31 

38 

23 

19 

28 

44 

3o!8 

SAINT  CHARLES 

MAX 

34 

43 

68 

68 

58 

55 

52 

63 

48 

44 

48 

37 

36 

31 

37 

46 

40 

93 

63 

73 

63 

70 

65 

73 

56 

68 

60 

45 

60 

53.3 

MIN 

14 

18 

33 

34 

22 

28 

23 

26 

38 

21 

21 

21 

16 

11 

12 

14 

20 

19 

33 

40 

40 

36 

48 

32 

33 

39 

18 

18 

31 

29.9 

Sm  R*f«nnc«  NotM  FoUowlBg  SUOon  Iod«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY  1964 


^nnnuM 

Day  01  Month 

■rage 

StaHon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8   1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

STUTTOART 

MAX 
MIN 

35 
U 

45 
16 

57 
27 

67 
41 

61 
32 

54 
26 

54 
27 

51 
34 

47 

33 

50 
19 

48 
24 

36 
21 

32 
17 

39 
16 

43 

16 

43 
27 

57 
19 

65 
23 

75 
43 

65 
33 

72 
33 

66 
41 

71 
52 

77 
59 

61 
31 

68 
45 

66 
44 

51 
29 

52 
23 

57 
33 

67 
45 

55,5 
30.6 

STUTT6ART  9  ESE 

MAX 
MIN 

33 
12 

48 
15 

50 
26 

63 
31 

55 
26 

51 
28 

54 
26 

53 

27 

53 
41 

43 

26 

47 
27 

38 
26 

29 
17 

30 
14 

36 
16 

42 
21 

42 
23 

61 
24 

60 
32 

70 
37 

61 

37 

67 
38 

63 
48 

63 
65 

72 
32 

56 
32 

65 
36 

56 
26 

40 
21 

51 
23 

59 
35 

61,6 
28,4 

WEST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

38 
20 

53 
29 

61 
44 

59 
30 

56 
20 

50 
45 

48 
27 

58 
37 

64 
35 

47 
25 

46 
31 

42 
28 

36 
I  7 

35 
15 

41 

19 

41 

27 

46 
23 

52 
32 

68 
50 

65 
39 

60 
36 

60 
47 

70 
64 

66 
54 

60 
32 

67 
36 

60 
42 

46 

20 

49 
19 

60 
29 

57 
44 

53,6 
32,5 

WYNNE 

MAX 
MIN 

1.0 

53 

60 

60 

54 

53 

50 

51 

46 

48 

40 

35 

27 

36 

41 

44 

49 

54 

73 

66 

69 

63 

69 

64 

57 

70 

50 

44 

50 

62.3 

SOUTHWEST  07 

DE  OUEEN 

MAX 
MIN 

53 
13 

69 
21 

67 
34 

58 
25 

59 
20 

56 
26 

59 
19 

63 
41 

47 
33 

51 
13 

43 

31 

37 
21 

34 

12 

40 

5 

41 

10 

51 

32 

56 
19 

68 
23 

73 
46 

67 
29 

72 
31 

74 
50 

69 
47 

70 
33 

60 
22 

70 
24 

68 
34 

60 
26 

66 
27 

49 
40 

47 
40 

67,4 
27,4 

DIERKS 

MAX 
MIN 

52 
11 

67 
18 

66 
29 

59 
22 

61 
18 

58 
28 

69 
16 

62 
39 

50 
28 

53 
10 

44 

34 

38 
21 

33 
12 

42 

2 

43 
7 

55 

29 

57 
11 

68 
20 

73 
36 

66 
24 

71 
28 

72 
38 

70 
40 

72 
49 

61 
17 

70 
19 

68 
29 

60 
21 

66 
26 

46 
39 

48 

40 

57,9 
24,5 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

39 
15 

50 
16 

67 
25 

68 
34 

57 
23 

57 
26 

57 
21 

59 
23 

53 
34 

46 

15 

52 
16 

39 
20 

28 
12 

33 
6 

40 
6 

46 
11 

45 
23 

52 
23 

68 
30 

74 
37 

67 
33 

71 
33 

67 
50 

67 
56 

72 
27 

59 
27 

68 
32 

64 
33 

53 
24 

67 
24 

43 
38 

55.4 
26,6 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

54 

10 

65 
18 

65 
40 

60 
21 

60 
13 

56 
21 

56 
12 

52 
18 

50 
31 

50 
8 

36 
32 

34 
20 

26 
10 

41 

-  1 

46 
4 

52 
28 

66 
12 

65 
16 

72 
40 

66 
39 

70 
29 

68 
46 

71 
46 

71 
54 

60 
25 

64 
22 

66 
30 

60 
20 

66 
14 

52 
33 

48 
39 

56,6 
24.3 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

43 
12 

51 
13 

66 
20 

67 
26 

60 
20 

60 
27 

58 
16 

68 
16 

50 
34 

46 

12 

52 
12 

37 
19 

29 
11 

33 
3 

40 
4 

46 

8 

62 
16 

55 
17 

66 
21 

74 
26 

67 
25 

70 
27 

69 
41 

70 
60 

74 
19 

69 
19 

68 
21 

68 
24 

66 
20 

66 
24 

48 
39 

56,3 
20,6 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

42 
13 

50 
23 

66 
40 

66 
31 

59 
25 

58 
33 

66 
21 

58 
36 

51 

30 

45 
13 

50 
25 

36 
16 

26 
9 

32 
4 

39 
10 

42 
25 

49 

17 

53 

22 

65 
48 

72 
30 

66 
33 

71 
42 

70 
44 

70 
60 

70 
23 

59 
24 

66 
34 

67 
26 

55 
23 

55 
36 

46 
38 

55,4 
27,6 

OKAY 

MAX 
MIN 

52 
12 

69 
21 

69 
41 

67 
31 

59 
23 

61 
33 

60 
20 

57 
36 

51 
35 

52 
14 

49 
29 

45 
30 

42 
13 

41 
4 

44 

10 

46 

30 

56 
16 

69 
24 

75 
62 

68 
34 

72 
30 

71 
49 

70 
51 

72 
56 

60 
24 

70 
23 

68 
36 

66 
29 

67 
24 

68 
36 

49 
40 

59,5 
29,3 

STAMPS 

MAX 
HIN 

52 
13 

69 

30 

70 
48 

62 
39 

59 
27 

59 
42 

58 
27 

62 
40 

50 
34 

51 
16 

44 

29 

40 

20 

33 
12 

41 

7 

45 
15 

41 

30 

54 
23 

69 
31 

73 
56 

67 
36 

70 
37 

68 
47 

68 
57 

72 
51 

60 
27 

68 
30 

68 
42 

57 
34 

66 
25 

63 
40 

48 
41 

57,4 
32,4 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

52 
19 

70 
35 

69 
49 

57 
40 

59 

30 

59 
36 

59 

30 

56 
42 

46 
28 

52 
25 

42 
31 

31 
20 

33 
13 

42 
11 

43 
19 

41 

30 

56 
24 

69 
33 

73 
46 

67 
37 

69 
45 

70 
53 

66 
66 

71 
37 

60 
31 

68 
36 

66 
45 

56 
35 

■68 
29 

49 
42 

49 
42 

56,7 
33,8 

SOUTH  CENTRAL  08 

arkadelphia 

MAX 
MIN 

48 

13 

65 
22 

67 
40 

66 
33 

59 
23 

57 
38 

56 
21 

55 
34 

47 
35 

50 
15 

50 
28 

37 
22 

32 
14 

38 
9 

43 
11 

48 
29 

54 
18 

66 
25 

74 
50 

70 
34 

71 
29 

67 
43 

69 
51 

74 
62 

62 
28 

67 
26 

66 
35 

64 
30 

55 
21 

55 
35 

61 
40 

57,5 
29.5 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

52 
11 

70 
21 

69 
49 

67 
35 

57 
23 

57 
45 

59 
23 

54 

32 

60 
35 

53 
16 

49 
24 

40 

20 

33 
14 

42 
6 

46 

10 

44 

29 

57 
17 

69 
25 

75 
53 

71 
37 

72 
30 

66 
44 

70 
49 

75 
41 

60 
30 

69 
26 

68 
38 

63 
32 

56 

20 

54 
34 

49 
42 

58,6 
29,4 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

50 
10 

67 
23 

69 
49 

58 
34 

55 
29 

55 
31 

56 
24 

51 
34 

49 

20 

50 
15 

42 

25 

38 
23 

33 
13 

40 

9 

46 
11 

39 
22 

56 
20 

70 
27 

74 
50 

67 
34 

70 
30 

64 
40 

66 
57 

74 
40 

60 
25 

66 
25 

70 
37 

54 
27 

58 
20 

55 

32 

50 
46 

56,5 
26.4 

FOROYCE  6  W 

MAX 
MIN 

45 
12 

67 
30 

66 
46 

62 

33 

57 
25 

56 
40 

57 
26 

52 
32 

56 
33 

50 
20 

46 
28 

37 
18 

29 
1 1 

40 
9 

45 
16 

46 

27 

55 
21 

65 
30 

73 
50 

67 
31 

70 
32 

62 
47 

66 
53 

78 
60 

65 
26 

68 
31 

65 
40 

56 
30 

56 

20 

52 
35 

49 
39 

66,7 
30,7 

MASNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

53 

10 

70 
30 

70 
46 

62 
42 

58 
25 

59 
43 

59 
26 

55 
29 

50 
34 

52 
16 

46 
28 

41 
20 

34 
12 

42 

7 

46 
12 

44 

29 

56 
20 

70 
30 

75 
58 

69 
35 

71 
39 

67 
47 

73 
52 

74 
54 

61 
27 

68 
31 

68 
41 

62 
32 

56 
23 

52 
36 

49 
41 

56,5 
31.4 

MOROBAY  LOCK  AnO  DAM  8 

MAX 
MIN 

40 
10 

51 
20 

70 
27 

71 
43 

60 
26 

53 
42 

56 
23 

57 
27 

51 
36 

49 

16 

52 
21 

41 
24 

29 
16 

33 
6 

41 

9 

44 

IB 

39 
15 

67 
17 

69 

74 

35 

67 
28 

71 
36 

64 
61 

69 
69 

74 
28 

59 
27 

68 
35 

69 
35 

53 
19 

67 
26 

57 
37 

56.3 
27.1 

PRESeOTT 

MAX 
MIN 

48 
12 

65 
28 

66 
45 

66 
36 

58 
25 

56 
40 

67 
25 

56 
37 

50 
35 

51 
20 

49 

27 

41 

20 

33 
12 

40 
10 

44 
14 

45 
31 

52 
24 

67 

27 

72 
52 

70 
36 

70 
35 

66 
47 

67 
50 

71 
66 

69 
28 

67 
30 

65 
40 

65 
32 

56 
23 

55 
39 

49 
42 

57.2 
31.6 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 
MIN 

49 
7 

66 
19 

68 
36 

63 
19 

66 
16 

46 
26 

50 
11 

39 
29 

39 
21 

32 
13 

40 

3 

44 
6 

56 
13 

67 
21 

74 
46 

68 
29 

71 
25 

65 
35 

69 
45 

76 
56 

69 
22 

77 
20 

68 
25 

57 
15 

53 
30 

52 
40 

57,6 
24,3 

WARREN 

MAX 
MIN 

49 
16 

66 
30 

71 
49 

63 
37 

53 
26 

56 
46 

67 
24 

53 
36 

50 
36 

60 
19 

44 

28 

41 
23 

35 
15 

41 
12 

46 
13 

41 

28 

55 
18 

66 
36 

73 
50 

68 
40 

71 
35 

66 
44 

65 
57 

74 
61 

63 
30 

67 
32 

69 
40 

59 
33 

57 

20 

59 
32 

54 
46 

57,5 
32,7 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

49 
14 

68 
30 

69 
48 

56 
47 

52 
33 

56 
46 

56 
26 

56 
38 

54 
38 

61 
19 

44 

25 

44 

26 

33 
17 

41 
12 

44 

13 

39 
2B 

56 
21 

69 
30 

73 
67 

72 
34 

69 
32 

62 
44 

65 
57 

71 
63 

68 
31 

66 
30 

68 
39 

61 
38 

56 
23 

56 
31 

64 
51 

57.4 
33,  7 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

13 

61 
17 

71 
31 

51 
25 

54 
29 

25 

32 

52 
36 

41 
24 

27 

34 
24 

35 
15 

35 
12 

39 
17 

3B 
25 

52 
20 

60 
26 

69 
46 

66 
34 

66 
32 

60 
39 

60 
53 

71 
57 

57 
27 

65 
33 

60 
38 

50 
26 

56 
16 

56 
29 

51 
44 

54,2 
29.2 

OERMOTT  3  NE 

MAX 
MIN 

45 
17 

63 
31 

68 
46 

64 
39 

49 

26 

53 
46 

55 
26 

55 
36 

62 
38 

48 

22 

44 

29 

42 

27 

30 
17 

36 
14 

40 
15 

40 
26 

64 
21 

61 
32 

71 
63 

68 
41 

69 
35 

62 
45 

64 
55 

73 
60 

67 
35 

66 
34 

65 
41 

57 
32 

52 
21 

67 
28 

53 
46 

55,5 
33.4 

DUMAS 

MAX 
MIN 

46 

18 

62 
25 

70 
39 

58 
35 

49 
28 

53 
43 

65 
26 

64 
35 

60 
36 

48 
23 

39 
26 

39 
25 

30 
16 

37 
15 

44 

16 

40 

27 

55 
21 

64 
29 

72 
49 

66 
40 

66 
35 

60 
42 

64 
64 

74 
56 

59 
31 

68 
32 

67 
31 

52 
29 

61 
20 

60 
30 

53 
44 

65,1 
31,6 

EUOORA 

MAX 
MIN 

47 
18 

65 

32 

71 
48 

64 
45 

50 
39 

54 
47 

56 
30 

60 
40 

57 
39 

60 
25 

45 

29 

44 

26 

3b 
17 

34 
19 

39 
16 

38 
28 

56 
26 

66 
34 

74 
55 

70 
43 

70 
37 

64 

48 

66 
56 

70 
62 

67 
36 

65 
35 

67 
42 

60 
39 

56 
24 

68 
31 

55 
47 

67,3 
36,1 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

47 
10 

67 
30 

68 
42 

62 
39 

56 
29 

54 
46 

51 
24 

55 
38 

62 
35 

51 
18 

50 
26 

41 

25 

32 
16 

40 

7 

43 
12 

40 

25 

55 
16 

63 
31 

73 
53 

69 
41 

71 
40 

63 
44 

64 
51 

73 
56 

61 
31 

72 
33 

66 
32 

66 
32 

51 
22 

61 
29 

52 
43 

56,5 
31,5 

PINE  BLUFF 

MAX 
HIN 

51 
18 

67 

30 

69 
46 

66 
36 

56 
26 

66 
45 

56 
26 

60 
36 

57 
38 

53 
22 

46 

30 

40 
23 

33 

15 

42 
13 

46 
17 

44 
31 

67 
22 

66 
29 

75 
54 

70 
39 

73 
36 

68 
49 

67 
65 

76 
59 

63 
35 

70 
36 

65 
42 

52 
30 

62 
24 

56 
36 

55 
45 

57,9 
33,7 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

49 
19 

66 
29 

68 
42 

55 
31 

53 
26 

64 
33 

53 
26 

60 
32 

46 

29 

52 
24 

37 
29 

37 
24 

32 
17 

41 
15 

41 
16 

42 
26 

66 

22 

66 
30 

73 
60 

62 
42 

70 
36 

66 
48 

65 
67 

74 
39 

58 
30 

69 
34 

64 

38 

42 
26 

53 
21 

55 
35 

53 
44 

54,8 
31,4 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

36 
17 

49 

20 

65 

30 

70 
40 

55 
36 

60 
38 

54 
27 

58 

30 

56 
41 

47 
23 

49 
21 

43 
26 

33 
17 

32 
14 

38 
13 

43 

16 

38 
21 

55 
23 

66 

72 
40 

65 
36 

66 
36 

68 
48 

64 
54 

71 
32 

60 
31 

64 

37 

66 
36 

46 

22 

53 
32 

59 
34 

54,5 
29,8 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

51 
24 

60 
28 

67 
44 

61 
31 

54 
25 

63 
34 

64 
26 

56 
39 

52 
36 

53 
24 

44 

27 

31 
21 

30 
18 

37 
14 

42 
16 

40 
26 

63 

22 

65 
32 

70 
54 

69 
37 

69 
37 

62 
44 

66 
54 

72 
59 

70 
37 

71 
42 

66 
38 

58 
20 

60 
30 

62 
32 

52 
44 

56,6 
32,7 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
JANUARY  1964 


Day  oi  month 


1      2      3      4      5      6      7  B 


10    II     12    13    14    15     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26  27 


NORTHWEST  01 
EUREKA  5PRINS5 

FAYETTEVILLE  FAA  4P 

ORAVETTE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

ROSERS 

NORTH  CENTRAL  02 
GILBERT 

MAMMOTH  SPRING 

NORTHEAST  03 
BATESVILLE  L  AND  D  #1 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WEST  CENTRAL  0* 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT 

MENA 

WALDRON 

CENTRAL  05 
HOT  SPRINGS  I  NNE 

LITTLE  ROCK  wB  AIRPORT 

EAST  CENTRAL  06 
BRINKLEY 

MAR  I  ANNA  2  S 

STUTTGART  9  ESE 

SOUTHWEST  07 
MOUNT  IDA 

TEXARKANA  wB  AIRPORT 

SOUTH  CENTRAL  08 
EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 

PRE5C0TT 

SOUTHEAST  09 
CROSSETT  7  S 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL  1 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNI^ 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND| 

SNOMFALL 

SN  ON  SND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 
WTR  EQUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


3«0|  T 

3  3 


i.ei 

2 


1 


O.Jl 
I  T 


0.2 

T 


0.5|  I 

I  I 


o.a; 

II    T  I  T 


I  o.5|  , 

I    T  I  i 


0.9 

1 


O.Si 


i  I 
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-  9  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  ^anuarvi,*. 


Day  of  month 

tT" 
« 

STATION  AND  DEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

39 
38 

44 

38 

49 
38 

48 

43 

48 
44 

48 
43 

43 
40 

47 
39 

48 
44 

44 
40 

42 
40 

41 
40 

40 
38 

38 
37 

39 
38 

38 
37 

40 
35 

52 
36 

52 

39 

50 
39 

49 
45 

53 
42 

58 
47 

59 
55 

55 
49 

52 
46 

54 
48 

51 
48 

48 
43 

49 
42 

49 
44 

47.3 
41.8 

SLOPE  OF  GROUND,  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE,  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER.  GRASS.  INSTRUMENTATION,  PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 

EVAPORATION  AND  WIND 


station 

Day  Oi  Month 

"3  „  d) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

&°< 

WEST  CENTRAL  04 

RUSSELLVILLE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

: 

2 

5 

95 

7 

9 

56 

48 

.08 

76 

.10 
46 

.03 
48 

ft 

89 

ft 

94 

ft 

32 

ft 

41 

ft 

32 

ft 

4t 

ft 

49 

.30 
63 

.13 
99 

.09 
94 

.10 

37 

.10 
38 

.19 
98 

.14 

97 

.10 

47 

.16 

43 

.12 

44 

.07 

10 

.06 

30 

.01 

28 

1304 

CENTRAL  OS 

BLAKELY  MOUNTAIN  BAM 

EVAP 
WIND 

23 

21 

24 

34 

18 

16 

ft 

29 

.19 

32 

.01 

43 

47 

31 

91 

86 

99 

19 

16 

17 

29 

31 

.23 

69 

.07 

20 

.10  .02 

28  20 

.01 

31 

ft 

98 

ft 

29 

.28 

22 

ft 

29 

26 

.18 

le 

.04 

21 

977 

NIMROO  DAM 

EVAP 
WIND 

6 

4 

4 

33 

3 

9 

9 

20 

20 

11 

2 

31 

36 

6 

16 

4 

4 

4 

.02 
4 

.07 
22 

.03 
11 

.02  .08 
16  24 

.09 
11 

.04 

8 

.05 
12 

ft 

2 

.05 
24 

.09 

9 

423 

EAST  CENTRAL  06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

66 

61 

■0 

71 

18 

29 

ft 

27 

.09 
96 
63 
41 

.10 
81 
90 
42 

ft 

109 

ft 

97 

ft 

86 

ft 

213 

ft 

96 

ft 

40 

ft 

27 

ft 

8 

ft 

63 

.37 

148 

,14  .09  ,18  .02 

200    47  103  108 
71      65     64  64 
43     40     40  46 

.04    ft  .31 

100   164  130 
65     -  72 
56    -  37 

.14  ft 

87  91 
61  - 
37  . 

ft 

43 

.21 

18 
60 
33 

.09  2.21B 
27  2446 
57 
38 

SOUTHWEST  07 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.14 

.09 

.11 

.08 

.07 

• 

.21 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

.27  .15 

.14  .12 

.04 

.07 

.19 

,o: 

.10 

.19 

.09 

.09 

.02 

2.41B 

SOUTH  CENTRAL  08 

WARREN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

I* 

29 

96 
96 
31 

•  10 
97 
65 
49 

.13 

9 
62 
38 

la 

90 
39 

ft 

4 

.09 

32 
69 
31 

.10 
36 
99 
33 

ft 

26 

ft 

26 

ft 

0 

ft 

9 

ft 

1 

ft 

0 

ft 

0 

.34  .06  .35  .01  .17  .07 

0     40     90       9     29  2 

.15  ,21 

0  1 
70  - 
53  - 

,06  .21  ,14  • 

0      0      0  0 
77     77     68  . 
32     29     32  . 

,01 

0 
60 
29 

.21  2-eiB 

0  488 
60 
31 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

V^ind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

a 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  I 
SI 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

< 

o  u 

NOON 
CST 

Q. 

o  in 
o  w 

Trace 

01-09 

10-49 

50-99 

1,00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

6 

7 

7.6 

36 

SW 

19 

63 

74 

49 

46 

0 

5 

2 

0 

0 

0 

7 

77 

3.6 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

25 

8 

8.3 

38 

w 

24 

68 

79 

46 

52 

4 

1 

2 

1 

0 

0 

8 

66 

4.5 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

21 

7 

9.5 

69 

77 

56 

55 

3 

2 

4 

0 

0 

0 

9 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES. 


See  reference  notes  following  Station  Inciez. 

-   10  - 


STATION  INDEX 


STATION 

1     INDEX  NO. 

uOuri  1 T 

r^hMNAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP.  , 

PRECIP. 

SPECIAL 

ABBOTT 

0006 

SCOTT 

t 

94  12 

624 

TA 

JAMES  V>  WILLIAMS 

ALICIA 

0064 

LAWRENCE 

35  54 

SS 

RUBY  8.  OWENS 

ALUM  FORK 

0130 

SALINE 

(, 

34  48 

92  52 

780 

5P 

5P 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

ALY 

0136 

YELL 

34  47 

93  29 

694 

REBA    Y.    SWAIM  1 

AMITY  3  NE 

01^0 

CLARK 

3 

34  17 

93  25 

7A 

ALTA    r.    GARNER  ■ 

ANTOINE 

0176 

PIKE 

3 

34  02 

93  29 

289 

8A 

OWEN   B.  HENDR[K 

APLIN  I  V 

0U8 

PERRY 

1 

34  58 

93  00 

400 

&P 

mobart  watts 

APPLE TON 

POPE 

1 

35  25 

92  53 

522 

RONNIE  BARLETt 

ARKADELPHIA 

0220 

CLARK 

3 

34  07 

93  03 

200 

6P 

TILLMAN   E.  LAWRENCE 

ARICAMSAS  CITV 

DESHA 

2 

33  37 

91  12 

7A 

CLARENCE  L. WESTMORELAND 

ARKANSAS  POST 

02*.0 

ARKANSAS 

1 

34  02 

91  21 

178 

SS 

SS 

PU8L TCI TY*PARKS  COMM  1 

ATHENS 

0300  HOWARD 

PAULINE  A  PINKERTON  | 

AUGUSTA 

WOODRUFF 

7 

35  16 

91  22 

ZU 

6A 

TOMMIE  0.  PEEBLES 

8ALD  KNOB 

0350;  WHITE 

35  18 

91  34 

230 

6P 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  LIVESIOCK 

0053 

INDEPENDENCE 

35  4V 

91  47 

571 

9P 

9P 

UNIVERSITY    OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  L  ANO  0  NO  1 

0460 

INDEPENDENCE 

35  45 

91  38 

Z77 

5P 

7A 

HELEN  GARRISON 

BEAWER  DAM 

0S24 

CARROLL 

36  25 

93  90 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SEEBE 

0530 

WHITE 

35  04 

91  53 

Z50 

MARVIN  MORRISON 

BEECH  GROVE 

0534 

GREENE 

7 

36  09 

90  36 

298 

8A 

B.  B.  HAMMOND 

BEEOEVILLE 

0936 

JACKSON 

35  26 

91  06 

Z21 

6P 

6P 

P.  M.  6RECKENR1DGE  ' 

BENTON 

0S8Z 

SALINE 

34  33 

92  37 

285 

5P 

ETTA  C.  BURKS 

BENTONVILLE 

0586 

BENTON 

7A 

M,  D.  RIDDLE 

BERRVVILLE  NW 

0616 

CARROLL 

36  26 

93  37 

1150 

7A 

EDWIN  L.CHAMPLIN  1 

BIG  FORK 

0664 

3 

34  29 

93  68 

1100 

7A 

ANNA  M.  LILES 

BLACK  ROCK 

07'>6:  LAWRENCE 

36  07 

91  06 

259 

7A 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

BLAKELT  MOUNTAIN  0AM 

OTbit 

GARLAND 

3 

34  36 

93  11 

8A 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0T98 

YELL 

1 

35  06 

93  39 

499 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

8LUFF  CITY  5  SW 

0800 

NEVADA 

3 

33  41 

93  09 

360 

7A 

BLTTHEVILLE 

0806 

MISSISSIPPI 

5 

35  96 

89  56 

35Z 

6P 

7A 

FRED  GREENWELL 

BOONEVILLE  6  NW 

082S 

LOGAN 

1 

35  12 

93  99 

600 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE  1 

BOONEVlLLE   7  NE 

0826 

LOGAN 

1 

35  13 

93  50 

730 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  6  NNE 

C82T 

LOGAN 

1 

39  13 

610 

U  5  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE 

0830 

1 

35  09 

93  55 

7P 

7A 

CLEO  E.  TANDELL 

BOTKINBUR&  2  S 

08ii2 

VAN  BUREN 

T 

35  39 

92  26 

1200 

MARY  C.  PEARSON 

BOUGHTON 

0848 

NEVADA 

3 

33  92 

93  20 

Z35 

7a| 

EUNICE  INGERSOLL 

BRANCH  It  NW 

0887 

FRANKL  IN 

1 

39  21 

94  00 

470 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 

0868 

FRANKL  IN 

1 

35  16 

93  99 

900 

1 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRINKLET 

MONROE 

34  93 

91  12 

205 

7A 

7A| 

RICHARD  Kt  WEIS 

BUFFALO  TOWER 

1010 

NEwTOn 

39  92 

93  30 

Z578 

WILLIAM  R.  WVATT 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

BAXTER 

36  22 

92  34 

1 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BUROf TTe 

1052 

MISSISSIPPI 

2}  35  49 

69  57 

240 

6P, 

G.  A.  HALE 

CABOT  <■  SW 

1102 

PULASK I 

l!  34  57 

289 

5P| 

B.  M.  WALThER 

CALICO  ROCK 

1132;  IZARD 

7 

36  07 

92  OS 

400 

6P 

AUSTIN  D.  HARRIS 

CAMDEN  1 

1152 

OUACHI TA 

3 

33  36 

92  49 

116 

9P 

7A 

MUON  M.  BAILEY 

CAMOEN  2 

US'. 

OUACHITA 

3 

33  35 

92  51 

155 

MARY  REIDER 

CARLISLE   I  SW 

1224'  LONOKE 

34  47 

91  45 

239 

BA 

JOHN  L.  TAIT 

CARPENTER  DAM 

GARLAND 

3 

34  27 

93  01 

409 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

1 

MONROE 

34  41 

91  18 

172 

7A: 

RAY  B,  HURST 

CLARKSVILLE 

1<.55 

JOHNSON 

I 

35  ZB 

93  28 

436 

6P 

7A 

DR.    IRVING  T.  BEACH 

CLARKSVILLE  6  NN£ 

11.57 

JOHNSON 

1 

35  32 

93  25 

840 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CLINTON 

1492:  VAN  BUREN 

7 

39  35 

92  28 

510 

7Ai 

EARL  B.  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

1974 

MADISON 

35  48 

1400 

OTTO  DAVIS 

COHPTON 

1982 

NEWTON 

7 

36  05 

93  18 

2166 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAT 

1996  FAULKNER 

1 

35  05 

92  28 

316 

5P 

7A' 

BILL  JOHNSON 

CORNING 

1632 

CLAY 

36  24 

90  35 

293 

6P 

It 

C  H 

LAURA  POLK 

COVE 

POLK 

34  26 

94  25 

1050 

JOE  C.  ALLEN 

CROSSETT   7  S 

173( 

ASHLEY 

3,  33  02 

91  56 

175 

5P 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

PULASKI 

1|  34  42 

92  27 

350 

WALTER  Ct  TIMHING 

CUM^^INS  FARM 

1768 

LINCOLN 

11  34  04 

91  35 

176 

6P 

6P 

CUMMINS  PRISON  FARM 

DAISY   3  E 

1614 

PIKE 

3  34  15 

700 

7A 

FERNA  JONES  TEDDER 

i  DAMASCUS 

1829 

FAULKNER 

1 
I 

35  22 

92  25 

709 

7A 

WILLIAM  A.  BROWN 

'  DANVILLE 

1834,  YELL 

35  03 

370 

J.  A.  HOUDY 

DANVILLE  SCS 

1835 

YELL 

ll  35  04 

93  24 

370 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DABOANELLE 

1836 

YELL 

l|  35  13 

93  09 

6P 

7A 

JACK  E>  BURKS 

OE  OUEEN 

1941 

SEVIER 

34  02 

94  21 

42C 

5P 

7A 

0.  TUCKER  VASSER 

OERWTI 

CHICOT 

2  33  31 

91  26 

140 

8  A 

OERMOTT   3  N£ 

CHICOT 

33  33 

91  23 

143 

6P 

7A 

RADIO  STATION  KVSA 

DES  ARC 

PRAIRIE 

34  58 

91  30 

204 

5P 

7A 

C,  J.  RISTER 

'■  DEVILS  KNOB 

1982 

JOHNSON 

35  43 

93  24 

2  350 

5P 

It 

CHRISTINA  &.  DICKEY 

DIERKS 

HOWARD 

34  07 

94  02 

422 

9P 

THOMAS  F.  HINSLEY 

DUMAS 

2146 

DESHA 

33  53 

91  29 

162 

6P 

7A 

:  H 

TRAVIS  C.  KEAHET 

]  EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

23001  UNION 

3i  33  13 

252 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

:  EUOORA 

23551  CHICOT 

2l  33  07 

91  16 

135 

5P 

9P 

CITY  OF  EUOORA 

EUREKA  SPRINGS 

2396,  CARROLL 

71  36  24 

93  44 

1465 

" 

WALTER  H.  PETERSON 

EVENING  SHADE   I  N£ 

2366  SHARP 

36  05 

91  37 

49C 

OPHA  WOLFE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2443'  WASHINGTON 

36  00 

94  10 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAVETTEVILLE  EKP  STA 

244'! 

'  WASHINGTON 

: 

36  06 

94  10 

127( 

5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

1  FORDYCE  6  W 

<  DALLAS 

3 

33  49 

92  31 

9P 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMT* 

FOREMAN 

254* 

LITTLE  RIVER 

33  43 

94  24 

40C 

LESLIE  P.  CALLENS 

!  FORREST  CITY 

2564  ST  FRANCIS 

5 

35  01 

90  47 

261 

9P 

9P 

Thomas  a.  moore 

^  FORT  SMITH  hB  AIRPORT 

2574'  SEBAST IAN 

35  20 

94  22 

MID 

HID 

u  s  weather  bureau 

1  FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2578!  CRAWFORD 

1 

35  39 

79: 

5P 

7A 

JAMES  L.  CRISTEE 

1  FULTON 

267C 

HEMPSTEAD 

33  37 

93  46 

BA 

INA  J.  LOGAN 

1  GEORGETOWN 

276: 

WHITE 

35  07 

91  26 

2001 

7A 

BESSIE  £•  AKERS 

GILBERT 

2794  SEARCY 

35  59 

92  43 

595 

5P 

MRS    IDA  A  KlLLION 

284 

PIKE 

: 

34  19 

547 

7A 

WILLIAM  F.  SEVIER 

GRAVELLY 

292 

YELL 

1 

34  53 

93  42 

7A 

WILLIE  PENOERGRASS 

GRAVETTE 

293C 

BENTON 

I 

36  24 

94  26 

1250 

SS 

ss| 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  i,  eSE 

2946  CARROLL 

36  18 

93  22 

1300 

7A 

RALPH   L.  8ANTA 

GREENBRIER 

296 

FAULtNER 

: 

35  U 

92  23 

360 

7P 

7A 

CHARLES  F.  FORD 

GfiE-^NWOOO 

2976  SEBASTIAN 

1 

35  13 

94  15 

918 

7A 

DOROTHY  M,  BEEN 

greers  ferry  dam 

1  CLEBURNE 

35  31 

92  00 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

3074  CLARK 

: 

33  55 

93  09 

210 

ROY  s.  Roees 

HAMBURG 

3088,  ASHLEY 

; 

33  14 

91  46 

177 

6P 

ALLEN  J.  LINDER 

■  HARDY 

3132  SHARP 

36  19 

91  29 

362 

: 

Theresa  Donaldson 

HARRISON 

3164  BOONE 

36  14 

93  07 

1150 

6F 

BEA  GRAY  8EENE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

31651  BOONE 

■ 

36  16 

93  09 

1370 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

HEBER  springs  3  SW 

3230  CLEBURNE 

39  28 

92  03 

WAYNE  STARK 

1  HECTOR 

3235'  POPE 

1 

35  26 

92  58 

655 

7A 

JANE  LARkEY 

HELENA 

3242  PHILLIPS 

2 

34  32 

9t)  35 

200 

CHARLEY  M.  FRIDOELL 

HOPE  3  NE 

HEMPSTEAD 

33  43 

93  33 

375 

9P 

7A 

RUTH  HAMILTON 

MOPPE' 

3438:  MONTGOMERY 

34  22 

93  41 

700 

7A 

AVADELLE  WMISENMUNT 

1  HORATIO 

3442,  SEVIER 

33  56 

94  22 

337 

6A 

1  HOT  SPRINGS  I  NfiE 

3466:  GARLAND 

34  31 

93  03 

710 

5P 

9P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTS'/ILLE 

3540  MADISON 

■ 

36  05 

1493 

6P 

7A 

MAY  PEARL  MARKLEy 

'  huttig  dam 

,  UNION 

33  02 

92  05 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

.  INDEX 

3584'  LITTLE  filvER 

33  35 

30C 

7A 

W.  E.  MCDOWELL 

,  JASPER 

3600  NEWTON 

36  01 

93  11 

B97 

JAMES  S.  VAUGHAN 

JESSIEVILLE 

3704  GARLAND 

34  42 

93  04 

73C 

7, 

LURA  B.  SYKES 

JONESBORO 

3734|  CRAIGHEAD 

35  90 

90  42 

345 

SS 

BENEDICTINE  SISTERS 

QTHTION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

U 

O 
< 

ITUDE 

inoN 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

LONG 

ELEVJ 

PHECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

KEISER 

3«21 

Ml  SSI SSIPPl 

90  09 

232 

eA 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

KEO 

3862 

LONOKE 

34  36 

92  00 

230 

7P 

R.  A.  WALLER 

KINGSLAND  3  SSE 

CLEVELAND 

33  50 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LAKE  CITY 

399B 

CRAIGHEAD 

35  49 

TRESSA  ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

PULASK] 

34  51 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LANGlEY 

4060 

PIKE 

MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

41 06 

BOONE 

36  25 

92  55 

SS 

TA 

ETHEL  PUMPHHEy 

LEOLA 

GRANT 

34  10 

92  35 

Z61 

PIERCE  A.  REEDER 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

4248 

PULASKI 

34  44 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  FILI 

4250 

PULASKI 

34  46 

9Z  19 

912 

HID 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

4386  NEWTON 

93  09 

2007 

7* 

MAD I  SON 

4928 

ST  FRANCIS 

35  00 

90  43 

ZIS 

7A 

JAMES  C.  HODGES 

MAGNOLIA    3  N 

454S 

COLUMBIA 

33  19 

315 

EARLE    t.  GRAHAM 

MAGNOLIA  5  N 

COLUMBIA 

33  20 

93  13 

360 

ARKANSAS  P  t  L  CO. 

MAL  VERN 

HOT  SPRING 

34  23 

92  49 

311 

9P 

14AD10   STATION  KUOK 

MAMMOTH  SPRING 

36  29 

91  32 

690 

SS 

7A 

JOHN   M.  MCKEE 

34  44 

6P 

TA 

THOMAS  B.  TURNER 

MARKED  TREE 

4694 

POINSETT 

90  25 

229 

SS 

RADIO  STATION  KPCA 

MARSHALL 

4666 

SEARCY 

92  3fl 

1050 

MINNIE  HORTON 

MAUMEE 

4696 

SEARCY 

36  03 

HELEN   E.  ADAMS 

MELBOURNE 

4746 

IZARD 

91  94 

610 

7A 

4796 

POLK 

34  35 

TA 

RICHARD  W.   SI.  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

463? 

LITTLE  RIVER 

33  41 

93  56 

116 

U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

MONTicELLO  3  S 

DREW 

33  35 

91  48 

9P 

RADIO   STATION  KHBM 

MONTROSE 

ASHLEY 

33  19 

91  29 

129 

AfiK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MOfiOBAY   LOCK  AND 

CALHOUN 

33  19 

9Z  27 

85 

SS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORS IL TON 

CONWAY 

35  08 

92  44 

280 

5P 

7A 

PERRY  0.  «ALlETI 

MOUNT  IDA 

MONTGOMERY 

34  33 

93  38 

663 

5P 

7A 

WILLIAM  E.  BLACK 

MOUNT  MAGAZ 1 NE 

901C 

LOGAN 

1 

35  10 

93  41 

2800 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

5036 

BAXTER 

36  20 

92  23 

800 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C 

5038 

BAXTER 

9Z  23 

600 

8A 

MOUNTAIN   VIEW  2 

ESE 

9046 

STONE 

35  51 

NELL  A.  TaPLEY 

NAfiROWrDAM"'*^ 

5072 

FRANKLIN 

35  34 

94  01 

900 

71 

HENRY  G.  ARVIN 

9110 

PIKE 

34  09 

Bf 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  PEACH 

SUBSTA 

9112 

HOWARD 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

5114 

HOWARD 

33  57 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

9196 

HOWARD 

7A 

EDNA  J.  WESTFALL 

NATURAL  DAM 

9160 

CRAWFORD 

39  36 

94  2  3 

673 

ROWLAND  HAJLEY 

NEWHOPE  3  £ 

9174 

PIKE 

34  14 

7< 

CLSTF  F.  WARD 

NEWPORT 

9186 

JACKSON 

35  36 

91  17 

22f 

LEVI  W.  TIMS 

NIMROD  DAM 

5200!  PERRY 

93  10 

480 

BA 

: 

NORFORK  DAM 

9226 

BAXTER 

36  15 

92  15 

429 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

5354 

WASHINGTON 

35  48 

94  Z4 

MRS.   RENIO  HURST 

ODEN  2  W 

MONTGOMERY 

34  38 

9,  „, 

80C 

U  S  FOREST  SERVICE 

OKAY 

5376 

HOWARD 

33  46 

5P 

9f 

J.  T.  HARGIS 

OSCEOLA  2  NNW 

5480 

MISSISSIPPI 

\ 

35  44 

69  59 

24! 

"l 

WILLIAM  T  WALLACE 

OWENSVILLE 

5498 

SAL INE 

34  37 

6A 

MRS.   GUY  £.  COOK 

OZARK 

5503 

FRANUL IN 

35  29 

396 

7aI 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

5514 

JOHNSON 

35  36 

93  27 

1900 

C.  W.  MELSON 

PaRAGOULO  RADIO 

KDRS 

5562 

GREENE 

36  03 

276 

RADIO  STAT  ION  KDRS 

55  76  LOGAN 

35  IS 

93  43 

410 

6P 

PARIS  4  W5W 

5577 

35  16 

93  48 

775 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKIN  2  W 

55861  CROSS 

35  16 

222 

It 

INACTIVE  10/1/63 

PARKS 

5591  SCOTT 

34  48 

93  57 

666 

BOHAR  K.  HANSARD 

PARTHENON 

5602 

NEWTON 

93  15 

929 

: 

ETHEL  CARLTON 

PELSOR 

5664 

POPE 

35  43 

93  06 

2000 

7A 

DOYNE   J.  CURTIS 

PERRYVILLE 

5694 

PERRY 

35  00 

92  48 

SS 

71 

A  0  HOLBROO*, 

PINE  BLUFF 

5754 

JEFFERSON 

1    34  13 

92  01 

215 

7P 

7A 

: 

HARRY   W.    WMI  T£ 

PINE   BLUFF    FAA  A 

tftPOPT 

5756 

JEFFERSON 

1   34  10 

91  56 

204 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

PINE  RIDGE 

5760  MONTGOMERY 

34  35 

93  54 

640 

7A 

J.  R.  MUDOLLSTON 

POCAHONTAS  1 

5620 

RANDOLPH 

36  16 

90  59 

PORTLAND 

9866 

ASHLEY 

91  30 

12! 

6P 

PEARL  NEWTON 

PRESCOTT 

5908 

33  48 

316 

9P 

PRESCOIT  SCS 

5910 

NEVADA 

33  48 

93  23 

316 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PYATT 

5970 

MARION 

7,  36  14 

BOO 

0.    N.  CUNNINGHAM 

RATCLIFF  2  S 

6005 

LOGAN 

l!  35  17 

93  53 

4  90' 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF  5  NE 

6006 

FRANKL IN 

35  21 

420; 

: 

U  S  SOIL  CUNS  SERVICE 

RATCLIFF  5  NNW 

6007 

FRANKL IN 

35  22 

93  55 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF 

6006 

LOGAN 

35  16 

93  53 

46; 

7A 

LULA  M.  WEEKS 

HAVANA   1  NE 

6016 

MILLER 

33  09 

94  01 

290 

c 

BONNY  L.  ALLEN 

REM^IEL  0AM 

6I0Z 

HOT  SPRING 

34  26 

92  54 

315 

: 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

ROGERS 

BENTON 

7 

36  20 

94  07 

1387 

SS 

HOWARD  FOWLER 

P0HW£R  2  NNE 

625; 

DEShA 

1   33  48 

190 

9P 

U 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

RUSSELLVILLE 

6352 

POPE 

35  IB 

360 

5P 

9P 

WM.    W.  SPAULDING 

SAINT  CHARLES 

6376 

ARKANSAS 

200 

8A 

8/ 

U  S  FISH  AND  WILDL IFt 

SAINT  FRANCIS 

6380 

; 

36  27 

300 

GILLIS  R.HEELEY 

SALEM 

6403 

FULTON 

36  23 

668 

ALGER  a.  POMCROY 

SEARCY 

6506 

WHITE 

35  15 

249 

It 

ADAM  C.  MELTON 

SHERIDAN  TOWER 

6566 

GRANT 

34  27 

92  21 

290 

If 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

6586  VAN  BUPEN 

39  39 

933 

HEEDIS  ALLEN 

silOam  springs 

6624 

BENTON 

36  11 

94  33 

1150 

7a| 

JOHN   BROWN  JNIVERSITY 

SPARKMAN  3  WSW 

6T6t 

33  54 

92  94 

152 

HATTIE  D.  MIZELL 

STAMPS 

LAFAYETTE 

33  22 

93  Z9 

270 

HUBERT    A  BAKER 

STAR  CITY  2  S 

LINCOLN 

33  54 

91  51 

392 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

STORY 

6e9( 

MONTGOMERY 

34  42 

93  31 

650 

7A 

NORA  L.  MAyBERRY 

STUTTGART 

6918 

ARKANSAS 

11  34  29 

91  32 

214 

GEORGE  L.  CLARK 

STUTTGART   9  ESE 

6920 

ARKANSAS 

li  34  28 

91  25 

198 

7* 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SU61AC0 

6926 

LOGAN 

93  39 

500 

SS 

7A 

NEW  SU9IAC0  ABBEY 

TAYLOR 

7038!  COLUMBIA 

4,  33  06 

93  27 

247 

7A 

IDELLA  0.  NORWOOD 

TEXARKANA  W8  AIRPORT 

7048  MILLER 

4  33  27 

94  00 

361 

MID 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WALDRON 

SCOTT 

34  54 

94  06 

675 

5P 

7A 

WILLIAM  0.  BIVENS 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

75  3< 

LAWRENCE 

36  08 

90  56 

272 

MID 

HIC 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

7582 

BRADLEY 

92  04 

206 

G 

CHARLEY  L.  SHARP 

WEST  FORK 

76941  WASHINGTON 

35  59 

94  11 

1340 

GEORGE  W.  KNOX 

WEST  MEMPHIS 

7712 

CRITTENDEN 

39  08 

90  11 

220 

9P 

W  MEMPHIS  UTIL  COMM 

WHEELING 

FULTON 

36  19 

91  52 

660 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

7772 

FRANKLIN 

35  41 

93  57 

2289 

7A 

U  S  FOREST  SERVICE 

WTNG 

7950 

YELL 

34  57 

93  26 

390 

MILES  e  TURNER 

WYNNE 

1 

6052 

CROSS 

39  14 

90  47 

260 

SS 

SS 

RADIO  STAT  ION  KWYB 

DRAINAGE  CODE.      1.  ARKANSAS     Z.  MISSISSIPPI 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI Imatologist   at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Adams  Field,   Little  Rock,  Arkansas 
72202  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only   in  the  June  and  December   issues  of   this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall   and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried   in  the  July   issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not   listed   in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be   included   in  this  issue. 
Divisions,   as  used  in  "01 ima t ologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise   indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature   in  ^F,   precipitation  and  evaporation   in   inches,   and  wind  movement   in  miles.     Monthly  degree  day 
totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured   in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  -'Evaporation  and  Wind"  Table. 
Normals  for  all  stations  are  cl imatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960, 

Water  equivalent  values  published   In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are 
taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of    local  variability   in   the  snowpack  may  result   in  apparent  inconsistencies 
in  the  record. 

Entries  of  snowfall   in  the  "Cl ima tological  Data"  Table  and  the   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the"Seasonal  Snowfall" table   include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on 
ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall   in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at   time  of  observation.     The  Station   Index  shows  observation   times   in   local   standard  time.     During  the  summer  months  some 
observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Ground"  Table   is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.     For  those  stations  snow  on  ground  values  are  at 

In  the  Station   Index  the  letters  C,   H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables',    indicate  the  following; 

C     Recording  Ra  in  Gage  Sta  t  ion .     Hourly  prec Ipitation  values  are  processed  for  spec  ial  purposes ,   and  are  publ ished   later   in  "Hourl y  Prec  ipi  ta  t  ion  Data"  Bui let  In . 
G     "Soil  Temperature"  Table . 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data   in  any  month   indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  tliat  month. 
J     "Supplemental  Da  ta  '  Table . 

No  record   in  the  "Cl imatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table   is  indicated  by   no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in  the  annual   issue  of   this  publication. 

No  record  In  the  "Supplemental  Da  ta"  Table ;    'Da  ily  Prec  iplta  t  ion"  Table ;    '"Evapora t Ion  and  Wind"  Table ;    "Snowf al 1  and  Snow  on  Ground"  Table ,   and  the  Stat  ion  Index . 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station   is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
♦     Amount   included   in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 


!t     Thermometers  are  generally  exposed   in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    the  reference  indicates  that   the  thermometers  are  exposed   In  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building . 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry   in  time  of  observation  column   in  Station   Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month, 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1   Inch  water  equivalent   to  every  10  Inches  of   new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing.    It  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record   Is  missing.      See  "Dally  Temper 
data,    if  carried  for  this  station,    have  been  adjusted  to  represent   the  value  for  a  full  month . 

R  Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Preclpltatio 

SS  This  entry   in  time  of  observation  column   in  Station   Index  means  observation 

T  Trace,   an  amount  too  small 

V  Includes  tot a  1  for  prev lous  month , 

eather  conditions  in  the  U.  S,  for  e 
be  obtained  f rom  the  Superintendent 

Informal  ion  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevat  ions ,   exposure ,   etc ,  ,    of   subs ta  t  ions  through  1955  may  be  found   in  the  publ icatlon  "Substation  History"  for  this 
state.     That  publication  may  be  obtained  trom  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.   for  45  cents.     Similar  information  for  regular  Weather 
Bureau  stations  may  be  found   in  the  latest  annual    issues  of  Local  01 imatologlcal  Data,   obtained  as   indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2,50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington. 
D.   C,  20402, 


USCOMH-WB-Asheville,   N.   C.    -  4/8/64  -900 


-  12  - 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 


FEBRUARY  1964 
Volume  69      No.  2 


ASHEVILLE:  1964 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1964 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxim  urn 

Average 
Minim  urn 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Q 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

3 
t- 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1    .10  or  More  1 

1    .SO  or  More  1 

1.00  or  More 

-  . 

r.  < 

si 

s> 
si 

%£ 

NORTHWEST  01 

BEAVER  DAM 

48.3 

22.5 

35.4 

65 

3 

10 

23* 

852 

0 

0 

25 

0 

2.42 

.90 

5 

.0 

0 

4 

2 

0 

BENTONVIlLE 

49.0 

27. 5M 

38. 3M 

64 

2 

13 

22 

765 

0 

0 

20 

0 

2.09 

.88 

5 

.5 

T 

20 

4 

2 

0 

EUREKA  Springs 

46.6 

24.6 

36.6 

-  5,3 

62 

2 

10 

22 

618 

0 

0 

25 

0 

2.23 

- 

.94 

1.57 

5 

.0 

0 

3 

2 

1 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

48.1 

23.5 

35.8 

61 

2 

8 

22 

840 

0 

0 

23 

0 

2.08 

1.17 

5 

T 

0 

4 

1 

FAYETTEVILLE  EXP  ST4 

49.0 

26.7 

37.9 

•  3,6 

61 

2 

1 1 

24 

780 

0 

0 

20 

0 

1.85 

1.19 

1,38 

5 

T 

Q 

^ 

SRAVETTE 

48.3 

24.8 

36.6 

.  3,6 

63 

2 

3 

22 

815 

0 

0 

23 

0 

1.83 

- 

1.08 

1.51 

5 

T 

0 

3 

1 

HARRISON 

49.6 

26.9 

38.4 

-  2.7 

63 

2 

13 

22 

767 

0 

0 

23 

0 

2.46 

1.24 

6 

.0 

0 

4 

1 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

47.1 

27.6 

37,4 

60 

2 

14 

22 

793 

0 

0 

21 

0 

2.97 

2.02 

5 

T 

Q 

HUNT5VILLE 

LEAD  HILL 

50.9 

25.9 

38.4 

*  2.1 

63 

3 

10 

22 

764 

0 

0 

24 

0 

1.78 

1  .42 

1  .40 

5 

.  0 

Q 

H06ER5 

50.3 

27.8 

39.1 

-  2.6 

65 

2 

14 

22 

745 

0 

0 

20 

0 

.67 

2.35 

.22 

1 3 

SILOAM  SPRINGS 

49.4 

28.0 

38.7 

64 

2 

11 

22 

754 

0 

0 

20 

0 

1.57 

.77 

5 

.0 

0 

3 

0 

DIVISION  01 

37.5 

•  3,8 

2.00 

- 

1.30 

.1 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

51.7 

25.1 

38.4 

64 

2 

10 

22 

764 

0 

0 

23 

0 

2,62 

- 

.86 

1.60 

6 

T 

0 

4 

2 

1 

GILBERT 

52.8 

22.7 

37.8 

66 

25 

7 

22 

783 

0 

0 

22 

0 

2.57 

1.47 

6 

.0 

0 

4 

1 

1 

greers  ferry  dam 

50.7 

26.4 

36.6 

63 

3 

18 

23* 

761 

0 

0 

24 

0 

2,81 

1.58 

6 

.0 

0 

4 

2 

1 

MAMMOTH  SPRING 

51. IM 

23.6 

37, 4M 

-  3.4 

64 

2 

10 

22 

793 

0 

0 

25 

0 

2,95 

1.44 

6 

.0 

0 

4 

2 

1 

MARSHALL 

50.3 

28.  1 

39,2 

61 

2 

13 

22 

741 

0 

0 

20 

0 

2,83 

1.66 

6 

.0 

0 

5 

2 

I 

MOUNTAIN  HOME   I  NNW 

49.3 

26.3 

37,8 

-  3.9 

63 

3 

16 

22 

780 

0 

0 

22 

0 

2,61 

.85 

1.45 

6 

.0 

0 

5 

2 

1 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

48.9 

24.0 

36,5 

61 

3 

12 

22 

820 

0 

0 

24 

0 

2,44 

l.*5 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

MOUNTAIN  VIEW  2  E5E 

47.9 

27.1 

37,5 

58 

2 

12 

22 

788 

0 

0 

23 

0 

2,51 

1.73 

6 

.0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION  02 

37,9 

-  3.3 

2,67 

.73 

T 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

50. 9M 

29. 2M 

40, IM 

63 

2 

19 

22 

720 

0 

0 

20 

0 

3.25 

1.68 

6 

.0 

0 

5 

2 

2 

BALD  KNOB 

52.3 

29.7 

41,0 

63 

1 

20 

22 

691 

0 

0 

19 

0 

2.88 

1.26 

T 

2 

1 

BATESVILlE  LIVESTOCK 

52.4 

27.3 

39,9 

64 

2 

14 

22 

722 

0 

0 

22 

0 

2.24 

1.49 

5 

0 

4 

1 

1 
1 

BATESVILLE  L  AND  D  •! 

52.7 

24.3 

38.5 

63 

2 

9 

22 

761 

0 

0 

24 

0 

2.57 

- 

1.60 

1.55 

6 

.0 

0 

5 

1 

BEEDEVILLE 

51.7 

30,5 

41.1 

62 

2 

22 

22 

685 

0 

0 

21 

0 

2.94 

1.50 

5 

.0 

0 

4 

2 

1 

BLYTHEVILLE 

51.2 

31.0 

41,1 

-  1.9 

65 

2 

19 

22 

688 

0 

0 

16 

0 

2.71 

1,62 

.94 

13 

0 

5 

2 

0 

CORNING 

50.  1 

28,9 

39.  5 

•  2.1 

62 

2 

16 

22 

731 

0 

0 

22 

0 

3,04 

.  0 

2 

1 

JONESBORO 

50.7 

31.7 

41.2 

•  2.1 

63 

2 

21 

22 

683 

0 

0 

16 

0 

3,34 

ll05 

l.*2 

6 

0 

6 

2 

2 

keiser 

50.6 

29,9 

40.3 

61 

2 

20 

22 

709 

0 

0 

20 

0 

2,60 

.95 

5 

.0 

0 

5 

2 

0 

MARKED  TREE 

50.9 

29.7 

40,  3 

•  1.6 

61 

2 

20 

29* 

712 

0 

0 

19 

0 

2.89 

- 

1.59 

1.02 

5 

.0 

0 

5 

3 

1 

NEWPORT 

51.1 

31,7 

41,4 

-  2,7 

63 

2 

21 

22 

680 

0 

0 

17 

0 

2.75 

1.52 

1.56 

6 

.0 

0 

5 

2 

1 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

50.9 

31.9 

41,4 

62 

2 

20 

22 

676 

0 

0 

17 

0 

2.83 

.  0 

2 

1 

POCAHONTAS  I 

50.1 

27,7 

38.9 

-  3.3 

61 

2 

15 

24 

750 

0 

0 

19 

0 

3.65 

.37 

1)77 

6 

0 

4 

3 

2 

SEARCY 

54.2 

29,9 

42.1 

-  2.4 

65 

2 

19 

14 

659 

0 

0 

17 

0 

3.16 

1.41 

1.43 

6 

.0 

0 

5 

2 

1 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

49.9 

29.5 

39.7 

62 

2 

20 

22 

725 

0 

0 

22 

0 

2.86 

1.34 

5 

T 

0 

6 

2 

1 

DIVISION  03 

40,4 

-  2.5 

2.92 

1.34 

T 

WEST  CENTRAL  04 

BOONEV I Ll  t 

54.8 

28,8 

41.8 

.  3,4 

68 

2 

14 

22 

664 

0 

0 

21 

0 

3,46 

- 

.01 

1,54 

5 

.0 

0 

4 

3 

2 

CLARKSVILLE 

53.2 

29,0 

4  1.  I 

65 

2 

0 

0 

20 

0 

3.37 

1,66 

5 

.0 

0 

5 

2 

1 

oardanelle 

53.8 

27.6 

40.7 

•  4.9 

66 

2 

16 

22 

695 

0 

0 

22 

0 

3,14 

.93 

1,11 

5 

.0 

0 

4 

3 

1 

DEVILS  KNOB 

44. 2M 

25. 5M 

34. 9M 

54 

2 

13 

21 

868 

0 

1 

22 

0 

2,70 

.87 

5 

0 

4 

3 

0 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT   // R 

52.0 

28.9 

40,5 

■  3.2 

66 

2 

15 

22 

706 

0 

0 

22 

0 

3.21 

• 

.22 

1.21 

5 

,0 

0 

3 

3 

2 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

51.8 

25.1 

38,5 

63 

2 

11 

22* 

765 

0 

0 

22 

0 

2,95 

1.29 

5 

,0 

0 

3 

3 

1 

MENA 

51.6 

29.1 

40.4 

•  5,0 

62 

z 

^5 

22 

706 

0 

0 

21 

0 

1.21 

2.05 

.  0 

0 

4 

2 

1 

mount  magazine 

44.  8M 

23. 2M 

34.  OM 

55 

1 

12 

23* 

896 

0 

1 

27 

0 

4.46 

1.69 

5 

T 

0 

7 

3 

1 

02ARK 

53.0 

30.4 

41.7 

•  2.4 

64 

2 

IS 

22 

668 

0 

0 

19 

0 

3.47 

•* 

,47 

1.41 

5 

.0 

0 

4 

3 

2 

PARIS 

54.6 

29.2 

41,9 

67 

2 

15 

22 

663 

0 

0 

20 

0 

3.18 

1,79 

5 

.0 

0 

3 

2 

I 

PELSOR 

RUSSELLV  T  L  LE 

54.2 

26.9 

40,6 

66 

2 

13 

22 

702 

0 

0 

22 

0 

3  40 

0 

5 

2 

1 

53.3 

30.6 

42,0 

.  3.1 

65 

2 

17 

22 

660 

0 

0 

18 

0 

3.06 

,73 

l!l4 

5 

!o 

0 

4 

3 

2 

W A  LDRON 

54.3 

27.6 

41.0 

66 

2 

12 

22 

690 

0 

0 

20 

0 

3.59 

1,57 

5 

.0 

0 

4 

3 

2 

white  rock 

46.5 

27,7 

37,1 

59 

3 

15 

22* 

802 

0 

1 

21 

0 

2.92 

1,50 

5 

0 

3 

2 

I 

DIVISION  04 

39.7 

-  4.4 

3.29 

* 

.85 

T 

central  05 

A  1  1  lU    C  ftOi^ 
MLUI*    r  UKK 

53.9 

29,2 

41,6 

64 

2 

16 

22 

672 

0 

0 

21 

0 

3.04 

1,64 

5 

.0 

0 

5 

2 

BENTON 

55.0 

28,6 

41,8 

64 

2 

15 

22 

665 

0 

0 

21 

0 

3,18 

1,11 

5 

0 

5 

2 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

53.6 

25.2 

39.4 

64 

2 

15 

22 

737 

0 

0 

25 

0 

3,10 

1.45 

5 

.0 

0 

4 

2 

CONWAY 

54.3 

26.7 

40.5 

-  5,3 

64 

2 

13 

22 

705 

0 

0 

22 

0 

2,91 

1.71 

.99 

5 

.0 

0 

4 

3 

GREENBR lER 

52.6 

25.8 

39.2 

63 

2 

14 

22 

744 

0 

0 

22 

0 

3,47 

1.40 

6 

T 

0 

4 

3 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

54.4 

30,9 

42,7 

-  4,5 

64 

2 

20 

22 

641 

0 

0 

16 

0 

3,41 

1.33 

1.67 

5 

T 

0 

6 

2 

LEOLA 

55.9 

28.6 

42.3 

66 

2 

13 

22 

653 

0 

0 

21 

0 

2.82 

1.19 

5 

.0 

0 

5 

3 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT// R 

53.3 

29.9 

41.6 

•  2.8 

64 

2 

21 

23 

673 

0 

0 

19 

0 

2.87 

1.46 

1,35 

5 

.0 

0 

5 

2 

MALVERN 

56.6 

28.0 

42.3 

66 

2 

12 

23 

652 

0 

0 

21 

0 

3.73 

1.71 

5 

.0 

0 

5 

3 

MnRRILTON 

53.9 

30.3 

42.1 

-  2.2 

65 

2 

21 

22 

655 

0 

0 

19 

0 

3.39 

.55 

1.25 

5 

.0 

0 

4 

3 

NIMROD  DAM 

53.2 

24.1 

38.7 

64 

3 

12 

8 

758 

0 

0 

27 

0 

3.15 

1.40 

5 

.0 

0 

4 

3 

PERRYVILLE 

54,0 

26.7 

40.4 

-  4.  1 

65 

2 

14 

22 

706 

0 

0 

24 

0 

3,35 

,28 

1.79 

5 

.0 

0 

5 

2 

SHERIDAN  TOWER 

54.7 

29.9 

42.3 

65 

2 

18 

22 

652 

0 

0 

20 

0 

3.37 

1.37 

5 

.0 

0 

4 

3 

DIVISION  05 

41.1 

•  4.2 

3.21 

1.24 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Stadon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

•  § 

<s 

Average 

•1 

li 

Q  tu 

— 
• 

M 
01 

a 

Data 

Lowest 

Date 

Degree  DayE 

No.  ot  Days 

Departure 
From  NonnaJ 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

3 

Max.  Depth 

on  Ground 

1    .10  or  More  ] 

j    .50  or  More  | 

1.00  or  More 

..  • 

o  * 

«• 

0  * 

°' 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

S<>.6 

29.3 

42.0 

65 

2 

15 

22 

660 

0 

0 

17 

0 

2.30 

.77 

13. 

.0 

0 

4 

3 

0 

BrinklEy 

S3. 2 

28,7 

41.0 

-  4.4 

64 

2 

20 

22 

691 

0 

0 

21 

0 

3.37 

1.24 

6 

,  0 

0 

5 

3 

2 

DES  ARC 

54*5 

31,4 

43.0 

64 

2, 

20 

22 

633 

0 

0 

17 

0 

3.22 

1,10 

1 3 

.0 

0 

^ 

3 

1 

FORREST  CITY 

S3, 9 

31,1 

42.5 

65 

2 

19 

22 

646 

0 

0 

17 

0 

3.18 

1.18 

5 

,0 

0 

5 

3 

1 

HELENA 

51,5 

31.3 

41.4 

.  5.0 

62 

3 

20 

22 

677 

0 

0 

19 

0 

3.34 

»  1,63 

1,13 

6 

,0 

0 

8 

2 

1 

KEO 

54.5 

31.6 

43,1 

64 

2 

21 

22 

629 

0 

0 

18 

0 

3.00 

1,09 

13 

.0 

0 

4 

3 

2 

MARIANNA  2  S 

52,5 

31.7 

42,1 

•  3.0 

62 

2 

22 

22 

658 

0 

0 

19 

0 

3,43 

-  1.23 

.95 

13 

.0 

0 

6 

3 

0 

SAINT  CHARLES 

52,SM 

29, BM 

41.3M 

65 

2 

19 

22 

682 

0 

0 

21 

0 

2,83 

.89 

5 

,0 

0 

6 

3 

0 

STUTTGART 

S5a4 

33,7 

44,6 

-  1.8 

67 

25 

24 

22 

586 

0 

0 

13 

0 

3,09 

-  1.84 

1.02 

13 

,0 

0 

5 

3 

1 

STUTTGART  9  E5E 

51,6 

31,8 

41.7 

63 

3 

24 

22 

667 

0 

0 

15 

0 

3,51 

1,13 

13 

,0 

0 

6 

4 

1 

WEST  MEMPHIS 

52,0 

32.5 

42.3 

62 

2 

22 

22 

653 

0 

0 

16 

0 

2,83 

1.20 

6 

.0 

0 

6 

2 

1 

WYNNE 

SI. 2 

29,5 

40.4 

67 

2 

20 

26* 

707 

0 

0 

19 

0 

3.35 

1,30 

6 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION  06 

42.1 

.  3.(> 

3.12 

-  1.66 

,0 

SOUTHWEST  07 

OE  OUEEN 

56.0 

29,9 

43.0 

66 

2 

15 

22 

631 

0 

0 

20 

0 

3,21 

1,68 

5 

,0 

0 

3 

2 

2 

DIERKS 

55,3 

27,3 

41.3 

46 

2 

13 

22 

681 

0 

0 

21 

0 

3.24 

1,60 

5 

,0 

0 

4 

2 

2 

HOPE   3  NE 

54.3 

28,8 

41.6 

-  5.0 

66 

3 

18 

22 

672 

0 

0 

21 

0 

2.30 

-  2.16 

1,08 

5 

,0 

0 

4 

3 

1 

MOUNT  IDA 

55.2 

25.1 

40.2 

•  3,9 

64 

2, 

11 

22 

716 

0 

0 

23 

0 

3.01 

-  t.32 

1,78 

5 

,0 

0 

4 

2 

\ 

NARROWS  nAM 

55.0 

25,2 

40.1 

65 

3* 

13 

22 

717 

0 

0 

26 

0 

2.75 

1,20 

5 

,0 

0 

3 

2 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

53.6 

27.9 

40.8 

63 

3, 

15 

22 

699 

0 

0 

23 

0 

3.24 

1,72 

5 

T 

0 

4 

2 

2 

OKAY 

57,4 

31.3 

44.4 

•  4,7 

66 

10 

15 

22 

692 

0 

0 

18 

0 

2.75 

-  1.28 

1.62 

6 

,0 

0 

4 

2 

1 

STAIVPS 

55.7 

31.9 

43,8 

66 

10 

17 

22 

609 

0 

0 

16 

0 

2.26 

1.19 

6 

,0 

0 

4 

1 

1 

TEXARKANA   WB  AIRPORT     // R 

55.0 

34.9 

45,0 

-  3.6 

65 

2 

22 

22 

574 

0 

0 

11 

0 

2,74 

.  1.28 

1.18 

4 

,0 

0 

5 

2 

DIVISION  07 

42,2 

-  4.6 

2.83 

-  1,32 

•r 

SOUTH  CFNTRAL  08 

ARKADELPhIA 

57.  I 

30.8 

44.0 

68 

10 

19 

22 

605 

0 

0 

IB 

0 

3.35 

-  1.01 

1.48 

6 

,0 

0 

5 

3 

I 

CAMCEN  1 

57.6 

31.4 

44.5 

-  3.4 

66 

2 

17 

22 

584 

0 

0 

17 

0 

2.24 

•  2,34 

.95 

5 

,  0 

0 

4 

2 

0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

65.7 

29.1 

42.4 

•  7.0 

66 

10 

14 

22 

647 

0 

0 

21 

0 

2.12 

-  2.66 

1.05 

5 

,0 

0 

4 

1 

I 

FOROYCE  6  W 

55,2 

30.6 

42.9 

64 

2 

20 

22* 

633 

0 

0 

17 

0 

3.15 

1.50 

6 

,0 

0 

4 

3 

I 

MAGNOLIA  3  N 

57.1 

30,7 

43,9 

■  6.2 

67 

10 

15 

22 

604 

0 

0 

17 

0 

2.22 

-  2.36 

,92 

5 

,0 

0 

5 

2 

0 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

55.2 

29.1 

42,2 

66 

1 1 

14 

22 

664 

0 

0 

19 

0 

2.04 

,78 

6 

,0 

0 

6 

1 

0 

PRESCOTT 

56.8 

32.1 

44,5 

•  3.2 

66 

2 

22 

23* 

689 

0 

0 

17 

0 

2.43 

.  2,21 

.90 

5 

,0 

0 

6 

3 

0 

SPARKMAN  3  WSW 

56. 5M 

26. 4M 

42. SM 

65 

2« 

16 

8 

647 

0 

0 

20 

0 

2,83 

1.27 

6 

,0 

0 

5 

3 

I 

WARREN 

56.9 

32,3 

44,6 

•  4.6 

68 

9 

11 

22 

584 

0 

0 

16 

0 

1,76 

.43 

13 

,0 

0 

5 

0 

0 

DIVISION  08 

43,5 

.  4.6 

2,46 

•  2,15 

,0 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

57.7 

31.7 

44,7 

•  4.6 

68 

10 

17 

22 

580 

0 

0 

17 

0 

2,10 

.  2.72 

.62 

5 

,0 

0 

5 

2 

0 

CUMMINS  FARM 

50.7 

31.8 

41.3 

60 

6 

24 

8 

682 

0 

0 

17 

0 

1,78 

.66 

16 

,0 

0 

5 

2 

0 

DERMOTT  1  NE 

54.4 

32.6 

43.5 

64 

2 

20 

22 

617 

0 

0 

12 

0 

2.69 

.74 

15 

,0 

0 

7 

1 

0 

DUMAS 

55.0 

31.9 

43.6 

.  4.3 

65 

2 

21 

22* 

616 

0 

0 

15 

0 

2.37 

•  2.38 

,78 

5 

,0 

0 

4 

3 

0 

EUDORA 

56.8 

34,8 

46,8 

67 

10 

22 

22 

553 

0 

0 

11 

0 

2.47 

,66 

16 

,0 

0 

5 

2 

0 

MONTICELLO  3  S 

55.8 

31.1 

43,5 

64 

2 

14 

22 

619 

0 

0 

15 

0 

1.70 

.65 

15 

,0 

0 

4 

2 

0 

PINE  BLUFF 

56.0 

33.4 

44,7 

-  3.3 

67 

2 

24 

8 

583 

0 

0 

11 

0 

3.14 

-  1,96 

.93 

16 

,0 

0 

5 

4 

0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

53.1 

33.2 

43.2 

65 

2 

24 

22 

626 

0 

0 

14 

0 

2,82 

1.02 

5 

T 

0 

6 

3 

1 

PORTLAND 

65.3 

30,2 

42.8 

.  5,9 

65 

13, 

20 

23 

639 

0 

0 

16 

0 

1.86 

-  3.09 

.50 

15 

.0 

0 

6 

1 

0 

ROHWER  2  NNE 

55,4 

31.9 

43.7 

64 

2 

21 

22 

612 

0 

0 

16 

0 

2.97 

1.11 

15 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION  09 

43.7 

•  4.6 

2,39 

-  2.45 

T 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:        68"  on  the  10+  at  4  stations 

Lowest  Temperature:  7"  on  the  22d  at  Gilbert 

Greatest  Total  Precipitation:       4.  46  inches  at  Mount  Magazine 
Least  Total  Precipitation:         0.67   inch  at  Rogers 

Greatest  One-Day  Precipitation:         2.09  inches  on  the  5th  at  Russellville 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:      0.  5  inch  at  Bentonville  and  at  Buffalo  Tower 
Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:    I   inch  on  the  I5th  at  Buffalo  Tower 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13 


14  15 


22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


NORTHWEST  01 

BEAVER  0AM 
BENTONVILLE 
BERRVVILLE  *•  NW 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPR1N<jS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 
fAYETTEvlLLt  Exp  SJA 
GHAVETTE 

gREEN  forest  *  ESE 

harrison 

harrison  faa  airport 
huntsville 

JASPER 
LEAD  HILL 
LURTON 

ODELL    3  N 
ROGERS 

5IL0AM  SPRINGS 
NORTH  CENTRAL  qZ 

Calico  hock 

CLINTON 

EVENING  Shade  i  ne 

GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 
MOijNjAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

NORTMEAsT  03 

Alicia 
bald  knob 

6ates»/ille  livestock 
batesville  l  and  0  •! 

BEECH  GRqVE 

BEEDEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 
BUPOETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBOHO 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NErJPORT 
OSCEOLA 

PARAGOULd  RADIO  KdRS 
POCAHONTAS  1 
SAINT  FRANCIS 

SEARCY 

WALNUT  RIOGE  FAA  Ap 

WEST  CENTRAL  0* 
ABBOTT 

aly 

BIG  FORK 

BOONEVILLE 

CLAHKSVILLE 

COVE 

OANvILLE 
DABDANELLE 
DEvlLS  KNOB 

fopt  swit"  w8  airport  //R 

FOfiT   SMITH  WATER  PLaNT 

GRAVELLY 

GREENWOOD 

HECTOS 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  OAM 
02AHK 
OZONE 

PARIS 
PARKS 
PELSOR 

ratcliff 

RUSSELLVlLLE 

SUBIACO 
VpALDRON 
WHITE  ROCK 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
ApLIN  I  w 
BENTON 

blakely  mountain  dam 

CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 

DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

jESSIEVIllE 

lake  maumelle 
leola 

LITTLE  ROCK  WB  aIRPORTZ/R 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
MAlVERN 

MORHILTON 
NiMRoD  DAM 
OWENSVILLE 
PEHRyVlLLE 
SHERIDAN  TOWER 


2,08 

i.as 

1.83 


2,46 
2.97 


2.95 
2.83 
3.80 


2.6LI  *02 


2.51 
3.0fj 
3.0d 


2.ea 

2.24^ 
2,57^ 


3.04 

2,9^ 
3.3<J 
2.60 
2.68 
2.89 

2.75 


2,98 
2.45 
3.46 
3,37 


2.95 
3.91 
3,50 
3.46 


2.91 

3.54 
3.75 
3,47 
3,41 
3.23 


3.20 
3.35 
3,37 


,90  .75 
,86  .54 
.64   I. 00 


.27  1,17 
1,38 
1.51 


.63  1,24 
2,02 


,50  1,40 
1,40 
,62  1,49 

1,32 

.77 


.01  1.60 
.83  1,38 
T  1,91 
.45  1.47 
.06  1.58 

1.44 
.51  1.66 

2.00 
.02  1.45 

1.45 

1.73 


.95 

1,02 


1:3 

.06, 
1.05 


1.95 
1.35 
1.11 


2,00 
2.05 
1.00 
2.05 


1,58 
1.41 
1,10 


.65 
,«6 


.65  1.71 
.70  1.40 


1.77 
I. 19 
1.35 
1.49 


.33 
.44;  ,03 


,96 
1,05 
1,00 


.20 

.22, 
,08' 


.25 
.23 
.26 


.03  I 

.01 

.02 


.14 
.14 
.08 


See  leteience  notes  loUowing  Siaiion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


o 

H 

1   1   2   1  3 

4  1  5  i 

6 

7 

8  1  9 

10  1  11  1  12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19     20  21 

22     23  24 

25  26 

27 

28  29 

_.  1   

EAST  CENTRAL.  06 

ARKANSAS  POST 

2.30 

,77 

54 

22 

_ 

AUGUSTA 

2.60 

1.40 

.93 

•  24 

.03 

T 

3.3T 

.03 

1.24 

1.00 

•  61 

■  04 

.30 

.15 

CABOT  <• 

2. 89 

I  •  39 

• 

•  36 

.15 

CARl I SLE   1  Sm 

2.6A 

•  TB 

,55 

I  .08 

.15 

.08 

CLAO^NOON 

3*0<* 

.02 

T 

1.05 

•  03 

.24 

.10 

DES  ARC 

3,22 

,04 

.20 

.93 

1.10 

T 

•  53 

.21 

.21 

FORREST  CITY 

3.16, 

I.IB 

.13 

T 

.94 

•  58 

.35 

HELENA 

3.3<» 

.21 

1,13 

19 

■  20 

.12 

.21 

KEO 

3,00> 

l.o* 

.07 

1.09 

.55 

•2*' 

MADISON 

2.96 

T 

1.13 

.89 

.28 

.25 

.31 

.10  T 

MAR  I  ANNA  Z  S 

3.43 

.10 

•  95 

.92 

.36 

.IB 

SAINT  CHASlES 

2.83 

,89 

T 

.17 
.19 

■  10 

STUTTGART 

3.09 

■  08 

STUTTGART  9  ESE 

3. SI 

*71 

.54 

U13 

■  19 

.10 

WEST  MEMPHIS 

2.83 

1.20 

.17 

•  90 

.32 

.04 

•  20 

WYNNE 

3.3S 

1,30 

.20 

.90 

.05 

■  50 

.40 

SOUTHwEST  07 

ANTO I N£ 

2. 40 

9B 

•  80 

48 

.10 

ATHENS 

3.13 

I20 

1.06 

'.Zl> 

■  06 

.03 

DAIs^    3  E 

3.03 

1.30 

.14 

1.25 

.31 

■  03 

DE  QUEEN 

3,21 

1.05 

.37 

.06 

Dt  ERkS 

3*24 

I'to 
* 

• 

I.IS 

•  31 

.05 

Fulton 

glen^^ood 

3. Ob 

.19 

.97 

.30 

■  14 

MOPE   3  NE 

2,30 

1,08 

,58 

•  52 

■  12 

HOPPE'3 

2*61 

.97 

HORAT I  0 

2,88 

1,63 

.91 

• 

■  08 

INDE* 

3.19 

1.95 

.60 

•  45 

.15 

l*nglEy 

3*06 

l.«3 

.15 

1.05 

•  25 

■  IB 

T 

MOUNT  IDA 

3,01 

1,78 

,26 

.69 

.22 

■  06 

NARROWS  0AM 

2.79 

1.20 

■  06 

1.15 

•  0^ 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

3»2* 

1,72 

1  •  00 

'  ' 

T 

•  10 

T 

NATHAN  4  WNW 

3.13 

1  ,50 

■  10 

U15 

.33 

.05  I 

NEWHOPE   3  E 

3.33 

1 .00 

.55 

* 

!•  00 

.30 

ODEN  2  W 

3,2( 

1,55 

.48 

•  22 

.09 

.01  ,01 

OKAY 

2«79 

T       1 ,62 

.13 

•  58 

•  36 

.06 

PINE  RIDGE 

2.90 

1,62 

.31 

.83 

.H 

STAMPS 

2,26 

1.19 

T 

.42 

.14 

STORY 

3.40 

1.85 

■  63 

.67 

.25 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

2.74 

1.18  .>2 

.11 

.36 

T 

.57 

.07 

.03 

T 

T 

SOUTH  CENTRAL  08 

■ 

AMITY  3  NF 

3.11 

1  15 

■  19 

l.IO 

60 

T 

■  07 

arkadelphia 

3,35 

lI«B 

.21 

.79 

!63 

■  24 

BLUFF  CITY  J  SW 

2,37 

.93 

.57 

.67 

■  20 

BOuGHTON 

2.47 

,97 

.83 

■  171 

CAmOEN  1 

2,24 

.95 

.10 

* 
• 

■  0^ 

EL  DORADO  fAA  AIRPORT 

2.12 

T  ,1.05 

T 

•  39 

.02 

.27 

■  07 

T 

.30 

.02 

fordyce  t>  W 

3.1» 

1.50 

.20 

.01 

•  58 

•  80 

.06 

GURDOn 

2,79 

1.03 

.16 

•  76 

T 

•  64 

I 

.20 

MAGNOLIA   )  N 

2.22 

.92 

■  lO! 

•  41 

.02 

.61 

.13 

•  03 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

2.04 

,7B 

.17 

•  39 

,28 

■  11 

.31 

PRESCOTT 

2.43 

.90 

.10 

•  73 

•  55 

■  15 

SPARKMAN    1  WSW 

2.83 

1.27 

.13 

•  69 

.59 

■  15 

TAYLOR 

2.*T 

l.OS 

•  51 

•  02 

.47 

■  13 

.17 

.09 

WARREN 

1.76 

.42 

.29 

•  43 

.42 

■  03 

■  12 

.05 

SOUTHEAST  09 

ARKAN^A5  CITY 

2, 82 

.50 

.43 

•  40 

■  04 

.17 

■  05 

■  25 

.IB 

CR05SETT    T  S 

2.10 

.82 

•  48 

^52 

.02 

.22 

■  02 

.05  .05 

■  12 

CUMMINS  FARM 

1.78 

■  10 

.05 

T 

•  60 

T 

■  66 

.25 

T 

T 

.12 

dehmc  t  t 

1.95 

.42 

•  43 

■  30 

O^RMOTT    3  N^ 

2.69 

■  02 

• 

.47 

•  36 

OA 

• 

.16 

.08 

.12 

DUMAS 

2.3T 

,78 

.33 

•  50 

T 

.54 

.07 

.04 

■  03 

.08 

2.4T 

.10 

•  49 

.05 

.42 

.06 

■  05 

.08 

HAMBURG 

2.6? 

.42 

.53 

.54 

.28 

.12 

■  21 

MONTICELLO   3  5 

1,70 

.07 

.IB 

.51 

.'5 

■  OB 

.05 

PlNt  auuFF 

3,14 

.57 

•  58 

.81 

T 

.93 

I 

■  20 

PINE  Bluff  faa  airport 

2,82 

1,02 

•  n 

.56 

.83 

■  10 

■  14 

T 

I 

PORTLAND 

1.86 

.25 

.35 

.28 

.08 

■  50 

.30 

T 

T 

.10 

T 

ROHwER  2  NNE 

2.9^ 

.82 

•  04 

.49 

Ull 

■  22 

.  . 

■  11 

.11 

STAR  CITY  2  S 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  mooth 

« 

*} 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave; 

WARREN 





4  INCHES 

MAX 
MINT 

53 

U6 

53 
45 

52 
45 

49 
45 

52 
45 

54 
47 

52 
47 

48 
43 

50 
41 

51 

41 

50 
45 

50 
44 

52 
47 

50 
43 

53 
48 

54 
45 

53 
45 

51 
44 

49 
45 

49 
43 

50 
43 

51 
41 

52 
41 

55 
41 

56 
49 

51 

51 

l\ 

54 
46 

53 
45 

51.7 
44.8 

SLOPE  OF  GROUND,  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE,  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER,  GRASS.  INSTRUMENTATION,  PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 



B 

Station 

a 

ent  of 
from 

« 
m 

S  A 

ction 
■t  mile 

_e 

_  1 
°S 

NIGHT 
ST  1 

< 
o 

z  ,/> 

a 

o 

« 

s 

tji 

0> 
<T> 

at 
T 

•  1 

>  , 

ent  of 

•  s 

9 

•0 

t  s 
°  s 

i 

£ 

Perc 
time 
prev 

o 

> 
< 

Fast 
milt 

«    U  4, 

a  s 

Date 
laste 

a  CI 

O  VJ 

o  u 

o 

z 

o 

« 

1 

° 

r 

o 

1 

O 
(p 

C9  S 

« 
a. 

■  n 

u 

S 
> 
< 

>•  C 
M  3 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

27 

7 

8.8 

30 

w 

25 

72 

81 

52 

50 

5 

2 

0 

1 

2 

0 

10 

65 

5.0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

25 

9 

8.9 

30 

SW 

15 

71 

78 

48 

49 

4 

I 

3 

1 

1 

0 

10 

62 

5.0 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

25 

6 

7.0 

75 

78 

57 

54 

3 

2 

3 

1 

1 

0 

10 

DIRECTIONS  ENTERED   IN  FIGURES  ARE   TENS  OF  DEGREES. 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 

FEBRUARY  ige^t 


StaUon 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHkEST  01 

BEAVER  DAM 

MAX 

58 

65 

60 

51 

45 

44 

45 

49 

53 

44 

49 

43 

45 

56 

43 

63 

66 

49 

39 

35 

35 

42 

46 

54 

61 

41 

49 

48 

46  »  3 

MIN 

25 

25 

26 

33 

33 

40 

24 

22 

26 

29 

18 

17 

34 

16 

26 

31 

23 

24 

3  1 

24 

13 

10 

10 

12 

12 

23 

13 

15 

17 

22,5 

BENTONuILLE 

MAX 

60 

64 

62 

53 

47 

45 

37 

52 

54 

49 

AS 

43 

46 

45 

49 

52 

56 

49 

40 

36 

35 

42 

44 

55 

58 

45 

50 

50 

54 

49.0 

MIN 

29 

31 

41 

33 

38 

37 

22 

22 

26 

34 

19 

35 

33 

33 

31 

28 

38 

31 

26 

15 

13 

25 

17 

27 

21 

19 

21 

25 

27.6 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

58 

62 

58 

53 

46 

44 

38 

48 

52 

47 

47 

42 

43 

51 

48 

52 

64 

49 

37 

36 

39 

42 

45 

54 

61 

66 

49 

46 

54 

48.6 

MIN 

29 

34 

35 

28 

35 

34 

18 

20 

24 

31 

17 

30 

29 

19 

29 

26 

27 

26 

29 

21 

12 

10 

23 

16 

29 

17 

18 

24 

24 

24.6 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 

60 

61 

60 

56 

44 

44 

37 

52 

54 

43 

45 

43 

46 

50 

42 

52 

54 

48 

42 

36 

33 

44 

46 

54 

58 

42 

50 

48 

62 

48.1 

25 

24 

37 

35 

40 

32 

24 

16 

29 

26 

19 

37 

24 

16 

33 

28 

25 

35 

23 

17 

11 

8 

18 

12 

23 

19 

13 

20 

13 

23.5 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

5a 

61 

60 

56 

49 

45 

40 

51 

53 

47 

45 

44 

45 

50 

47 

51 

54 

49 

45 

40 

33 

41 

46 

53 

59 

56 

47 

46 

52 

49  0 

MIN 

27 

31 

37 

34 

39 

38 

22 

24 

27 

35 

20 

35 

33 

20 

33 

30 

29 

37 

30 

24 

15 

12 

28 

11 

22 

22 

12 

25 

22 

26.7 

GRAVETTE 

MAX 

60 

63 

61 

53 

46 

44 

38 

51 

53 

48 

46 

42 

46 

62 

44 

62 

55 

49 

42 

33 

34 

43 

41 

54 

60 

44 

46 

47 

52 

46.3 

MIN 

21 

36 

40 

32 

37 

35 

19 

18 

22 

30 

19 

33 

30 

20 

31 

2  7 

2  7 

35 

27 

22 

12 

8 

22 

11 

25 

19 

15 

21 

25 

24.8 

HARRISON 

MAX 

60 

63 

58 

53 

45 

51 

40 

53 

54 

47 

46 

44 

46 

50 

49 

52 

66 

51 

41 

40 

36 

44 

50 

57 

61 

52 

46 

43 

54 

49.6 

MIN 

28 

25 

34 

32 

41 

40 

25 

22 

30 

29 

19 

34 

35 

19 

33 

31 

27 

29 

32 

29 

18 

13 

23 

15 

24 

24 

26 

23 

18 

26.9 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 

57 

60 

58 

48 

44 

47 

35 

50 

52 

47 

44 

40 

44 

49 

45 

51 

64 

48 

39 

36 

33 

42 

46 

55 

58 

40 

47 

45 

52 

47.  1 

36 

35 

34 

31 

41 

33 

23 

26 

31 

26 

19 

35 

29 

23 

33 

30 

26 

35 

30 

21 

16 

14 

24 

19 

30 

24 

22 

26 

26 

27.6 

HUNTSVILLE 

MAX 

MIN 

LEAD  HILL 

MAX 

59 

60 

63 

55 

51 

51 

44 

52 

54 

49 

45 

44 

50 

46 

62 

50 

55 

51 

50 

39 

35 

44 

49 

55 

61 

60 

49 

47 

53 

60.9 

MIN 

31 

27 

30 

29 

41 

41 

23 

23 

30 

34 

16 

34 

32 

17 

30 

28 

26 

37 

32 

24 

16 

10 

21 

12 

24 

23 

14 

26 

20 

25.9 

ROGERS 

MAX 

60 

65 

62 

58 

48 

45 

41 

60 

53 

50 

46 

46 

43 

53 

50 

52 

67 

53 

45 

36 

35 

43 

45 

54 

60 

54 

50 

57 

60.3 

MIN 

31 

33 

42 

33 

35 

39 

22 

24 

27 

37 

20 

34 

32 

23 

33 

30 

26 

37 

30 

28 

16 

14 

20 

17 

29 

22 

22 

26 

23 

27.8 

SILOAh-  SPRINGS 

MAX 

60 

64 

61 

56 

49 

45 

39 

52 

55 

45 

47 

43 

45 

52 

46 

53 

66 

51 

44 

40 

34 

45 

42 

56 

61 

42 

46 

47 

54 

49,4 

MIN 

26 

32 

43 

37 

40 

37 

22 

23 

26 

35 

21 

36 

34 

24 

35 

30 

31 

39 

32 

23 

15 

11 

23 

15 

26 

23 

21 

27 

24 

28.0 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 

59 

64 

59 

54 

50 

57 

46 

66 

56 

49 

46 

45 

49 

48 

52 

53 

56 

49 

45 

44 

39 

44 

56 

55 

61 

52 

50 

49 

56 

51.7 

25 

21 

22 

22 

46 

45 

29 

15 

25 

26 

16 

31 

39 

17 

32 

36 

24 

40 

36 

24 

15 

10 

16 

14 

22 

30 

17 

20 

14 

25.1 

GILBERT 

MAX 

61 

64 

59 

56 

50 

56 

46 

55 

57 

53 

47 

44 

48 

51 

50 

55 

56 

56 

49 

43 

38 

45 

54 

57 

66 

56 

50 

49 

57 

52.8 

20 

le 

20 

21 

42 

42 

27 

12 

22 

23 

16 

31 

36 

13 

36 

33 

20 

36 

36 

24 

13 

7 

17 

11 

19 

27 

13 

15 

10 

22,7 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

54 

61 

63 

60 

56 

47 

60 

40 

54 

55 

51 

45 

44 

50 

48 

50 

52 

54 

49 

44 

45 

39 

42 

53 

52 

59 

47 

48 

49 

50,  7 

HIN 

30 

28 

28 

30 

34 

39 

30 

20 

20 

30 

24 

24 

34 

22 

22 

36 

27 

28 

35 

26 

21 

18 

16 

21 

21 

29 

24 

25 

22 

26,4 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

59 

64 

60 

57 

49 

59 

47 

55 

54 

49 

46 

43 

49 

47 

51 

54 

49 

46 

40 

39 

43 

54 

50 

62 

54 

47 

50 

55 

51,1 

MIN 

23 

20 

25 

28 

43 

42 

27 

13 

20 

24 

16 

26 

35 

18 

32 

32 

20 

37 

32 

23 

18 

10 

15 

13 

20 

26 

19 

18 

13 

23.6 

MARSHALL 

MAX 

60 

61 

58 

54 

49 

55 

44 

53 

55 

50 

46 

43 

47 

47 

48 

53 

53 

48 

43 

41 

37 

45 

53 

54 

59 

55 

48 

48 

54 

50.3 

MIN 

29 

36 

30 

33 

43 

43 

26 

20 

29 

37 

20 

30 

35 

20 

33 

32 

29 

38 

33 

27 

15 

13 

25 

17 

30 

27 

19 

25 

20 

26.1 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

MAX 

45 

59 

63 

60 

53 

46 

54 

38 

52 

54 

46 

46 

43 

47 

52 

47 

52 

55 

48 

43 

40 

36 

44 

51 

53 

60 

44 

49 

49 

49.3 

MIN 

37 

35 

34 

30 

30 

41 

27 

20 

22 

33 

21 

21 

34 

24 

24 

32 

27 

27 

34 

29 

19 

16 

17 

18 

U 

26 

21 

22 

25 

26.3 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

48 

58 

61 

58 

53 

47 

54 

38 

53 

64 

47 

44 

43 

46 

47 

47 

50 

53 

49 

37 

43 

5  \ 

52 

59 

43 

49 

48.9 

33 

26 

2  1 

32 

31 

43 

27 

18 

22 

28 

16 

21 

36 

21 

22 

33 

26 

27 

34 

26 

17 

12 

14 

14 

16 

24 

18 

19 

18 

24.0 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

57 

58 

55 

57 

48 

55 

42 

51 

50 

47 

37 

40 

45 

45 

48 

50 

51 

45 

41 

42 

35 

40 

52 

50 

55 

52 

45 

45 

50 

47,9 

32 

32 

37 

27 

41 

38 

25 

20 

31 

36 

18 

23 

34 

16 

31 

31 

22 

36 

32 

25 

17 

12 

25 

17 

27 

26 

IS 

27 

24 

27.1 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

MAX 

59 

63 

59 

57 

51 

60 

54 

49 

46 

43 

45 

50 

45 

54 

48 

49 

49 

46 

45 

40 

42 

55 

46 

60 

52 

48 

52 

53 

50,9 

33 

27 

28 

29 

45 

40 

22 

31 

34 

23 

27 

38 

24 

37 

36 

27 

39 

36 

28 

21 

19 

25 

20 

28 

32 

24 

25 

20 

29,2 

BALD  KNOB 

MAX 

63 

62 

59 

56 

53 

59 

55 

64 

55 

54 

45 

46 

51 

48 

62 

50 

64 

50 

47 

46 

42 

44 

55 

53 

58 

54 

48 

51 

52 

52,3 

31 

26 

34 

35 

45 

40 

33 

22 

30 

30 

23 

27 

39 

25 

37 

30 

26 

41 

36 

26 

23 

20 

21 

23 

28 

34 

25 

27 

21 

29,7 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

61 

64 

61 

58 

51 

60 

52 

66 

56 

50 

45 

45 

60 

48 

53 

53 

66 

51 

45 

45 

39 

44 

56 

52 

61 

65 

50 

50 

54 

62,4 

MIN 

32 

30 

28 

27 

43 

39 

28 

18 

31 

36 

20 

25 

36 

19 

32 

33 

23 

37 

35 

25 

17 

14 

22 

17 

26 

26 

20 

28 

23 

27,3 

BATESVILLE  L  AND  D  *1 

MAX 

60 

63 

60 

57 

52 

59 

55 

54 

55 

52 

46 

45 

50 

50 

52 

50 

55 

53 

46 

45 

42 

44 

55 

53 

59 

56 

56 

50 

54 

52,7 

MIN 

25 

22 

2  1 

22 

45 

42 

31 

13 

23 

26 

16 

23 

38 

16 

31 

34 

22 

36 

32 

20 

14 

9 

12 

16 

21 

32 

17 

20 

24 

24,3 

BEEOEVILLE 

MAX 

60 

62 

60 

57 

54 

60 

52 

51 

55 

52 

44 

47 

50 

48 

52 

48 

52 

48 

45 

47 

42 

41 

54 

50 

60 

53 

50 

52 

53 

51.7 

MIN 

33 

31 

32 

30 

43 

32 

32 

31 

26 

35 

24 

29 

39 

26 

38 

31 

29 

40 

36 

28 

23 

22 

25 

24 

30 

34 

26 

31 

24 

30.5 

BLYTHEvILLE 

MAX 

58 

65 

58 

58 

56 

59 

54 

49 

53 

47 

44 

50 

47 

46 

50 

46 

54 

52 

45 

43 

41 

37 

53 

48 

62 

54 

49 

53 

55 

51.2 

MIN 

34 

31 

36 

30 

48 

40 

33 

24 

32 

35 

24 

30 

39 

25 

38 

33 

28 

40 

35 

28 

24 

19 

22 

24 

34 

33 

25 

28 

26 

31.0 

CORNING 

MAX 

60 

62 

55 

55 

52 

60 

48 

53 

50 

44 

41 

46 

50 

45 

49 

49 

53 

51 

47 

43 

39 

40 

52 

48 

60 

50 

47 

50 

55 

60. 1 

MIN 

31 

26 

30 

29 

45 

40 

30 

23 

28 

32 

23 

27 

37 

24 

34 

34 

26 

39 

34 

28 

24 

18 

21 

20 

27 

31 

24 

28 

24 

28.9 

JONESBORO 

MAX 

58 

63 

57 

56 

52 

59 

53 

52 

53 

49 

43 

46 

48 

46 

51 

47 

53 

50 

46 

44 

39 

38 

52 

50 

59 

53 

46 

50 

53 

50.7 

MIN 

35 

32 

36 

32 

47 

40 

31 

26 

33 

40 

25 

29 

39 

27 

36 

35 

28 

40 

35 

30 

23 

21 

26 

24 

33 

33 

27 

32 

24 

31.7 

KEI5ER 

MAX 

56 

61 

58 

59 

56 

58 

56 

43 

51 

48 

44 

47 

46 

47 

51 

45 

52 

49 

45 

41 

42 

38 

51 

49 

60 

54 

50 

53 

56 

60.6 

MIN 

33 

30 

33 

29 

48 

39 

32 

24 

31 

33 

23 

28 

39 

28 

32 

31 

26 

39 

35 

29 

24 

20 

21 

24 

31 

36 

23 

25 

21 

29.9 

MARKED  TREE 

MAX 

57 

61 

59 

58 

55 

58 

54 

50 

52 

48 

44 

46 

47 

47 

61 

49 

52 

50 

45 

46 

40 

38 

53 

50 

59 

53 

49 

51 

52 

50,9 

MIN 

33 

28 

32 

30 

45 

39 

32 

24 

32 

39 

23 

26 

37 

25 

37 

33 

26 

39 

35 

29 

22 

20 

20 

23 

29 

34 

22 

26 

20 

29,7 

NEWPORT 

MAX 

59 

63 

58 

55 

50 

58 

50 

54 

64 

60 

44 

46 

50 

46 

52 

49 

62 

48 

45 

46 

40 

43 

54 

61 

60 

53 

48 

50 

54 

61,1 

HIN 

35 

32 

30 

3  1 

47 

40 

34 

24 

33 

38 

27 

31 

40 

28 

37 

33 

29 

40 

37 

29 

24 

21 

26 

25 

31 

35 

26 

30 

25 

31.7 

PARAGOULD  RADIO  KORS 

MAX 

58 

62 

58 

54 

53 

58 

57 

51 

51 

51 

42 

45 

46 

49 

50 

46 

51 

50 

46 

46 

42 

39 

53 

51 

59 

55 

47 

50 

53 

50.9 

MIN 

35 

30 

31 

32 

47 

40 

32 

31 

39 

38 

24 

30 

39 

30 

36 

34 

29 

41 

35 

30 

24 

20 

24 

24 

33 

33 

27 

31 

26 

31.9 

POCAHONTAS  1 

MAX 

59 

61 

56 

53 

49 

60 

50 

53 

52 

47 

44 

43 

49 

45 

50 

52 

51 

51 

47 

44 

39 

40 

53 

51 

56 

51 

46 

50 

50 

60.1 

MIN 

34 

22 

30 

31 

44 

43 

33 

16 

26 

31 

21 

24 

39 

21 

34 

38 

22 

37 

40 

27 

19 

16 

19 

15 

24 

36 

22 

24 

17 

27.7 

SEARCY 

MAX 

63 

65 

60 

57 

54 

60 

56 

56 

57 

56 

47 

50 

53 

57 

54 

53 

56 

51 

46 

47 

43 

45 

68 

63 

61 

57 

49 

53 

55 

54.2 

MIN 

30 

28 

30 

33 

45 

40 

33 

22 

33 

34 

24 

28 

41 

19 

36 

36 

28 

42 

37 

26 

2 1 

20 

2  0 

34 

26 

3  I 

21 

29.9 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 

59 

62 

58 

54 

51 

60 

42 

62 

62 

45 

43 

44 

50 

47 

50 

48 

52 

50 

47 

43 

40 

42 

63 

47 

59 

46 

48 

50 

52 

49.9 

MIN 

33 

29 

31 

31 

40 

40 

27 

26 

30 

32 

25 

31 

32 

25 

37 

33 

28 

37 

34 

28 

22 

20 

24 

22 

29 

31 

27 

27 

26 

29.5 

8m  R«l«nnc*  NotM  Following  SUOon  Ind«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day  Oi  Month 

o 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 

< 

kEST  CENTRAL  0* 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

62 
28 

68 
27 

63 
39 

56 
39 

52 
42 

54 
42 

47 

27 

57 

18 

60 
29 

55 
27 

51 
24 

47 

37 

54 

39 

51 
28 

58 
30 

55 

30 

60 
32 

55 
42 

52 
33 

45 

22 

41 

20 

47 
14 

55 
21 

59 
20 

65 
28 

60 
30 

53 
20 

53 
28 

55 
19 

54.8 
26.8 

CLABKSv/ILLE 

MAX 
MIN 

62 

29 

65 
30 

62 
42 

57 
38 

53 
42 

58 
42 

48 
27 

55 
U 

56 
24 

54 

27 

46 

22 

43 
36 

53 
38 

49 
24 

49 

37 

53 

32 

57 
30 

55 
42 

50 
35 

44 

23 

42 

16 

44 

15 

55 
23 

53 
19 

62 
28 

59 

30 

52 
23 

52 
26 

56 
21 

53.2 
29.0 

OARDANFLLE 

MAX 
MIN 

63 
31 

66 
23 

61 
26 

55 
33 

53 
42 

58 
41 

46 
29 

57 
18 

59 
28 

58 
26 

46 

20 

45 
31 

55 
38 

50 
23 

52 
37 

53 

30 

58 
27 

56 
41 

48 
36 

46 
22 

41 

20 

45 
16 

57 
19 

53 
20 

62 
25 

56 
31 

51 
21 

54 

28 

54 
17 

53.8 
27,6 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

54 
37 

52 

47 

44 

36 

19 

47 
21 

48 

24 

47 

37 

38 
18 

36 
28 

42 

29 

41 
24 

39 
30 

46 

26 

48 

25 

46 
32 

37 
26 

35 
26 

31 
13 

38 
17 

49 

26 

48 
21 

50 
25 

50 
21 

44 

25 

43 
24 

50 
28 

44,2 
25,5 

FCRT  5-ITH  wB  AIRPORT 

MAX 
HIN 

62 
2<> 

66 
31 

61 
40 

52 

40 

46 
43 

52 
38 

41 

26 

58 
21 

60 
30 

53 
30 

50 
23 

44 

36 

50 
30 

53 
26 

47 
36 

55 
31 

58 
30 

53 
40 

45 

30 

43 
24 

39 
21 

45 
15 

55 
25 

55 
19 

62 
28 

45 

27 

50 
20 

52 
26 

55 
23 

52,0 
28,9 

FCRT  S"ITm  water  plant 

MAX 
HIN 

60 
24 

63 
23 

61 
35 

58 
33 

54 
42 

51 
41 

43 
25 

55 
16 

58 
24 

55 
26 

45 
18 

44 

30 

49 
31 

48 
18 

46 
36 

52 
2H 

55 
25 

52 
40 

49 
34 

42 
21 

38 
11 

43 
11 

53 
12 

54 

15 

61 
23 

58 
27 

50 
18 

50 
25 

54 
15 

51.8 
25.1 

MENA 

MAX 
MIN 

60 
28 

62 
34 

59 
37 

52 

37 

47 
38 

54 
38 

43 
24 

56 
19 

56 
28 

55 
30 

47 
23 

41 
32 

49 
36 

53 
27 

46 

36 

53 
26 

54 
29 

54 
39 

46 
31 

46 
24 

39 
24 

46 
15 

56 
26 

57 
25 

58 
30 

50 
27 

52 
25 

50 
29 

54 

26 

51.6 
29,1 

MCLNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

•}i 
29 

53 
27 

52 
25 

46 

48 

45 

36 
14 

50 
17 

50 
24 

45 

34 

40 
19 

49 

29 

45 

29 

42 

22 

43 

27 

45 

24 

42 

22 

39 
28 

39 
24 

36 
24 

30 
14 

45 

12 

40 
12 

49 

23 

54 

33 

48 
20 

45 

25 

44 

23 

44.8 
23,2 

OZARK 

MAX 
MIN 

62 
30 

64 

30 

60 
44 

55 
37 

53 
44 

58 
42 

44 

27 

56 
21 

58 
30 

55 
30 

47 
26 

51 
36 

53 
39 

49 
25 

48 
37 

53 
31 

57 
33 

57 
42 

47 
35 

46 

27 

42 

20 

45 
18 

54 
24 

55 
20 

62 
28 

50 
29 

50 
25 

50 
31 

55 
22 

53,0 
30,4 

PARIS 

MAX 
MIN 

62 
31 

67 
26 

63 
33 

59 
37 

53 
42 

55 
42 

47 

27 

57 
22 

58 
31 

58 
34 

50 
24 

47 

32 

53 
38 

52 
23 

49 
41 

54 

30 

60 
27 

56 
42 

54 
34 

45 
24 

42 
19 

46 
15 

55 
21 

56 
20 

64 

27 

61 
32 

51 
21 

53 
31 

56 
20 

54,6 
29,2 

PELSOR 

MAX 
MIN 

RLS5ELLV ILLE 

MAX 
MIN 

63 
30 

66 
26 

63 
28 

58 
33 

53 
43 

58 
41 

48 
26 

55 
18 

57 
25 

56 
25 

49 

20 

45 
31 

55 
38 

50 
21 

51 
37 

53 
28 

58 
26 

55 
40 

52 
33 

46 

22 

42 
1  7 

46 
13 

55 
19 

53 
18 

62 
25 

60 
32 

52 
22 

54 

24 

56 
18 

54,2 
26,9 

SLBIACn 

MAX 
HIN 

62 
32 

65 
30 

62 
37 

53 
38 

52 
^2 

55 
41 

46 

27 

56 
23 

56 
34 

54 
37 

49 
24 

45 

33 

52 
38 

53 
25 

50 
37 

54 
3  I 

58 
29 

54 
41 

49 
31, 

44 

27 

41 

22 

44 

I  7 

54 

2Z 

57 
22 

64 
3 1 

57 
3 1 

53 
25 

52 
32 

56 
24 

53,3 
30,6 

MALDRON 

MAX 
HIN 

62 
27 

66 
23 

62 
33 

58 
34 

51 
42 

54 
41 

47 

28 

57 
18 

60 
30 

57 
25 

51 
19 

48 
36 

50 
37 

55 
21 

50 
39 

57 
26 

59 
30 

53 
41 

49 
35 

46 

20 

42 

22 

48 

U 

57 
13 

60 
20 

62 
25 

59 
29 

52 
19 

50 
32 

53 
17 

54,3 
27,6 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

^7 
38 

58 
38 

59 
39 

50 
36 

46 

37 

46 
36 

37 
18 

51 
21 

51 
27 

46 
35 

40 
18 

42 

29 

43 

29 

44 
24 

40 

29 

47 

25 

51 

28 

48 
33 

46 

26 

35 
26 

32 
15 

37 
15 

51 

27 

47 

22 

55 
32 

50 
21 

45 

26 

45 
25 

50 
27 

46,5 
27,7 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MAX 
HIN 

60 
35 

64 

27 

63 
26 

58 
36 

51 
43 

55 
37 

55 
29 

56 
19 

57 
30 

55 

29 

53 
25 

46 

31 

50 
38 

51 
27 

52 

37 

54 

31 

57 
26 

56 
40 

50 
33 

46 

25 

43 

23 

46 

16 

57 
21 

55 
26 

60 
30 

56 
31 

52 
25 

52 
32 

53 

20 

53.9 
29,2 

BENTON 

HAX 
HIN 

63 
26 

64 

25 

62 
27 

57 
37 

55 
35 

57 
40 

54 
34 

59 

18 

60 
30 

61 
29 

50 
23 

46 

29 

52 
41 

51 
23 

53 
43 

54 
29 

58 
24 

55 
43 

50 
28 

49 
24 

40 

22 

46 
15 

59 
19 

57 
24 

61 
28 

57 
36 

56 
29 

53 

28 

56 
21 

55.0 
28.6 

BlAKELy  mountain  DAM 

HAX 
HIN 

<.7 
29 

64 
24 

63 
25 

60 
29 

55 
38 

47 

39 

59 
32 

44 

17 

60 
18 

61 
25 

57 
22 

56 
22 

47 
39 

52 
22 

52 
26 

50 
28 

54 
23 

58 
24 

55 
36 

45 
21 

51 
22 

43 

15 

45 
16 

60 
18 

57 
26 

61 
27 

46 
24 

53 
25 

53 
18 

53,6 
25,2 

CCNWAV 

HAX 
HIN 

62 
29 

64 
23 

62 
24 

56 
34 

52 
39 

59 
39 

53 
29 

57 
17 

59 
25 

57 
28 

49 

20 

46 

29 

54 
38 

51 
24 

55 
37 

52 
28 

55 
26 

54 
39 

52 
35 

45 
21 

43 

19 

45 

13 

57 
18 

54 
19 

62 
24 

58 
32 

50 
22 

56 
25 

55 
17 

54,3 
26,  7 

GREENBRIER 

HAX 
HIN 

61 
27 

63 
23 

61 
24 

56 
36 

52 

40 

58 
39 

46 

28 

55 
15 

56 
26 

55 
26 

46 

17 

45 
25 

53 
38 

49 
19 

53 
37 

53 
29 

55 
23 

53 
40 

46 

35 

45 

20 

41 
17 

43 
14 

57 
15 

53 
17 

61 
23 

51 
29 

50 
22 

52 
27 

55 
16 

52.6 
25,6 

HOT  SPRINGS   I  NNE 

HAX 
HIN 

63 
35 

64 
37 

63 
34 

55 
35 

56 
40 

56 
35 

50 
27 

58 
26 

59 
26 

59 
39 

51 
23 

44 

31 

51 
37 

53 
26 

49 

36 

54 

29 

58 
29 

54 
39 

50 
33 

49 
27 

42 

24 

45 

20 

56 
26 

57 
27 

62 
34 

57 
32 

54 
26 

54 
33 

53 
27 

54.4 
30,9 

LEOLA 

MAX 
MIN 

6* 
29 

66 
24 

62 
23 

59 
32 

55 
44 

59 
45 

53 
35 

59 
22 

61 
31 

65 
36 

51 
22 

50 
24 

51 
42 

53 
21 

52 
40 

55 
25 

60 
22 

54 
44 

50 
32 

51 
21 

44 

25 

46 

13 

61 
16 

56 
23 

63 
29 

57 
36 

50 
24 

55 
28 

56 
19 

55.9 
28.6 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
33 

64 
26 

62 
28 

56 
34 

51 
40 

59 
41 

44 

27 

60 
22 

60 
30 

59 
34 

45 
26 

47 
30 

52 
36 

48 
28 

54 
39 

51 
33 

56 
28 

53 
42 

47 
36 

50 
25 

38 
26 

45 

23 

59 
21 

52 
25 

62 

30 

47 

29 

51 
25 

55 
27 

56 

23 

53.3 
29,9 

MALVERN 

HAX 
MIN 

65 
2' 

66 
24 

62 
26 

57 
35 

54 
45 

57 
40 

56 
33 

60 
19 

61 
29 

63 
26 

55 
22 

48 

27 

52 
38 

53 
24 

51 
40 

56 
26 

59 
23 

54 
43 

53 
32 

52 
23 

50 
24 

48 
15 

60 
12 

62 
26 

60 
27 

58 
37 

53 
23 

57 
27 

58 
18 

56,6 
28,0 

MCRRILTON 

HAX 
HIN 

62 
3* 

65 
28 

62 
27 

55 
34 

52 
42 

58 
40 

49 
31 

56 
22 

58 
33 

57 
35 

50 
25 

45 

32 

54 

38 

49 

26 

53 

38 

52 
31 

57 

27 

54 
41 

52 
36 

46 

28 

43 
24 

44 

21 

57 
25 

54 

23 

63 
26 

56 
32 

50 
25 

54 
32 

55 
22 

53.9 
30.3 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

47 

63 

64 

2  6 

61 
26 

53 
30 

46 

38 

57 
29 

43 

12 

59 
25 

60 
27 

58 
20 

48 
20 

45 
38 

53 
19 

52 
19 

52 
28 

56 
22 

56 
23 

54 
28 

45 
23 

49 
2  I 

41 

19 

47 
18 

59 

20 

57 
23 

62 
27 

47 

20 

52 
21 

55 
19 

53.2 
24.1 

PERRYVTLLE 

HAX 
MIN 

58 
28 

65 
22 

64 

25 

58 
34 

55 
40 

58 
39 

42 
29 

48 

20 

62 
28 

60 
29 

49 

23 

45 

29 

52 
29 

50 
22 

52 
37 

54 

29 

59 
23 

55 
32 

50 
34 

52 
24 

44 

21 

45 
14 

59 
19 

55 
20 

62 
25 

54 
32 

52 
21 

53 
29 

55 
18 

54.0 
26,7 

SHERIDAN  TOWER 

HAX 
HIN 

64 
32 

65 
34 

62 
27 

53 
31 

54 
44 

59 
39 

55 
33 

59 
21 

60 
32 

61 
34 

49 
23 

47 
31 

52 
33 

50 
24 

51 
39 

54 
28 

59 
27 

54 
41 

47 
32 

50 
25 

45 
23 

45 
16 

60 
22 

56 
26 

62 
33 

54 
32 

50 
25 

55 
30 

55 
29 

54.7 
29.9 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 
MIN 

63 
30 

65 
28 

62 
25 

54 

30 

55 
40 

62 
38 

56 
36 

62 
20 

59 
30 

62 
36 

54 
25 

53 
22 

54 
38 

50 
24 

55 
35 

53 
34 

54 
25 

52 
35 

49 
34 

47 
24 

44 

28 

42 

15 

58 
17 

57 
24 

60 
34 

4  7 
38 

44 

35 

59 

27 

50 
23 

54.6 
29.3 

BRINKLEV 

HAX 
MIN 

62 
30 

64 

30 

60 
33 

60 
32 

61 
34 

60 
39 

57 
33 

55 
23 

56 
27 

57 
35 

45 
24 

51 
27 

50 
34 

48 

26 

54 

29 

51 
30 

54 

28 

47 
29 

47 

36 

46 
25 

37 
23 

40 

20 

47 
24 

52 
25 

60 
28 

54 
35 

51 
25 

55 
27 

62 
22 

53,2 
28,7 

OES  ARC 

HAX 
HIN 

64 
34 

64 
31 

60 
32 

55 
33 

56 
41 

59 
41 

55 
33 

55 
25 

56 
35 

56 
35 

56 
24 

49 

27 

52 
39 

50 
28 

52 
39 

51 
32 

56 
30 

51 
42 

47 

37 

48 
26 

43 

23 

44 

20 

57 
24 

56 
26 

59 
31 

54 
35 

61 
28 

61 
32 

53 
29 

54,5 
31,4 

FCBREST  CITY 

MAX 
HIN 

64 
29 

65 
32 

61 
37 

59 
34 

57 
45 

63 
40 

52 
34 

54 
22 

57 

30 

55 
39 

46 

22 

51 
26 

51 
40 

50 
24 

55 
41 

50 
31 

56 
31 

51 
40 

49 
35 

50 
24 

42 

22 

43 
19 

56 
24 

55 
25 

62 
40 

52 
35 

52 
30 

54 
27 

52 
25 

53,9 
31,1 

HELENA 

HAX 
HIN 

52 
35 

61 
31 

62 
30 

61 
35 

57 

35 

53 
38 

61 
38 

43 

27 

55 
28 

55 
38 

55 
28 

45 
28 

51 
35 

46 

28 

49 

30 

53 
36 

50 
29 

55 
30 

48 

38 

46 

30 

45 

28 

37 
20 

42 
23 

55 
29 

54 

30 

58 
40 

47 

32 

44 

32 

53 
26 

51.5 
31.3 

KEQ 

MAX 
MIN 

63 
32 

64 

31 

63 
30 

58 
33 

55 
44 

59 
40 

55 
33 

57 
25 

59 
33 

59 
37 

49 
25 

4S 

30 

51 
40 

50 
28 

53 
41 

51 
32 

56 
29 

53 
42 

49 

36 

50 
27 

46 

25 

43 

21 

59 

24 

55 
27 

60 
31 

56 
36 

51 
28 

54 
31 

55 
25 

54.5 
31.6 

MARIANNA    2  S 

MAX 
HIN 

60 
31 

62 
32 

60 
32 

58 
30 

57 
45 

61 
38 

56 
34 

53 
27 

55 
32 

51 
36 

46 
25 

51 
28 

50 
36 

49 

27 

52 
41 

50 
32 

53 
30 

52 

40 

47 

35 

46 

28 

44 

25 

41 

22 

53 
25 

54 

27 

56 
38 

54 
36 

47 

26 

53 
29 

50 
27 

52.5 
31,7 

SAINT  CHARLES 

MAX 
HIN 

50 
34 

65 
32 

60 
28 

62 
32 

58 
34 

55 
38 

60 
38 

43 
25 

57 
28 

56 
33 

58 
27 

48 
26 

50 
34 

48 

28 

50 
28 

53 

32 

53 
29 

55 
30 

46 

37 

45 

28 

48 
28 

37 
19 

43 

20 

57 
27 

58 
28 

62 
39 

46 
30 

54 
22 

52,8 
29.6 

S—  R*l«r«ic«  NotM  Following  SUHon  Indox 

-    2\  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1964 


uonnnuva 

Day  Of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

62 
33 

65 
30 

62 
41 

60 
35 

56 
45 

60 
40 

57 
35 

57 
26 

58 
34 

60 
39 

61 
26 

50 
32 

60 
41 

49 

30 

55 
41 

57 
33 

68 
30 

63 
42 

60 
37 

48 
26 

48 
28 

42 
24 

59 
26 

55 
30 

67 
36 

59 
39 

50 
34 

54 

29 

54 
30 

55.4 

33,7 

STUTTCART  1  ESE 

MAX 
MIN 

50 
33 

60 
34 

63 
34 

61 
33 

57 
34 

52 
39 

59 
34 

43 

28 

55 
29 

55 
37 

56 
27 

47 
28 

49 
36 

49 
29 

49 
31 

52 
33 

61 
32 

56 
34 

48 
36 

47 
30 

46 
28 

36 
24 

41 

26 

56 
29 

54 
33 

59 
40 

46 
32 

46 
30 

52 
29 

51.6 
31,8 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

60 
36 

62 
32 

59 
32 

60 
32 

58 
49 

59 
39 

58 
36 

50 
26 

53 
35 

60 
39 

45 
25 

50 
30 

60 
39 

49 
27 

52 
41 

50 
3  3 

64 
30 

50 
40 

45 

36 

45 

30 

41 

26 

39 
22 

53 
23 

50 
27 

56 
38 

55 
36 

50 
26 

51 
32 

51 

27 

52.0 
32.5 

WYNNE 

MAX 
MIN 

62 
30 

67 
30 

59 
35 

58 
33 

55 
31 

55 
36 

52 
33 

50 
24 

62 
31 

49 

39 

47 

25 

49 
27 

47 
25 

45 
26 

68 
38 

52 
39 

56 
31 

49 

20 

43 
36 

45 
21 

44 

20 

40 
21 

60 
31 

50 
33 

53 
40 

49 

20 

50 
27 

51 
29 

49 
25 

51,2 
29.6 

SOUTHWEST  07 

DE  OUEEN 

MAX 
MIN 

65 
26 

66 
27 

61 
40 

55 
42 

50 
45 

60 
43 

49 

30 

60 
19 

63 
26 

64 
26 

55 
23 

45 

33 

55 
40 

64 

25 

47 
41 

56 
24 

60 
27 

60 
42 

50 

32 

54 

23 

45 

26 

50 
15 

61 
21 

60 
26 

61 

30 

52 
35 

56 
28 

56 
28 

53 
23 

56.0 
29.9 

DIERKS 

MAX 
MIN 

65 
23 

66 
25 

61 
34 

56 
41 

53 
44 

60 
38 

49 

30 

60 
16 

61 
20 

61 
21 

52 

20 

44 

26 

63 
43 

54 

23 

50 
40 

57 
22 

60 
23 

58 
44 

49 

30 

62 
20 

44 

25 

50 
13 

60 
18 

59 
23 

60 
26 

54 
36 

56 
24 

46 
24 

52 
19 

65.3 
27.3 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

<>S 

29 

65 
28 

66 
29 

61 
33 

57 
36 

51 
41 

55 
33 

47 

23 

58 
24 

61 
34 

62 
26 

50 
28 

53 
40 

48 
25 

54 

29 

48 

26 

55 
27 

60 
29 

58 
33 

49 
24 

53 
27 

43 

18 

46 

19 

59 
26 

59 
27 

65 
35 

43 
31 

48 
32 

54 

22 

54.3 
28.8 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

64 

26 

64 

20 

61 
28 

63 

28 

57 
44 

58 
40 

50 
28 

60 
16 

61 
24 

58 
24 

52 
18 

46 

26 

50 
40 

53 
18 

56 
36 

56 
20 

58 

20 

56 
34 

50 
34 

50 
18 

42 

22 

48 
11 

59 
15 

59 

20 

60 
24 

52 
30 

53 
20 

52 
29 

53 
15 

55.2 
25.1 

narrow;  DAM 

MAX 
MIN 

«<> 

26 

65 
25 

65 
29 

61 
35 

58 
39 

58 
39 

59 
32 

46 

15 

69 
16 

61 
23 

61 
21 

60 
25 

49 
38 

53 
23 

65 
28 

47 
23 

56 
22 

59 
23 

68 
32 

47 

20 

61 
21 

46 

13 

50 
14 

61 
19 

59 
25 

61 
32 

44 

24 

56 
29 

55 
19 

55,0 
26,2 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

47 
29 

63 
28 

63 
35 

61 
38 

56 
39 

50 
38 

57 
28 

45 

16 

68 
28 

69 
29 

61 
26 

46 
26 

48 

36 

52 

28 

63 
32 

47 

21 

54 

26 

58 
39 

67 
29 

46 
23 

53 
23 

44 

15 

48 
19 

60 
24 

57 
29 

58 
32 

43 

25 

52 
28 

53 
21 

53.6 
27,9 

OKAY 

MAX 
MIN 

65 
28 

65 
28 

64 
35 

60 
39 

55 
43 

57 
42 

57 
33 

59 
23 

61 
33 

66 
29 

60 
26 

50 
36 

54 
45 

54 

28 

62 
42 

56 
27 

60 
28 

60 
43 

59 
32 

56 
24 

53 
29 

49 
15 

62 
21 

59 
25 

58 
32 

57 
38 

49 
29 

66 
32 

53 
23 

57.4 
31.3 

STAMPS 

MAX 

63 
30 

65 
32 

58 
40 

57 
38 

53 
39 

56 
40 

50 
34 

60 
22 

62 
31 

66 
36 

57 
27 

54 

33 

54 
42 

51 
27 

50 
40 

55 
26 

61 
30 

59 
42 

52 
34 

55 
23 

45 

27 

47 
17 

60 
24 

60 
28 

56 
38 

53 
35 

47 

35 

55 
32 

54 

25 

55.7 
31.9 

TEXARKANA  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
34 

65 
42 

62 
41 

66 
42 

48 
42 

54 

42 

47 

32 

60 
27 

62 
36 

64 
40 

50 
31 

56 
38 

64 
36 

52 
31 

4<) 
39 

67 
29 

60 
33 

60 
42 

51 
34 

55 
30 

44 

29 

48 

22 

61 
32 

59 
30 

57 
39 

45 
39 

49 
36 

54 
34 

53 
30 

55,0 
34,9 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADElPHIA 

MAX 
MIN 

65 
27 

65 
23 

62 
34 

60 
36 

56 
46 

57 
41 

55 
34 

68 
20 

63 
34 

68 

30 

59 
21 

49 
31 

61 
43 

62 
27 

61 
40 

57 
29 

60 
27 

58 
43 

53 
32 

51 
25 

51 
27 

48 
19 

61 

20 

59 
26 

64 

32 

59 
38 

52 
27 

56 
34 

66 
24 

57,  1 
30,8 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

65 
30 

66 
29 

63 
29 

60 
33 

56 
42 

60 
41 

53 
32 

61 
24 

62 
35 

63 
36 

61 
26 

54 

29 

64 
43 

56 
25 

56 
40 

57 
30 

62 
26 

58 
41 

65 
32 

52 
23 

50 
29 

47 
17 

61 
20 

61 
26 

61 
33 

66 
43 

48 
37 

56 
36 

55 
23 

57,6 
31,4 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 
29 

65 
28 

62 
36 

57 
36 

52 
39 

60 
42 

48 
23 

60 
19 

61 
32 

66 
30 

50 
27 

65 
31 

56 
30 

52 
25 

54 
42 

54 

26 

59 
26 

58 
41 

50 
27 

53 
23 

43 

22 

46 
14 

60 
19 

61 
26 

58 
35 

51 
32 

44 
36 

56 
25 

56 
24 

65,7 
29,1 

FOROYCE  6  w 

MAX 
MIN 

62 
28 

64 
37 

62 
30 

58 
33 

55 
41 

60 
35 

48 
34 

57 
20 

59 
27 

62 
36 

54 
23 

50 
30 

52 
41 

64 
25 

63 
39 

55 
27 

60 
27 

55 
40 

50 
29 

49 
24 

44 

25 

46 

20 

60 
26 

61 
27 

61 
34 

56 
40 

47 
34 

55 
28 

52 
28 

55.2 
30,6 

MAONOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

64 
29 

66 

29 

62 
36 

59 
37 

53 
39 

59 
39 

51 
34 

61 
19 

62 
30 

67 
36 

62 
26 

55 
32 

53 
42 

52 
25 

53 
40 

56 
25 

61 

30 

56 
42 

57 
33 

55 
20 

52 
27 

48 

15 

61 
22 

60 
25 

58 
38 

52 
32 

48 

36 

56 
32 

55 
22 

57,1 
30.7 

MOROBAv  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 
MIN 

50 
29 

64 

27 

65 
29 

63 
33 

56 
39 

52 
39 

63 
38 

48 
19 

60 
30 

61 
31 

66 
28 

50 
27 

57 
35 

52 
23 

53 
32 

55 
23 

54 
23 

60 
33 

56 
35 

47 
21 

62 
31 

42 
14 

46 

18 

59 
26 

61 
33 

60 
37 

50 
37 

43 
32 

55 
22 

55,2 
29.1 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

63 
30 

66 
30 

65 
34 

59 
38 

55 
44 

67 
42 

54 
34 

59 
23 

62 
32 

65 
35 

60 
26 

50 
33 

53 
42 

52 
28 

52 
41 

55 
30 

61 
27 

58 
43 

57 
31 

52 
27 

62 
28 

47 

22 

60 
22 

60 
29 

62 
34 

58 
38 

43 

30 

56 
32 

55 
25 

56.8 
32,1 

SPARKMAN   3  WSW 

MAX 

65 
24 

65 
23 

60 
36 

57 
45 

57 
40 

57 
36 

59 
16 

59 
28 

64 

27 

58 
20 

51 
25 

51 
41 

54 
21 

51 
39 

56 
26 

62 
23 

62 
43 

55 
33 

51 

20 

50 
23 

51 
1  8 

61 
20 

60 
2  3 

61 
32 

49 

40 

50 
28 

51 
2  1 

55 
25 

56,6 
28,4 

WARREN 

MAX 
MIN 

67 
35 

65 

32 

67 

30 

59 
34 

53 
41 

63 
39 

55 
36 

58 
23 

68 
35 

65 
40 

58 
25 

53 
31 

56 
43 

53 
30 

55 
43 

55 
29 

59 
26 

65 
44 

52 
32 

51 
25 

48 

29 

46 
11 

58 
23 

59 
27 

61 
35 

56 
41 

44 

36 

56 
32 

53 
25 

66,9 
32,3 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

65 
32 

65 

30 

64 
32 

56 
36 

54 
41 

64 
39 

59 
40 

60 
21 

62 
29 

68 
33 

61 

27 

62 
28 

57 
45 

52 
26 

57 
43 

65 
28 

61 
28 

55 
46 

51 
29 

53 
24 

50 
33 

48 
17 

60 
20 

63 
28 

67 
36 

63 
34 

49 
38 

57 
31 

54 
25 

57.7 
31,7 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

59 
30 

59 
31 

59 
34 

55 
35 

50 
43 

60 
37 

52 
34 

55 
24 

56 
29 

59 
35 

44 

25 

48 
28 

49 

39 

47 

28 

51 
40 

49 
31 

52 
29 

50 
41 

45 
32 

45 
27 

43 

27 

42 
26 

44 

28 

55 
25 

55 
39 

48 
37 

41 
34 

50 
26 

49 
25 

60,7 
31,8 

OERMOTT  3  NE 

MAX 
MIN 

62 
35 

64 
33 

62 
33 

55 
35 

52 
39 

60 
38 

58 
36 

59 
24 

60 
35 

62 
40 

53 
25 

54 

28 

51 
41 

50 
26 

56 
41 

52 
33 

56 
31 

52 
44 

50 
33 

48 
26 

45 
31 

44 

20 

56 
21 

56 
29 

57 
37 

51 
36 

43 

36 

55 
32 

53 
25 

54,4 
32,5 

DUMAS 

MAX 
MIN 

64 
35 

65 
31 

64 
33 

56 
33 

52 
41 

63 
38 

65 
35 

69 
24 

60 
33 

63 
39 

50 
21 

51 
28 

53 
40 

52 
27 

56 
40 

54 

32 

58 
30 

57 
43 

49 

30 

51 
28 

43 
29 

46 
21 

60 
24 

59 
29 

59 
36 

49 

36 

43 
35 

54 
30 

52 
25 

55,0 
31,9 

EUDORA 

MAX 
MIN 

63 
37 

64 
36 

61 
38 

59 
38 

55 
42 

65 
40 

59 
39 

60 
26 

61 
31 

67 
43 

60 
29 

56 
30 

57 
43 

52 
28 

59 
43 

62 
34 

60 
34 

53 
42 

51 
35 

52 
30 

49 
33 

45 
22 

58 
26 

60 
32 

57 
37 

51 
40 

47 
37 

57 
32 

66 
31 

56,8 
34,8 

MONTICELLO  3  5 

MAX 
MIN 

63 
29 

64 
35 

62 
36 

60 
36 

54 
42 

62 
38 

54 
37 

58 
22 

60 
30 

63 
37 

53 
24 

54 
27 

56 
37 

51 
24 

65 
37 

63 
26 

58 
29 

54 
44 

51 
33 

51 
22 

44 

29 

50 
14 

58 
21 

58 
25 

60 
35 

57 
40 

46 
36 

55 
31 

53 
25 

55,8 
31  ,  1 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

65 
35 

67 
33 

63 
33 

58 
37 

55 
46 

62 

40 

56 
36 

69 
24 

61 
34 

62 
38 

52 
28 

52 
32 

52 
42 

52 
31 

53 
33 

63 
34 

57 
33 

54 
34 

50 
34 

46 

29 

46 

28 

55 
27 

60 
25 

57 
32 

63 
37 

60 
39 

47 
35 

55 
32 

53 
27 

56.0 
33.4 

PINE  Bluff  faa  airport 

MAX 
MIN 

63 
35 

65 

32 

61 

35 

58 
35 

53 
41 

62 
42 

47 

30 

58 
27 

59 
34 

61 
36 

45 

29 

51 
32 

50 
35 

48 

30 

54 
42 

50 
34 

56 
32 

53 
41 

46 

35 

47 

30 

39 
26 

43 
24 

59 
26 

55 
32 

62 
38 

44 

36 

45 
34 

54 
32 

53 
28 

53.1 
33,2 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

62 
36 

64 
32 

60 
32 

62 
33 

55 
35 

56 
34 

63 
38 

49 
23 

60 
22 

62 
36 

66 
26 

48 
26 

65 
36 

53 
26 

52 
30 

58 
34 

62 
29 

59 
36 

53 
35 

49 

27 

52 
27 

41 

21 

46 
20 

66 
21 

60 
33 

64 
36 

50 
35 

40 

30 

56 
26 

56,3 
30.2 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

61 
32 

64 
37 

62 
40 

59 
36 

56 
41 

61 

38 

59 
28 

55 
27 

61 
30 

62 
34 

58 
26 

53 
28 

54 
41 

56 
27 

54 
34 

49 
31 

66 
28 

63 
43 

49 
33 

48 

28 

46 
29 

54 
21 

56 
24 

57 
23 

58 
36 

53 
39 

43 
36 

52 
31 

57 
26 

55,4 
31,9 

S*«  RalwvQc*  Nol«t  FoUowliig  StaUoo  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  a-'^nsas 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01  j 

FAYETTEVILLE  FAA  AP            I  SNOWFALL 
5N  ON  GND 

GHAVETTE  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

HARRISON  FAA  AIRPORT  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

ROGERS  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

NORTHEAST  03 

BLYTHEVILLE  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

JONESBORO  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

CENTRAL  0! 

HOT  SPRINGS  1  NNE  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SOUTHEAST  09 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Oi  Montli 

a  ^  » 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H 

WEST  CENTRAL  04 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

,09 

.17 

.20 

.09 

•  12 

,08 

,07 

•  10 

.08 

.05 

.06 

,09 

,11 

.10 

.08 

.00 

,08 

.04 

.05 

.07 

.10 

,08 

.08 

•  10 

.10 

.20 

.14 

2.728 

WIND 

35 

54 

81 

52 

49 

71 

77 

48 

44 

59 

37 

48 

32 

56 

82 

48 

37 

36 

68 

46 

28 

35 

55 

18 

34 

49 

46 

43 

48 

1417 

MAX 

65 

55 

44 

43 

44 

47 

64 

62 

59 

56 

59 

57 

MIN 

55 

39 

33 

33 

32 

32 

35 

37 

39 

35 

37 

32 

CENTRAL  05 

BLAKELY  MOUNTAIN  0*M 

EVAP 

« 

« 

.17 

.11 

.10 

,08 

ft 

ft 

ft 

ft 

.35 

.01 

.17 

,09 

ft 

ft 

ft 

ft 

•  *7 

1 

1.95B 

WIND 

29 

19 

30 

19 

105 

35 

74 

48 

39 

25 

61 

26 

34 

34 

62 

58 

22 

27 

51 

37 

60 

30 

22 

^9 

21 

62 

27 

38 

43 

1187 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.00 

* 

ft 

.04 

,06 

.08 

.05 

.07 

.05 

,00 

,06 

.11 

.05 

.06 

.03 

.02 

.05 

.02 

.06 

.03 

.04 

.08 

.05 

.05 

.10 

1.278 

WIND 

5 

6 

11 

29 

46 

21 

28 

15 

11 

10 

17 

17 

9 

10 

29 

17 

19 

14 

20 

13 

14 

9 

7 

7 

10 

23 

8 

IS 

16 

459 

EAST  CENTRAL  06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.03 

.07 

.12 

.15 

.12 

•  03 

,12 

.22 

.12 

ft 

.17 

,10 

ft 

•  15 

.11 

ft 

.17 

.01 

ft 

ft 

ft 

.47 

.13 

•  07 

2.53B 

WIND 

80 

38 

46 

65 

81 

155 

145 

112 

97 

99 

105 

51 

119 

67 

69 

185 

41 

54 

100 

98 

87 

54 

37 

80 

26 

107 

64 

51 

76 

2389 

MAX 

67 

63 

64 

59 

56 

55 

64 

56 

59 

58 

48 

59 

55 

63 

51 

61 

66 

49 

MIN 

40 

39 

39 

39 

38 

45 

41 

35 

39 

35 

36 

39 

38 

37 

37 

. 

34 

42 

37 

SOUTHWEST  07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

•  11 

.12 

•  01 

.10 

.25 

.07 

,08 

•  15 

.07 

•  09 

.08 

•  08 

ft 

,10 

•  03 

.10 

.10 

.02 

.21 

•  02 

.07 

.14 

.16 

.04 

.13 

.10 

.02 

.13 

2.60 

WIND 

13 

27 

39 

46 

66 

62 

54 

37 

34 

67 

26 

55 

42 

39 

70 

18 

26 

'5 

48 

56 

32 

21 

30 

21 

47 

43 

36 

54 

1230B 

NARROWS  DAM 

EVAP 

« 

ft 

•  21 

.14 

.08 

•  03 

.09 

,06 

ft 

•  12 

ft 

,22 

.16 

.53 

.03 

.09 

.11 

2.23B 

WIND 

16 

26 

52 

45 

33 

40 

49 

40 

27 

b 

38 

30 

42 

28 

35 

60 

18 

29 

63 

30 

43 

21 

17 

40 

14 

45 

13 

40 

40 

1000 

MAX 

42 

58 

50 

54 

56 

62 

45 

52 

56 

56 

57 

61 

50 

MIN 

38 

38 

39 

43 

38 

37 

38 

43 

48 

38 

42 

38 

38 

SOUTH  CENTRAL  08 

WARREN 

EVAP 

.10 

.05 

•  IS 

.01 

.07 

.04 

.21 

ft 

.18 

.20 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

.51 

.06 

,10 

.10 

ft 

ft 

ft 

.37 

.09 

.03 

.04 

.11 

2.42 

WIND 

0 

0 

0 

ft 

23 

7 

12 

65 

22 

19 

1 

0 

MAX 

59 

71 

64 

69 

59 

63 

70 

57 

67 

68 

66 

58 

63 

61 

62 

66 

60 

60 

70 

70 

56 

52 

63.4 

MIN 

32 

32 

39 

31 

33 

34 

33 

39 

39 

39 

30 

30 

36 

38 

30 

30 

30 

27 

38 

32 

31 

33.6 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

^wun 1 1 

DRAINAGE  I  | 

LATITUDE 

i 

i  LONGITUDE 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP.  1 

& 

S 

< 

SPECIAL 
mi  Homi 

AesOTT 

0006 

SCOTT 

35  04 

94  12 

6  24 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 

006<> 

LAWRENCE 

7 

35  54 

91  05 

5S 

ALUM  FORK 
ALY 

0130 

SALINE 

34  iiB 

92  52 

5P 

5P 

0136 

3 

34  47 

93  29 

RE8A  Y,   SWA  1 M 

AMITY    3  NE 

Ol'iO 

CLARK 

3 

34  17 

93  25 

ANTOI KE 

0178 

PIKE 

3 

34  02 

93  25 

BA 

APLIN  1  W 

0188 

PERRY 

34  58 

93  00 

6P 

H08ART  WATTS 

appleton 

0196 

POPE 

1 

35  25 

92  53 

AfiKADELPMI A 

CLARK 

3 

34  07 

93  03 

6P 

TILLMAN  E«  LAWRENCE 

ARKANSAS   CI  TV 

OESHA 

2 

33  37 

91  12 

145 

CLARENCE  L.WESTMORELAND 

ARKANSAS  POST 

02*0 

ARKANSAS 

34  02 

91  21 

17a 

SS 

PU6LICITY*PARKS  COMM 

ATHENS 

0300 

HOWARD 

4 

34  19 

93  58 

PAULINE    A  PInkERTON 

AUGUSTA 

0326 

WOODRUFF 

35  19 

91  22 

BALD  KNOB 

0350 

7 

35  18 

91  34 

6P 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

01*59 

I NOEPENDENCE 

35  49 

8ATESV1LLE  L  AND  D  NO  1 

1 NOEPENOENCf 

35  45 

91  38 

7A 

BEAVER  DAM 

05211 

C AftROtL 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEEBE 

0530 

BEECH  GROVE 

OSS'. 

S>   3>  HAMMOND 

beedevillf 

JACKSON 

35  26 

91  06 

6P 

P.  Ha  6RECKENRI0GE 

BENTON 

0582 

SALINE 

34  33 

92  37 

285 

5P 

ETTA  C.  BURKS 

bektgnville 

0586 

BENTON 

1 

36  22 

SS 

BERRVVILLE  *•  NW 

0616 

CARROLL 

36  26 

93  37 

EDWIN  L.CHAMPLIN 

0661. 

SLACK  ROCK 

0746 

LAWRENCE 

7 

BLAKELY  MOUNTAIN  PAM 

076<t 

GARLAND 

3 

34  36 

93  11 

SA 

8A 

8A 

BLUE  MOUNT AI N  DAM 

1 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY   3  SW 

oeoo 

33  41 

93  09 

BLYTHEVILLE 

0806 

MI  SSI 5S I PP I 

BOONEVIULE    6  NW 

0325 

LOGAN 

1 

BOONEVlLLE  7  NE 

0826 

LOGAN 

35  13 

93  50 

730 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  6  NN£ 

0827 

1 

93  54 

U  S   SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVlLLE 

0B30 

35  09 

93  55 

7P 

BOTKINBURG  2  S 

081.2 

7 

35  39 

92  28 

BOUGHTON 

oai.e 

33  52 

B^IANCH  4  NW 

0887 

FRANKL IN 

1 

35  21 

SBAMCH  3  SW 

oeee 

FRANKL I N 

1 

35  16 

93  59 

flRINKLEY 

0936 

34  53 

91  12 

7A 

BUFFALO  TOWER 

NEWTON 

7 

35  52 

93  30 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

BAXTER 

36  22 

92  34 

SURDFTTE 

1052 

MISSISSIPPI 

35  49 

89  57 

240 

G.  A.  HALE 

CABOT  SW 

1102 

PULASK I 

1 

34  57 

92  04 

5P 

B*    M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

1132 

36  07 

92  OB 

6P 

7A 

CAMOEN  I 

U52 

OUACHI TA 

3 

33  36 

92  49 

SP 

7A 

CAMDEN  2 

1151. 

OUACHITA 

3 

33  35 

92  51 

CARLISLE  1  SW 

U21. 

LONOKE 

1 

34  47 

91  45 

SA 

CARPENTER  DAM 

1238 

GARLAND 

3 

34  27 

93  01 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

MONROE 

91  18 

7A 

RAY  Bt  HURST 

CLARKSVILLE 

1<.55 

JOHNSON 

1 

35  28 

93  28 

6P 

TA 

DR<    IRVING  T.  BEACH 

CLARKSVILLE   6  NNE 

1<.57 

JOHNSON 

1 

35  32 

93  26 

840 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CL INTON 

1'.92 

VAN  BUREN 

7 

35  35 

92  28 

510 

EARL  B>  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

1571. 

MAOISON 

35  46 

93  4B 

COMPTON 

1582 

NEWTON 

36  05 

93  18 

JONAH  LEE  SIMS 

1596|  FAULKNER 

1 

35  05 

CORNING 

1632  CLAY 

7 

36  24 

90  35 

6P 

1666 

POLK 

94  25 

7A 

CROSSETT  7  S 

1730 

ASHLEY 

5P 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

1 

1768 

LINCOLN 

1 

91  35 

6P 

DAI  Y 

181*. 

PIKE 

3 

DAMASCUS 

1829 

FAULKNER 

1 

35  22 

92  26 

705 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

183'^ 

YELL 

1 

35  03 

93  24 

DANV I LLE  SCS 

1835 

TELL 

1 

35  04 

93  24 

daroanelle 

YELL 

1 

191.0 

SEVIER 

34  02 

D  E  R  '^0  T  T 

1960 

CHICOT 

33  31 

BA 

DERMOTT   3  NE 

CHICOT 

33  33 

6P 

7A 

1968 

PRAIRIE 

91  30 

; 

DEVILS  KNOB 

1982 

JOHNSON 

1 

35  43 

93  24 

5P 

DIERKS 

HOWARD 

34  07 

94  02 

422 

MS.       N  L  Y 

DUMAS 

21*8 

OESHA 

2 

33  53 

91  29 

162 

&P 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

UNION 

3 

33  13 

92  48 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENC 

EUOORA 

235S 

CHICOT 

2 

33  07 

91  U 

EUPEKA  SPRINGS 

2356 

CARROLL 

36  24 

93  44 

EVENING  SHADE   1  NE 

SHARP 

36  06 

91  37 

7A 

OPHA  WOLFE 

FAYETTEUILLE   FAA  AP 

2*.  1-3 

WASHINGTON 

MID 

MIO 

FAYETTEVILLE   E*P  STA 

2<>i>(> 

WASHINGTON 

36  06 

5P 

FORDYCE  t>  W 

251.0 

DALLAS 

3 

33  49 

92  31 

5P 

5P 

FOREMAN 

25'.'. 

LITTLE  RIVER 

33  43 

94  24 

FORREST  C I T  T 

2561. 

ST  FRANCIS 

35  01 

90  47 

261 

HOMAS      .  M  OR 

FORT   SMITH  *.&  AIRPORT 

2571. 

SEBASTIAN 

35  20 

94  22 

449 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

2576 

CRAWFORD 

1 

35  39 

94  09 

5P 

JAMES  L*  CRISTEE 

2670 

HEMPSTEAD 

33  37 

93  48 

GEORGETOWN 

2760 

WHI  TE 

7 

35  07 

91  26 

G  1  LBERT 

2791. 

SEARC* 

7 

35  59 

92  43 

7A 

MRS   IDA  A  KILLlON 

GLENWOOD 

2e'.2 

PIKE 

3 

93  33 

7A 

WILLIAM  F.  SEVIER 

GRAVELLY 

2922 

YELL 

1 

34  S3 

93  42 

7A 

WILLIE  PENDERGRASS 

GRAVE  TTE 

2930 

BENTON 

1 

36  24 

94  28 

SS 

SS 

GLENN  S.   JUST  ICE 

GREEN  FOREST   4  ESE 

291.6 

CARROLL 

7 

36  18 

93  22 

7A 

RALPH  L<  BANTA 

GRECNBR I ER 

2962 

1 

35  14 

92  23 

360 

CHARLES  F»  Ford 

GREENWOOD 

2975 

SEBASTIAN 

35  13 

94  15 

5ie 

DOROTHY  M,  BEEN 

greers  ferry  dam 

2978(  CLEBURNE 

■ 

35  31 

92  00 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GURDON 

3071.,  CLARK 

3 

3  3  55 

93  09 

ROY  S.  R08BS 

30e8[  ASHLEY 

3 

33  14 

91  48 

ALLEN  J.  LINDER 

31  32 

SHARP 

36  19 

91  29 

HARP  1  SON 

3164 

BOONE 

36  14 

93  07 

7A 

BEA  GRAY  8EENE 

31651  eOONE 

36  16 

93  09 

MID 

MID 

3230 

CLECURNE 

35  26 

92  03 

J235 

POPE 

35  28 

92  58 

7/ 

321.2 

PHILLIPS 

2 

34  32 

90  35 

HOPE   3  NE 

3428 

HEMPSTEAD 

33  43 

93  33 

375 

7A 

7A 

RUTH  HAMILTON 

3438 

MONTGOMERY 

3 

93  41 

7A 

HORaT 10 

34'.2 

SEVIER 

33  56 

94  22 

337 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

HOT   SPRINGS   I  NriE 

3466 

GARLAND 

3 

34  31 

93  03 

710 

5P 

5f 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

3540 

MAD  I  SON 

7 

36  05 

93  44 

1463 

6P 

MAY  PEARL  MARKLEY 

HJTTIG  DAM 

3556 

UNION 

33  02 

92  05 

60 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

3584 

LITTLE  RIVER 

33  35 

94  03 

300 

W.  E.  MCDOWELL 

JASPER 

3600 

NEWTON 

■ 

36  01 

93  11 

857 

7/ 

JAMES  S.  VAUGHAN 

JESSIEVILLF 

3704 

GARLAND 

3 

34  42 

93  04 

730 

7A 

LURA  6.  SYKES 

J0NES60R0 

3734 

CRAIGHEAD 

7 

35  50 

90  42 

345 

SS 

7A 

BENEDICTINE  SISTERS 

DRAINAGE  CODE i      1.  ARKANSAS     2.  MISSISSIPPI      3.  OUACHITA     4.  RED     5.   SAINT  FRANCIS     6.  SALINE      7.  WHITE 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

: J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  PRECIP. 

SPECUU.  1 

KEISER 

3821 

MISSISSIPPI 

35  41 

90  05 

232 

6A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

KEO 

3862 

34  36 

92  00 

230 

7P 

KINGSLANP  3  SSE 

LAKE  CITY 

CfiA IGHEAD 

LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 

LEAD  HILL 

SS 

LEOLA 

LITTLE  ROCK  W8  AIRPORT 

LITTLE  ROCK  FILT 

PLANT 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 

4386 

NEWTON 

35  46 

93  05 

2007 

7A 

LOLA  0  JOHNSON 

MAO 1  SON 

4528 

35  00 

90  43 

215 

7A 

MAGNOLIA  3  N 

MAGNOLIA  5  N 

MALVERN 

HOT  SPRING 

MAMMOTH  SPRING 

SS 

JOHN   H.  I'lCKEE 

MARIANNA   2  S 

6P 

THOMAS  6«  TURNEK 

MARKED  TREE 

POI NSET  T 

MAUMEE 

MELBOURNE 

4746 

IZARD 

36  04 

91  54 

610 

7A 

WILLA  M.  GRAHAM 

MENA 

4756 

34  35 

94  15 

1207 

7A 

Richard  w.  st,  john 
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REFERENCE  NOTES 

?22jro^"lo'aJriei;he/BKe^^^^  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI  in,a  t  olog  is  t   at  Weather  Bureau  Airport   Station.   Adan.s  Field.    Little  Rock.  Arkansas 

Figures  and   letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance   In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  cnrried   In   the  July   issue  of   this  buUelln. 
Stations  appeariDg  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature-  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  ami  wind  movement  in  miles  Monthly  dcKree  dav 
totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65''  F.  »•  ,  vemi^ni        miics.     moniniy  ueRree  aay 

Evaporation  is  measured   in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by   footnote  following  the  -Evapora t ion  and  Wind'  Tnble. 
Normals  for  all  stations  are  climatological   standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent   values  published  In  the  "Snowfall   and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,    sleet,   or   ice  on  the  ground.     Samples   for  obtaining  measurements  are 

5n  tHe  ^ecoJd!     ""^       ^  ^"'^'^^^^'^^  observations;   consequently,   occasional   drifting  and  other  causes  of    local  variability   in  fhe  snowpack  may  result   In  apparent    inco!;sL?enc les 

atologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,    and   in  the"Seasonal   Snowf al 1" table   include  snow  and  slcel.     Entries  of  snow  on 


Data  in  the  "Monthly  Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table-  and  snowfall 
Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local'slandard  time 
observers  take  the  observa  t  ions  on  day 1 ight  sav  ing  t  ime . 

the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table   is  at  observation   time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.     For  those  stations  snow 


Ground" 


ground  values  are  at 


In   the  Station   Index  the  letters  C,   H,   and  J  in   the  "Special"  column  under  the  heading  "Obeeiva t ion  Time  and  Tables',    indicate   the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published   later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
C     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data   in  any  montli   indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground   in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

No  record   in  the  "Climatological   Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature'  Table   is   Indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation   totals  may  be  found   In   the  annual    issue  of    this  publication. 
-     No  record   in  the  "Supplemental  Data"  Table;    -Daily  Precipitation"  Table;    "Evaporation  and  Wind"  Table;    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index, 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station   is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount   included   in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed   in  a  shelter  located  a  few  feet   above  sod-covered  ground;   however,    the  reference  Indicates  that   the   thermometers  are  exposed   in  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR     This  entry   in  time  of  observation  column   in  Station   Index  means  after  rain. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent   of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent   to  every  10  inches  of   new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value   is  entered,    less  than  10  days  record   is  missing.      See    ■Daily  Temperature'  Table  for  detailed  daily  record.     Degree  day 
data,    if  carried  for   this  station,    have  been  adjusted  to  represent   the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS     This  entry   in  time  of   observation  column   in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

T     Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of   Documents,   Government  Printing  Office,   Washington.   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes   in  locations,   elevations,   exposure,   etc..    of  substations  through  1955  may  be  found   in  the  publication  'Substation  History"   for  this 
state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C.   for  45  cents.     Similar   information  for  regular  Weather 
Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual    Issues  of  Local  Climatological  Data,   obtained  as   indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2,50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the  Superintendent  of  Documents ,  Remit  tance  and  correspondence  regard  ing  subscript  ions  should  be  sent  to  t  he  Superintendent  of  Documents ,  Government  Pr int ing  Of f ice ,  Wasn ing  ton , 
D.   C.  20402. 
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ARKANSAS  -  MARCH  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       84°  on  the  14th  at  Stuttgart,  and  on  the  4th  at  Sparkman  3  WSW 

Lowest  Temperature:        4°  on  the  10th  at  Gravette 

Greatest  Total  Precipitation:      13.51  inches  at  Saint  Francis 
Least  Total  Precipitation:       2.  73  inches  at  Fayetteville  Exp.  Sta. 
Greatest  One- Day  Precipitation:      5.  08  inches  on  the  4th  at  Burdette 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:       11.0  inches  at  Rogers 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:      8  inches  on  the  10+  at  4  stations 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Monthly  precipitation  totals  for  many  locations  in  the 
State  were  the  largest  since  the  spring  of  1961.  Seventy 
to  eighty  percent  of  these  amounts  in  most  instances  oc- 
curred in  the  first  10  days  of  the  month.    The  major  rain 
producer  of  the  month  was  the  storm  covering  the  3-day 
period  beginning  Saturday  the  7th.    Rain  totals  exceeded 
4  inches  in  practically  all  of  the  northern  half  of  the 
State  with  as  much  as  6  inches  collecting  in  the  north- 
central  counties  in  this  period  of  time.    Flood  stages  in 
rivers  were  equalled  or  exceeded  throughout  the  north- 
east and  east-central  parts  of  the  State  as  well  as  in  the 
Ouachita  and  its  tributaries  in  the  southwest.  River 
stages  resulting  from  this  storm  throughout  the  State 
were  generally  higher  than  at  any  time  since  the  spring 
of  1962.    Severe  weather  also  accompanied  this  heavy 
rain  period.    Tornadoes  touched  down  in  Perry  County 
and  the  northwest  part  of  Montgomery  County  on  the  9th 
with  considerable  hail  and  wind  damage  in  the  vicinity  of 
Greers  Ferry  and  Bull  Shoals  reservoirs  on  the  8th. 

Earlier  in  the  month  a  tornado  was  observed  in  Columbia 


County  in  the  extreme  south  on  the  4th  with  hail,  wind, 
and  lightening  damage  elsewhere  through  the  central  and 
northeast  parts  of  the  State  during  the  same  period. 
Scattered  hail  reports  were  received  on  the  14th  and  the 
24th  of  the  month  in  an  area  stretching  from  southwest  to 
northeast  through  the  central  portions  of  the  State. 

Frost  and  freezing  temperatures  were  observed  over  the 
State  on  the  30th,  resulting  in  many  new  low  tempera- 
ture records  for  the  date.    The  only  vulnerable  crop 
areas  were  the  peach  orchards  in  the  southwest  and  east- 
central  where  negligible  damage  was  sustained.  Little 
Rock  observed  24°  on  this  date  for  a  new  low  for  so  late 
in  the  season. 


R.  O.  Reinhold 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas  72202 
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10 

7 

4 

BALD  KNOB 

64 

,  7 

39. 

9 

52, 

3 

78 

14 

23 

30 

389 

0 

0 

5 

0 

9, 

84 

3. 

40 

9 

T 

0 

7 

4 

4 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

65 

tO 

36. 

7M 

50. 

9M 

78 

14 

17 

30 

436 

0 

0 

13 

0 

8, 

60 

4. 

57 

9 

.0 

0 

7 

4 

3 

64 

,5 

36. 

1 

50, 

3 

77 

8 

17 

30 

447 

0 

0 

14 

0 

8, 

64 

3, 

96 

3. 

27 

11 

,0 

0 

10 

6 

2 

BEEDEVILLE 

63 

,3 

40. 

7 

52, 

0 

79 

14 

24 

30 

398 

0 

0 

4 

0 

8, 

95 

2. 

82 

9 

,0 

0 

7 

4 

3 

BLYTHEVILLE 

64 

,2 

40. 

4 

52, 

3 

1 

9 

82 

14 

20 

30 

389 

0 

0 

4 

0 

9, 

55 

4. 

55 

3. 

36 

10 

,0 

0 

8 

5 

4 

CORNING 

62 

.1 

38. 

2 

50, 

2 

6 

75 

25. 

21 

30 

452 

0 

0 

6 

0 

10, 

81 

6. 

29 

2. 

95 

9 

,0 

0 

9 

5 

4 

JONESBORO 

62 

•  8 

40. 

5 

51, 

7 

1 

0 

78 

14 

23 

30 

410 

0 

0 

4 

0 

10, 

69 

5. 

60 

2. 

94 

10 

,0 

0 

10 

6 

4 

KE I SER 

2 

39. 

Q 

52  , 

0 

76 

14 

22 

30 

396 

0 

0 

5 

0 

9, 

56 

3, 

45 

5 

,0 

0 

9 

4 

2 

MARKED  TREE 

63 

!i 

38. 

9 

51. 

0 

I 

4 

78 

14 

22 

30 

429 

0 

0 

7 

0 

9. 

80 

4. 

52 

3. 

37 

9 

,0 

0 

7 

4 

4 

NEWPORT 

63 

.0 

41. 

8 

52. 

4 

8 

76 

14. 

25 

30 

384 

0 

0 

3 

0 

11, 

48 

6. 

58 

3. 

09 

9 

,0 

0 

9 

8 

4 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

63 

.2 

40. 

2M 

51. 

7M 

78 

14 

22 

30 

410 

0 

0 

3 

0 

12. 

14 

4. 

75 

4 

,0 

0 

8 

5 

3 

POCAHONTAS  I 

62 

.2 

36. 

3 

49. 

3 

- 

.3 

77 

14 

12 

30 

481 

0 

0 

12 

0 

11. 

27 

6. 

71 

4. 

97 

9 

,0 

0 

6 

6 

3 

SEARCY 

66 

^ 

^ 

80 

14 

23 

30 

367 

0 

0 

4 

0 

12, 

38 

7, 

1 1 

2. 

51 

10 

.0 

0 

U 

6 

6 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

61 

!i 

37. 

6 

49, 

4 

77 

8 

21 

30 

476 

0 

0 

5 

0 

8. 

64 

3. 

16 

9 

T 

0 

9 

4 

3 

DIVISION 

51, 

3 

1 

■  0 

10 

17 

5. 

25 

T 

WEST  CENTRAL  0* 

APPLETON 

90 

10 

1 

BOONEVILLE 

66 

.  1 

37. 

3 

51, 

7 

,4 

77 

31 

24 

30. 

406 

0 

0 

10 

0 

4 

81 

2. 

28 

9 

T 

9 

1 

CLARKSVILLE 

65 

.3 

37. 

4 

51, 

4 

74 

31. 

22 

30 

417 

0 

0 

10 

0 

7 

00 

3. 

10 

9 

0 

7 

4 

2 

DAROANELLE 

36 . 

g 

51. 

1 

1 

.  6 

77 

31 

23 

30 

426 

0 

0 

11 

0 

7 

01 

2. 

36 

3. 

04 

9 

0 

9 

4 

2 

DEVILS  KNOB 

56 

!7M 

33, 

9M 

46. 

3M 

71 

31 

13 

30 

671 

0 

0 

0 

7 

26 

4, 

00 

9 

0 

8 

3 

1 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

64 

.3 

35, 

9 

50. 

1 

- 

1 

.0 

76 

31 

23 

26 

465 

0 

0 

11 

0 

6 

06 

2. 

61 

2, 

05 

6 

0 

10 

7 

5 

2 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

64 

.  1 

33, 

5 

48. 

8 

75 

24 

19 

30 

495 

0 

0 

16 

0 

6 

1 1 

3, 

36 

9 

T 

8 
11 

3 

1 

MENA 

64 

.0 

38, 

5 

51. 

3 

- 

.6 

73 

31 

21 

26 

420 

0 

0 

9 

0 

7 

46 

2 . 

70 

2 , 

72 

9 

0 

4 

2 

MUUn)  T  MHUMtlNE 

5  6 

45 

70 

3 1 

12 

27. 

607 

0 

0 

1 1 

0 

8 

16 

4, 

30 

9 

T 

9. 

7 

4 

2 

OZARK 

64 

Is 

37, 

5 

5ll 

0 

.0 

76 

2 

23 

30 

427 

0 

0 

11 

0 

7 

56 

3. 

74 

3, 

63 

9 

0 

9 

3 

2 

PARIS 

66 

.5 

35, 

9 

51. 

2 

77 

24 

24 

30. 

421 

0 

0 

12 

0 

6 

05 

3, 

06 

9 

0 

6 

4 

1 

ail^cPi  1  V/ T 1  1  P    ^  MhjU 
KUSStLLViLLCi    -3  iNrNn 

65 

.9 

35, 

6 

50, 

6 

76 

31. 

20 

30 

435 

0 

0 

12 

0 

5 

87 

1. 

44 

3, 

60 

9 

.0 

0 

10 

2 

1 

SUBIACO 

64 

.9 

37, 

8 

61, 

4 

- 

.6 

76 

24 

22 

30 

416 

0 

0 

7 

0 

5 

69 

2, 

44 

9 

T 

9 

4 

1 

WALDRON 

67 

•  1 

7  7 

31. 

24 

26. 

410 

0 

0 

12 

0 

5 

43 

2, 

51 

9 

.0 

0 

10 

3 

1 

WHITE  ROCK 

58 

.8M 

34, 

IM 

46, 

5M 

70 

24 

14 

30. 

664 

0 

0 

14 

0 

8 

08 

4, 

07 

9 

2 

.0 

1 

4 

7 

4 

3 

DIVISION 

49, 

9 

- 

.9 

6 

62 

2, 

29 

.  1 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

66 

.6 

38 

6 

52 

6 

77 

14 

22 

30 

380 

0 

0 

8 

0 

9 

48 

3 

50 

9 

0 

7 

6 

4 

BENTON 

67 

40 

1 

76 

26 

30 

334 

0 

0 

6 

0 

8 

.74 

2 

06 

10 

.0 

0 

12 

4 

4 

BLAkELY  mountain  DAM 

64 

Is 

34 

7 

49 

3 

76 

15. 

21 

1 

465 

0 

0 

16 

0 

7 

73 

68 

2 

34 

9 

.0 

0 

9 

6 

2 

CONWAY 

66 

.7 

37 

4 

52 

1 

.7 

80 

14 

23 

30. 

396 

0 

0 

11 

0 

8 

.71 

3, 

2 

10 

9 

.0 

0 

9 

6 

3 

GREENBRIER 

64 

.3 

36 

5 

50 

0 

78 

14 

20 

30 

460 

0 

0 

16 

0 

7 

2 

00 

9 

0 

10 

5 

3 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

67 

.4 

40 

0 

53 

7 

.4 

77 

3 

24 

30 

345 

0 

0 

5 

0 

7 

.18 

1 

94 

2 

24 

9 

0 

9 

4 

3 

leola 

68 

.6 

37 

3 

63 

0 

81 

8 

25 

22 

371 

0 

0 

11 

0 

5 

.97 

41 

1 

68 

10 

.0 

0 

12 

4 

2 

LITTLE  ROCK  wB  AIRP0RT//R 
MALVERN 

66 
68 

.5 
.9 

38 
38 

9 
1 

52 
53 

7 
5 

.9 

81 
79 

14 
14. 

24 
26 

30 
30. 

376 
360 

0 
0 

0 
0 

5 
12 

0 
0 

8 
9 

,22 
.33 

3 

2 
2 

75 
64 

9 
9 

.0 

0 
0 

11 
6 

5 
7 

3 
3 

MORRILTON 

66 

.2 

40 

6 

53 

4 

2 

,3 

75 

31. 

" 

30 

354 

0 

0 

5 

0 

7 

.24 

2 

61 

2 

19 

8 

.0 

0 

10 

6 

3 

NIMROD  DAM 

65 

.5 

34 

6 

60 

1 

76 

26. 

23 

30. 

456 

0 

0 

17 

0 

7 

.92 

86 

3 

60 

9 

0 

10 

5 

1 

PERRYVILLE 

66 

.9 

36 

7 

51 

8 

,4 

79 

25 

23 

30 

408 

0 

0 

12 

0 

8 

,67 

3 

4 

03 

9 

.0 

0 

7 

6 

2 

SHERIDAN  TOWER 

68 

.6 

40 

5 

54 

6 

80 

8 

24 

30 

325 

0 

0 

8 

0 

8 

.66 

2 

96 

9 

,0 

0 

10 

5 

2 

DIVISION 

52 

4 

.5 

6 

.10 

3 

09 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 
MARCH  1964 


Continued 


SbHos 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 
Minimum 

< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

« 
a 

Lov7esl 

o 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

3 
t- 

Departure 
From  Normal 

s 

6 

• 
Q 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

1    .10  or  More  1 

o 

° 

1.00  or  More 

.°| 

o  t 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

67.2 

40.5 

53,9 

82 

14 

22 

27 

346 

0 

0 

9 

0 

6.32 

2,10 

2 

T 

0 

9 

5 

1 

BRINKLEY 

65.6 

37.1 

51,4 

-  1.1 

79 

14. 

23 

30 

414 

0 

0 

7 

0 

8.05 

2,41 

10 

.0 

0 

12 

2 

DE5  ARC 

66,4 

43.6 

55,0 

80 

14. 

26 

30 

315 

0 

0 

3 

0 

6.65 

2,49 

10 

.0 

0 

9 

4 

2 

FORREST  City 

66.0 

41.9 

54,0 

81 

14 

23 

30 

341 

0 

0 

4 

0 

8.59 

2,95 

9 

.0 

0 

a 

5 

2 

HELENA 

63.3 

40.3 

51,8 

-  1,4 

80 

15 

28 

30 

403 

0 

0 

6 

0 

6.40 

1,05 

1,25 

4 

.0 

0 

10 

6 

1 

KEO 

67.5 

41.1 

54,3 

80 

8 

25 

30 

330 

0 

0 

4 

0 

7.12 

2,66 

9 

.0 

0 

9 

3 

2 

MARTANNA  2  S 

65.4 

41.7 

53,6 

1,3 

77 

14. 

25 

30 

353 

0 

0 

3 

0 

8.75 

3.85 

3,13 

.0 

0 

8 

4 

4 

SAINT  CHARLES 

65.3 

39.7 

52,5 

80 

15. 

27 

31 

382 

0 

0 

7 

0 

6.14 

1,34 

4 

,0 

0 

10 

4 

4 

STUTTGART 

69.5 

42.4 

56,0 

2,6 

84 

14 

27 

30 

283 

0 

0 

3 

0 

7.08 

1.52 

1,40 

25 

,0 

0 

13 

6 

3 

STUTTGART  9  ESE 

63.7 

41.6 

52,7 

79 

15 

26 

30 

380 

0 

0 

4 

0 

8.81 

1,84 

25 

6 

WEST  MEflPHIS 

65.6 

42,6 

54,1 

77 

23. 

23 

30 

332 

0 

0 

3 

0 

9,30 

2.68 

4 

5 

WYNNE 

62.6 

38,3 

50,5 

78 

14 

27 

30. 

445 

0 

0 

8 

0 

8.22 

3.20 

9 

,0 

0 

8 

4 

2 

DIVISION 

53,3 

,9 

7,62 

2.35 

T 

SOUTHWEST  07 

DE  OUEEN 

68.5 

39,5 

54,0 

78 

31. 

25 

26 

339 

0 

0 

8 

0 

5,76 

2.40 

9 

.0 

0 

11 

2 

1 

DIERKS 

67.9 

36,4 

52,2 

77 

14 

22 

26 

398 

0 

0 

12 

0 

6,58 

2.16 

9 

Q 

HOPE  3  NE 

66.2 

39,4 

52,8 

-  ,4 

78 

9 

25 

1 

373 

0 

0 

9 

0 

7,49 

2.48 

2.77 

4 

,0 

0 

9 

6 

2 

MOUNT  IDA 

66,7 

36,3 

51,5 

1,0 

77 

31. 

22 

22 

395 

0 

0 

13 

0 

1 1,  06 

5.88 

2.  97 

2 

,0 

0 

11 

5 

4 

NARROWS  DAI4 

66.4 

34.9 

50.7 

79 

26 

23 

26. 

435 

0 

0 

16 

0 

5.75 

2.05 

9 

,0 

0 

11 

3 

1 

NASHVILLE  PEACH  SUB5TA 

64,5 

38,4 

51,5 

75 

18. 

23 

26 

415 

0 

0 

10 

0 

5.24 

1.81 

9 

7 

4 

OKAY 

70.4 

42,8 

56,6 

1,0 

78 

17. 

29 

26 

266 

0 

0 

5 

0 

4.48 

-  .22 

1.55 

9 

,0 

0 

6 

I 

STAMPS 

69 ,  IM 

42  ,  5M 

55. SM 

80 

8 

25 

27 

286 

0 

0 

6 

0 

5.83 

1.95 

4 

4 

2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

67,5 

43,2 

55.4 

,5 

78 

8 

29 

26 

299 

0 

0 

3 

0 

4.03 

-  ,71 

1 , 26 

9 

.0 

0 

6 

4 

1 

DIVISION 

53.4 

,2 

6.25 

1.50 

T 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA 

69.5 

40,4 

55.0 

78 

14. 

27 

30 

312 

0 

0 

5 

0 

6.22 

1,09 

1.45 

3 

.0 

0 

11 

4 

2 

CAMDEN  1 

71,0 

41,7 

56.4 

1,9 

82 

8 

29 

30 

272 

0 

0 

5 

0 

3.99 

-  1  20 

1.00 

1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

69.5 

40,2 

54.9 

_  ,7 

83 

8 

30 

30. 

320 

0 

0 

6 

0 

4.79 

-  Isi 

2.00 

2 

T 

0 

6 

4 

2 

FORDYCE  6  w 

69.0 

39,6 

54,  3 

80 

8 

24 

30 

329 

0 

0 

7 

0 

6.58 

1.51 

.0 

0 

11 

4 

3 

MAGNOLIA  J  N 

70.2 

41,6 

55,9 

,4 

81 

8 

27 

26. 

287 

0 

0 

7 

0 

6.11 

1.80 

1.16 

2 

.0 

0 

11 

5 

3 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

67.9 

40,1 

54,0 

81 

9 

26 

1 

341 

0 

0 

6 

0 

5.00 

1.82 

2 

T 

0 

13 

2 

1 

PRESCOTT 

70,2 

42,8 

56,5 

1,8 

78 

8 

27 

30 

265 

0 

0 

4 

0 

9.20 

1.90 

25 

4 

SPARKMAN  3  W5W 

69, 5M 

38,3m 

53, 9M 

84 

4 

29 

25 

336 

0 

0 

0 

5.65 

,95 

2 

.0 

0 

13 

4 

0 

WARREN 

69,4 

42,3 

55,9 

8 1 

8 

28 

30. 

288 

0 

0 

5 

0 

5.21 

1,89 

2 

•  0 

1 1 

3 

1 

DIVISION 

55,2 

,5 

5.86 

*  84 

T 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

68,8 

41.7 

55,3 

-  ,2 

82 

14 

29 

30 

312 

0 

0 

8 

0 

4,89 

-  .61 

2  03 

2 

,0 

0 

10 

3 

1 

CUMMINS  FARM 

64,1 

39.5 

51,8 

77 

14 

25 

28 

402 

0 

0 

8 

0 

5.60 

1,66 

2 

,0 

0 

8 

4 

2 

OERMOTT  3  NE 

67.6 

43,3 

55,5 

80 

14 

27 

30 

300 

0 

0 

3 

0 

5,72 

2  30 

2 

.0 

0 

9 

3 

1 

DUMAS 

68.0 

41,7 

54,9 

,3 

82 

14 

26 

30 

317 

0 

0 

3 

0 

4,68 

-  .98 

2,21 

2 

.0 

0 

8 

3 

1 
1 

EUOORA 

70,3 

45.0 

57.7 

83 

14. 

28 

30 

243 

0 

0 

2 

0 

6.25 

2,56 

2 

,0 

0 

9 

5 

MONTICELLO  3  S 

69,1 

42.9 

56.0 

80 

13. 

27 

22 

286 

0 

0 

5 

0 

6,46 

2,30 

2 

,0 

0 

9 

4 

2 

PINE  BLUFF 

69,2 

43,4 

66.3 

1.5 

82 

9 

27 

30 

271 

0 

0 

3 

0 

6,11 

,78 

1,47 

10 

,0 

0 

11 

4 

3 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

66,6 

42,0 

54.3 

81 

14. 

28 

30 

330 

0 

0 

2 

0 

4,84 

1,11 

2 

,0 

0 

8 

4 

1 

PORTLAND 

67,7 

39,0 

53,4 

-  1.7 

83 

15 

28 

31. 

360 

0 

0 

6 

0 

6,06 

.56 

1,80 

2 

0 

11 

3 

I 

ROHWER  2  NNE 

68,1 

41,2 

54,7 

79 

14 

27 

30 

315 

0 

0 

3 

0 

5,50 

2.56 

2 

,0 

0 

9 

4 

1 

STAR  CITY  2  S 

68, IM 

M 

M 

81 

12 

25 

30 

0 

0 

0 

4,06 

1.48 

25 

,0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

55,0 

.3 

5,47 

-  ,08 

,0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


NORTHHEST  01 

BEAVER  DAM 

BENTONVILLE 
BERRYVtLLE  *  Nw 
BUFFALO  TOwER 
EUREKA  SPRINGS 

FAVETTEVILIE  FAA  AP 
FAYETTEUILLE  EXP  SIA 
SRAVEITE 

SREEN  FOREST  «  ESE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVIULE 

JASPER 

LEAD  HILL 

LJRTON 

ODELL  3  N 
ROGERS 

SILOAH  SPRINGS 
NORTH  CENTRAL  02 


CALICO  ROCK  7,661 

CLINTON  9,89^ 

EVENING  SHADE   I  NE  11.12 

GILBERT  I  5.69 

GREER5  FERRY  DAM  i  T.AOj 

MAMMOTH  SPRING  B.bJ 

MARSHALL  I  7,95| 

MELBOURNE    3  WNW  8.02| 

MOUNTAIN  HOME   1  NNh  e.60< 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENQ  8.1A 

MOUNTAIN  VIE"  2  ESE  I  8.96 

SALEM  6.29 

SHIRLEY  [  9,16 

NORTHEAST  03  j 

ALICIA  IC 

BALD  KNOB  I  ' 

BATESVILLE  livestock  6,60 

BATE5VILLE  L  AND  0  •!  6,6* 

beech  grove  10,63| 

BEEDEVILLE  6,95! 

black  rock  6,89 

BLYThEvILLE  9,55 

6URDETTE  11,58 

CORNING  10,61. 

GEORGETOWN  8. 671 

J0NES90R0  10.69 

KEISER  9.55| 

LAKE  CITY  6.55 

MARKED  TREE  9.6(^ 

NEWPORT  11, A6' 

OSCEtLA  9,95 

PARAGOULD  radio  KORS  12.1At 

POCAHONTAS  1  11,271 

SAINT  FRANCIS  13,51i 


BEST  CENTRAL  0* 

ABBOTT 
ALY 

APPLETON 
BIG  FORK 
BOCNEVILLE 


CLARKSVILLE 

COVE 

DAKVILLE 
DAfiDANELLE 

DEVILS  KNOB  7,28 

FORT  SMITH  wB  AIRPORT  //R  6,08 

FORT  SMITH  WATER  PLANT  6,11 

GRAVELLY  7.66 

GREENWOOD  5.90 

HECTCR  6.2* 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

MULBERRY  6  NNE  7.381 

NATURAL  DAM  4,77j 

OZARK  7,Sflj 

OZONE  5,88l 

PARIS  6.05| 

PARKS  5.731 

RATCLIFF  :  5.30i 

RUS5ELLVILLE  3  NNW  5,8^ 

SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK  9,46 

APLIN  1  w  10.11 

BENTON  8.7«( 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM  7.7S 

CONWAY  6.71] 

CRYSTAL  VALLEY  6.2*1 

DAMASCUS  7.1a 

GREENBRIER  7,*« 

HOT  SPRINGS  1  NNE  I  7,n( 

JESSIEVILUE  I  9,'.6| 

LAKE  MAUMELLE  '  6,68 

lEOLA  '  5,97 

LITTLE  ROCK  WB  AlRPORT//fi  8,22 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT  6,9* 

HALVERN  9,39 

"ORRILTON  7.2A 

NIMROO  DAM  7,92 

OWENSVILLE  7,69 

PERHYVILLE  8,67 
SHERIDAN  TOWER 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


2  1 

3 

4  1 

5   1  6 

7  1 

8 

9 

10  1  11 

12 

13  1 

 L 

14  1 

 L 

15 
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EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CABOT  4  SW 
CARLISLE  1  SW 

CLARENDON 
OES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA 
KEO 

MADISON 
MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  E5E 


SOUTHWEST  07 

ANTOINE 
ATHENS 
DAISY   3  E 
OE  QUEEN 
DIERKS 

FULTON 
GLENWOOO 
HOPE   3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

INDEX 

langley 
mount  ida 
narrows  dam 

nashville  peach  su6sta 

nathan  4  wnw 
newhope  3  e 

OOEN  2  W 
0<AY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  /, 

SOUTH  CENTRAL  08 

AMITV  3  NE 
ARKADELPHIA 
BLUFF  CITY  3  SW 
80UGHT0N 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPOflT 

FORDYCE  6  V* 

GURDON 

MAGNOLIA   3  N 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

PRE5C0TT 
SPARKMAN   3  WSW 
TAYLOR 
WARREN 

SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
DERMOTT 
DERMOTT   3  NE 

DUMAS 
EUDORA 
HAMBURG 

MONTICELLO  3  S 

PINE  Bluff 

PINE  Bluff  faa  airport 

PORTLAND 
ROHWER  2  NNE 
STAR  CITY  2  S 


8.05 
7,59 
6.09 

7.24 
6.65 
8.59 
6.40 
7.12 

8.23! 
8.75I 
6.14. 


4.34 
7.64 
6.41 
5.76 
6.58 

6,75 
9.60 
7,49 
6.69 
5,17 


11,06 
5.75 
5,24 

6.05| 
6,05| 
11.031 
4.48, 
9.70| 

5.83' 
9.60 
4,03; 


6.6^ 

6.22; 

7.47| 
7.50| 
3.99 


5.6^ 


6,2^ 


6.0^ 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH  196't 


Station 

Day  OI  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NORTHWEST  01 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

54 
IT 

68 
44 

66 
34 

71 

29 

40 
27 

56 
47 

66 
38 

58 
39 

64 
35 

37 
19 

47 

20 

54 
26 

66 
35 

72 
36 

69 
28 

62 
31 

70 
30 

67 
31 

70 
38 

50 
34 

38 
31 

43 

20 

62 
22 

60 
44 

74 
47 

55 
19 

61 
20 

61 
34 

52 
28 

52 
19 

73 
22 

68.6 
30.5 

BENTONuILLE 

MAX 
MIN 

69 
36 

68 
44 

70 
45 

65 
30 

55 
22 

63 
43 

62 
38 

58 
40 

42 
29 

50 
9 

56 
29 

65 
28 

69 
43 

65 
43 

63 
28 

70 
35 

69 
30 

69 
35 

62 
43 

49 
29 

45 
28 

69 
25 

63 
34 

72 
42 

64 

28 

45 
16 

60 
31 

54 
36 

68 
28 

48 
17 

74 
28 

60.6 
32.0 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

68 
33 

66 
45 

70 
42 

62 
26 

53 

20 

66 
38 

62 
33 

68 
41 

45 
26 

46 
12 

62 
26 

66 
27 

73 
42 

67 
43 

62 
30 

69 
40 

66 
33 

69 
36 

65 
38 

49 
28 

40 
24 

60 
19 

60 
36 

72 
46 

65 
24 

45 
13 

59 
29 

59 
33 

60 
26 

49 
13 

72 
29 

60.5 
30.6 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

70 
42 

65 
43 

70 
47 

54 

30 

57 
23 

64 
47 

62 
42 

67 
39 

40 
28 

49 
11 

56 
30 

66 
24 

71 

50 

63 
36 

63 
26 

71 
28 

69 

30 

71 
31 

50 
46 

50 
32 

45 
25 

60 
20 

60 
42 

72 
51 

63 
25 

47 
18 

61 
27 

64 
29 

54 
24 

52 
17 

75 
27 

60.3 
31.9 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

66 
38 

67 
48 

69 
42 

66 
29 

55 
23 

64 
43 

62 
39 

67 
40 

49 
29 

45 
10 

64 
32 

64 
27 

70 
42 

67 
47 

62 
26 

70 
34 

66 
29 

70 
33 

65 
44 

50 
30 

42 
28 

60 
22 

60 
38 

75 
51 

69 
27 

45 
16 

62 
29 

62 
38 

53 
25 

49 
17 

73 
27 

61.3 
32.4 

SRAVETTE 

MAX 
MIN 

68 
36 

66 
43 

70 
43 

63 
27 

55 
25 

65 
47 

60 
34 

64 
37 

41 
27 

49 
4 

55 
29 

66 
24 

68 
54 

64 
44 

55 
24 

62 
35 

66 
24 

72 
33 

66 
41 

49 
29 

43 
25 

61 
23 

63 
36 

73 
44 

69 
24 

43 
13 

62 
28 

56 
34 

62 
22 

46 
15 

73 
35 

60.1 
30.9 

HARRISON 

MAX 
MIN 

TO 
38 

66 
41 

72 
40 

64 
36 

53 
28 

56 
38 

50 
40 

70 
40 

66 
32 

46 
18 

66 
26 

65 
26 

74 
39 

62 
51 

65 
28 

72 
31 

68 
30 

67 
32 

60 
40 

46 
37 

37 
31 

67 
21 

63 

37 

75 
46 

71 
31 

47 
19 

60 
29 

58 
40 

53 
25 

53 
17 

73 
30 

61.4 
32.8 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 

40 

63 
47 

69 
44 

53 
31 

55 
28 

66 
38 

65 
40 

72 
39 

39 

30 

45 

20 

55 
30 

65 
30 

72 
42 

64 
41 

62 
33 

69 
37 

67 
36 

67 
37 

46 
40 

48 
33 

39 
26 

67 
22 

61 
36 

73 
61 

68 
24 

45 
18 

60 
30 

51 
33 

50 
22 

50 
18 

72 
35 

58.9 
33.3 

HUNTSVTLLE 

MAX 
MIN 

70 
35 

70 
44 

70 
38 

60 
28 

56 
25 

66 
33 

68 
39 

68 
45 

50 
29 

49 
10 

55 
29 

66 
25 

72 
44 

65 
45 

62 
40 

60 
33 

55 
25 

71 
26 

60 
43 

60 
30 

41 
28 

60 
26 

62 
42 

74 
43 

44 

29 

46 
12 

62 
27 

63 
39 

53 
23 

54 
15 

74 
17 

59,9 
31.2 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

71 
29 

68 
44 

72 
45 

66 
32 

55 
28 

68 
39 

64 
40 

75 
49 

68 
33 

45 
22 

67 
29 

64 

26 

74 
38 

66 
50 

64 
27 

72 
30 

69 
28 

65 
30 

55 
39 

46 

30 

38 
29 

58 
19 

65 
32 

76 
43 

70 
30 

45 

17 

69 
26 

66 
38 

53 
24 

50 
15 

73 
27 

62.2 
31.9 

ROSERS 

MAX 
MIN 

69 
36 

67 
46 

72 
44 

65 
30 

60 
24 

65 
40 

62 
28 

60 
40 

40 
30 

45 
10 

53 
32 

67 
29 

70 
45 

63 
46 

63 
32 

70 
36 

67 
36 

73 
35 

70 
40 

43 
31 

47 

28 

62 
23 

60 
38 

72 
47 

70 
28 

16 

60 
30 

59 
36 

60 
30 

60 
16 

65 
29 

61.4 
32.6 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

70 
37 

68 
46 

73 
46 

64 
31 

57 
22 

68 
42 

64 
39 

65 
39 

41 

30 

48 

10 

56 
34 

67 
29 

67 
47 

63 
48 

61 

28 

71 
35 

68 
29 

74 
35 

63 
45 

49 
31 

44 

2  9 

62 
25 

65 
42 

75 
50 

66 
29 

46 
16 

64 
34 

58 
39 

63 
26 

49 
19 

75 
27 

61.7 
33.5 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 
MIN 

74 

30 

65 
46 

74 
41 

65 
39 

52 
35 

68 
29 

62 
42 

74 
52 

65 
37 

49 

31 

64 
27 

64 
26 

64 
31 

72 
53 

67 
26 

75 
30 

71 
29 

61 
30 

61 
42 

63 
40 

42 
31 

57 
19 

68 
29 

63 
48 

78 
39 

48 
23 

59 
26 

57 
33 

56 
22 

51 
16 

73 
26 

62,6 
33.1 

6ILBERT 

MAX 
MIN 

73 
26 

68 
36 

73 
39 

68 
41 

58 
31 

68 
37 

66 
41 

73 
49 

69 
35 

50 
23 

74 
24 

66 
21 

72 
34 

70 
51 

68 
22 

74 
24 

72 
28 

68 
26 

60 
41 

48 
37 

48 
33 

68 
16 

68 

28 

70 
50 

69 
37 

50 
20 

60 
24 

59 
36 

65 
20 

54 
15 

75 
23 

64,9 
31,2 

speers  ferry  dam 

MAX 
MIN 

54 
22 

71 
37 

61 
48 

71 
49 

60 
34 

57 
35 

66 
40 

64 
52 

76 
42 

46 

32 

64 
33 

66 
36 

62 
36 

74 
41 

76 
34 

65 
43 

71 
41 

71 
43 

61 
43 

64 
42 

53 
37 

49 
29 

56 
29 

64 
40 

67 
53 

76 
29 

62 

30 

61 
35 

60 
30 

61 
22 

48 

29 

62,1 
36,9 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

72 
30 

65 
38 

70 
44 

62 
40 

55 
32 

66 
31 

60 
39 

73 
51 

65 

33 

49 

28 

25 

73 
27 

72 
64 

66 
26 

75 
27 

72 
28 

63 
34 

51 
38 

52 
40 

41 

34 

66 
20 

67 
27 

63 
49 

76 
34 

47 
18 

55 
24 

56 
38 

55 
23 

47 
16 

73 
26 

62.0 
32.5 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

71 
41 

63 
52 

71 
47 

66 
40 

67 
40 

63 
42 

67 
46 

66 
50 

63 
32 

50 
25 

61 
36 

63 
29 

71 
42 

66 
64 

66 
29 

72 
42 

71 
35 

67 
35 

60 
42 

49 
39 

43 
32 

67 
22 

65 
39 

66 
26 

76 
35 

50 
22 

58 
35 

54 
41 

50 
26 

61 

17 

75 
32 

62.1 
36.3 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 
MIN 

53 
27 

70 
38 

65 
49 

73 
48 

53 
31 

65 
32 

66 
40 

56 
42 

73 
37 

41 

27 

46 
26 

59 
30 

65 
32 

71 
41 

66 
32 

65 
34 

72 
37 

68 
38 

64 

39 

45 

40 

44 

33 

39 
23 

57 
25 

65 
36 

66 
54 

72 
19 

44 

20 

58 
33 

64 

27 

62 
16 

48 

22 

56.8 
33.2 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENS 

MAX 
MIN 

53 
20 

70 
35 

63 
43 

72 
47 

53 
31 

55 
32 

62 
42 

56 
43 

73 
38 

42 
25 

47 

26 

60 
27 

63 
28 

72 
42 

66 
27 

65 
31 

72 
31 

69 
36 

61 
39 

45 
39 

49 
33 

41 
21 

56 
24 

66 
37 

66 
64 

74 
19 

45 
20 

67 
34 

56 
24 

54 
17 

47 

20 

69.0 
31.8 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 
MIN 

68 
37 

63 
50 

69 
46 

61 
36 

55 
30 

63 
30 

60 
45 

72 
47 

69 
36 

46 
27 

60 
30 

61 
29 

70 
37 

70 
59 

64 

30 

69 
43 

67 
37 

61 
36 

48 
38 

51 
39 

40 
31 

55 
20 

63 
32 

60 
62 

71 
36 

46 
19 

55 
29 

65 
40 

53 
23 

47 
17 

71 
33 

60,1 
35,3 

NORTHEAST  03 

Alicia 

MAX 
MIN 

71 
36 

61 
49 

68 
45 

64 
43 

56 
36 

63 

41 

68 
47 

75 
53 

73 
42 

62 
33 

61 
33 

72 
42 

77 
58 

66 
35 

71 
37 

70 
40 

64 
38 

53 

42 

61 
45 

46 
38 

63 
22 

67 
32 

67 
56 

71 
41 

48 
25 

66 
35 

60 
41 

60 
38 

48 
22 

72 
34 

63,1 
39,3 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

67 
38 

64 
46 

70 
41 

68 
45 

57 
35 

63 
37 

61 
51 

77 
53 

73 
44 

56 
32 

67 
36 

63 
33 

70 
36 

78 
57 

63 
38 

70 
35 

72 
43 

68 
41 

56 
46 

60 
45 

56 
38 

63 
29 

67 
34 

68 
56 

73 

60 

61 
27 

60 
33 

61 
44 

60 
27 

55 
23 

72 
33 

64.7 
39.9 

batesville  livestock 

MAX 
MIN 

72 
35 

68 
50 

74 
45 

68 

57 
32 

66 
33 

62 
49 

75 
60 

73 
40 

52 
29 

62 
30 

62 
31 

75 
35 

78 
58 

69 
32 

74 
40 

73 
39 

69 
37 

55 

41 

62 
42 

48 
34 

66 
21 

68 
30 

66 
54 

74 
44 

51 
22 

59 
30 

59 
41 

60 
27 

53 
17 

76 
32 

65.0 
36.7 

BATESviLLE  L  AND  D  •! 

MAX 
HIN 

71 
38 

65 
52 

73 
43 

68 
48 

56 
36 

66 
30 

61 
49 

77 
62 

74 
43 

52 
32 

64 

28 

62 
26 

72 
29 

75 
58 

67 
28 

72 
33 

72 
32 

69 
34 

57 
42 

68 
37 

46 
37 

65 
20 

68 
27 

67 
57 

73 
48 

60 
26 

59 
30 

60 
36 

58 
23 

58 
17 

75 
30 

64,5 
36.1 

BEEDEVILLE 

MAX 
HIN 

66 
39 

62 
47 

71 
47 

65 
53 

57 
36 

63 
42 

61 
47 

77 
53 

73 
45 

52 
34 

66 
38 

62 
37 

72 
40 

79 
58 

64 
39 

69 
39 

69 
45 

63 
40 

56 
45 

59 
45 

46 
38 

54 

29 

67 
34 

71 
53 

72 
44 

47 

27 

60 
35 

60 
43 

59 
30 

52 
24 

70 
37 

63.3 
40.7 

BlYTHEvILLE 

MAX 
MIN 

65 
40 

62 
49 

65 
46 

71 
53 

53 
38 

65 
36 

63 
42 

77 
52 

74 
45 

48 
35 

63 
34 

62 
36 

75 
39 

82 
58 

65 
37 

71 
40 

70 
41 

62 
37 

65 
44 

65 
47 

60 
37 

52 
31 

70 
35 

75 
56 

70 
58 

62 
25 

61 
33 

60 
46 

58 
29 

52 

20 

67 
34 

64.2 
40.4 

CORNING 

MAX 
MIN 

69 
40 

65 
47 

65 
48 

60 
47 

55 
36 

64 
39 

60 
44 

75 
52 

64 
42 

49 
33 

69 
37 

59 
33 

73 

40 

75 
66 

64 
33 

70 
38 

71 
39 

68 
35 

50 
38 

60 
43 

47 
36 

52 
27 

68 
34 

68 
55 

75 
45 

48 

22 

66 
31 

54 
33 

54 

30 

56 
21 

73 

31 

62.1 
38.2 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

66 
38 

62 
48 

67 
47 

63 
48 

53 
37 

64 
40 

60 
60 

77 
52 

73 
42 

49 
34 

63 
36 

61 
39 

73 
38 

78 
58 

64 
40 

69 
39 

69 
44 

66 
37 

54 

41 

59 
46 

47 

37 

53 
31 

68 
36 

73 
55 

76 
48 

49 

24 

58 

34 

68 
46 

58 
32 

50 
23 

68 
37 

62. B 
40. S 

KEISER 

MAX 
MIN 

65 
38 

60 
51 

67 
43 

72 
55 

55 
38 

64 
37 

69 
46 

76 
52 

70 
38 

48 
36 

62 
34 

60 
35 

71 
39 

78 
47 

70 
38 

69 
36 

68 
41 

64 
38 

66 
44 

61 
48 

58 
37 

53 
29 

68 
34 

74 
53 

71 
69 

65 
26 

60 
32 

59 

68 
29 

54 
22 

66 
34 

64.2 
39.6 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

69 
33 

61 
47 

68 
43 

72 
52 

52 
36 

62 
37 

61 
46 

76 
61 

71 
42 

48 
34 

63 
34 

60 
37 

70 
37 

78 
56 

64 
38 

69 
34 

68 
42 

60 
38 

56 
41 

59 
45 

45 

36 

54 
26 

67 
32 

73 
53 

72 
57 

60 
25 

59 
31 

69 
41 

60 
27 

54 
22 

66 
32 

63.1 
36.9 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

69 
39 

62 
49 

71 
48 

58 
44 

57 
37 

65 
42 

69 
61 

76 
53 

73 
40 

52 
34 

65 
39 

59 
40 

73 
41 

76 
58 

66 
42 

69 
45 

71 
48 

64 
43 

64 
46 

57 
47 

47 

39 

54 

31 

68 
37 

68 
57 

72 

43 

50 
27 

59 
37 

59 
44 

58 
33 

51 
25 

72 
37 

63.0 
41.6 

PARAGOliLD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

66 
39 

66 

64 
47 

66 
50 

62 
38 

62 
39 

61 
48 

76 
62 

75 
42 

46 
34 

60 
36 

60 
37 

72 
38 

78 
60 

63 
38 

68 
41 

68 
42 

67 
36 

64 
40 

61 
47 

64 
37 

52 
33 

66 
34 

71 
55 

72 
69 

61 

24 

57 
35 

58 
39 

57 
30 

55 
22 

68 
35 

63,2 
40,2 

POCAhOnTAS  1 

MAX 
HIN 

70 
44 

60 
49 

67 
47 

61 
43 

54 
34 

62 
29 

66 
39 

63 
43 

67 
38 

51 
38 

60 
29 

59 
31 

71 
32 

77 
42 

69 
30 

69 
32 

72 
40 

63 
40 

57 
36 

60 
38 

46 
35 

53 
27 

66 
27 

68 
56 

73 
60 

62 
26 

63 
28 

59 
46 

62 
36 

47 
12 

71 
IS 

62,2 
36,3 

SEARCY 

MAX 
MIN 

70 
38 

66 
49 

74 

45 

65 
45 

60 
36 

66 
38 

62 
49 

79 
54 

74 
44 

56 
34 

70 
34 

67 
33 

74 
36 

80 
60 

69 
39 

72 
35 

74 
45 

70 
42 

57 
46 

60 
44 

51 
38 

55 
29 

70 
34 

68 
57 

75 
59 

61 
27 

62 

34 

63 
31 

60 
34 

So 
23 

75 
33 

66,5 
40,1 

WALNUT   RIDGE   FAA  AP 

MAX 
MIN 

69 
36 

58 
48 

68 
47 

59 
37 

54 
37 

63 
40 

58 
44 

77 
53 

58 
34 

51 
33 

61 
36 

58 
35 

73 

40 

74 
46 

64 
36 

70 
41 

71 
40 

66 
37 

62 
40 

61 
40 

45 

33 

64 
29 

66 
36 

68 
55 

72 
31 

47 
24 

57 
34 

59 
42 

56 
27 

43 
21 

72 
34 

61,1 
37.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 

frage 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

hEST  CENTRAL  C 

APPLETON 

MAX 
MIN 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

63 
3<. 

73 
50 

75 
46 

68 
34 

63 
31 

70 
44 

66 
51 

72 
54 

58 
33 

58 
26 

61 

37 

70 
27 

76 
46 

70 
57 

67 

28 

75 
33 

73 
37 

70 
31 

62 
45 

55 

48 

64 
2  7 

55 
4  1 

75 

50 

54 
3  7 

52 
24 

72 
3  7 

57 
42 

63 
2  8 

55 
24 

77 
2  9 

66, 
37. 

1 
3 

CLARKSvILLE 

MAX 
MIN 

72 
31 

70 
47 

73 
49 

70 
34 

69 
30 

71 
41 

66 
50 

66 
53 

65 
35 

55 
28 

61 
34 

65 
28 

71 
43 

72 
56 

66 
29 

74 
34 

72 
39 

69 
34 

52 
46 

50 
36 

49 

3  ^ 

58 
2  7 

64 
40 

74 

57 

48 
24 

67 
3  7 

67 

51 

54 
22 

74 

2  9 

65, 
37. 

3 

DAROANPLLE 

MAX 
MIN 

74 
29 

65 
45 

75 
43 

66 
36 

61 
36 

68 
35 

64 
44 

73 
53 

65 
39 

57 
30 

64 
39 

65 
28 

69 
38 

74 

60 

68 
29 

74 
31 

74 
39 

67 
32 

57 
46 

51 

49 

58 
2  5 

57 
35 

70 

70 

52 
25 

68 
3  3 

65 

54 

55 
2  3 

77 
29 

65, 
36. 

4 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

66 
33 

62 
45 

63 
43 

62 
75 

61 

39 

57 
40 

60 
38 

60 
24 

50 
23 

55 
35 

58 
36 

63 
41 

62 
50 

60 
38 

67 
43 

67 
42 

63 
40 

57 

42 

42 

2  5 

50 
22 

53 
35 

65 

50 

61 
1 4 

55 
32 

56 

53 

47 
I  3 

71 

35 

56. 
33. 

7 

FCRT  SMITH  W6  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
34 

68 
47 

74 
45 

58 
34 

62 
32 

68 
37 

64 
44 

73 
45 

45 
33 

58 
29 

50 
37 

70 
26 

73 
40 

67 
47 

68 

30 

74 
36 

72 
39 

72 
34 

54 
45 

50 

50 

64 
2  3 

65 
33 

75 

59 
30 

50 
23 

70 
37 

62 
42 

63 
30 

52 

26 

75 
30 

54. 
35. 

3 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

70 
27 

70 
40 

71 
32 

69 
32 

58 
26 

68 
42 

65 
43 

66 
34 

65 
33 

54 

23 

60 
41 

65 
25 

72 

50 

68 
55 

65 
26 

72 
28 

71 
35 

69 
26 

64 
39 

49 

48 

59 
20 

63 

75 
5 1 

64 

52 

2  0 

65 
29 

55 

59 

54 
1 9 

72 

54, 
33, 

1 

MENA 

MAX 
MIN 

69 
35 

63 
50 

71 
43 

66 
33 

59 
26 

66 
43 

66 
56 

70 
58 

64 

32 

57 
25 

63 
41 

66 
31 

63 
46 

66 
59 

65 
33 

70 
35 

72 
41 

71 
39 

62 
45 

56 

50 

61 

59 

67 

67 

53 
2 1 

67 

65 

51 

55 

73 

64, 
38, 

0 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

65 
36 

58 
33 

64 
34 

60 
25 

52 
25 

60 
35 

55 
49 

62 
50 

61 
27 

48 
23 

57 
36 

59 
36 

62 
43 

60 
51 

58 
36 

66 
44 

66 
44 

60 
42 

52 
38 

47 

37 

55 

52 
36 

64 

60 

42 
J2 

59 
12 

46 

52 

47 

70 

3  5 

56 
33 

6 

OZARK 

MAX 
MIN 

73 
33 

76 
49 

72 
49 

68 
29 

62 
32 

68 
43 

64 

50 

63 
54 

60 
34 

58 
26 

62 
32 

65 
30 

72 
46 

66 
58 

68 
32 

74 
35 

72 
35 

67 
35 

59 
45 

50 

50 

60 

65 

73 

61 

50 
24 

67 

63 

61 

54 

73 
30 

64 
37 

5 

PARIS 

MAX 
MIN 

75 

28 

74 
49 

74 
39 

71 
35 

62 
32 

71 
36 

64 
44 

72 
54 

69 
36 

56 
30 

61 
32 

69 
28 

73 
35 

72 
60 

67 
31 

74 

32 

72 
37 

70 
33 

63 
45 

51 

47 

62 

68 

77 

65 

50 

59 

63 

62 

57 

75 

66 
35 

5 

RUSSELLVILLE  3  NNW 

MAX 
MIN 

76 
28 

72 
44 

76 
38 

69 
36 

60 
33 

70 
31 

67 
41 

71 
53 

64 
42 

57 
31 

62 
34 

65 
27 

70 
37 

70 
60 

66 
28 

75 
31 

73 
35 

71 
31 

62 
45 

51 

50 

58 

67 

70 

70 

50 
2  5 

68 

68 

53 

57 
20 

76 

65 
35 

9 

SUBIACO 

MAX 

74 

33 

67 
49 

73 
46 

68 
34 

60 
33 

72 

40 

63 
49 

71 
53 

66 
33 

55 
29 

60 
37 

68 
31 

74 
42 

71 
56 

65 
33 

73 
35 

71 
44 

69 
35 

57 
42 

52 
37 

46 
34 

63 
28 

63 
38 

76 
51 

65 
36 

48 
24 

53 
35 

65 
48 

61 
31 

53 
22 

74 

32 

64 
37 

9 
8 

WALORON 

MAX 
MIN 

76 
37 

73 
45 

74 
39 

71 
35 

62 
29 

68 
36 

66 
45 

72 
55 

68 
34 

60 
27 

62 
34 

70 
26 

69 
38 

69 
59 

68 
29 

74 

30 

72 
35 

72 
31 

66 
45 

59 
31 

46 
34 

64 
24 

64 
42 

77 
52 

70 
37 

51 
24 

70 
33 

70 
43 

61 
23 

56 
25 

77 
30 

67 
36 

1 
9 

WHITE  oOCK 

MAX 

65 
31 

67 
44 

66 
25 

61 
24 

62 
39 

59 
44 

47 
26 

47 
24 

57 
38 

60 
36 

67 
48 

59 
50 

60 
36 

67 
42 

63 
42 

67 
46 

62 

40 

46 

41 

53 

55 

70 

69 

44 

58 

57 

54 

47 

69 

53 
34 

8 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MAX 

73 
39 

68 
49 

73 
41 

73 
42 

60 
34 

67 
36 

65 
48 

74 

53 

71 
41 

59 
30 

66 
32 

67 
32 

71 
39 

77 
61 

67 
34 

73 
33 

72 
41 

67 
36 

62 
45 

59 

50 

61 

55 

53 

75 

55 

67 

68 

52 

60 

71 
3 1 

66 
38 

5 

BENTON 

MAX 

66 
39 

67 
53 

74 
48 

73 
49 

62 
35 

69 
44 

66 
49 

77 
57 

74 
44 

58 
33 

70 
37 

67 
30 

72 
43 

78 
54 

67 
35 

72 
31 

74 
36 

72 
35 

61 
49 

53 

53 

61 

58 

57 

71 

57 

67 

65 

63 

59 

73 

67 
40 

SlAKELV  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

55 
21 

71 
45 

65 
38 

74 
50 

58 
31 

62 
33 

70 
38 

66 
54 

76 
45 

50 
29 

58 
30 

69 
29 

67 
32 

70 
40 

76 
30 

67 
29 

72 
33 

74 
31 

66 
36 

64 

57 

51 

51 

65 

67 

75 

54 

70 

65 

63 

52 

64 
34 

8  ' 

CONWAY 

MAX 

75 
35 

67 
51 

72 
48 

70 
41 

60 
33 

70 
37 

67 
48 

76 
53 

73 
42 

56 
31 

70 
36 

64 
28 

75 
35 

80 
60 

67 
30 

73 
32 

72 
35 

71 
32 

58 
44 

57 

51 

57 

69 

68 

77 

50 
2  5 

63 

63 

64 

59 

75 

66 
37 

7 

GREENBRIER 

MAX 

74 
31 

63 
45 

72 
45 

65 
36 

58 
32 

69 
33 

61 
43 

76 
54 

72 
38 

56 
30 

66 
32 

63 
26 

73 
32 

76 
55 

66 
29 

72 
29 

71 
35 

61 
32 

53 
45 

52 

52 

57 

58 

56 

75 

50 

62 

62 

62 

5C 

74 

64 
35 

5  Ij 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

69 
40 

64 

50 

77 
43 

68 
37 

61 
32 

70 
41 

64 
53 

74 
52 

72 
34 

60 
30 

69 
38 

69 
34 

69 
44 

73 

60 

68 
37 

73 
41 

73 
42 

72 
42 

52 
44 

50 

54 

52 

63 

65 

71 

56 

70 

67 

65 

73 

75 

67 
40 

4 

LEOLA 

MAX 

70 
39 

66 
44 

77 
40 

69 
42 

62 
33 

70 
33 

66 
53 

81 
54 

73 
39 

61 

30 

72 

30 

68 
28 

75 
34 

79 

59 

68 
34 

74 

30 

74 
33 

66 
34 

55 
47 

63 

55 

51 

72 

69 

76 

57 

71 

65 

66 

59 

75 

63 
37 

6 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

72 
37 

63 

46 

73 
44 

64 
40 

61 
35 

71 
40 

62 
45 

80 
55 

72 
39 

58 
34 

71 
37 

63 
34 

76 
36 

81 
50 

67 
40 

71 
35 

73 
45 

63 
41 

65 
49 

62 

52 

57 

71 

70 

76 

53 

65 

64 

64 

47 

75 

66 
38 

5 

MALVERN 

MAX 
MIN 

70 
35 

67 
51 

77 
40 

73 
44 

61 
32 

71 

32 

67 
49 

79 
55 

73 
43 

60 
30 

71 
31 

69 
29 

71 
34 

79 
64 

67 
35 

73 
29 

74 
35 

73 
35 

65 
47 

63 

55 

62 

70 

69 

73 

55 

71 

71 

68 

63 

74 

63 
38 

9 

MORRILtON 

MAX 
MIN 

75 
36 

68 
53 

73 
48 

69 
54 

61 
34 

70 
39 

67 
53 

75 
53 

73 
42 

56 
32 

65 
37 

64 
35 

73 
41 

75 
62 

66 
37 

74 
36 

70 
40 

63 
39 

59 
45 

55 

49 

58 

53 

65 
5  7 

75 
46 

50 

68 

66 

63 

5q 

75 

66 
40 

2 

NIMROD  DAM 

MAX 
M  I  N 

56 
23 

76 
51 

66 
49 

75 
29 

55 
31 

62 
33 

71 
48 

67 
53 

76 
42 

47 
30 

59 
30 

66 
29 

69 
30 

73 
41 

74 

26 

69 
31 

74 
38 

74 
23 

65 
39 

55 

53 

50 

64 

70 

59 

76 

54 

70 

65 

63 

55 

65 
34 

5 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

76 
33 

67 
39 

76 
41 

62 
39 

60 
32 

76 
40 

70 
52 

78 
55 

70 
42 

55 
30 

70 
34 

62 
29 

74 
34 

78 
64 

68 
31 

75 
34 

73 
36 

64 

33 

61 
36 

55 
42 

49 
32 

62 
25 

67 
32 

65 
59 

79 
43 

54 
26 

68 
31 

57 
34 

63 
28 

53 

23 

78 
28 

66 
36 

9 
7 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

70 
42 

66 
52 

75 
48 

68 
42 

62 
32 

70 
43 

65 
53 

80 
54 

75 
42 

60 
29 

72 
36 

68 
32 

74 
44 

79 
59 

68 
35 

73 
35 

70 
40 

72 
37 

55 
46 

54 

60 
36 

50 

71 

69 
57 

74 
5  7 

59 

70 
35 

57 

65 

51 

75 

68 
40 

6 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

65 
45 

62 

50 

73 
50 

72 
47 

61 
36 

67 
39 

65 
52 

79 
54 

76 
45 

56 
37 

71 

38 

67 
32 

72 
36 

82 
58 

65 
42 

70 
30 

71 
35 

66 
36 

65 
48 

50 
45 

53 
40 

58 
27 

59 
32 

72 
58 

73 
58 

60 
23 

67 
22 

56 
44 

64 
32 

58 
25 

73 
32 

57 
40 

2 

5 

BR INKLEY 

MAX 

65 
28 

58 
40 

70 
43 

73 
45 

62 
35 

66 
37 

70 
40 

79 
51 

65 
47 

54 
33 

68 
33 

61 
33 

73 
34 

79 
46 

69 
41 

71 
36 

70 
36 

61 
40 

51 
43 

61 
43 

51 
37 

55 
26 

59 
34 

74 
39 

72 
56 

66 
2  7 

63 
23 

60 
43 

62 
29 

56 
23 

69 
25 

55 
37 

6 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

66 
44 

64 
53 

73 
41 

70 
52 

57 
37 

65 
44 

64 
54 

80 
54 

76 
45 

58 
34 

69 
49 

65 
37 

74 
46 

60 
63 

67 
39 

71 
40 

72 
43 

69 
41 

62 
46 

62 
46 

51 
38 

56 
3  1 

59 
42 

71 
57 

70 
58 

58 
29 

63 
39 

63 

63 

5E 

71 

66 
43 

4 

FORREST  CITY 

MAX 
MIN 

65 
44 

59 
53 

72 
45 

72 
55 

59 
37 

65 
42 

65 
52 

79 
53 

74 
45 

56 
35 

67 
38 

65 
34 

72 
40 

81 
58 

67 
36 

72 
36 

73 
41 

66 
43 

60 
45 

55 

51 
38 

56 
2  6 

69 
38 

74 
5  7 

73 
60 

62 
28 

63 
36 

59 
46 

53 

3C 

52 

71 
35 

66 
41 

0 
9 

HELENA 

MAX 
MIN 

50 
30 

60 
46 

61 
44 

72 

45 

73 
39 

57 
38 

65 
42 

63 
53 

76 
56 

66 
39 

55 
36 

66 
40 

62 
36 

70 
45 

80 
45 

64 
38 

66 
36 

70 
44 

55 
46 

60 
48 

58 
40 

45 
3  1 

57 
35 

58 
42 

72 
57 

72 
30 

48 
3 1 

63 
38 

60 
39 

50 
26 

46 

29 

63 
40 

3 

KEO 

MAX 
MIN 

69 
40 

63 
49 

72 
45 

70 
50 

61 
35 

68 
40 

66 
47 

80 
53 

75 
45 

55 
33 

71 
39 

67 
35 

74 
41 

79 
55 

79 
36 

79 
41 

71 
42 

69 
41 

54 
46 

64 
48 

52 
39 

56 
28 

71 
35 

70 
56 

75 
54 

54 

29 

54 
34 

52 
45 

63 
32 

55 
25 

75 
33 

67 
41 

5 
1 

MARIANNS    2  S 

MAX 
MIN 

62 
39 

60 
51 

72 
43 

73 
55 

58 
37 

63 
39 

61 
49 

77 
54 

75 
45 

53 
36 

65 
36 

65 
37 

70 
40 

77 
57 

64 
42 

68 
36 

69 
44 

57 
42 

62 
47 

64 
45 

58 
38 

56 
27 

58 
35 

73 
53 

74 
61 

54 

28 

62 
34 

63 
45 

61 
33 

56 
25 

53 
37 

55 
41 

4 

7 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

53 
29 

65 
52 

61 
44 

74 
47 

74 
33 

53 
30 

69 
34 

68 
53 

80 
55 

70 
35 

55 
36 

69 
36 

65 
37 

73 
46 

80 
44 

69 
37 

72 
39 

70 
43 

58 
45 

62 
47 

65 
40 

50 
30 

56 
40 

70 
45 

72 
58 

73 
30 

48 
31 

65 
39 

60 
38 

62 
28 

47 
27 

65 
39 

3 
7 
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DAILY  TEMPERATURES  ARKANSAS 

CentlButd  MARCH  196* 


Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STUTTGART 

MAX 

68 

62 

79 

74 

60 

67 

66 

81 

76 

54 

57 

66 

79 

84 

76 

77 

72 

70 

70 

69 

57 

59 

78 

77 

80 

60 

67 

68 

64 

63 

76 

69 

,5 

MIN 

1,1 

52 

45 

55 

36 

40 

50 

54 

47 

30 

35 

40 

43 

48 

38 

39 

43 

44 

49 

46 

40 

3 1 

37 

55 

60 

35 

35 

48 

35 

27 

35 

42 

,4 

STUTTGART   9  ESE 

51 

66 

59 

71 

71 

58 

63 

66 

78 

66 

54 

69 

64 

71 

79 

64 

69 

68 

66 

64 

62 

51 

57 

69 

70 

73 

46 

63 

60 

61 

45 

63 

,7 

MIN 

3* 

46 

46 

47 

36 

38 

45 

54 

65 

36 

38 

39 

45 

51 

41 

39 

42 

44 

48 

47 

39 

31 

36 

48 

57 

30 

33 

43 

37 

26 

30 

41 

.6 

WEST  MEHPh 1 5 

MAX 

61 

62 

69 

73 

59 

66 

64 

75 

74 

52 

64 

64 

73 

77 

62 

69 

68 

68 

61 

65 

57 

54 

77 

75 

73 

66 

63 

62 

58 

55 

66 

65 

•  6 

MIN 

43 

52 

44 

57 

39 

4l 

53 

52 

45 

37 

37 

37 

44 

55 

40 

39 

43 

43 

45 

46 

39 

3 1 

36 

58 

59 

28 

35 

^  7 

33 

23 

39 

42 

.6 

MYNNE 

MAX 

62 

65 

63 

65 

64 

53 

55 

70 

68 

48 

58 

58 

68 

78 

65 

69 

65 

58 

59 

59 

48 

53 

69 

72 

68 

66 

62 

61 

62 

53 

72 

62 

•  6 

MIN 

43 

35 

44 

41 

2  7 

35 

50 

52 

32 

34 

35 

37 

38 

43 

3  1 

41 

40 

45 

46 

42 

38 

28 

49 

40 

54 

28 

36 

27 

30 

27 

3  8 

38 

.3 

SOUThwEST  07 

MAX 

70 

66 

76 

67 

64 

72 

67 

73 

68 

62 

69 

71 

65 

76 

70 

74 

78 

74 

68 

60 

57 

63 

64 

66 

75 

58 

72 

70 

69 

61 

78 

68 

^5 

MIN 

42 

54 

45 

40 

28 

40 

55 

60 

35 

29 

33 

29 

44 

59 

30 

33 

37 

37 

49 

39 

37 

29 

36 

56 

44 

25 

34 

46 

33 

31 

32 

39 

.5 

D I ERKS 

MAX 

70 

67 

75 

69 

63 

71 

65 

73 

71 

61 

69 

70 

66 

77 

66 

73 

76 

72 

67 

60 

55 

64 

63 

67 

74 

59 

76 

71 

62 

58 

76 

67 

^  9 

MIN 

34 

50 

38 

39 

25 

33 

47 

59 

36 

27 

31 

26 

36 

61 

28 

30 

33 

34 

49 

38 

37 

26 

33 

57 

4  3 

22 

30 

40 

28 

29 

30 

36 

,4 

HOPE  3  NE 

MAX 

53 

66 

66 

75 

59 

61 

69 

68 

78 

57 

59 

70 

70 

71 

76 

69 

71 

75 

75 

66 

55 

55 

64 

66 

69 

74 

55 

70 

67 

66 

57 

66 

,2 

MIN 

25 

49 

44 

51 

32 

35 

45 

58 

57 

30 

33 

31 

36 

48 

40 

34 

37 

42 

49 

45 

37 

3  1 

37 

41 

59 

27 

32 

41 

36 

29 

30 

39 

,4 

MOUNT  tDA 

MAX 

73 

67 

74 

66 

62 

69 

68 

73 

68 

63 

67 

69 

68 

69 

68 

73 

74 

68 

64 

57 

50 

63 

64 

69 

77 

56 

69 

65 

62 

57 

77 

66 

,  7 

MIN 

44 

46 

36 

44 

31 

33 

50 

54 

43 

27 

35 

25 

34 

58 

27 

29 

32 

30 

41 

38 

34 

22 

36 

58 

40 

24 

28 

42 

26 

25 

30 

36 

.3 

narroms  dam 

MAX 

55 

68 

67 

75 

58 

62 

69 

68 

74 

56 

60 

69 

69 

68 

77 

69 

73 

77 

73 

65 

56 

57 

64 

63 

67 

79 

59 

72 

70 

67 

52 

66 

,4 

MIN 

23 

43 

37 

49 

30 

31 

32 

57 

45 

27 

29 

26 

33 

41 

29 

29 

36 

34 

45 

40 

33 

28 

32 

36 

58 

23 

29 

41 

29 

28 

29 

34 

,9 

nasmville  peach  substa 

MAX 

53 

67 

65 

74 

58 

59 

67 

65 

73 

52 

58 

67 

67 

67 

75 

67 

72 

75 

70 

63 

52 

55 

62 

62 

68 

73 

56 

71 

69 

67 

50 

64 

,5 

MIN 

28 

47 

43 

46 

28 

38 

53 

55 

48 

27 

32 

27 

38 

56 

38 

33 

37 

43 

46 

39 

34 

30 

34 

50 

53 

23 

32 

44 

33 

25 

30 

38 

,4 

OKAY 

68 

68 

78 

78 

63 

70 

70 

77 

75 

60 

72 

70 

70 

77 

73 

74 

76 

75 

69 

65 

56 

64 

64 

69 

75 

65 

73 

71 

69 

70 

77 

70 

,4 

MIN 

45 

55 

44 

42 

32 

45 

58 

60 

38 

30 

40 

33 

49 

63 

39 

35 

38 

43 

50 

43 

38 

31 

39 

59 

64 

29 

35 

49 

36 

30 

34 

42 

.6 

STAMPS 

MAX 

66 

66 

75 

68 

63 

70 

69 

80 

73 

62 

71 

71 

69 

75 

68 

72 

77 

76 

68 

62 

56 

63 

64 

66 

72 

72 

71 

67 

61 

77 

69 

,  1 

MIN 

47 

55 

47 

45 

32 

42 

57 

59 

37 

29 

37 

33 

48 

61 

37 

38 

37 

45 

50 

45 

36 

3  I 

39 

56 

57 

25 

49 

36 

29 

35 

42 

.5 

TEXARKANA  m5  AIRPORT 

MAX 

66 

66 

76 

61 

62 

71 

67 

78 

69 

61 

71 

70 

66 

76 

68 

71 

76 

75 

66 

54 

55 

64 

65 

66 

75 

56 

72 

69 

66 

56 

77 

67 

,5 

MIN 

48 

53 

50 

39 

34 

45 

58 

65 

36 

32 

42 

35 

48 

50 

40 

44 

44 

49 

51 

39 

36 

34 

43 

59 

35 

29 

36 

50 

40 

32 

39 

43 

.2 

SOUTH  CENTRAL  08 

arkadelphia 

MAX 

68 

66 

76 

72 

62 

69 

70 

78 

74 

63 

71 

75 

70 

78 

69 

73 

76 

75 

67 

65 

54 

63 

71 

70 

75 

62 

73 

68 

67 

61 

74 

69 

.5 

MIN 

44 

44 

43 

46 

33 

40 

53 

55 

40 

31 

31 

35 

40 

63 

41 

34 

37 

40 

49 

43 

38 

30 

35 

57 

50 

26 

33 

45 

35 

27 

33 

40 

,4 

CAmDEN  1 

MAX 

66 

68 

77 

71 

63 

72 

70 

82 

78 

66 

73 

71 

73 

77 

69 

73 

77 

75 

75 

68 

61 

64 

68 

69 

70 

69 

74 

74 

67 

66 

76 

71 

,0 

MIN 

42 

55 

<,3 

38 

33 

38 

57 

57 

40 

32 

35 

35 

41 

64 

43 

30 

38 

41 

52 

43 

40 

31 

36 

55 

63 

30 

33 

5  1 

34 

29 

34 

41 

,7 

El  dorado  faa  a irport 

MAX 

67 

66 

74 

72 

63 

70 

66 

83 

71 

63 

75 

71 

72 

79 

68 

73 

78 

76 

69 

59 

58 

63 

66 

70 

78 

56 

75 

68 

68 

56 

78 

69 

.5 

MIN 

47 

43 

44 

42 

36 

38 

56 

66 

39 

30 

33 

31 

41 

55 

39 

31 

35 

40 

47 

40 

38 

32 

36 

56 

39 

30 

33 

44 

41 

30 

35 

40 

,2 

fcrdyce  6  w 

MAX 

64 

66 

75 

69 

61 

70 

65 

80 

75 

60 

73 

70 

73 

76 

68 

76 

75 

72 

7  1 

64 

55 

63 

71 

70 

74 

56 

70 

71 

68 

60 

75 

69 

fO 

MIN 

43 

49 

43 

43 

29 

38 

51 

51 

39 

29 

37 

34 

44 

55 

48 

35 

40 

41 

45 

45 

37 

27 

38 

54 

54 

25 

34 

34 

30 

24 

31 

39 

•  6 

magnol  t a  3  n 

MAX 

66 

66 

75 

70 

64 

70 

68 

8  1 

76 

62 

73 

71 

71 

79 

67 

72 

77 

76 

76 

65 

59 

64 

65 

70 

75 

63 

73 

71 

67 

66 

77 

70 

,2 

MIN 

46 

54 

46 

47 

32 

40 

55 

58 

38 

27 

36 

30 

46 

58 

40 

32 

35 

40 

49 

44 

37 

31 

36 

58 

63 

27 

34 

50 

36 

29 

33 

41 

.6 

MCROBAv  lock  And  DAM  6 

MAX 

55 

65 

63 

76 

73 

63 

71 

69 

81 

67 

62 

73 

71 

71 

77 

66 

72 

71 

75 

67 

63 

56 

63 

70 

70 

71 

58 

73 

66 

67 

56 

67 

,9 

MIN 

26 

39 

50 

35 

34 

43 

56 

66 

30 

34 

3 1 

38 

46 

44 

33 

35 

42 

48 

45 

4  1 

3  1 

35 

45 

60 

3  1 

33 

42 

38 

29 

35 

40 

.1 

PBESCOTT 

67 

67 

76 

75 

62 

70 

69 

78 

76 

61 

72 

70 

70 

77 

68 

73 

77 

76 

74 

67 

58 

64 

67 

70 

72 

65 

71 

71 

68 

68 

76 

70 

•  2 

MIN 

45 

54 

45 

45 

33 

43 

56 

57 

40 

31 

37 

35 

46 

64 

42 

36 

42 

45 

49 

46 

38 

30 

38 

57 

61 

28 

33 

50 

37 

27 

36 

42 

.8 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 

67 

66 

77 

84 

62 

69 

67 

82 

74 

61 

76 

65 

54 

70 

70 

76 

56 

73 

66 

66 

65 

74 

76 

69 

.5 

MIN 

40 

50 

40 

45 

35 

36 

38 

48 

38 

3 1 

33 

42 

39 

34 

56 

47 

29 

32 

40 

32 

32 

32 

32 

38 

.3 

WARREN 

MAX 

65 

64 

75 

72 

62 

69 

66 

81 

78 

61 

73 

70 

71 

79 

68 

73 

77 

73 

68 

65 

59 

62 

71 

71 

73 

69 

70 

65 

66 

58 

76 

69 

,4 

MIN 

47 

53 

44 

50 

35 

39 

54 

55 

41 

32 

36 

33 

44 

63 

41 

33 

37 

41 

49 

47 

40 

31 

36 

54 

65 

26 

29 

53 

36 

26 

36 

42 

,3 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

MAX 

61 

59 

75 

72 

64 

68 

64 

80 

73 

63 

75 

71 

64 

82 

68 

72 

77 

75 

68 

70 

57 

62 

66 

71 

76 

66 

70 

68 

67 

53 

75 

68 

•  8 

MIN 

49 

41 

56 

34 

34 

54 

59 

44 

32 

32 

32 

41 

63 

42 

30 

34 

40 

51 

44 

41 

30 

35 

56 

64 

32 

31 

47 

37 

29 

34 

41 

.7 

Cummins  farm 

MAX 

64 

58 

58 

69 

57 

60 

63 

65 

71 

54 

56 

65 

68 

77 

66 

66 

67 

66 

62 

66 

55 

55 

65 

67 

70 

65 

65 

64 

60 

59 

73 

64 

.1 

MIN 

39 

5 1 

5 1 

54 

34 

35 

36 

38 

44 

32 

36 

36 

40 

56 

36 

42 

39 

41 

47 

46 

39 

26 

32 

52 

60 

29 

33 

25 

30 

30 

32 

39 

.5 

UC.  HfWJ  IT    3    n«  t 

MAX 

62 

59 

73 

73 

60 

66 

64 

79 

76 

58 

70 

68 

71 

80 

64 

66 

70 

69 

66 

72 

56 

59 

68 

72 

76 

68 

67 

66 

64 

60 

74 

67 

•  6 

MIN 

45 

53 

45 

56 

37 

40 

53 

56 

46 

36 

37 

35 

41 

58 

45 

36 

40 

44 

52 

48 

41 

29 

35 

57 

64 

31 

35 

48 

37 

27 

35 

43 

.3 

DUMAS 

MAX 

65 

62 

74 

74 

62 

66 

60 

80 

73 

59 

73 

68 

72 

82 

67 

70 

73 

70 

64 

72 

55 

60 

69 

72 

74 

64 

66 

64 

65 

59 

75 

68 

.0 

MIN 

5 1 

3  5 

38 

50 

53 

4  1 

34 

37 

37 

43 

59 

42 

36 

41 

42 

48 

46 

40 

29 

35 

54 

62 

30 

33 

47 

35 

26 

33 

41 

.7 

EUDOR  A 

MAX 

62 

62 

75 

75 

62 

69 

78 

83 

78 

60 

72 

68 

71 

83 

65 

70 

75 

74 

70 

74 

61 

59 

69 

76 

77 

67 

71 

69 

66 

62 

75 

70 

.3 

MIN 

5  9 

3  7 

39 

48 

53 

48 

36 

40 

39 

46 

63 

46 

38 

44 

48 

52 

46 

42 

33 

40 

57 

65 

32 

36 

49 

41 

28 

40 

45 

.0 

monticfllo  3  S 

MAX 

65 

61 

73 

73 

61 

67 

62 

80 

76 

59 

72 

72 

80 

78 

65 

70 

75 

71 

66 

69 

56 

60 

70 

73 

74 

63 

69 

72 

66 

71 

74 

69 

.1 

MIN 

4 1 

5^ 

57 

41 

3  1 

38 

32 

48 

54 

36 

32 

35 

38 

40 

42 

40 

27 

40 

57 

63 

29 

35 

43 

39 

46 

64 

42 

.9 

PINE  BlUFF 

MAX 

70 

66 

74 

72 

62 

70 

66 

82 

80 

60 

73 

65 

77 

80 

66 

72 

70 

68 

67 

67 

59 

58 

73 

71 

75 

62 

70 

69 

65 

60 

75 

69 

,2 

MIN 

5  I 

35 

44 

65 

55 

44 

33 

39 

39 

45 

45 

43 

37 

43 

42 

49 

48 

40 

32 

38 

62 

61 

29 

37 

48 

35 

27 

35 

43 

,4 

B  t  uC    Qi  iiCC    CAA  ATBDnoT 
Kl'SC    t3LU"  r     rMM       i  K"UK  i 

MAX 

68 

59 

72 

72 

61 

69 

64 

81 

71 

59 

72 

63 

74 

81 

65 

69 

69 

67 

66 

65 

53 

57 

73 

72 

75 

52 

68 

62 

64 

47 

76 

66 

•  6 

MIN 

46 

4  1 

3  ^ 

42 

5  1 

58 

38 

34 

39 

39 

43 

53 

43 

40 

44 

45 

51 

42 

40 

33 

39 

59 

36 

30 

37 

48 

37 

28 

36 

42 

.0 

PCRTLAND 

MAX 

55 

61 

59 

76 

74 

62 

68 

67 

79 

75 

61 

71 

67 

72 

83 

72 

68 

75 

73 

62 

74 

65 

59 

74 

74 

75 

54 

63 

65 

67 

46 

67 

,7 

MIN 

30 

45 

40 

45 

36 

36 

38 

55 

62 

35 

34 

36 

38 

45 

45 

37 

36 

40 

45 

45 

40 

32 

34 

40 

46 

30 

30 

35 

38 

28 

26 

39 

.0 

RCHWER  2  NNE 

MAX 

61 

62 

72 

72 

60 

66 

72 

78 

76 

68 

68 

68 

74 

79 

73 

70 

71 

67 

64 

71 

59 

67 

69 

72 

74 

64 

67 

65 

60 

51 

72 

66 

.1 

MIN 

39 

39 

42 

56 

37 

41 

44 

49 

47 

37 

37 

39 

36 

44 

38 

41 

44 

40 

49 

47 

29 

38 

43 

56 

63 

29 

36 

39 

35 

27 

36 

41 

,2 

STAR  CITY  2  S 

MAX 

79 

78 

61 

68 

65 

67 

58 

81 

79 

66 

70 

72 

69 

60 

62 

61 

72 

59 

67 

65 

67 

73 

68 

,1 

MIN 

43 

35 

36 

35 

39 

34 

31 

31 

39 

;i 

35 

32 

31 

31 

30 

30 

29 

35 

34 

25 

35 

8*«  B*l«r«ac*  NoiM  FoUowlnQ  SUdon  IndM 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
MARCH  1964 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 
EUBEKA  SPRINSS 

FAVETTEVILLE  FAA  AP 

8RAVETTE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

ROGERS 

NORTH  CENTRAL  02 
5ILBEBT 

MAMMOTH  SPRING 

NORTHEAST  03 
WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WEST  CENTRAL  0* 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MENA 

OZARK 

CENTRAL  05 
HOT  SPRINGS  1  NNE 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

SOUTH  CENTRAL  08 
EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

PRESCOTT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

1.9 

2 

l.o 

3.0 

T 
T 

T 
T 

T 

6.0 

6 

i.O 

8.0 

8 

T 
T 

4 

2.0 

2 

6 
4 

2.0 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Oi  Month 

■3  ..  g> 

station 

0  0  »; 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

NORTH  CENTRAL  02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.18 

.09 

.09 

* 

.15 

.11 

.12 

ft 

.23 

.09 

.14 

ft 

.28 

WIND 

42 

26 

28 

60 

85 

32 

83 

40 

65 

20 

60 

45 

40 

90 

50 

20 

20 

50 

60 

49 

87 

33 

32 

42 

56 

106 

39 

58 

47 

88 

24 

1573 

MAX 

72 

44 

49 

60 

64 

65 

43 

54 

61 

MIN 

40 

41 

36 

35 

38 

51 

32 

" 

37 

WEST  CENTRAL  04 

RUSSELLVILLE  3  NNW 

EVAP 

.09 

.07 

.14 

.10 

.11 

.18 

.11 

.02 

.07 

.17 

.11 

.25 

.26 

.19 

.20 

.23 

.05 

.06 

.15 

.12 

.12 

.14 

.10 

.15 

.13 

.18 

.20 

.16 

.16 

4. SOB 

WIND 

31 

30 

49 

72 

83 

49 

35 

24 

42 

57 

41 

53 

35 

52 

39 

44 

35 

71 

83 

64 

78 

* 

73 

28 

54 

72 

53 

30 

56 

40 

27 

1500 

MAX 

TO 

70 

73 

70 

65 

64 

62 

63 

63 

62 

63 

67 

65 

73 

70 

73 

74 

71 

64 

90 

59 

67 

64 

67 

66 

61 

63 

74 

69 

60 

74 

66.3 

MIN 

36 

52 

48 

45 

37 

39 

46 

54 

46 

37 

40 

38 

42 

60 

39 

38 

42 

39 

47 

42 

39 

38 

40 

56 

50 

35 

40 

45 

38 

38 

39 

42.7 

CENTRAL  05 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.08 

.07 

.21 

.01 

.20 

.06 

.06 

tt 

.13 

.14 

.12 

.03 

.12 

.13 

.14 

.12 

.09 

.02 

.18 

* 

.21 

.04 

.04 

.21 

.17 

.13 

ft 

.29 

3,218 

WIND 

32 

33 

15 

56 

65 

30 

45 

33 

54 

50 

27 

46 

27 

39 

51 

25 

22 

61 

45 

95 

31 

30 

27 

109 

31 

46 

45 

75 

31 

1334 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.02 

.15 

.11 

.08 

.08 

.09 

.09 

.07 

.06 

.09 

.08 

.13 

.06 

... 

.16 

.06 

.02 

.08 

,06 

.08 

.06 

.01 

.11 

.08 

.09 

.11 

.12 

.07 

2.51B 

WIND 

15 

22 

9 

12 

36 

It 

22 

30 

18 

22 

7 

13 

11 

25 

16 

3 

8 

47 

24 

34 

15 

14 

15 

32 

11 

14 

9 

20 

13 

547 

EAST  CENTRAL  06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.04 

.06 

.39 

.27 

.16 

.15 

.06 

.19 

.21 

.15 

.18 

.16 

.19 

.21 

.15 

.14 

.14 

.07 

.20 

# 

.21 

.20 

.15 

.34 

.23 

.12 

ft 

,37 

5,10B 

WIND 

U5 

III 

47 

100 

294 

108 

124 

97 

209 

181 

53 

119 

37 

152 

115 

25 

30 

88 

118 

191 

76 

19 

126 

132 

188 

39 

91 

67 

134 

58 

3263 

MAX 

61 

64 

63 

76 

70 

65 

63 

63 

79 

66 

55 

70 

73 

69 

79 

74 

76 

78 

72 

61 

69 

72 

74 

72 

74 

68 

70 

67 

69,4 

MIN 

37 

43 

49 

49 

37 

38 

42 

51 

63 

39 

42 

43 

43 

47 

45 

44 

46 

49 

49 

90 

40 

40 

45 

56 

38 

42 

42 

36 

44,5 

SOUTHWEST  07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.04 

.05 

.03 

.15 

.17 

.07 

.01 

.12 

.03 

.14 

.30 

.05 

.08 

• 

.21 

.A 

.14 

.06 

.06 

.06 

.27 

.12 

.09 

.08 

.28 

.15 

.29 

.11 

.24 

.08 

3.77B 

WIND 

37 

31 

17 

43 

81 

53 

69 

50 

107 

68 

34 

46 

22 

74 

41 

17 

15 

18 

26 

41 

84 

31 

16 

42 

27 

65 

13 

51 

20 

47 

8 

1294 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.11 

.02 

.05 

.04 

* 

.20 

.13 

.04 

.11 

.16 

.15 

.00 

.07 

.17 

.12 

.19 

.11 

.01 

.16 

.10 

• 

• 

.17 

ft 

.33 

.11 

.15 

ft 

.30 

3.218 

WIND 

38 

40 

19 

52 

64 

26 

56 

44 

74 

52 

19 

90 

26 

67 

26 

33 

46 

33 

37 

27 

86 

27 

22 

39 

56 

65 

21 

60 

22 

46 

20 

1293 

MAX 

59 

64 

67 

70 

63 

66 

62 

70 

64 

68 

69 

78 

74 

7= 

72 

75 

69 

53 

57 

55 

67 

64 

77 

68 

72 

74 

57 

66,8 

MIN 

36 

42 

48 

48 

38 

39 

54 

55 

36 

40 

38 

43 

43 

42 

38 

4J 

43 

47 

40 

40 

37 

57 

61 

40 

36 

42 

40 

43.2 

SOUTH  CENTRAL  08 

WARREN 

EVAP 

.11 

.16 

.20 

.40 

.36 

.11 

,05 

.10 

.12 

.15 

.12 

.02 

.34 

.09 

.19 

.09 

.12 

.18 

.10 

.22 

.11 

.07 

.07 

.07 

.25 

.13 

.15 

.16 

.16 

.17 

4.73 

WIND 

MAX 

70 

69 

65 

80 

75 

72 

75 

85 

77 

74 

67 

78 

80 

72 

76 

83 

80 

84 

77 

61 

76 

75 

79 

78 

74 

70 

70 

69 

71 

76 

73 

74.5 

MIN 

30 

47 

50 

42 

31 

32 

35 

50 

66 

38 

37 

35 

40 

45 

49 

39 

39 

41 

45 

50 

35 

34 

37 

37 

49 

38 

38 

41 

45 

38 

30 

40.7 

MAX  AND  MIN  IN  DAILr  EVAPORATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE   24  HOURS  ENDING  AT   TIME  OF  OBSERVATION. 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

Day  oi  montli 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

WARREN 
4  INCHES 

MAX 
UIN 

54 
44 

59 
48 

62 
52 

63 

51 

61 
49 

59 
49 

67 
49 

68 
57 

65 
64 

65 
51 

62 
51 

64 
51 

60 
52 

66 

53 

67 
57 

6S 
53 

67 
55 

64 

55 

60 
56 

64 

56 

68 
55 

65 
53 

63 
S3 

63 
S3 

66 
58 

66 
54 

63 
53 

69 
51 

69 
56 

62 
53 

65 
51 

64.0 
53.0 

SLOPE  OF  GROUND,  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE,  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER,  GRASS.  INSTRUMENTATION,  PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


StAtiOD 

Wind  duection 

Wind  speed 

m.  p.  b- 

Relati 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Nur 

aber  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

.3 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Dale  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

6,00  AM 
CST 

NOON 
CST 

6,00  PM 
CST 

Trace 

eo-io' 

10-49 

66 -OS 

661-001 

2.00 
and  over 

0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

07 

5 

8.6 

33 

E 

19  + 

76 

83 

55 

52 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

11 

59 

5.4 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

13 

7 

10.1 

38 

w 

21 

71 

78 

52 

54 

2 

2 

6 

2 

2 

1 

15 

63 

5.3 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

15 

10 

7.7 

79 

84 

59 

57 

3 

4 

2 

3 

1 

0 

13 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES. 


See  refeiADce  notas  foUowing  Station  Ind«x. 


-  37  - 


STATION  INDEX 


ALY 

AMITY  3  NE 
ANTOINE 
APLIN    1  " 
APPLETON 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS  CITy 

AfiKANSflS  POST 

ATHENS 
'  AUGUSTA 
i  BALO  KNOe 

1  BATESVlLLE  LIVESTOCI" 
BATESVILLE  L  AND  0  HI 
j  BEAVEP  DAM 
I  BEEBE 
i  BEECH  GROVE 
'  BEEDEVILLF 

BENTON 

BENTONVILLE 

8ERRYVILLE  I-  NW 
I  SIC  FORK 
'  BLACK  ROCK 

BLAKELT  MOUNTAIN  DAM 
I  BLUe  MOUNTAIN  DAM 
j  BLUFF  CITY  3  SW 

9LYTHEV1LLE 
I  800NEVILLE  6 


0130 
0136 
0150 
0178 
0188 
0196 
0220 
023'* 

02*0 
0300 
0326 
0350 
0458 
1  0460 
0524 
0530 
0531.1 
0536! 


I  BOONEVILLE  T 
!  800NEV1LLE  6 
:  BOONEVILLE 

BOTKINBURG  2 
:  BOUGHION 
'  branch  4  nw 

branch  3  sw 

BRINKLEY 

BUFFALO  TOWEP 

BULL 


NE 


BURDETTE 
CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  2 
CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  DAM 
'  CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLARKSVILLE  6  NNE 

I  CLINTON 
;  COMBS  3  SE 
I  COMPTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUH.1INS  FARM 
DAISY   3  E 


j  DAMASCUS 
OANVILLE 
DANVILLE  SCS 
DARDANELLE 


NE 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

CLARK 

PIKE 

PERRY 
POPE 
CLARK 
DESHA 

ARKANSAS 

WOODRUFF 
WHITE 

INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE 

CARROLL 

WHITE 

GREENE 

JACKSON 


DE  I 

DEP'-IOTT 
I  DERMOTT 
I  DES  ARC 
'  DEVILS  KNOB 

DIEfiKS 


DOMAS 

EL  OORAOO  FAA  AIRPORT 
EUOORA 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE   1  NE 

AYETTEVILLE    FAA  AP 

AYETTEVILLE  E»P  STA 

OROYCE  6  W 

OREMAN 

ORREST  CITY 

ORT   SMITH  we  AIRPORT 

ort  smith  water  plant 
ulton 
georgetown 

GILBERT 
I  GLENWOOD 
GRAVELLY 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 
GREENBRIER 

GREENWOOD 

GREEPS  FERRY  DAM 
',  GUP  DON 
'  HAMBURG 

HARRISON 
HARRISON  f 
HEBER  SPRINGS  3  Sw 
' HECTOR 
HELENA 

I  HOPE  3  NE 
,  HOPPE' 
HORATIO 

MOT   SPRINGS  1  NflE 
MUNTS7ILLE 
HUTTIG  DAM 
INDEX 
JASPEft 
JESSIEVILLE 
I  J0NES80R0 


0582  SALINE 
0586  BENTON 
0616  CARROLL 
0664  POLK 
0746!  LAWRENCE 
0764'  GARLAND 
0T9e;  TELL 
0800:  NEVADA 
0806  MISSISSIPPI 
0825  LOGAN 

0826!  LOGAN 
I  0827i  LOGAN 

0830  LOGAN 
I  0842,  VAN  SUREN 
I  0848!  NEVADA 
I  0887'  FRANKL  [N 

,  0936  MONROE 
010  NEWTON 
020  BAXTER 

O62I  MISSISSIPPI 
102  PULAS<[ 
132  IZARD 
152  OUACHITA 
154  OUACHITA 
224^  LONOKE 
2381  GARLAND 
4421  MONROE 


492  VAN  eUREN 
574'  MAOISON 
582i  NEWTON 
596;  FAULKNER 
632!  CLAY 
666'  POLK 
730  ASHLEY 
7  50 


e29[  FAULKNER 
834i  YELL 
835  YELL 
838  YELL 
948  SEVIER 

960;  CHICOT 
962|  ChlCOT 
9681  PRAIRIE 


982' 
015  HOWARD 


355  CHICOT 

356  CARROLL 
2366  SHARP 

■443  WASHINGTON 
2444  WASHINGTON 
540  DALLAS 
544  LITTLE  RIVER 
564  ST  FRANCIS 

574'  SEBASTIAN 


2930 


670  HEMPSTEAD 
WHITE 
SEARCY 
PIKE 
YELL 
BENTON 
CARROLL 
962;  FAULKNER 

976  SEBASTIAN 

978!  CLEBURNE 

074  CLARK 

3DS8  ASHLEY 

132  SHARP 

164  BOONE 

165  eOONE 
230  CLEBURNE 

■  2  35  POPE 

■242  PHILLIPS 

.426  HEMPSTEAD 


■  442  ; 


■  CARi 


540  MADISON 
556  UNION 
■  584  LITTLE 
1600  NEWTON 
704|  GARLANI 
734  CRAICMI 


£R 


34  48 

34  47 

34  17 

34  02 

34  56 

36  25 

34  07 

33  37 

34  02 

34  19 

35  18 
35  18 
35  49 

35  45 

36  25 

35  04 

36  09 
35  26 

34  33 


35  13 
35  13 
35  09 
35  39 

33  52 
35  21 
35  16 

34  53 


34  57 
36  07 
33  36 


36  09 

35  05 

36  24 


94  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 
93  25 
93  00 

92  63 

93  03 
91  12 


93  55 

92  28 

93  20 


91  IS 
93  28 
93  25 


l|  34  42      92  27 


1  35  04 
li  35  13 
4  34  02 

2  33  31 
2  33  33 
7  34  56 
1  35  43 
4  34  07 

53 


33  56 

33  14 
36  19 
36  14 
36  16 
35  26 
35  26 

34  32 


34  31 

33  02 

33  35 
36  01 

34  42 

35  50 


91  29 

92  46 
91  16 

93  44 

91  37 

94  10 
94  10 

92  31 


94  09 

93  48 

91  26 

92  43 

93  33 

93  42 

94  28 


93  09 

91  48 

91  29 
93  07 
93  09 

92  03 
92  58 


I  35 


93  11 
93  04 
90  42 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


JAMES  V.  WILLIAMS 

RUBY  B>  OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

SE8A  Y.  SWAIM 

ALTA   F,  GARNER 
:  OWEN  B.  HENDRIK 
;  HOBART  WAITS 
I  RONNIE  BAHLETT 
I  TILLMAN  E.  LAWRENCE 

CLARENCE  L.WESTMORELAND 

PUBLlCllY+PARKS  COMM 
■  PAULINE  A  PINKERTON 
TOMMIE  D.  PEEBLES 
UNIVERSITY    OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
HELEN  GARRISON 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MARVIN  MORRISON 
6.  8.  HAMMOND 
P.  M.  BRECKENRIDGE 

ETTA  C.  8U»KS 

M.  0.  RIDDLE 

EDWIN  L.CMAMPLIN 

ANNA  H.  LILES 

WILLIAM  R.   WILL IAMS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

».  P.  PLYLER 

FRED  GREENm£LL 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 


SO 


L  CONS  SERVICE 
L  CONS  SERVICE 
YANOELL 

PEARSON  j 
INGERSOLL 
L  CONS  SERVICE  | 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE  , 
RICHARD  K,  WEIS  ' 
WILLIAM  R.  WYATT  ' 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

G.  A.  HALE  j 

B.  M.  WALTHER 

AUSTIN  D.  HARRI S  | 
HIXON  M.   BAILEY  , 
MARV  REIDER 
JOHN  L.  lAIT 

ark  power  and  light  co 
ray  b.  hurst  i 
dr.  irving  t.  beach  ! 
university  of  arkansas  i 

earl  b.  riddick 
otto  oavis 
jonah  lee  sims 
bill  johnson 
laura  polk 
joe  c.  allen 
u  s  forest  service 
walter  c.  tihming 
cummins  prison  farm 
ferna  jones  tedder 

william  a.  brown  i 
j.  a.  moudy  i 
u  s  soil  cons  service 
jack  e.  burks 

0.  Tucker  vasser 

1.  w,  wilson 

radio  stat  ion  kvsa  1 

C.  J.  RISTEfi 
CHRISTINA  8.   DICKEY  | 
THOMAS  F.  MINSLET 

TRAVIS  C.  KEAHEY 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY] 
CITY  OF  EUOOPA  I 
WALTER  H,  PETERSON 
OPHA  WOLFE  I 
U  S  FED  AVIATION  AGENCYl 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
ARKANSAS  FORESTRY  COMI* 
LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 


I  INA  J.  LOGAN 

■  BESSIE  E.  AKERS  I 
I  MRS    lOA  A  KILLION  I 

WILLIAM  F.  SEVIER  | 
WILLIE  PENDERGRASS 
GLENN  S.   JUSTICE  | 
RALPH  L>    BANTA  ' 
I  CHARLES  F.  FORD 

i  DOROTHY  M.  BEEN 

I  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  | 

ROY  S.   ROBBS  I 
I  ALLEN  J.  LINDER  I 
!  THERESA  DONALDSON 
I  BEA  GRAY  BEENE 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY' 
!  WAYNE  STARK 
I  JANE  LARKEY 

charley  m,  friddell 

i  ruth  hamilton  1 
AVADELLE  whisenmunt 
elizabeth  w.  frioat 

,  .u  s  nail  park  service 

■  MAY   PEARL  MARKLEY 

I  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  E.  MCDOWELL 

I  JAMES   S.  VAUGHAN 
LURA  8.  SYKES 
SENEOICriNE  SISTERS 


STATION 

1     INDEX  NO.  1 

COUNTY 

U 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

[  TEMP. 

PRECIP. 

a 

SPECIAL 

KEISER 

MISSISSIPPI 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  j 

KEO 

3862 

LONOKE 

34  36 

92  00 

230 

7P 

7P 

R.  A.  WALLER 

KINGSLAND  3  SSE 

CLEVELAND 

33  50 

92  16 

ARKANSAS  FORESTRY  COHW 

LAKE  CITY 

3998 

CRAIGHEAD 

35  49 

90  26 

230 

7A 

TRESSA  ST.  CLAIR  1 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

PULASKI 

34  51 

92  28 

305 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS  ' 

LANGLEY 

4060 

PIKE 

34  19 

93  51 

796 

7A 

MABEL  L.   FORRESTER  ' 

LEAD  HILL 

4106 

BOONE 

36  25 

92  55 

810 

SS 

ETHEL  PUMPMBEV 

LEOLA 

4134 

GRANT 

92  35 

261 

SS 

7A 

PIERCE  A,  REEDEP 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

4248 

PULASKI 

34  44 

92  14 

257 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

4250 

PULASKI 

34  46 

92  19 

512 

MIO 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 

NEWTON 

LOLA  D  JOHNSON 

MADISON 

4528 

ST  FRANCIS 

35  00 

90  43 

215 

7A 

JAMES  C.  HODGES 

4548 

COLUMBIA 

33  19 

93  14 

315 

6P 

EARLE  E.  GRAHAM 

MAGNOLIA   5  N 

4550 

COLUMB lA 

33  20 

93  13 

360 

ARKANSAS  P  ♦  L  CO. 

MALVERN 

HOT  SPRING 

34  23 

92  49 

311 

5P 

5P 

RADIO   STATION  KbOK 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

FULTON 

36  29 

91  32 

690 

TA 

JOHN   H.  MCKEE 

MAR  I  ANNA  2  S 

4636 

34  44 

90  46 

234 

:  H 

THOMAS  8.  TURNER 

MARKED  TREE 

4654 

POINSETT 

35  32 

90  25 

229 

SS 

SS 

H 

RADIO  STATION  KPCA 

4666 

SEARCY 

35  54 

92  38 

1050 

7A 

MINNIE  HORTON 

MAUMEE 

4696 

SEARCY 

36  03 

92  39 

749 

HELEN   E.  ADAMS 

MELBOURNE  3  WrM 

IZARD 

36  04 

91  57 

610 

7A 

WILLA  M.  GRAHAM 

4756 

POLK 

34  35 

94  19 

1207 

6P 

7A 

:  H 

Richard  w.  st.  john 

MILLWOOD  DAM 

4839 

LITTLE  RIVER 

33  41 

93  56 

316 

u  s  CORP  of  engineers 

MONTICELLO  3  S 

4900 

DREW 

33  35 

91  46 

265 

9P 

5P 

radio  station  khbm 

MONTROSE 

4906 

ASHLEY 

33  19 

91  29 

125 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MOPOBAY  LOCK   AND   DAM  8 

4934 

CALHOUN 

33  19 

92  27 

SS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HORRI LTON 

CONWAY 

35  06 

92  44 

PERRY  D.  .HALLETI 

MOUNT  IDA 

MONTGOMERY 

34  33 

93  38 

663 

5P 

WILLIAM   E.  BLACK 

MOUNT  MAGAZINE 

5010 

LOGAN 

35  10 

93  41 

2600 

6P 

6P 

ARKANSAS   FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

5036 

BAXTER 

36  20 

92  23 

800 

7A 

7A 

RADIO  STAT  ION  KTLO 

MOUNTAir*  HOME  C  OF  ENG 

BAXTER 

36  20 

92  23 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN   VIEW   2  ESE 

5044 

STONE 

35  51 

92  05 

766 

SS 

7/ 

NELL  A.  lAPLEV 

MULBERRY   6  NNE 

FRANKLIN 

35  34 

94  01 

HENRY   G.  ARVIN 

NARROWS  0AM 

5110 

34  09 

425 

BA 

8' 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

5U2 

HOWARD 

34  00 

93  66 

550 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

5114 

HOWARD 

33  57 

93  51 

373 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

NATHAN  4  WNW 

5158 

HOWARD 

34  07 

93  52 

550 

EDNA  J.  WESTFALL 

NATURAL  DAM 

5160 

CRAWFORO 

35  38 

94  23 

673 

ROWLAND  HAILEY 

5174 

PIKE 

34  14 

93  50 

850 

7A 

ELSIE  F.  WARD 

NEWPORT 

5186 

JACKSON 

35  36 

91  17 

225 

SS 

LEVI   W.  TIMS 

NIMROO  DAM 

PERRY 

8A 

8A 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

522C 

BAXTER 

36  15 

92  IS 

42! 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ODELL  3  N 

5354 

WASHINGTON 

35  46 

94  24 

1500 

7A 

MRS,  RENZO  HURST 

ODEN  2  W 

5358 

MONTGOMERY 

34  38 

93  46 

U  S  FOREST  SERVICE 

OKAY 

5376 

HOWARD 

33  46 

93  53 

300 

5P 

5P 

J.   T.  HARGIS 

OSCEOLA  2  NNW 

5480 

MISSISSIPPI 

35  44 

69  59 

245 

6A 

WILLIAM  T  WALLACE 

OWENSVILLE 

SALINE 

34  37 

92  49 

500 

6A 

MRS.  GUY  E.  COOK 

OZARK 

5506 

FRANKLIN 

35  29 

396 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

5514 

JOHNSON 

35  38 

93  27 

1900 

7A 

C.  W.  MELSON 

P6RAG0UL0  RADIO  KDPS 

5562 

GREENE 

36  03 

90  29 

276 

4P 

RADIO  STAT  ION  KDRS 

PARI  S 

LOGAN 

6P 

6P 

FRANK  TAYLOR 

PARIS   4  WSW 

5571 

LOGAN 

35  16 

93  48 

77! 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKIN  2  w 

5566 

35  16 

90  35 

222 

7A 

INACTIVE  10/1/63 

PARKS 

5591 

SCOTT 

34  46 

666 

SOMAR   K.  HANSARD 

PARTHENON 

NEWTON 

35  57 

93  16 

925 

ETHEL  CARLTON 

PELSOR 

5664 

POPE 

39  43 

93  06 

2000 

CLOSED  1/1/64 

PERRVVILLE 

5694 

PERRY 

35  00 

92  46 

SS 

A  0  HOLBROOK 

PINE  BLUFF 

JEFFERSON 

34  1  3 

92  01 

215 

HARRY   W.  WHITE 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

5756 

JEFFERSON 

34  10 

91  56 

204 

MID 

U  S  FED  AVIAT ION  AGENCY 

PINE  RIDGE 

5760 

MONTGOMERY 

34  35 

93  54 

840 

J.  R.  HUODLtSION 

POCAHONTAS  1 

5820 

RANDOLPH 

36  16 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

5666 

ASHLEY 

33  14 

91  30 

12< 

6P 

7/ 

PEARL  NEWTON 

PRESCOTT 

5906 

NEVADA 

33  48 

93  23 

318 

6P 

PRESCOTT  SCS 

5910 

33  46 

93  23 

318 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

5970 

36  14 

92  51 

800 

0.   N.  CUNNINGHAM 

RATCLIFF  2  S 

LOGAN 

55  17 

93  53 

450 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCL IFF  5  NE 

6006 

35  21 

93  49 

420 

U  S  SOIL  CUNS  SERVICE 

RATCLIFF  5  NNW 

6007 

FRANKL IN 

35  22 

93  55 

460 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF 

6006 

LOGAN 

35  18 

93  53 
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LULA  M.  WEEKS 
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6016 
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33  04 

94  02 
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KID 

PANSY  LARUTH  TERRY 
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6102 

MOT   SPRING  3 

34  26 
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ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
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1367 

SS 

SS 
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ROHWER  2  NNE 

6253 

DEShA 

33  48 

91  16 
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5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

RUSSELLVILLE  3  NNW 

POPE 

35  19 

93  09 

360 

5P 

5P 

5P 

J  M  FONOREN 

SAINT  CHARLES 

6376 

ARKANSAS 

91  08 
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8A 

8A 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

SAINT  FRANCIS 
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5  36  27 

90  06 

300 

GILLIS  R.MEELEY 
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9P 
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3[  34  27 

92  21 
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6P 

6( 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
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T  35  39 

92  19 

933 
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1    36  11 

9ft  33 

1150 

7P 

7A 
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6766 

3  33  54 

MATTIE  0.  MIZELL 

STAMPS 

680fc!  LAFAYETTE 

4|  33  22 

93  29 
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SS 

7A 

HUBERT  A  BAKER 

STAR  CITY   2  S 

6820 

LINCOLN 

3  33  94 

91  51 

392 

5P 

S( 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

STORY 

6690 

MONTGOMERY 

31  34  42 

93  31 

650 

NORA  L.  MAYBERRY 

STUTTGART 

6916 

ARKANSAS 

l|  34  29 

91  32 

6P 

GEORGE   L.  CLARK 

STUTTGART   9  ESE 

6920 

ARKANSAS 

1!  34  28 

91  25 
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UNIVFRSITY  of  ARKANSAS 

SUeiACO 

6926.  LOGAN 

1;  35  18 

500 

SS 

7! 

r 

NEW  SU01ACO  ABBEY 
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COLUMBIA 

4:  33  06 

93  27 

247 

7A 

IDELLA  0.  NORWOOD 

TEXARKANA  W8  AIRPORT 

7046;  MILLER 

4  33  27 

94  00 

361 

HID 

MID 

u  s  WEATHER  Bureau 

7488 

SCOTT 

34  54 

94  06 
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9P 

7A 

WALNUT  RIDGE   FAA  AP 

LAWRENCE 

36  08 

90  56 

272 

HID 

HID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

7962 

BRADLEY 

33  36 

92  04 

206 

6P 

7A 

7A 

G 

CHARLEY  L.  SHARP 

WEST  FORK 

7694 

35  56 

94  11 

1340 

GEORGE  W.  KNOX 

WEST  MEMPHIS 

7712 

CRITTENDEN 

35  OS 

90  11 

220 

iP 

9P 

W  MEMPHIS  UTIL  COMM 

WHEELING 

7744 

FULTON 

36  19 

91  52 
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THOMAS   W.  CONE 

WHITE  ROCK 

7772 

FRANKLIN 

35  41 

93  57 

2265 

9P 

7A 

U  S  FOREST  SERVICE 

WING 

7950 

YELL 

34  57 

93  28 

350 

MILES  B  TURNER 

WYNNE 

8092 

CROSS 

35  14 

90  47 

260 

SS 

SS 

RADIO  STATION  KWYB 

CLOSED  STATION 

PELSOR 

5664 

POPE 

1 

35  43 

93  06 

200c 

7A 

7A 

CLOSED  1/1/64 

'  DRAINAGE  CODE.     1.  ARKANSAS     2.  MISSISSIPPI 


4.  RED     5.  SAINT  FRANCIS     6.  SALINE     7.  WHITE 
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REFERENCE  NOTES 

to  the  State  CI Imat ologls t  »t  Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,   Little  Rock,  Arkansan 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SS« ,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 
Divisions,  as  used  In  "CI Ima tologlca 1  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;  Temperature  In  T,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  In  miles.  Monthly  degree  day 
totals  are  the  sums  of   the  negative  departures  of   average  dally  temperatures  from  65°  F.  v^'    '  i         miies.     sioniniy  aegree  aay 

Evaporation   Is  measured   In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by   footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 
Normals  for  all  stations  are  clima tolog leal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,  or  Ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are 

In  tSe  ^eco?d!  "  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of   local  variability  In  ?he  sno.pack  may  result  In  .p?aron?  lnc""stenc les 

Ground-  Table,   and   in  the"Seasonal   Snowf a  1 1" table   Include  snow  and  sleet.     Entries  of   snow  on 

Data   In  the  "Monthly  Extremes"  Table;    "Daily  Precipitation"  Table;    -Dally  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall   in  the  "Snowfall  and  Snow 
Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time      Durlna  the 
observers  take  the  observa  t  ions  on  day 1 ight  sav  ing  t Ime .  •  b  ■ 


Ground-  Table   Is  at  observation   time  for  all   except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.     For   those  stations 


ground 


In  the  Station   Index   the   letters  C,G,H,and  J  in   the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables".    Indicate   the  following; 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed   for  special   purposes,   and  are  published   later   In  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data   in  any  month   indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground   in   that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table, 

No  record   In  the  "CI Imatologica 1   Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table   is   Indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual   Issue  of  this  publication, 
-    Kg  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;    'Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station   Is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 
•     Amount   Included   In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 


tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building, 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR     This  entry   in  time  of   oLiervatlon  column  In  Station   Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value   is  entered,    Jess  than  10  days  record   Is  missing.      See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  daily  record.     Degree  day 
data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later   in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 

T     Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month . 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOCICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  nay  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation  Hlsi^,. /"  for  this 
state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.   for  45  cents.     Similar   information  for  regular  Weather 
Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual    Issues  of  Local  CI Imatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual.  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the  Superintendent  of  Documents .  Remittance  and  correspondence  regard Ing  subscript  Ions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents ,  Government  Print  ing  Of f  ice ,  Washington . 
D.   C.  20402. 


USCOHM-WB-Ashevllle,   N.   C.  -  5/8/64  -900 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       94°  on  the  20th  at  West  Memphis 

Lowest  Temperature:        23°  on  the  9th  at  Gilbert 

Greatest  Total  Precipitation:      17.88  inches  at  Stuttgart 

Least  Total  Precipitation:       2.56  inches  at  Beaver  Dam 

Greatest  One-Day  Precipitation:        5.31  inches  on  the  22d  at  Gurdon 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:       Trace  at  Bald  Knob 
s 

SPECIAL   WEATHER  SUMMARY 


Except  for  the  counties  bordering  Missouri  in  the  north- 
central  and  northwest,  the  entire  State  recorded  above 
normal  precipitation  amounts  for  the  month.  Locally 
heavy  rain  and  damaging  windstorms  struck  much  of  the 
west  and  north  portions  of  the  State  on  the  weekend  of 
the  4th  and  5th.    Fort  Smith  reported  in  excess  of  7 
inches  of  rain  at  this  time  with  flooded  streets  trapping 
motorists  in  cars  and  many  people  in  downtown  stores 
and  office  buildings.    Fifty-  to  sixty-m.  p.  h.  windstorms 
with  some  hail  were  reported  at  this  time  at  scattered 
locations  from  Arkadelphia  through  the  central  part  of 
the  State  to  the  Bull  Shoals,  Harrison,  and  Bates ville 
areas  in  the  north.    By  Monday,  the  6th,  Black  Rock  on 
the  Black  River  reached  a  stage  of  7  feet  above  flood 
stage  with  accompanying  rises  elsewhere  in  the  rivers  in 
the  north  and  east  sections.    Clarendon  on  the  White 
River  remained  at  or  just  above  flood  stage  for  the  en- 
tire month. 

The  6-day  rain  period  beginning  on  the  21st  of  the  month 
resulted  in  considerable  flooding  in  the  south  and  east- 


central  parts  of  the  State.    Six-  to  10-inch  storm  totals 
were  reported  along  an  axis  from  Texarkana  northeast- 
ward through  Little  Rock  and  on  to  Memphis.    The  entire 
Arkansas  portion  of  the  Ouachita  River  and  its  tributar- 
ies exceeded  flood  stages  as  a  result  of  this  wet  period. 
The  Ouachita  River  remained  above  flood  stage  at  and 
below  Arkadelphia  for  the  entire  last  week  of  the  month. 
On  the  24th,  during  this  period,  flash  floods  struck  Tex- 
arkana, El  Dorado,  and  Magnolia.    Three  inches  of  rain 
fell  in  3  hours  at  Magnolia  and  a  cloudburst  dumped  2 
inches  in  1  hour  at  Texarkana  and  3.  75  inches  in  1-1/2 
hours  in  the  Crossett  area.    Boats  were  used  to  rescue 
people  from  sections  of  Texarkana. 


R.  O.  Reinhold 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas  72202 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 


Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  the 
National  Weather  Records  Center  at  Asheville,  North  Carolina, 
where  they  are  checked  for  accuracy  and  placed  on  punched 
cards.     These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various 
tables.     Printing  and  mailing  is  done  at  the  Asheville  Center. 

The  various  steps  all  take  time.     Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.     Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort   is  made  to  speed  up  publication  and  still  main- 
tain high  quality  of  the  data.     A  realistic  deadline  for  mail- 
ing the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month   (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).      If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,   the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 

-  42  - 
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3.29 

4 

.  0 

0 

9 

5 

2 

CORNING 

74.5 

53.5 

64.0 

3.6 

83 

19 

32 

9 

101 

0 

0 

1 

0 

5.10 

.83 

2,90 

6 

.0 

0 

7 

3 

1 

JONESBORO 

74,0 

54.0 

64.  0 

2.7 

84 

20 

35 

9 

90 

0 

0 

0 

0 

7.19 

3.07 

2,48 

4 

0 

8 

2 

KEISEH 

73,4 

54.1 

6i.8 

83 

20 

32 

9 

95 

0 

0 

1 

0 

9.22 

2.90 

6 

.0 

0 

11 

6 

2 

MARKED  TREE 

72.4 

52.1 

62.3 

1.8 

82 

20 

3 1 

9 

116 

0 

0 

1 

0 

7.20 

2,24 

2.15 

.  0 

0 

10 

4 

2 

NEWPORT 

73.8 

55.5 

64.7 

2.8 

83 

20 

36 

9 

80 

0 

0 

0 

0 

5.65 

.96 

1.55 

.0 

0 

9 

3 

2 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

74.7 

54,4 

64.6 

84 

20 

33 

9 

92 

0 

0 

0 

0 

6.51 

2.01 

5 

,0 

0 

6 

4 

3 

POCAHONTAS  1 

71.9 

49,8 

60,9 

.5 

82 

19 

27 

9 

158 

0 

0 

1 

0 

5.12 

.60 

2.67 

5 

,0 

0 

6 

2 

1 

SEARCY 

76.7 

53,4 

65.1 

3.3 

86 

20 

35 

9 

69 

0 

0 

0 

0 

6.44 

1.64 

1.58 

4 

,0 

0 

10 

5 

2 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

72.3 

53.1 

62,7 

82 

20* 

33 

9 

122 

0 

0 

0 

0 

5.70 

2.66 

5 

•  0 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

63,7 

2.9 

6.61 

2.19 

T 

WEST  CENTRAL  0* 

APPLETON 

75.6 

67.2 

71,4 

85 

16* 

SO 

9* 

22 

0 

0 

0 

0 

6.06 

2.32 

4 

.0 

0 

9 

4 

1 

BOONEVILLE 

77.5 

53.0 

65.3 

3.1 

88 

23 

29 

9 

83 

0 

0 

1 

0 

3.53 

-  1.13 

.85 

5 

.0 

0 

9 

3 

0 

CLARKSVILLE 

76.9 

53.0 

65,0 

87 

16 

31 

9 

8  3 

0 

0 

1 

0 

5.14 

1.52 

5 

.0 

Q 

3 

2 

dardanelle 

76.4 

52.3 

64,4 

1.4 

85 

23* 

30 

9 

88 

0 

0 

1 

0 

5.36 

.47 

1.25 

23 

.0 

0 

7 

4 

3 

DEVILS  KNOB 

71.0m 

48.2m 

59. 6M 

81 

16 

30 

8 

180 

0 

0 

3 

0 

5.43 

1.98 

5 

.0 

0 

6 

3 

3 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

78.5 

50,3 

64.4 

2.7 

91 

23 

28 

9 

102 

^ 

Q 

9.17 

4.93 

5.12 

3 

0 

5 

2 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

76.8 

50.3 

63.6 

85 

16 

27 

9 

110 

0 

0 

1 

0 

6.75 

2.47 

4 

.0 

0 

6 

3 

3 

MENA 

74.7 

53.2 

64,0 

2.2 

83 

23 

31 

9 

86 

0 

0 

1 

0 

5.67 

.11 
* 

1.34 

5 

.0 

0 

8 

5 

2 

MOUNT  MAGAZINE 

70.9 

48.9 

59.9 

80 

27* 

26 

11 

165 

0 

0 

3 

0 

4.78 

1.03 

22 

,0 

0 

11 

3 

2 

OZARK 

77.6 

54.0 

65.8 

4.2 

93 

23 

33 

9 

71 

1 

0 

0 

0 

8.39 

3.63 

4  67 

4 

.  0 

0 

8 

2 

PAR  I  S 

78.0 

53.9 

66.0 

87 

16* 

29 

9 

72 

0 

0 

1 

0 

4,30 

1.07 

3 

.0 

0 

7 

3 

2 

RUSSELLVIlLE  3  NNW 

77,2 

51.0 

64,  1 

86 

16 

31 

9 

92 

0 

0 

1 

0 

5.95 

,21 

2,11 

3 

.0 

0 

10 

4 

2 

SUBIACO 

76,9 

54,  3 

65.6 

3.3 

87 

16 

31 

9 

71 

0 

0 

1 

0 

5,11 

1.95 

4 

,0 

0 

8 

2 

2 

WAlDRON 

78,5 

52,8 

65.7 

88 

23 

28 

9 

78 

0 

0 

1 

0 

3.56 

1.55 

5 

.0 

0 

6 

3 

1 

WHITE  ROCK 

7 1 ,  2M 

30.3m 

60. 8M 

80 

22* 

29 

8 

150 

0 

0 

2 

0 

7.56 

3.21 

5 

.0 

0 

10 

4 

3 

DIVISION 

64.4 

3.4 

5.78 

.48 

.0 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

78.1 

52.6 

65.4 

88 

16 

33 

9 

64 

0 

0 

0 

0 

7,67 

2.82 

5 

.  0 

0 

12 

2 

BENTON 

76.0 

55.1 

65.6 

84 

19 

31 

9 

75 

0 

0 

1 

0 

12,42 

3.47 

24 

.0 

0 

11 

5 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

74.2 

50.1 

63.2 

86 

7 

29 

9 

115 

0 

0 

2 

0 

13.47 

2.35 

.0 

0 

11 

5 

CONWAY 

76.8 

51.2 

64.0 

1.1 

85 

20* 

30 

9 

100 

0 

0 

1 

0 

7.75 

2.00 

4 

.0 

0 

12 

2 

GREENBRIER 

75.5 

50.3 

62.9 

84 

20* 

28 

9 

124 

0 

0 

2 

0 

6.83 

2.14 

4 

.  0 

0 

9 

2 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

77.1 

55.6 

66.4 

2,4 

85 

16* 

36 

9 

48 

0 

0 

0 

0 

14.54 

8.60 

23 

,0 

0 

12 

9 

4 

LEOLA 

77.6 

52,6 

65.1 

86 

20* 

29 

9 

82 

0 

0 

2 

0 

10.82 

2!56 

22 

.0 

0 

9 

8 

4 

LITTLE  ROCK  wB  AIRPORT//R 

75.9 

53,5 

64.7 

2.3 

84 

20* 

36 

9 

71 

0 

0 

0 

0 

11.06 

6.13 

1.80 

23 

.  0 

0 

11 

9 

4 

MALVERN 

78.4 

51.4 

64.9 

85 

19. 

29 

9 

79 

0 

0 

2 

0 

11.34 

.39 

3.71 

23 

.0 

0 

11 

7 

4 

MORRILTON 

76.7 

53.9 

65,3 

3.6 

85 

16 

36 

9 

71 

0 

0 

0 

0 

5.33 

1.  19 

3 

.0 

0 

10 

4 

2 

NIMROO  DAM 

77,2 

50.5 

63,9 

87 

17 

26 

9 

109 

0 

0 

1 

0 

5.51 

-  .17 

2.10 

5 

.0 

0 

11 

3 

1 

PERRYVILLE 

77,6 

52.6 

65.1 

4.  1 

85 

23* 

30 

9 

77 

0 

0 

1 

0 

5.12 

1.57 

S 

.0 

0 

9 

4 

1 

SHERIDAN  TOWER 

78,4 

53.3 

65.9 

87 

19 

31 

9 

49 

0 

0 

1 

0 

12.57 

4.01 

23 

.0 

0 

11 

8 

5 

DIVISION 

64.8 

1 

9.57 

4.12 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 
APRIL  1964 


Continued 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

— 

& 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

1 

Max.  Depth 
on  Ground 

£ 
a 

1    .10  or  More  1 

1    .50  or  More  1 

1.00  or  More 

•°l 

o  g 

si 

EAST  CENTRAL  0* 

ARKANSAS  POST 

76,2 

54,8 

65.5 

84 

27 

32 

9 

76 

0 

0 

1 

0 

11,25 

3.10 

5 

,0 

0 

9 

4 

BRINKLEY 

74,5 

52,3 

63.4 

1.2 

84 

20 

32 

9 

95 

0 

0 

1 

0 

14,58 

3,99 

4 

,0 

0 

10 

7 

5 

OES  ARC 

76*4 

56,5 

66.5 

85 

20 

37 

9 

58 

0 

0 

0 

0 

11,65 

3,50 

24 

,0 

0 

5 

FORREST  CITY 

75,1 

54,6 

64.9 

84 

20 

31 

9 

74 

0 

0 

1 

0 

12,06 

3,74 

23 

,0 

Q 

5 

HELENA 

73.4 

54,6 

64.1 

1.3 

83 

21 

39 

10* 

74 

0 

0 

0 

0 

11.33 

6,23 

2.10 

22 

,0 

0 

11 

7 

5 

KEO 

76,6 

54,5 

65.6 

85 

20 

35 

9 

63 

0 

0 

0 

0 

11.57 

3.30 

4 

,0 

0 

10 

5 

MARIANNA  2  S 

74,4 

54,9 

64,7 

2.7 

82 

20 

36 

9 

74 

0 

0 

0 

0 

13.57 

9.04 

4.09 

,0 

0 

10 

5 

SAINT  CHARLES 

75,2m 

55,0M 

65  ,  IM 

84 

28* 

36 

1 

65 

0 

0 

0 

0 

14.67 

2.96 

22 

,0 

0 

1 0 

STUTTGART 

79, 4M 

56, 3M 

67,  9M 

4.9 

91 

22* 

39 

9 

41 

3 

0 

0 

0 

17.68 

12,86 

3.47 

26 

,0 

0 

u 

8 

8 

STUTTGART  9  ESE 

73,3 

55.1 

64,2 

83 

21 

40 

9 

76 

0 

0 

0 

0 

15.36 

2,87 

4 

,0 

0 

11 

7 

7 

WEST  MEMPHIS 

74.6 

55,6 

65,2 

94 

20 

35 

9 

68 

1 

0 

0 

0 

11,25 

2,60 

5 

,0 

0 

10 

9 

5 

WYNNE 

74,6 

54.7 

64.7 

82 

20 

32 

9 

69 

0 

0 

1 

0 

7,71 

2,00 

23 

.0 

0 

7 

7 

4 

DIVISION 

65,2 

2,9 

12,75 

7,79 

.0 

SOUTHWEST  07 

DE  OUEEN 

79,1 

53.4 

66,3 

87 

23 

30 

9 

62 

0 

0 

1 

0 

9,92 

3.09 

22 

,0 

0 

10 

5 

4 

DIERKS 

78.1 

51.5 

64.8 

86 

23 

27 

9 

94 

0 

0 

2 

0 

10,13 

2,66 

22 

,0 

0 

10 

7 

3 

HOPE  3  NE 

76.9 

51,6 

64.3 

1 , 5 

85 

7 

34 

9 

66 

0 

0 

0 

0 

7,85 

2,25 

3.40 

22 

.0 

MOUNT  IDA 

76.6 

52.3 

64.  5 

4,  1 

84 

6 

27 

9 

88 

0 

0 

2 

0 

7,12 

1,68 

1.86 

23 

.0 

0 

NARROWS  Dam 

77,5 

48,7 

63,  1 

86 

24 

28 

9 

115 

0 

0 

2 

0 

11,23 

3.02 

23 

.0 

0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

76,2 

50,2 

63,2 

85 

24* 

30 

9 

1 14 

0 

0 

1 

0 

12,35 

4.52 

22 

,0 

0 

9 

6 

3 

OKAY 

80.3 

54,4 

67,4 

2,9 

87 

23 

32 

9 

52 

0 

0 

1 

0 

7,90 

2.68 

1,95 

22 

,0 

0 

8 

7 

4 

STAMPS 

78.9 

54,9 

66,9 

87 

6 

32 

9 

50 

0 

0 

1 

0 

9,15 

4,  10 

22 

.  0 

0 

9 

5 

3 

TEXARkANA  WB  AIRPORT  //R 

77.6 

56,3 

67,0 

3,  1 

66 

23* 

36 

9 

49 

0 

0 

0 

0 

10,06 

4,76 

3.43 

24 

.0 

0 

8 

5 

2 

DIVISION 

65,3 

2.6 

9,62 

3.89 

.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA 

78.3 

54,6 

66,5 

86 

17 

34 

9 

51 

0 

0 

0 

0 

11.19 

5.51 

3,00 

22 

.0 

0 

10 

5 

4 

CAMDEN  1 

60.2 

55,4 

67.8 

3,9 

87 

23, 

35 

10* 

45 

0 

0 

0 

0 

8,42 

3,32 

4,75 

22 

.0 

0 

7 

5 

I 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

78,6 

55.2 

66,9 

2.4 

66 

23* 

34 

9 

49 

0 

0 

0 

0 

9,75 

4.26 

3,01 

24 

,0 

0 

5 

FORDYCE  6  W 

78,5 

51.6 

65.1 

66 

16 

31 

9* 

60 

0 

0 

2 

0 

9.61 

2,70 

22 

,0 

0 

^3 

3 

MAGNOLIA  3  N 

79,5 

54.6 

67.1 

2,3 

86 

23 

33 

9 

46 

0 

0 

0 

0 

9,40 

3.68 

4,25 

25 

,0 

0 

7 

5 

2 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

77,0 

55,2 

66,1 

85 

24* 

36 

10* 

66 

0 

0 

0 

0 

10.56 

4.  19 

6 

.0 

0 

8 

6 

3 

PRESCOTT 

79,5 

55.9 

67,7 

3,6 

85 

20* 

36 

9 

37 

0 

0 

0 

0 

10.90 

5,54 

4,60 

22 

,0 

0 

S 

5 

5 

SPARKMAN  3  WSW 

WARREN 

77.9 

56,  1 

67.0 

2,3 

85 

ZO 

35 

9 

47 

0 

0 

0 

0 

9.75 

4,28 

6 

,0 

0 

10 

6 

3 

u I V  IS  Ian 

3,0 

9,95 

4.63 

,0 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

78,6 

56.0 

67.3 

3,5 

86 

27 

33 

9 

48 

0 

0 

0 

6,91 

1,60 

1,91 

24 

,0 

0 

7 

5 

3 

CUMMINS  FARM 

71, 9M 

53.7 

62, 8M 

78 

20* 

36 

10 

104 

0 

0 

0 

0 

10,87 

3,19 

5 

,0 

0 

9 

7 

3 

OERMOTT  3  NE 

76,4 

56.3 

66.4 

83 

23* 

35 

10* 

59 

0 

0 

0 

0 

7,27 

1,75 

27 

,  0 

0 

7 

6 

4 

DUMAS 

76.7 

55,2 

66.0 

2,2 

84 

27* 

36 

9 

54 

0 

0 

0 

0 

12.31 

7,31 

4,10 

6 

.0 

0 

6 

6 

3 

EUDORA 

79.7 

56,7 

68,2 

86 

23* 

37 

9 

40 

0 

0 

0 

0 

6,91 

2,08 

26 

,0 

0 

6 

6 

5 

MONTICELLO  3  S 

76.8 

55.5 

66,2 

84 

27* 

30 

9 

62 

0 

0 

1 

0 

11,21 

4,67 

5 

,0 

0 

7 

6 

4 

PINE  BLUFF 

77.8 

54.7 

66,3 

1.8 

86 

20 

38 

10 

58 

0 

0 

0 

0 

10,66 

5.30 

2.00 

22 

,0 

0 

9 

7 

6 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

76.5 

56,5 

66,5 

86 

20 

39 

9 

52 

0 

0 

0 

0 

10,39 

2,61 

21 

,0 

0 

9 

5 

4 

PORTLAND 

76.1 

52,7 

64,4 

.5 

64 

24* 

37 

9 

74 

0 

0 

0 

0 

6,57 

3,58 

2,50 

25 

.0 

0 

8 

6 

4 

ROHWER  2  NNE 

76.9 

55,9 

66,4 

84 

21* 

38 

10 

46 

0 

0 

0 

0 

10,54 

2.68 

21 

,0 

0 

9 

6 

4 

STAR  CITY  2  s 

DIVISION 

66,1 

2.3 

9,76 

4.62 

,0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


3.8) 


3. 38^ 
3.0U 


NORTHI^FST  01 

BEAvEfl  DAM 
BENTONVILLE 
BEBRVVILlE  Nw 

buffalo  tower 
eurek.a  springs 

fayetteville  faa  ap 
fayetteville  exp  sta 
gravette 

6heen  forest  *,  ese 
harrison 

harrison  faa  airport 
huntsville 

JASPER 
LEAD  HILL 
LURTCN 

OOELL   3  N 
ROCiEUS 

SILOAM  SPRINCjS 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 
CLINTON 

EVENING  SHADE    1  NE 
GILBERT 

GREEfiS  FERRY  DAM 

HA»«HOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE   3  MNW 
MOUNTAIN  HOME    1  NNM 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEf 

SHIRLEY 

NORTHEAST  03 


ALICIA  6,*6 

BALD  <NOS  ^,7T 

BATESVlLLE  LIVESTOCK  i  S.OO 

BATE5VILLE  L  AND  0  *l  '  6.6^ 

BEECH  GaOVE  !  4,781 

beedeville  1  T.aJ 

Black  rock  I  6,i9 

blytheville  9,*a 

BURDETTE  10, OT 

CORNING  5,iq 

GEORGE  TOWN 
JONESBORO 
KEISER  9.22j 
LAKE  CITY  8,11^ 
MARKEJ  TREE  T.ZP 

NEwPCRT 
OSCEOLA 

paragould  radio  KDRS 
pocahontas  i 
saint  francis 


WEST  CENTRAL  04 

AHBOTT  3,3 r 

*LY  4,70| 

APPLETON  &,0(^ 

BIG  FOHK  " 
BOONEVILLE 

CLARttSvlLLE 
COVE 

DANVILLE 
OAROA^ELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  we  AIRPORT  //ft  i  9,M 
FORT  SMITH  WATER  PLANT  I  6.75j 
GRAVELLY  5,94| 
GREENWOOD 
HECTOR 

HENA  5.67' 
MOUNT  MAGAZINE  4.7^ 
MULBERRY  6  NNE  7, IS 

NATURAL  DAM 
OZARK 

OZONE 
PARIS 
PARKS 

ratcliff 

RUSSELLVILLE   3  NNw 


SUBIACC 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
APLIN  1  W 
BENTCN 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONhAY 


CRYSTAL  VALLEY  12.4* 

DAMASCUS  7.0Z 

GREENURIER  6.83 

MOT  SPRINGS  1  NNE  U,5*J 

JESSIEVILLE  8.29 

LAKE  "^AUMELLE  8.1Q 

LEOLA  10. eZ 

LITTLE  ROCK  m8  AIRPORT//R  I  11.06 
LITTLE  ROCK  FtLT  PLANT         I  10,70 

MALVERN  '  11.34 

MOHHILTON 
NfMROO  DAM 

0«tN5VlLUE  12,85 

PERRYVIllE  5.12 

SHERIDAN  TOwER  12.57 


.12  1.35 

.20  2.41 

1.77  ,03 

.6»  2.58 

.03  1,40 

.50  1,51 


.64  2.<i0 
.43  1,58 
.86  2,99 


.55   2.00  .43 


2.00 
1.44 
.02j  2.37 


.04  .37  2.14 

.95  1,70 

.75  1.06 

.SO  1.72  1 

.93  .15  1 


.81 


2.90 


1.79     .35  2.10 

2.49     ,03  1.91 

2.37     ,04  2,90 

2.70   1.70  1 
1.76  2.15 

1.55     .40  1,46 


2.32  .92 

.94  l,Tl 

.22  ,85 

.17  1,52 

,06  1,72 

.64  1.36 

,81  1.07 

I.IU  1.98 

.05  2.21 

2.47  2,15 

.21  2.20 


1,13 

1.71! 

.01 

1.74 

.90 

.iJ 

.03 

T 

1.34 

.0, 

.20 

1.02 

,07 

3.11 

2.05 

T 

,02 

.0. 

1.06 

2.02 

,03 

*.,67 

1.65 

2.40 

2.10 

l.O' 

1.00 

1.10 

1.01 

T 

2.U 

.15 

1.00 

l.«5 

1.11 

T 

.01 

1.55 

,  12 

1.05 

.85 

3.21 

.60 

2.82 

.36 

1.91 

1.30 

1.35 

.52 

4.50 

1.35 

.08 

T 

2.00 

1.90 

.58 

T 

.51 

.14 

1.72 

2.56 

.95 

.41 

T 

.01 

2.14 

.90 

.43 

T 

.05 

3.29 

1.12 

T 

.65 

1.65 

.10 

.23 

.52 

2.65 

I 

1.58 

.53 

.02 

.76 

.51 

1.64 

T 

.48 

.32 

1.72 

T 

T 

.43 

1.44 

1.1') 

l.ia 

.15 

.21 

2.10 

•  19 

.0* 

2.00 

.37 

T 

.6r 

1.57 

.17 

T 

T 

1.39 

.85 

10     11  12 


13  14 


15 


.3^ 
.3( 


16     17  18 


21 

22  j 

23  1 

24 

25  1 

2fi  1 
^  1 

27 

90  1 
ZB  1 

29"  1  30 

^31 

*41 

.15 

.05 

.01 

•  18 

.2^ 

.63 

.8( 

.06 

.35 

.77 

.45 

T 

T 

T 

.42 

,0! 

.03 

.15 

1.00 

.02 

1.21 

T 

•  26 

■  2G 

T 

•  IS 

•  04 

•  49 

.07 

T 

.IS 

.06 

•  11 

•  30 

•  U 

T 

.99 

(19 

.67 

•  06 

•  51 

•  02 

T 

•  12 

T 

T 

.  79 

.10 

.73 

.02 

.01 

T 

T 

T 

•  76 

•  20 

•  60 

T 

T 

•  03 

T 

«47 

•  19 

T 

•  27 

•  14 

•  06 

,19 

•  06 

•  71 

.12 

.oe 

.08 

•  15 

.16 

•  62 

.06 

.2S 

.25 

.*2 

•  04 

.15 

T 

T 

.3C 

.23 

.01 

•  10 

.05 

•  37 

.03 

•  06 

.0* 

T 

.22 

.01 

.08 

•  67 

.28 

.07 

.75 

•  05 

T 

.26 

T 

T 

.03 

.18 

T 

•  05 

.58 

.27 

•  01 

.02 

.58 

T 

.03 

.03 

2,00 

•  43 

.05 

.05 

.07 

,06 

.28 

.11 

.17 

,41 

•  24 

T 

•  64 

.27 

.15 

,37 

■  Zf 

.10 

T 

•  39 

.18 

1  .181 

.07 

.07 

U76 

■  5^ 

.03 

T 

.08 

.50 

.26 

.03 

.12 

.50 

.08 

•  50 

.21 

.03 

.08 

.03 

.23 

.12 

.63 

•  52 

T 

.43 

.18 

•  07 

T 

T 

.01 

■  36 

.04 

T 

.10 

.30 

T 

T 

•  41 

.20 

T 

.02 

•  12 

T 

,37 

.50 

.24 

.05 

1.28 

.48 

.30 

■  OH 

, 

T 

.04 

,29 

1,98 

T 

.03 

.05 

.39 

*  50 

.7; 

.02 

.  10 

.83 

.01 

*31 

•  1  3 

,62 

,  72 

.39 

1.04 

.02 

.14 

,22 

•  14 

1.40 

1  ,60 

1,58 

T 

.03 

.43 

T 

T 

.18 

,79 

.89 

.01 

.10 

.02 

.72 

,88 

,%2 

.10 

.71 

.15 

.38 

.78 

.74 

.23 

.30 

.45 

.25 

.46 

,65 

.15 

.05 

T 

.11 

.77 

,40 

T 

.2tt 

.35 

.46 

.05 

.40 

.bO 

.  1 1 

.06 

.4*. 

1.^1 

T 

.06 

.30 

,33 

.03 

•  19 

.24 

•  0  ' 

.26 

.67 

.79 

.01 

.57 
T 

.16 

.02 

.01 

,27 

.05 

.04 

,18 

.42 

•  52 

T 

.29 

,84 

.41 

.20 

T 

.71 

.11 

.16 

•  71 

•  25 

.09 

.66 

•  27 

T 

.24 

.93 

I  ,80 

1*23 

.37 

,61 

.06 

T 

.01 

,54 

•  35 

.14 

.09 

,59 

.05 

.01 

.02 

.33 

.  32 

.05 

.47 

.01 

.02 

.02 

.06 

.39 

1,71 

1.9<i 

.74 

•y. 

.01 

.02 

1,51 

.42 

.11 

.07 

1*03 

.02 

T 

.03 

1  ^2^ 

.35 

.05 

.09 

1,16 

.02 

T 

T 

.06 

.16 

.05 

1,33 

T 

T 

.78 

.05 

.  39 

T 

.06 

,09 

.OS 

.07 

.25 

1,07 

T 

T 

T 

.08 

1  .05 

.28 

.23 

.60 

,51 

.06 

T 

1.22 

.70 

.35 

7 

.13 

,  74 

•  27 

.04 

.07 

,63 

.05 

.21 

■  02 

1.13 

.97 

•  52 

.05 

1.03 

,30 

.40 

.12 

.66 

.Oi 

T 

T 

.35 

T 

.32 

,64 

.01 

■ 

.26 

.05 

.01 

,71 

.02 

.04 

.06 

.38 

.16 

.17 

.61 

.02 

T 

1.05 

T 

.41 

.70 

.15 

.39 

•  04 

.03 

.27 

.42 

.41 

.40 

•  90 

.20 

,6; 

.17 

•  22 

T 

T 

.08 

.80 

.32 

.17 

.58 

•  24 

T 

.49 

.39 

.  16 

.15 

■  35 

T 

T 

.52 

.32 

.19 

■  53 

T 

.02 

.25 

.  10 

I. 00 

•  45 

.02 

,23 

•  51 

1  .06 

.44 

.53 

.57 

■  0' 

.  12 

.21 

.96 

,23 

.48 

T 

T 

2.01 

1.64 

3.4 

.25 

.32 

.66 

T 

.01 

1.38 

2.72 

1.15 

.32 

.28 

.84 

.  1 1 

,21 

.65 

.54 

.  1 1 

.15 

.50 

T 

2,02 

1  .96 

3,87 

.19 

.25 

.82 

.03 

T 

,12 

.81 

,29 

.03 

.10 

.85 

:2o 

T 

T 

,13 

1.00 

,52 

.02 

.09 

.92 

.01 

T 

1.10 

.89 

4,28 

.98 

.47 

.71 

.67 

.05 

.02 

•  85 

,98 

1.25 

.20 

.55 

1.05 

.95 

•  96 

.10 

.48 

.93 

.36 

.20 

2,56 

2.55 

.81 

.90 

.05 

1.05 

1.72 

1.63 

1.80 

.57 

.80 

.83 

.02 

T 

1.45 

1.75 

L.25 

1.52 

.68 

.62 

T 

1.21 

3.71 

.96 

.63 

.93 

.02 

.11 

.88 

.42 

.09 

.12 

.68 

T 

T  T 

.01 

.11 

.73 

.40 

.15 

.40 

.63 

1.72 

3.05 

2.se 

.29 

.51 

1.19 

.03 

.20 

.03 

.69 

.39 

.10 

.79 

.03 

T 

.61 

1.04 

4.01 

1.11 

1.66 

.96 

.07 

DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


2  1 

3 

4   I  5 

6 

7   1  8 

9 

10  1  11 

12 

13  1  14 

 '  ' 

15 

16  17 

 1  1 

18 

19 



20  1  21 

 1  

22  I 

23  1 

24 

25 

 — L 

26 



27 

28  1  29  1  30 

T 

T  3.10 

.11 

.53 

.37 

T 

2 

41 

.49 

1.00 

.74 

2.50 

T 

T 

.26  .76 

2 

.60 

.38 

.50 

40 

.54 

1.84 

T 

.04 

T 

3.99  .04 

2 

.10 

.01 

.49 

.38 

2 

03 

1.67 

2.27 

.72 

.20 

.6! 

'o5 

■ 

.5^ 

56 

1.67 

4.e<>  1,12 

.50 

1.63  1.66 

1 

87 

2,89 

^73 

.02 

.03 

4.15  .05 

1 

.9: 

.39 

.39 

1 

57 

l.Ol 

1.14 

.31 

.28 

.88 

T 

1 

55 

1I47  2!2e 

!4| 

1 38 

•  ••5 

I 

20 

3^74 

.62 

.05 

1.39 

1.72  ,34 

1 

.87 

.40 

1.15 

2 

10 

.57 

.87 

.11 

.45 

1.75 

T 

T 

T 

3,30  1,04 

•  09 

.30 

.23 

T 

.55 

S4 

2,74 

1.13 

1.00 

.32 

.03 

.02 

.95  .55 

2 

.13 

.35 

.60 

1 

61 

1.22 

2.15 

.20 

.50 

.84 

4.09  2.02 

.69 

.50 

T 

I 

77 

1.21 

.15 

.68 

1,36 

59 

2 

tb 

1.25 

1*64 

•  60 

.65 

1.85 

.03 

3.39  l!oo 

1 

151 

.48 

.30 

2 

25 

1  .94 

2.0T 

.37 

3.47 

1.07 

2.87  ,47 

2 

.75 

T 

.48 

.27 

T 

2 

15 

1.50 

1.72 

.30 

1.40 

1.47 

2.00  2.60 

1.00 

.52 

.17 

1.85 

.56 

1.05 

.64 

1.48 

.03 

1.0<> 

76 

2.00 

.62 

.55 

1.03 

.06 

.05  .65 

.58 

.25 

.34 

3 

35 

2.62 

-56 

1.67 

,07 

.03 

.10  1.48 

.02 

.05  T 

.53 

.25 

T 

T 

•  15 

5  I 

1  .79 

2.57 

.66 

T 

1.25 

.11 

I 

.12  .84 

.7( 

T 

3 

00 

3.46 

.36 

.45 

1.32 

T 

:25 

3 

09 

2.95 

.22 

1.02 

.01 

.0*. 

.04  .58 

.02  I 

.40 

.38 

T 

.11 

2 

88 

2.00 

.79 

.62 

.73 

1,52 

.01 

r 

T 

.73 

.97 

.26 

3 

37 

.24 

.12 

1.75 

.93 

I 

T 

.03 

.59  .97 

.29 

.66 

.45 

T 

T 

3.31 

2.96 

.42 

.56 

.96 

.33 

T 

.48 

.26 

T 

.97 

.22 

T 

T 

3 

40 

.29 

.03 

1,20 

.95 

•  05 

.24  .55 

.  fl7 

T 

2 

06 

3.22 

2,55 

.50 

1.05 

.40 

.0*. 

.08  1.02 

.43 

M 

2 

61 

4.10 

.02 

.65 

1.19 

.05  ,60 

.0^ 

.20 

T 

.  30 

1.60 

.30 

T 

T 

,15  ,70 

.17 

.20 

.50 

.28 

T 

i 

36 

2.34 

2i4: 

.60 

.33 

1.11 

.05 

1,43  1,01 

.02 

.25 
.80 

.IS 

76 

1.66 

.27 

.06  .67 

T 

.37 

.03 

2 

94 

3.02 

.54 

.51 

.69 

U5S 

T 

.08 

.07  .79 

I  I 

.53 

.35 

T 

T 

T 

4 

52 

3.04 

.2<; 

.76 

.16 

1.76 

T 

T 

.08  .65 

T 

.45 

.70 

3 

45 

4.60 

.70 

.60 

1.10 

1.50 

.34  .43 

.54 

3,5G 

67 

1.97 

1.12 

1.35 

.30 

.68  2.04 

.02 

.08 

.35 

.12 

44 

1.17 

.44 

.48 

.58 

1,38 

1 

95 

1.32 

.22 

02 

1.58  2!lO 

.09 

.04 

.35 

.17 

43 

1.25 

.61 

.44 

!32 

.61 

.1« 

.76 

.13 

.5! 

.13 

T 

4 

10 

T 

.20 

2.02 

.07 

1.03 

.84  1.84 

.38 

.35 

1.05 

.24 

.83 

T 

.Ofc 

.01  .76 

.42 

.  17 

.01 

T 

3.3Q 

35 

.01 

3.43 

.77 

.77 

T 

.12  .90 

10 

,86 

.30 

2 

93 

3.15 

1.17 

.35 

.78 

.94 

.  10 

.41  ,80 

,32 

.30 

T 

00 

2,21 

.23 

2.25 

1.57 

.11 

,40 

25 

.51 

T 

3 

24 

T 

.12 

1.02 

.06 

1.05 

T 

.02 

20 

T 

5 

20 

,72 

1.35 

.06 

92 

lis 

.1«> 

•  0( 

75 

.04 

T 

.67 

.05 

.80 

!o3 

.oe 

2.45 

.93 

.14 

.12 

T 

.21 

I 

47 

.01 

3,01 

.26 

1.07 

.la 

T 

2.00 

.10 

.26 

.50 

T 

.60 

2 

70 

.42 

.'•6 

.45 

1.10 

.10 

.60 

T 

.04  ,85 

28 

1.02 

.21 

T 

T 

3  1 

.67 

.09 

.63 

1.63 

•  09 

.02| 

,93 

.58 

.30 

T 

.0; 

1 

94 

.02 

.02 

4.25 

.03 

.85 

,23 

4 

.77 

T 

52 

.54 

,06 

2.59 

T 

1.36 

T 

.02 

T  ,10 

1 

55 

T 

1,00 

.20 

4 

60 

.49 

1.41 

1.45 

•  08 

.05 

1,00 

26 

.53 

.2b 

•  1« 

1 

92 

.64 

.12 

3.03 

.12 

1.36 

,05 

28 

.69 

.70 

.12 

.07 

1 

17 

.  I  7 

.18 

.83 

.20 

1.24 

•  05 

T 

1 

0) 

1.07 

.02 

53 

.20 

T 

2.00 

.20 

2.11 

.01 

.02 

.01  1.30 

02) 

.02 

.03 

.03 

.23 

.96 

•  21 

I 

34 

.02 

1.91 

.08 

.65 

.02 

T 

3.19 

02 

.  1 8 

.  5C 

.0; 

3 

13 

.72 

*  3  1 

.59 

1.62 

1 

42 

1.19 

.72 

.02 

1.24 

1.42 

1.57 

T 

I 

1 

1 1 

.92 

1.06 

52 

■  20 

1.56 

.04 

1.75 

.05 

T 

4 

10 

.81 

.31 

2 

94 

.07 

.33 

.97 

.51 

2,24 

.03 

1.16 

T 

.85 

1 

04 

.07 

1.70 

.15 

2.08 

.42 

.3B 

1.22 

1.  U 

.0! 

1.31 

2,46 

.51 

1.34 

.04 

4.67 

.04 

.03 

1.13 

2 

16 

.57 

.60 

1.54 

.07 

.02 

.03  ,55 

1 

41 

.28 

2 

00 

1.86 

1.31 

1.14 

.12 

1.93 

.01 

.04 

.01 

.06  2,29 

.56 

T 

T 

T 

2.61 

22 

1.82 

.35 

.41 

1.70 

.03 

1 

40 

.87  T 

1 

05 

.25 

2.50 

.40 

1.40 

2 

°1 

.22 

:7'2 

.<»6 

2.6{ 

13 

1.11 

.7* 

2.32 

.08 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BRINKLEV 
CABOT  4  SW 
CARLISLE  1  5W 

CLARENDON 
DE5  ARC 
FORREST  CITV 
HELENA 
KEG 

MADISON 
MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 


SOUTHWEST  07 

ANTOINE 
ATHENS 
DAISY  3  E 
DE  QUEEN 
DIERKS 

FULTON 
GLENWOOD 
HOPE   3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

INDEX 

lamgley 
mount  ida 
narrows  dak 
nashville  peach  5u6sta 

nathan  4  wnw 

NEWHOPE   3  e 
OOEN  2  W 
OKAY 

PINE  RIDGE 

I 

STAMPS 

STORY  I 
TEXAP<ANA  ^.B  AIRPORT  //R 

SOUTH  CENTRAL  06  j 

A'MTY    3  NE 

ARKADELPHIA  | 

BLUFF  CITY  3  SW  I 

BOuGHTON  ' 

CANDEN    1  j 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT  ( 
FORDyCE  6  W  1 
GUfrDCN 

MAGNOLIA    3  N 
MOROBAY  LOCK  AND  DAM  fl 

PRESCDTT 
SPARKMAN   3  WSW 
TAYLOR 
WARREN 

SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CR05SETT    7  S 
CUMMINS  FAliM 
DEPMCTT 
DERMOTT    3  NE 

DUMAS 
EUDORA 
HAMBURG 

MONTICELLO   3  S 
PINE  aLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PORTLAND 
ROhWER  2  NNE 
STAR  CITY  2  S 


15. 

12.13^ 
11.68 
12.06^ 
11.33^ 
U.57^ 


14.67^ 

17. ad 

15.3el 


10.55 
11.56 
12.05 
9.92 
10.13 

8,37 
14,37 

7.65 
11.46 
10.47 

6.90 
11.22 


10. o3 


9.75 
9.61 

10.72 
9.40 

10.56 

10. 9C 


9.2. 
11.2li 
10. 6> 


See  reletence  nole?  lollowing  Station  Ind«x. 
-  46  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL  1964 


Day  Of  Month 

e 

Slation 

1 

2 

3 

4 

3 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

BE'^VER  DAM 

MAX 

73 

74 

8 1 

73 

7  3 

66 

79 

54 

5 1 

65 

69 

so 

85 

79 

84 

82 

78 

85 

85 

64 

78 

69 

75 

65 

74.3 

MIN 

42 

45 

62 

47 

47 

52 

44 

35 

28 

32 

51 

57 

45 

46 

35 

40 

55 

59 

63 

70 

60 

45 

49 

57 

57 

57 

50 

51 

42 

45 

49.0 

BfNTONV  I  LLE 

MAX 

75 

82 

78 

62 

66 

79 

72 

5  1 

65 

74 

85 

'8 

82 

78 

78 

SI 

62 

84 

83 

79 

79 

73 

66 

68 

70 

75.0 

MIN 

50 

58 

60 

46 

49 

42 

45 

31 

29 

51 

49 

55 

49 

46 

5  1 

60 

62 

60 

62 

69 

59 

48 

60 

55 

60 

58 

62 

49 

41 

49 

52,2 

MAX 

72 

79 

77 

64 

66 

79 

74 

5  3 

80 

84 

80 

7  9 

6  1 

78 

64 

85 

82 

77 

70 

74 

66 

68 

65 

74,6 

MIN 

57 

57 

57 

41 

41 

48 

38 

29 

26 

42 

46 

49 

39 

45 

4  I 

58 

59 

57 

63 

65 

53 

45 

59 

52 

54 

55 

46 

45 

40 

43 

48,4 

FAYETTEvILLE  FAA  AP 

71 

80 

72 

65 

68 

79 

63 

5  1 

66 

73 

67 

76 

68 

7  1 

79 

82 

78 

78 

82 

80 

85 

67 

68 

72 

73,2 

MIN 

<-<> 

60 

54 

53 

47 

46 

41 

31 

25 

35 

55 

50 

41 

41 

35 

62 

63 

63 

68 

69 

56 

47 

63 

59 

60 

46 

48 

52 

39 

50 

50,4 

fayettevilue  Exp  sta 

MAX 

71 

80 

79 

65 

66 

79 

76 

49 

64 

7  3 

70 

78 

76 

79 

82 

80 

78 

60 

8  3 

83 

6 1 

72 

72 

66 

66 

70 

74,3 

MIN 

54 

59 

60 

49 

49 

53 

42 

30 

27 

40 

55 

54 

39 

43 

40 

6l 

61 

62 

70 

69 

64 

48 

62 

58 

60 

59 

54 

54 

41 

50 

92.2 

4 up T  TP 

73 

82 

78 

6  1 

65 

79 

70 

SO 

82 

78 

79 

79 

8 1 

83 

83 

78 

71 

7 1 

67 

67 

73 

74,0 

MIN 

53 

67 

57 

45 

46 

49 

39 

29 

24 

41 

49 

56 

35 

42 

42 

60 

60 

60 

61 

66 

56 

45 

59 

54 

59 

53 

50 

48 

37 

45 

49,6 

MAX 

75 

79 

7 1 

60 

73 

82 

74 

5  1 

64 

73 

80 

65 

81 

78 

84 

87 

84 

87 

81 

79 

73 

69 

72 

75,9 

MiN 

52 

59 

57 

45 

44 

45 

45 

37 

27 

36 

49 

55 

45 

40 

37 

59 

63 

62 

65 

70 

67 

49 

62 

54 

62 

59 

98 

52 

43 

45 

91,4 

MAX 

5 1 

80 

62 

50 

78 

84 

79 

8  3 

75 

82 

87 

81 

79 

67 

77 

65 

66 

72,6 

MIN 

45 

60 

51 

44 

47 

51 

41 

35 

30 

46 

52 

52 

46 

50 

42 

60 

65 

62 

65 

69 

63 

49 

62 

59 

60 

49 

48 

52 

45 

49 

51.6 

HLN T 5 V  I L  LE 

MAX 

72 

80 

7 1 

60 

70 

77 

80 

70 

6 1 

63 

73 

70 

80 

82 

80 

82 

85 

83 

82 

79 

75 

67 

68 

75 

74,7 

MIN 

43 

52 

57 

48 

47 

48 

59 

42 

32 

27 

35 

50 

40 

39 

36 

53 

61 

60 

64 

64 

42 

60 

5» 

60 

56 

55 

47 

48 

40 

41 

48.8 

MAX 

79 

62 

7  3 

8 1 

60 

52 

74 

80 

85 

84 

80 

85 

8  7 

82 

82 

73 

79 

70 

69 

76.0 

MIN 

42 

60 

60 

44 

45 

43 

44 

38 

27 

37 

52 

52 

45 

42 

36 

50 

63 

62 

67 

71 

69 

50 

63 

60 

59 

60 

51 

54 

46 

44 

51.3 

ROSERS 

MAX 

73 

80 

80 

63 

66 

79 

70 

56 

62 

75 

71 

80 

76 

66 

80 

82 

79 

78 

82 

61 

80 

84 

64 

83 

80 

69 

*9 

69 

72 

74,8 

MIN 

41 

56 

60 

69 

60 

50 

6 1 

56 

59 

59 

49 

44 

40 

49 

90,4 

MAX 

6  3 

80 

81 

64 

80 

80 

84 

85 

82 

67 

73 

79.9 

MIN 

53 

59 

61 

51 

52 

50 

44 

31 

28 

42 

51 

55 

39 

45 

42 

59 

60 

61 

64 

70 

62 

49 

61 

59 

62 

60 

54 

50 

41 

51 

92.2 

MAX 

78 

78 

80 

62 

76 

82 

64 

54 

65 

76 

75 

75 

7 1 

82 

67 

82 

83 

60 

85 

7 1 

76.2 

MIN 

38 

62 

60 

47 

47 

38 

52 

40 

25 

32 

40 

54 

46 

36 

34 

47 

6  1 

61 

60 

72 

70 

53 

63 

64 

55 

57 

47 

48 

46 

40 

49.8 

6 I LBEhT 

MAX 

83 

56 

74 

62 

85 

83 

75 

77,1 

MIN 

36 

61 

59 

46 

45 

36 

44 

38 

23 

29 

41 

51 

42 

34 

30 

47 

66 

61 

55 

70 

70 

48 

58 

59 

56 

63 

41 

46 

49 

42 

48,2 

6REERS  FERRY  DAM 

MAX 

76 

79 

83 

8  3 

8 1 

6 1 

72 

70 

79 

75,0 

MIN 

37 

44 

61 

47 

47 

45 

50 

42 

32 

37 

43 

45 

47 

44 

40 

47 

61 

62 

65 

69 

70 

62 

60 

61 

60 

58 

54 

52 

52 

50 

51.5 

mammot'^  spring 

MAX 

65 

80 

31 

85 

84 

84 

80 

70 

7 1 

76 

74,6 

MIN 

40 

57 

62 

42 

43 

42 

46 

37 

24 

32 

40 

51 

44 

36 

34 

52 

62 

62 

66 

68 

67 

52 

60 

59 

55 

63 

53 

54 

50 

37 

49.7 

MAX 

56 

8 1 

52 

65 

72 

79 

63 

81 

80 

82 

72 

73,8 

MIN 

44 

56 

56 

46 

46 

52 

50 

50 

28 

50 

52 

28 

47 

42 

39 

54 

60 

65 

63 

70 

68 

58 

61 

59 

62 

61 

54 

47 

51 

46 

52,2 

mcuntain  home  L  NNW 

MAX 

60 

63 

70 

80 

85 

81 

62 

8 1 

76 

69 

73.6 

MIN 

35 

45 

59 

43 

44 

50 

52 

37 

30 

36 

44 

51 

46 

49 

45 

50 

59 

61 

64 

68 

70 

54 

59 

54 

59 

59 

50 

52 

48 

45 

50.6 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENS 

MAX 

73 

73 

77 

78 

54 

73 

60 

61 

52 

64 

77 

73 

65 

69 

70 

80 

85 

82 

81 

64 

79 

76 

64 

83 

78 

77 

70 

60 

69 

70 

73.9 

MIN 

60 

37 

48 

58 

58 

49 

51 

45 

49.7 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

7  1 

69 

79 

79 

79 

68 

71,0 

MIN 

41 

55 

57 

42 

42 

51 

51 

36 

27 

42 

48 

46 

44 

42 

53 

61 

61 

64 

68 

63 

58 

57 

59 

55 

56 

54 

50 

51 

47 

48 

91,0 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

MAX 

70 

76 

80 

80 

65 

83 

74 

74 

73. T 

MIN 

42 

60 

63 

46 

48 

42 

59 

39 

32 

41 

43 

54 

50 

45 

41 

51 

58 

65 

66 

66 

60 

62 

62 

59 

63 

57 

53 

52 

45 

92.6 

BALD  KNOB 

MAX 

72 

74 

75 

69 

77 

80 

79 

80 

70 

74,3 

MIN 

46 

60 

65 

48 

54 

49 

56 

40 

33 

38 

40 

54 

50 

44 

41 

46 

61 

62 

64 

70 

64 

62 

62 

62 

61 

60 

60 

56 

51 

50 

93,6 

BATESVIlLE  LIVESTOCK 

MAX 

73 

76 

75 

79 

84 

81 

82 

80 

82 

82 

81 

75 

79,8 

MIN 

41 

60 

63 

44 

46 

45 

57 

39 

29 

40 

43 

51 

47 

42 

41 

49 

60 

61 

63 

66 

67 

57 

59 

60 

56 

59 

55 

51 

51 

46 

91.7 

batesville  l  And  d  •! 

MAX 

76 

76 

69 

70 

79 

6 1 

79 

62 

79 

72 

79.5 

MIN 

38 

61 

66 

46 

48 

45 

52 

40 

27 

34 

39 

53 

50 

37 

39 

5  1 

61 

61 

62 

71 

67 

62 

61 

62 

56 

58 

47 

53 

49 

42 

91.3 

BEEDEV I LLE 

MAX 

73 

78 

70 

76 

79 

77 

80 

80 

7 1 

72 

8 1 

73 

74,2 

MIN 

44 

64 

63 

47 

54 

53 

61 

52 

34 

40 

48 

54 

51 

46 

44 

53 

60 

61 

66 

69 

63 

60 

62 

62 

59 

63 

59 

54 

54 

54 

95.1 

Blytheville 

MAX 

72 

72 

78 

65 

65 

78 

59 

75 

82 

78 

61 

80 

81 

76 

74,6 

MIN 

43 

61 

63 

45 

55 

60 

59 

41 

31 

39 

46 

46 

52 

45 

43 

52 

56 

62 

60 

61 

67 

60 

62 

62 

59 

62 

63 

54 

54 

57 

94.0 

CORNING 

MAX 

70 

74 

78 

68 

65 

75 

80 

77 

81 

63 

82 

80 

8 1 

74 

61 

79 

74,9 

MIN 

40 

67 

65 

42 

48 

54 

56 

40 

32 

42 

45 

54 

49 

44 

41 

50 

62 

63 

66 

69 

65 

59 

61 

60 

60 

63 

58 

55 

50 

44 

53,5 

JCNESBORO 

MAX 

7 1 

76 

81 

76 

79 

81 

64 

79 

79 

75 

74 

78 

73 

81 

76 

72 

74 

74,0 

MIN 

43 

59 

63 

45 

49 

53 

58 

41 

35 

42 

45 

53 

51 

46 

45 

50 

60 

63 

66 

68 

67 

61 

60 

60 

59 

63 

60 

54 

53 

49 

54,0 

KEISER 

MAX 

73 

71 

77 

72 

66 

74 

74 

70 

56 

7  1 

72 

74 

80 

76 

80 

74 

73 

73,4 

42 

60 

62 

46 

54 

59 

60 

41 

32 

36 

44 

52 

53 

44 

42 

5  1 

56 

62 

66 

67 

67 

61 

62 

63 

59 

64 

63 

53 

54 

47 

54,  1 

MARKED  TREE 

MAX 

73 

71 

77 

68 

67 

73 

7  3 

6  3 

5  7 

70 

62 

73 

79 

78 

80 

70 

72 

76 

70 

71 

72.4 

41 

56 

60 

45 

53 

54 

58 

41 

31 

37 

42 

51 

50 

44 

41 

45 

56 

60 

60 

64 

62 

59 

59 

60 

57 

63 

60 

52 

53 

48 

52,1 

NEWPORT 

MAX 

73 

74 

74 

6  7 

66 

7  1 

59 

59 

77 

61 

79 

81 

82 

63 

7 1 

73 

60 

72 

73 

73,8 

45 

60 

64 

47 

52 

56 

59 

43 

36 

45 

48 

55 

53 

47 

47 

53 

61 

63 

66 

70 

64 

63 

62 

62 

60 

63 

59 

55 

5S 

52 

95,9 

PaRAGCULO  RADIO  KDRS 

MAX 

71 

72 

74 

70 

65 

75 

67 

59 

74 

60 

79 

81 

8 1 

82 

6 1 

76 

74 

79 

76 

80 

79 

71 

74 

74,7 

42 

60 

63 

44 

48 

56 

59 

41 

33 

41 

46 

54 

51 

45 

44 

54 

59 

62 

62 

69 

67 

68 

62 

61 

60 

64 

61 

56 

54 

45 

94,4 

POCAHONTAS  I 

MAX 

68 

74 

76 

6  1 

64 

75 

69 

56 

58 

67 

6  1 

74 

73 

76 

82 

80 

74 

72 

75 

80 

67 

69 

71.9 

MIN 

39 

59 

61 

42 

43 

53 

36 

36 

27 

53 

39 

38 

42 

40 

36 

40 

53 

60 

64 

63 

60 

55 

59 

58 

57 

58 

62 

57 

51 

52 

49.8 

SEARCY 

MAX 

77 

74 

77 

70 

72 

80 

76 

68 

68 

76 

73 

67 

75 

80 

81 

83 

80 

83 

81 

86 

81 

80 

80 

78 

75 

71 

83 

76 

76 

74 

76.7 

MIN 

45 

61 

65 

48 

52 

48 

58 

42 

35 

38 

42 

54 

50 

44 

42 

50 

52 

62 

64 

65 

65 

62 

62 

62 

63 

60 

56 

52 

51 

50 

93.4 

WALNUT   PIDGE  FAA  AP 

MAX 

70 

74 

76 

50 

65 

76 

67 

54 

59 

72 

74 

66 

73 

73 

75 

79 

75 

78 

62 

82 

74 

80 

75 

TJ 

77 

73 

80 

72 

71 

73 

72.3 

MIN 

40 

59 

50 

45 

50 

56 

46 

40 

33 

40 

46 

55 

50 

46 

42 

52 

59 

63 

66 

69 

64 

60 

62 

62 

60 

64 

59 

55 

53 

45 

93.1 
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DAILY  TEMPERATURES  ^^-^ns« 


Continued 

Station 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

hEST  CENTRAL  04 

APPLETON 

MAX 

76 

79 

74 

70 

74 

85 

75 

60 

64 

76 

73 

65 

70 

75 

81 

85 

82 

82 

82 

80 

78 

80 

83 

76 

73 

67 

80 

73 

75 

74 

75t6 

MIN 

7 1 

72 

70 

70 

62 

7  7 

7  7 

77 

7  1 

71 

75 

7 1 

63 

61 

67.2 

aoONEVlLLE 

MAX 

75 

83 

74 

65 

74 

85 

72 

56 

67 

80 

73 

82 

n 

75 

86 

86 

84 

84 

87 

81 

77 

85 

68 

62 

72 

72 

SO 

72 

74 

75 

77,5 

MIN 

47 

63 

6 1 

49 

39 

36 

61 

62 

71 

75 

55 

62 

61 

62 

62 

60 

45 

50 

53,0 

clarksville 

MAX 

76 

80 

78 

63 

72 

80 

81 

59 

64 

77 

74 

80 

72 

76 

83 

87 

84 

80 

64 

83 

79 

83 

64 

83 

74 

70 

79 

73 

74 

75 

76  9 

45 

59 

60 

46 

50 

41 

49 

67 

70 

66 

6  3 

6 1 

53 

51 

63,0 

OAROANELLE 

MAX 

76 

79 

75 

64 

74 

83 

78 

61 

65 

77 

72 

74 

73 

76 

62 

85 

83 

62 

83 

81 

80 

83 

85 

SO 

72 

68 

80 

72 

75 

MIN 

44 

63 

62 

52 

52 

44 

54 

41 

30 

34 

54 

43 

38 

58 

62 

69 

62 

61 

62 

50 

49 

61 

52^3 

DEVILS  KNOB 

MAX 

69 

72 

68 

57 

65 

77 

75 

50 

60 

70 

75 

69 

77 

81 

78 

73 

78 

78 

72 

78 

77 

69 

72 

69 

66 

69 

71,0 

MIN 

53 

50 

36 

49 

30 

62 

" 

49 

46 

48,2 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

76 

87 

68 

64 

73 

86 

64 

60 

68 

81 

71 

85 

71 

78 

85 

89 

85 

67 

88 

85 

61 

86 

91 

83 

79 

76 

61 

75 

76 

76 

78  6 

MIN 

45 

6  1 

58 

54 

48 

28 

62 

70 

5  3 

62 

62 

6o|3 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

71 

82 

80 

66 

69 

82 

81 

53 

64 

76 

75 

81 

80 

76 

81 

85 

83 

60 

83 

83 

80 

83 

84 

84 

78 

72 

75 

73 

70 

72 

76,8 

MIN 

38 

2  7 

33 

53 

50 

4 1 

37 

43 

57 

6  3 

52 

63 

60 

62 

49 

50,3 

mena 

MAX 

71 

SO 

73 

70 

71 

82 

75 

57 

67 

74 

66 

78 

75 

74 

80 

81 

76 

77 

80 

78 

76 

78 

63 

78 

75 

72 

77 

72 

71 

74 

74,7 

MIN 

^' 

56 

38 

5 1 

52 

46 

42 

44 

53 

61 

67 

60 

6 1 

57 

'69 

49 

48 

53.2 

MOUNT  MA5AZINE 

MAX 

68 

72 

62 

62 

70 

75 

70 

50 

59 

68 

54 

58 

79 

79 

75 

77 

74 

78 

79 

76 

80 

76 

76 

76 

66 

76 

SO 

70 

66 

72 

70,9 

54 

29 

26 

42 

33 

34 

52 

64 

55 

54 

62 

5  8 

50 

51 

63 

55 

55 

55 

52 

50 

46.9 

OZARK 

MAX 

75 

86 

76 

63 

71 

85 

78 

60 

71 

76 

75 

83 

71 

75 

81 

85 

82 

89 

84 

82 

79 

84 

93 

84 

72 

68 

78 

73 

76 

73 

77,6 

MIN 

46 

63 

61 

52 

38 

3  3 

36 

52 

44 

46 

43 

59 

70 

7 1 

55 

63 

62 

63 

62 

5 1 

52 

64.0 

PARIS 

MAX 

75 

87 

81 

64 

74 

85 

81 

59 

66 

76 

73 

82 

78 

75 

84 

87 

85 

81 

85 

81 

60 

85 

86 

60 

77 

72 

SO 

72 

73 

75 

78,0 

45 

64 

60 

73 

62 

63 

62 

52 

53,9 

RUSSELLVILLE  3  NNh 

MAX 

76 

81 

76 

63 

74 

85 

83 

63 

66 

77 

75 

73 

71 

76 

84 

86 

84 

81 

63 

83 

79 

62 

84 

79 

76 

69 

81 

75 

75 

76 

77,2 

52 

52 

42 

40 

31 

34 

39 

54 

4  1 

41 

39 

45 

64 

48 

51  ,0 

SUBIACO 

MAX 

75 

82 

76 

64 

72 

85 

78 

59 

66 

78 

71 

82 

77 

74 

84 

87 

84 

80 

85 

81 

78 

84 

86 

80 

72 

70 

79 

71 

73 

75 

76,9 

48 

63 

59 

54 

53 

45 

55 

40 

31 

36 

51 

54 

45 

46 

43 

53 

65 

67 

72 

71 

56 

62 

6l 

62 

62 

51 

5  3 

5 1 

51 

54,3 

WAUDRON 

MAX 

76 

83 

80 

66 

74 

85 

83 

58 

67 

78 

76 

82 

82 

75 

84 

86 

83 

B2 

86 

82 

78 

85 

88 

86 

76 

73 

80 

75 

72 

76 

78,5 

MIN 

45 

50 

40 

2  8 

33 

45 

55 

48 

40 

36 

52 

65 

67 

68 

71 

69 

54 

62 

60 

61 

61 

47 

47 

45 

46 

52,8 

WHITE  ROCK 

MAX 

66 

75 

72 

64 

76 

73 

51 

58 

71 

68 

74 

70 

72 

76 

80 

77 

73 

78 

77 

72 

80 

79 

77 

71 

60 

72 

67 

68 

67 

71,2 

J  I 

52 

54 

5  I 

49 

42 

29 

32 

46 

46 

47 

40 

41 

50 

56 

57 

59 

63 

62 

62 

66 

58 

54 

49 

47 

50,3 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MAX 

77 

76 

77 

73 

76 

83 

83 

68 

69 

77 

76 

66 

75 

76 

82 

88 

85 

83 

65 

82 

80 

79 

86 

86 

74 

66 

SO 

80 

74 

78 

76.1 

MIN 

50 

56 

6  3 

52 

52 

44 

5  1 

41 

3  3 

35 

44 

51 

48 

41 

41 

53 

61 

62 

63 

69 

6  1 

60 

6 1 

60 

53 

51 

62.6 

BENTON 

MAX 

76 

75 

76 

75 

76 

82 

79 

66 

65 

74 

72 

71 

74 

78 

81 

62 

81 

81 

8* 

82 

78 

81 

79 

75 

72 

67 

80 

75 

70 

74 

76,0 

MIN 

56 

59 

5  8 

3  I 

35 

55 

48 

4  1 

6  7 

76 

70 

6  7 

71 

62 

52 

5  3 

52 

5 1 

54 

47 

65,1 

Blakely  mountain  dam 

MAX 

76 

77 

77 

76 

70 

77 

86 

69 

61 

66 

75 

72 

77 

74 

78 

62 

84 

81 

62 

83 

64 

71 

80 

85 

74 

73 

67 

80 

75 

76  2 

MIN 

36 

60 

56 

55 

40 

48 

43 

29 

32 

38 

46 

47 

38 

37 

43 

52 

62 

49 

46 

47 

soil 

CONWAY 

MAX 

77 

78 

76 

72 

75 

84 

77 

67 

63 

74 

75 

65 

72 

76 

82 

65 

64 

83 

63 

85 

83 

76 

84 

82 

75 

68 

80 

72 

73 

75 

76  8 

MIN 

50 

52 

42 

5  3 

37 

30 

34 

42 

53 

44 

39 

37 

5  1 

6 1 

60 

6 1 

6 1 

60 

53 

AS 

46 

il'.Z 

OREENBRIER 

MAX 

77 

77 

76 

63 

74 

82 

71 

62 

63 

75 

74 

67 

72 

76 

81 

84 

S3 

83 

83 

84 

78 

79 

82 

76 

76 

68 

79 

72 

74 

74 

75,9 

MIN 

4  I 

60 

60 

49 

52 

42 

50 

36 

28 

32 

37 

53 

42 

36 

36 

46 

59 

59 

44 

50,3 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

MAX 

76 

77 

78 

75 

76 

85 

80 

63 

67 

76 

73 

75 

75 

78 

82 

85 

79 

81 

84 

81 

79 

81 

83 

77 

70 

67 

79 

76 

76 

79 

77.1 

MIN 

5  7 

5  3 

I 

36 

4  1 

43 

5  3 

6 1 

52 

56 

52 

55.6 

LEOLA 

MAX 

78 

75 

79 

78 

76 

84 

81 

67 

65 

76 

74 

73 

73 

78 

63 

85 

82 

84 

86 

86 

79 

81 

76 

74 

74 

69 

62 

77 

76 

77 

77.6 

MIN 

53 

60 

65 

60 

60 

40 

6  1 

36 

29 

32 

36 

47 

50 

36 

37 

52 

63 

69 

63 

61 

60 

60 

48 

46 

52,6 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

79 

76 

79 

72 

74 

82 

73 

61 

62 

75 

75 

72 

73 

79 

76 

83 

81 

83 

84 

84 

77 

78 

80 

71 

74 

68 

81 

75 

75 

74 

75.9 

MIN 

62 

62 

5  3 

5  7 

49 

49 

43 

36 

37 

40 

55 

46 

44 

40 

60 

63 

58 

63 

62 

49 

63.5 

MALVERN 

MAX 

78 

77 

78 

77 

77 

84 

83 

66 

68 

76 

75 

75 

75 

79 

83 

85 

83 

83 

85 

84 

83 

83 

61 

76 

73 

69 

81 

79 

76 

79 

78.4 

MIN 

44 

61 

65 

58 

59 

38 

56 

37 

29 

32 

36 

54 

47 

38 

37 

45 

56 

5  8 

60 

6 1 

6 1 

47 

51.4 

mcrrilton 

MAX 

76 

79 

77 

72 

75 

84 

80 

65 

64 

76 

74 

70 

70 

74 

84 

85 

82 

82 

83 

83 

81 

80 

82 

80 

76 

70 

79 

71 

72 

76 

76,7 

MIN 

62 

5  3 

52 

54 

42 

36 

39 

40 

52 

61 

61 

60 

NIMROD  DAM 

MAX 

78 

79 

80 

77 

63 

76 

86 

71 

63 

67 

76 

75 

75 

75 

78 

84 

67 

85 

84 

63 

82 

72 

82 

65 

77 

73 

66 

81 

74 

77,2 

MIN 

35 

55 

62 

54 

51 

38 

49 

40 

26 

33 

40 

50 

43 

40 

36 

60 

61 

59 

6 1 

49 

50,5 

PERRYVILLE 

MAX 

76 

79 

76 

75 

78 

84 

81 

66 

60 

76 

73 

71 

75 

78 

84 

85 

62 

83 

84 

84 

80 

82 

85 

76 

70 

74 

SO 

73 

75 

82 

77  6 

MIN 

62 

55 

5  7 

42 

43 

42 

30 

34, 

4  3 

5  3 

45 

65 

62 

71 

66 

60 

62 

62 

60 

56 

65 

50 

48 

50 

52)6 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

79 

75 

78 

74 

75 

85 

85 

80 

65 

77 

75 

69 

75 

80 

64 

86 

84 

35 

87 

85 

80 

61 

78 

76 

71 

68 

83 

79 

76 

78 

76,4 

MIN 

50 

60 

64 

5<, 

5  7 

46 

44 

38 

38 

47 

53 

47 

5  I 

63 

60 

59 

60 

59 

50 

51 

53.3 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

77 

73 

77 

79 

72 

79 

83 

67 

61 

71 

72 

67 

70 

79 

80 

81 

60 

82 

82 

82 

78 

74 

80 

73 

SO 

74 

84 

79 

72 

76  2 

MIN 

51 

46 

62 

62 

62 

58 

65 

44 

32 

36 

42 

55 

52 

39 

4  1 

60 

60 

66 

69 

67 

62 

63 

63 

59 

63 

60 

49 

49 

64.6 

BRINKLEY 

MAX 

76 

71 

79 

68 

68 

76 

76 

69 

60 

72 

75 

69 

71 

76 

76 

81 

79 

81 

62 

84 

77 

77 

70 

70 

76 

71 

81 

73 

73 

75 

74  5 

MIN 

38 

51 

60 

59 

49 

49 

51 

4  1 

32 

38 

44 

52 

51 

43 

42 

42 

59 

67 

60 

60 

59 

69 

^' 

45 

52l3 

DFS  ARC 

MAX 

76 

74 

78 

73 

69 

79 

76 

66 

61 

74 

75 

72 

72 

78 

79 

82 

80 

82 

82 

85 

81 

78 

75 

76 

77 

70 

82 

80 

80 

76  4 

MIN 

52 

70 

66 

50 

56 

5  1 

65 

43 

37 

4  1 

50 

50 

5  I 

63 

62 

66 

61 

61 

63 

66 

54 

64 

50 

56!5 

FORREST  CITY 

MAX 

75 

73 

78 

75 

68 

77 

79 

65 

61 

72 

76 

63 

71 

78 

78 

81 

77 

63 

82 

84 

79 

79 

72 

70 

76 

71 

81 

81 

72 

76  I 

MIN 

51 

60 

5  1 

59 

53 

62 

3  I 

3  8 

52 

67 

63 

6 1 

61 

62 

69 

60 

45 

54)6 

HELENA 

MAX 

70 

75 

70 

75 

71 

66 

76 

80 

60 

60 

70 

75 

67 

70 

76 

76 

79 

78 

80 

82 

83 

78 

75 

70 

69 

71 

70 

82 

75 

71 

73.4 

MIN 

39 

54 

59 

57 

68 

55 

55 

45 

39 

39 

45 

47 

55 

46 

48 

53 

57 

60 

64 

65 

65 

62 

62 

62 

61 

61 

62 

60 

57 

62 

64.8 

KEO 

MAX 

78 

74 

79 

74 

72 

79 

77 

67 

60 

73 

75 

67 

71 

78 

79 

83 

62 

82 

84 

86 

82 

77 

75 

73 

82 

83 

82 

79 

73 

74 

76.6 

MIN 

54 

60 

63 

53 

58 

46 

63 

41 

35 

39 

45 

54 

49 

46 

44 

52 

60 

61 

66 

69 

63 

61 

62 

61 

67 

58 

57 

53 

52 

61 

54.5 

MARIANNA    2  5 

MAX 

76 

72 

77 

75 

68 

77 

80 

65 

59 

71 

73 

67 

69 

74 

76 

79 

78 

81 

80 

62 

79 

76 

74 

73 

74 

71 

80 

79 

71 

75 

74.4 

MIN 

48 

52 

62 

58 

59 

54 

63 

43 

36 

37 

47 

54 

53 

45 

46 

52 

58 

61 

64 

67 

65 

61 

61 

61 

59 

64 

59 

67 

53 

48 

54.9 

Saint  Charles 

MAX 

72 

75 

75 

80 

80 

70 

80 

60 

55 

60 

76 

77 

74 

76 

80 

61 

80 

84 

64 

74 

72 

72 

69 

73 

73 

84 

75 

72 

76.2 

MIN 

38 

54 

60 

60 

59 

55 

55 

45 

40 

43 

44 

53 

46 

45 

49 

57 

64 

66 

66 

68 

67 

60 

59 

61 

60 

58 

66 

52 

56,0 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL  196<i 


Station 

Day  Of  Month 

age 

2 

3 

4 

S 

6 

7  8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1  29 

30 

31 

< 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

SI 
5". 

90 
60 

83 
63 

80 
59 

75 

60 

86 
50 

81 
64 

69 
43 

62 
39 

78 
40 

77 
46 

69 
55 

71 
52 

80 
46 

83 
46 

90 
53 

84 

60 

83 
63 

84 
67 

91 

68 

85 
68 

91 
62 

76 
62 

75 
61 

72 
61 

70 
60 

85 
59 

84 

57 

79 
55 

79,4 
56.3 

STUTT64RT  9  E5E 

MAX 
MIN 

71 
<>2 

75 
54 

70 
61 

76 
59 

74 
59 

69 
52 

77 
54 

78 
43 

57 
40 

59 
42 

70 
47 

75 
52 

68 
52 

66 
46 

74 
46 

77 
53 

80 
59 

79 
62 

60 
66 

82 
69 

83 
67 

76 
62 

75 
62 

73 

60 

69 

60 

69 
6  1 

69 
59 

81 
58 

74 
54 

70 
53 

73,3 
55,1 

WEST  MEfiPHIS 

MAX 
MIN 

7* 
47 

75 
60 

7S 
64 

76 
52 

66 
60 

75 
57 

78 
63 

65 
44 

57 
35 

70 
42 

78 
46 

73 
55 

66 
55 

74 
47 

75 
43 

80 
54 

78 
59 

81 
61 

80 
66 

94 
67 

80 
62 

76 
61 

75 
61 

70 
63 

75 
58 

74 
63 

79 
62 

76 
57 

70 
55 

73 
49 

74.8 
55,6 

WYNNE 

MAX 
HIN 

7* 
46 

73 

58 

7S 
64 

72 
49 

68 
57 

so 

53 

73 
63 

64 
53 

59 
32 

72 
41 

75 
51 

73 
54 

69 
52 

77 
44 

77 
44 

81 
57 

79 
61 

80 
56 

80 
62 

62 
69 

79 
62 

77 
64 

74 
61 

70 
61 

76 
56 

71 
63 

61 
61 

78 
47 

71 
50 

74 
48 

74.6 
54.  7 

SOUTHWEST  07 

DE  QUEEN 

MAX 

MIN 

76 
49 

83 
60 

78 
66 

78 
67 

76 
62 

86 
44 

80 
58 

62 

40 

69 

30 

78 
36 

71 
46 

85 
55 

80 
42 

81 
39 

84 
40 

85 
47 

79 
62 

81 
65 

85 
68 

83 

68 

76 
62 

81 

60 

87 
62 

80 
60 

78 
59 

73 

63 

60 
49 

76 
48 

79 
47 

78 
49 

79.1 
53.4 

OIERKS 

MAX 
MIN 

77 
44 

SO 
60 

77 
65 

80 
67 

77 
62 

85 

39 

75 
53 

61 
39 

69 
27 

76 
32 

70 
38 

83 
54 

'8 
40 

'9 
36 

83 
36 

85 
41 

81 
>9 

80 
65 

84 
66 

82 
69 

76 
64 

83 
58 

86 
63 

76 
60 

75 
58 

72 
60 

79 
56 

76 
46 

76 
42 

79 
46 

76,1 
51,5 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

76 
39 

78 
51 

76 
54 

79 
67 

81 
64 

74 
44 

85 
47 

78 
39 

6l 

34 

65 
35 

76 
36 

70 
45 

80 
47 

73 
44 

76 
42 

82 
47 

83 
53 

80 
60 

80 
65 

84 

68 

84 

66 

75 

60 

61 
61 

84 

62 

66 
57 

75 
58 

71 
51 

79 
51 

75 
49 

77 
50 

76,9 
51,6 

MOUNT  IDA 

MAX 
HIN 

75 
45 

78 
59 

77 
66 

72 
61 

77 
58 

64 
39 

78 
52 

65 
40 

70 
27 

76 
31 

71 

39 

74 
53 

74 
50 

77 
37 

61 
36 

83 
59 

80 
64 

79 
66 

82 
65 

62 
70 

76 
67 

82 
59 

76 
62 

77 
59 

75 
60 

70 
60 

80 
46 

76 
46 

74 
46 

77 
46 

76,6 
52.3 

NARROWS  0AM 

MAX 
MIN 

76 
34 

77 
46 

79 
43 

76 
65 

78 
63 

78 
36 

85 
45 

73 
43 

63 
28 

69 
32 

78 
35 

67 
44 

80 
42 

78 
36 

80 
37 

82 
40 

64 
49 

80 
62 

79 
59 

84 

66 

84 
69 

75 
58 

80 
61 

86 
59 

72 
59 

74 

60 

73 
44 

80 
45 

76 
49 

78 
45 

77,5 
48,7 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

74 
46 

74 
58 

79 
58 

77 
63 

78 
61 

72 
41 

S3 
57 

72 
34 

61 

30 

66 

33 

75 
41 

67 
46 

80 
38 

75 
39 

78 
39 

80 
42 

83 
55 

79 
59 

79 
62 

65 
66 

84 

66 

73 
57 

80 
59 

85 
58 

72 

55 

75 
56 

71 
47 

78 
47 

75 
45 

77 
49 

76,2 
50,2 

OKAY 

MAX 
HIN 

79 
56 

80 
61 

80 
67 

82 
67 

81 
64 

85 
45 

80 
67 

70 
42 

66 

32 

76 
37 

80 
38 

63 
42 

84 
46 

80 
44 

83 
42 

85 
49 

80 
62 

80 
65 

85 
66 

85 
66 

82 
63 

82 
60 

87 
63 

86 
62 

76 
56 

76 
61 

80 
59 

76 
42 

79 

52 

78 
52 

90,3 
54.4 

STAMPS 

MAX 
MIN 

79 
53 

74 
61 

81 
65 

82 
67 

78 
62 

87 
47 

80 
69 

70 
39 

69 
32 

77 
37 

71 
44 

80 
55 

76 
50 

80 
42 

85 
45 

85 
49 

81 
62 

81 
60 

85 
66 

85 
70 

61 
62 

77 
61 

86 
65 

80 
62 

74 
56 

73 
60 

S3 
53 

75 
51 

75 
48 

77 
53 

78.9 
54.9 

TEXARKANA  w8  AIRPORT 

MAX 
HIN 

78 
55 

78 
62 

62 
67 

81 
67 

74 

55 

86 
50 

76 
51 

61 
42 

65 
36 

76 
42 

67 
50 

84 
57 

72 
48 

78 
48 

S3 
51 

84 
56 

80 
64 

81 
64 

85 
67 

64 

70 

75 
62 

80 
62 

86 
67 

72 
62 

76 
58 

75 
58 

81 
57 

74 
54 

75 
53 

78 
55 

77.6 
56.3 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKAOELPHIA 

MAX 
MIN 

78 
49 

7S 

59 

79 
65 

76 
65 

77 
64 

85 
44 

77 
64 

68 
41 

65 
34 

77 
36 

73 
42 

78 
54 

76 
48 

79 
42 

83 
44 

84 

50 

86 

59 

83 

60 

85 
65 

85 
68 

82 
63 

80 
60 

83 

62 

77 
60 

73 
60 

71 
62 

80 
63 

76 
53 

75 

53 

78 
49 

79.3 
54,6 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

79 
49 

78 
62 

81 
67 

82 
68 

SO 
63 

84 
47 

83 
66 

71 
43 

67 
35 

77 
35 

74 
41 

77 
55 

78 
50 

61 
43 

84 
42 

85 
47 

S3 
60 

85 
60 

85 
67 

87 
69 

64 

62 

77 
61 

87 
67 

65 
64 

76 
59 

75 
62 

84 

57 

83 
51 

77 
53 

76 
54 

90,2 
55.4 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
HIN 

80 
50 

73 
62 

82 
67 

84 

69 

76 
55 

S4 
46 

82 
59 

62 
45 

69 
34 

77 
36 

74 
40 

79 
59 

75 
49 

80 
45 

83 
43 

85 
45 

82 
63 

84 

62 

84 

66 

86 
70 

79 
64 

76 
61 

86 
67 

72 
64 

77 
59 

71 
59 

84 
56 

78 
54 

76 
52 

76 
52 

78.6 
55,2 

FCRDYCE  6  M 

HAX 

MIN 

78 
51 

74 
56 

80 
62 

65 
65 

77 
31 

84 
47 

81 
65 

69 
38 

66 
31 

77 
38 

71 
46 

72 
49 

75 
46 

80 
42 

84 
45 

66 
49 

82 
60 

85 
60 

83 
65 

85 
66 

81 
65 

80 
56 

82 
61 

78 
59 

74 
56 

70 
38 

S4 

55 

78 
50 

75 
46 

76 
45 

79,5 
51,6 

MAGNOLIA  J  N 

HAX 
MIN 

79 
54 

72 
61 

SO 
65 

81 
66 

80 
63 

84 
47 

82 
69 

75 
42 

66 
33 

76 
34 

75 
43 

79 
55 

79 
49 

81 
42 

84 
42 

85 
50 

80 
62 

84 
59 

84 
66 

85 
68 

82 
66 

77 
60 

66 
64 

83 
61 

75 
59 

73 
59 

84 

52 

83 
50 

76 
48 

75 
51 

79,5 
54,6 

mcrobay  lock  And  dam  s 

MAX 
MIN 

75 
40 

78 
60 

71 
68 

81 
64 

SI 
63 

73 
50 

82 
53 

82 
46 

60 
36 

67 
36 

75 
38 

72 
51 

77 
54 

74 
43 

81 
42 

62 
47 

84 

58 

81 
60 

84 
68 

62 
70 

85 
68 

77 
62 

75 
65 

85 
66 

66 

60 

77 
61 

67 
57 

64 

59 

76 
55 

76 
55 

77,0 
55,2 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

77 
53 

77 
60 

61 
65 

80 
64 

81 
63 

85 
46 

80 
69 

71 
42 

66 
36 

77 
39 

75 
44 

60 
55 

77 
46 

80 
47 

84 
48 

85 
54 

63 
63 

82 
63 

85 
67 

85 
70 

80 
62 

81 
60 

82 
64 

82 
61 

75 
57 

75 
59 

62 
61 

81 
53 

78 
52 

79 
52 

79,5 
55,9 

SPARKMAN    3  WSW 

MAX 
MIN 

warren 

MAX 
MIN 

78 
52 

73 
61 

79 
66 

80 
66 

74 
67 

81 
51 

83 
69 

70 
43 

68 
35 

75 
36 

75 
43 

72 
55 

75 
51 

76 
43 

81 
42 

82 
49 

80 
60 

82 
61 

82 
67 

85 
69 

61 
68 

77 
61 

84 
65 

61 
63 

75 

60 

73 
62 

83 
59 

79 
53 

77 
53 

75 
53 

77.9 
56.1 

SOUTHEAST  09 

CrOSSETT  7  5 

MAX 
MIN 

77 
50 

74 
63 

76 
65 

82 
64 

61 
66 

83 
54 

84 
68 

79 
47 

67 
33 

75 
34 

72 
42 

75 
58 

75 
56 

76 
43 

82 
43 

82 
45 

SO 
60 

81 
62 

81 
68 

84 
69 

n2 

66 

78 
62 

85 
65 

82 
64 

76 
60 

69 
61 

96 
59 

61 
54 

75 
46 

75 
50 

79,6 
56,0 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

77 
50 

76 
59 

78 
61 

78 
61 

77 
60 

78 
46 

78 
64 

66 
43 

57 
38 

66 
36 

70 
41 

65 
52 

66 
51 

71 
45 

73 
45 

74 
45 

74 
57 

76 
58 

77 
60 

78 
64 

77 
61 

70 
60 

72 
61 

66 

60 

65 
56 

64 

57 

77 
57 

71 

55 

65 
53 

52 

71,9 
53,7 

OERMOTT  3  NE 

MAX 
MIN 

77 
51 

72 
61 

77 
63 

80 
64 

76 
66 

79 
57 

63 
67 

67 
45 

60 
35 

72 
35 

76 
45 

70 
50 

71 
57 

74 
45 

78 
45 

80 
51 

79 
59 

81 
62 

82 
68 

83 
67 

79 
65 

75 
62 

83 
64 

80 
62 

79 
60 

71 
62 

82 
60 

80 
55 

72 
54 

75 
53 

76,4 
56,3 

DuMAS 

MAX 
MIN 

78 
50 

72 
59 

79 
61 

78 
60 

79 
60 

79 
53 

82 
66 

67 
43 

63 
36 

74 

39 

76 
44 

67 
54 

70 
52 

78 
45 

80 
45 

80 
51 

79 
56 

82 
60 

81 
65 

64 

66 

79 
64 

77 
61 

82 
63 

74 
62 

76 
58 

70 
62 

84 

59 

79 
55 

74 
54 

76 
52 

76,7 
55,2 

EUDORA 

MAX 
MIN 

79 
5V 

75 
61 

79 
63 

S3 
64 

80 
66 

83 
56 

85 
69 

82 
46 

63 
37 

71 
39 

75 
43 

78 
47 

73 
55 

n 

47 

79 
49 

84 

52 

83 
59 

84 
64 

86 
66 

86 
65 

84 
63 

79 
62 

86 
65 

85 

63 

60 
61 

72 
61 

85 
61 

82 
58 

77 
52 

77 
53 

79,7 
56,7 

mcnticello  i  s 

MAX 
MIN 

79 
54 

72 
60 

79 
65 

79 
66 

73 
63 

81 
51 

83 
65 

66 
45 

64 
30 

73 
34 

75 
49 

72 
55 

72 
53 

76 
40 

79 
40 

82 
52 

60 
61 

61 
62 

81 
67 

83 
69 

77 
66 

76 
62 

84 
65 

75 
63 

78 
59 

73 
62 

84 
59 

78 
51 

74 
48 

75 
50 

76,9 
55,5 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

83 
53 

78 
60 

79 
65 

76 
61 

78 
61 

83 
47 

62 
66 

68 
40 

64 

39 

74 
38 

76 
45 

69 
45 

72 
48 

77 
45 

82 
43 

85 
55 

62 
62 

83 
63 

85 
53 

66 
70 

80 
67 

78 
59 

75 
62 

75 
62 

74 
57 

71 
55 

83 
58 

81 
55 

76 
54 

77 
54 

77,6 
54.7 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
HIN 

79 
54 

72 
61 

79 
66 

78 
61 

72 
59 

83 
51 

81 
54 

60 
44 

60 
39 

72 

40 

76 
46 

70 
56 

72 
52 

75 
48 

78 
45 

85 
54 

83 
61 

85 
62 

85 
69 

66 

70 

79 
65 

76 
62 

74 
64 

69 
63 

77 
60 

70 
63 

65 
59 

79 
57 

76 
55 

78 
55 

76.5 
56.5 

PORTLAND 

HAX 
HIN 

75 
38 

.77 
48 

73 
46 

76 
62 

61 
62 

70 
55 

80 
56 

84 
45 

69 
37 

63 
38 

73 
39 

75 
45 

72 
50 

73 
47 

75 
47 

76 
47 

80 
51 

75 
57 

80 
54 

61 
66 

83 
62 

78 
60 

74 
61 

»4 

65 

79 
61 

75 
59 

68 
58 

75 
56 

80 
52 

74 
53 

76.1 
52.7 

RCHwER  2  NNE 

MAX 
HIN 

78 
51 

73 
49 

76 
63 

60 
61 

79 
59 

79 
56 

82 
57 

79 
44 

60 
39 

72 
38 

76 
48 

69 
56 

68 
54 

75 
45 

79 
45 

80 
52 

78 
61 

61 
64 

81 
66 

84 
69 

64 
61 

82 
64 

74 
63 

78 
59 

72 
61 

79 
65 

82 
58 

77 
56 

76 
53 

75 
57 

76.9 
55.9 

STAR  CITY  2  S 

MAX 
MIN 

9—  Rafarvnc*  NoiM  FoUowtnfl  SUHoa  \adm» 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ARKANSAS 
APRIL  1964 


Station 

Day  Oi  Month 

Total 

Dl 
> 
< 

I 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 



16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  CENTRAL 

02 

MOUNTAIN   HOME  C 

OF  ENG 

EVAP 

•  1  8 

•  1 3 

18 

04 

28 

22 

24 

20 

^2 

2  ^ 

2^ 

.35 

•  26 

•  16 

•  21 

•  19 

•  11 

•  27 

•  23 

14 

14 

08 

2  1 

16 

2  J 

i. 

72B 

38 

77 

113 

57 

57 

9 

53 

82 

44 

10 

20 

'63 

74 

'30 

42 

54 

73 

67 

44 

76 

104 

74 

42 

40 

'35 

46 

*52 

45 

'50 

35 

1606 

MAX 

71 

63 

76 

74 

50 

67 

79 

77 

■ 

71 

77 

72 

62 

75 

75 

78 

81 

80 

90 

91 

85 

82 

95 

94 

69 

68 

76 

87 

61 

68 

78 

.4 

MIN 

37 

44 

56 

4B 

44 

48 

48 

39 

39 

45 

49 

40 

48 

45 

54 

54 

58 

62 

67 

67 

56 

56 

63 

63 

62 

43 

53 

51 

50 

51 

.5 

WEST  CENTRAL 

C 

RUS5ELLVILLE  3 

NNW 

EVAP 

.17 

.23 

.17 

.19 

.36 

.36 

.25 

•  27 

.1? 

.21 

.27 

.06 

•  23 

•  09 

•  49 

•  36 

.26 

•  14 

•  20 

.27 

•  13 

•  15 

•  21 

•  11 

•  09 

•  22 

•  32 

•  29 

.16 

6^ 

67S 

WIND 

67 

50 

57 

85 

39 

50 

52 

69 

61 

61 

102 

31 

25 

27 

47 

35 

26 

tt 

46 

18 

27 

32 

59 

33 

62 

1428 

72 

80 

75 

64 

72 

76 

76 

70 

72 

76 

74 

67 

B2 

78 

81 

85 

84 

80 

86 

84 

82 

86 

84 

76 

72 

81 

79 

83 

79 

78 

.1 

MIN 

47 

60 

63 

56 

55 

55 

55 

44 

40 

42 

51 

55 

50 

48 

45 

52 

61 

66 

6B 

69 

66 

61 

65 

66 

66 

66 

55 

55 

93 

59 

56 

.4 

CENTRAL  05 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

_ 

.13 

_ 

1  Q 

20 

.13 

10 

05 

•  20 

24 

26 

•  1 7 

16 

•  12 

03 

•  08 

•  03 

26 

_ 

•  23 

•  ZO 

4^ 

56B 

KIND 

*22 

*70 

'bO 

67 

64 

*15 

"26 

1 12 

50 

41 

56 

'33 

26 

3q 

45 

24 

49 

6C 

19 

36 

27 

24 

36 

43 

37 

1211 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.10 

.10 

.10 

.15 

.11 

.13 

.17 

.17 

.17 

.12 

.18 

.07 

•  11 

.16 

.20 

•  19 

•  26 

•  13 

.09 

•  09 

•  07 

•  02 

•  07 

.00 

•  07 

•  12 

•  17 

.19 

]• 

76B 

WIND 

5 

31 

39 

40 

51 

7 

12 

10 

22 

7 

B 

12 

19 

6 

10 

10 

22 

IS 

9 

14 

24 

8 

U 

6 

6 

5 

7 

9 

14 

7 

446 

EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.16 

.20 

.07 

.42 

.11 

- 

.18 

.23 

.19 

.16 

.21 

.23 

.05 

'ly 

•  23 

•  29 

•  29 

•  22 

•  13 

•  20 

.29 

•  16 

•  30 

•  01 

•  12 

•  16 

.31 

.29 

.23 

6. 

OJB 

WIND 

172 

202 

80 

158 

80 

1 8 

43 

128 

125 

54 

116 

117 

109 

147 

IBS 

1 10 

66 

71 

31 

84 

1 10 

2642 

70 

79 

75 

67 

61 

S5 

87 

8C 

84 

8S 

7K 

72 

72 

cf 

78 

•  1 

MIN 

42 

58 

6  1 

56 

56 

45 

42 

43 

48 

5 1 

57 

54 

j3 

54 

5^ 

65 

66 

64 

64 

63 

63 

62 

59 

56 

96 

.6 

SOUTHWEST  07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.16 

.13 

.21 

.12 

.16 

.26 

.24 

.21 

.09 

.18 

.16 

•  19 

.17 

.19 

•  19 

•  26 

•  28 

•  22 

•  14 

•  25 

•  09 

- 

.29 

•  04 

•  35 

•  07 

.29 

•  13 

.25 

S. 

70B 

WIND 

18 

108 

110 

42 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.12 

.23 

.19 

.00 

.15 
.13 

.11 

.20 

.22 

•  17 

•  18 

•  21 

•  08 

•  14 

•  20 

.  24 

•  23 

•  26 

09» 

09 

•  19 

18 

•  06 

24 

2g 

2^ 

S, 

2  IB 

WIND 

18 

103 

102 

54 

57 

23 

41 

81 

39 

19 

28 

24 

72 

18 

42 

29 

55 

5E 

'sc 

'72 

97 

27 

37 

*4l 

*20 

*U 

*36 

49 

'22 

1320 

MAX 

67 

69 

62 

75 

75 

77 

78 

72 

67 

72 

76 

60 

75 

80 

79 

80 

61 

78 

77 

83 

72 

87 

66 

78 

75 

66 

65 

78 

61 

75 

,2 

MIN 

53 

57 

57 

65 

66 

50 

50 

47 

40 

40 

44 

48 

52 

50 

49 

49 

60 

65 

65 

l\ 

61 

60 

64 

62 

62 

54 

56 

65 

53 

55 

.9 

SOUTH  CENTRAL 

08 

WARREN 

EVAP 

.20 

.13 

.07 

.10 

.10 

.18 

.23 

.11 

.17 

•  18 

•  20 

•  26 

•  20 

•  30 

•  14 

•  01 

•  30 

•  21 

•  11 

•  09 

•  19 

•  10 

.33 

.27 

.22 

9. 

40B 

WIND 

- 

U 

26 

56 

38 

8 

13 

'\l 

45 

38 

l\ 

36 

29 

45 

16 

SO 

32 

66 

33 

13 

MAX 

84 

86 

73 

83 

78 

76 

92 

B5 

72 

78 

88 

71 

75 

91 

92 

92 

96 

Vi 

92 

76 

67 

67 

70 

60 

69 

64 

63 

89 

83 

.0 

MIN 

35 

46 

51 

57 

65 

60 

52 

51 

45 

45 

40 

50 

51 

47 

47 

4T 

55 

66 

68 

65 

57 

67 

62 

62 

62 

60 

57 

56 

95 

•  1 

Sm  ieleT«ao«  aotea  following  Station  Lndez- 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  month 

0 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

65 
52 

67 
57 

73 
61 

70 
63 

68 
68 

73 
62 

74 
69 

70 
65 

70 
60 

71 
60 

66 
57 

71 
60 

73 
51 

74 
64 

75 
63 

75 
62 

72 
63 

75 
67 

75 
68 

77 
70 

73 
71 

74 
71 

78 
70 

74 
72 

75 
70 

72 
68 

75 
68 

76 
68 

78 
68 

77 
68 

72.9 
64.5 

SLOPE  OF  GROUNOi  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE,  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER,  GRASS.  INSTRUMENTATION,  PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  dixection 

Wind 
m 

speed 
P  li 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

insel 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  * 

3  "3 

u.  5 

Direction 
of 

faateat  mile 

Date  of 
faatest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

(/) 
o  u 
o 

lO 

NOON 
CST 

6,00  PM 
CST 

Trace 

.01-09 

10-49 

1 

SO-99  1 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

FORT  SMITH  KB  AIRPORT 

20 

6 

9.0 

34 

W 

12 

75 

83 

47 

44 

5 

5 

1 

2 

0 

2 

15 

52 

6.0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

18 

9 

9.4 

40 

NE 

4 

76 

82 

58 

60 

4 

3 

2 

5 

4 

0 

18 

56 

6.0 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

18 

10 

7.5 

82 

84 

61 

61 

2 

4 

3 

3 

0 

2 

14 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES. 


See  relereno*  DOtM  following  Statloa  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNT  I 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

5 

z 

0 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

1 

STATION 

1     INDEX  NO.  1 

COUNTY 

.  I-.. -WAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a 
u 

SPECIAL 

TEMP. 

ei 

> 

Ed 

1  SPECIAL 

ABBOTT 

0006 

SCOTT 

1 

35  04 

94  12 

624 

7A 

JAMES  V.  WrLLIAHS 

KEISER 

MISSISSIPPI 

SA 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

ALICIA 

006*1 

LAWRENCE 

91  05 

256 

ss 

7A 

RUSV  B.  OWENS  1 

KEO 

3862 

LONOKE 

1 

34  36 

92  00 
92  16 

230 

7P 

TP 

R.  A.  WALLER 

ALUM  FORK 

0130 

34  It 

780 

5P 

5P 

3904 

CLEVELAND 

3 

33  50 

214 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

0136 

■ 

34  47 

854 

TA 

CRAIGHEAD 

TRESSA  ST.  Clair 

AMITY  3  NE 

0150 

34  17 

475 

7A 

LAKE  MAUMELLE 

PULASKI 

MID 

ANlOt  ^E 

01  TB 

PIKE 

34  02 

2S5 

LANGLEY 

4060 

PIKE 

7A 

MABEL  L-  FORRESTER 

0188 

PERRY 

400( 

6* 

BOONE 

7A 

ETHEL  PUMPHREY 

A PPL ETON 

019t 

POPE 

1 

35  25 

522 

ss 

SS 

4134 

GRANT 

261 

SS 

7A 

PIERCE  A>  REEDER 

ARKADELPHIA 

CLARK 

3 

34  07 

200 

6P 

IP 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

4248 

PULASKI 

257 

MID 

HID 

r  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ARKANSAS  CITY 

DESHA 

2 

33  37 

145 

42501  PULASK I 

I 

34  46 

512 

MID 

ARKANSAS  POST 

ARKANSAS 

1 

34  02 

91  21 

178 

SS 

PUeLICITY*PARKS  COMM 

LURTON 

4386 

NEWTON 

7 

35  46 

2007 

7A 

LOLA  D  JOHNSON 

ATHENS 

OJOC 

HOWARD 

93  5B 

960 

7A 

PAULINE  a  PINKERTON 

MAO 1  SON 

4528 

ST  FRANCIS 

5 

35  00 

90  43 

215 

7A 

JAMES  C.  HODGES 

AUCUSTA 

WOODRUFF 

- 

35  IS 

218 

6A 

TOMMIE  0*  PEEBLES 

454B 

COLUMBIA 

33  19 

93  14 

315 

6P 

7A 

H 

BALD  KNOB 

0350l  WHITE 

35  18 

6P 

&P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

4550,  COLUMBIA 

33  20 

360 

baTesville  livestock 

35  49 

571 

5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  ' 

4562  HOT  SPRING 

3 

34  23 

311 

5P 

5P| 

batesville  l  and  0  fil 

35  45 

277 

5P 

7* 

HELEN  GARRISON 

4572 

FULTON 

7 

36  29 

690 

SS 

BEAVER  OAM 

36  25 

1136 

7A 

7A 

4638 

LEE 

34  44 

234 

6P 

7A 

beebe 

0530 

WHITE 

3%  OA 

250 

4654 

POINSETT 

9 

35  32 

229 

SS 

BEECH  GROVE 

D53* 

GREENE 

7 

36  09 

298 

BA 

Bt  B>  HAMMOND 

4666 

SEARCY 

7 

35  54 

1050 

SS 

7A 

6EE0EVILLE 

35  26 

221 

6P 

6P 

P.  M.  BRECKENRIDGE 

SEARCY 

36  03 

749 

benton 

SALINE 

6 

3*  33 

92  37 

289 

5P 

ETTA  C.  BURKS 

MELBOURNE    3  WNW 

4746 

UARD 

7 

36  04 

600 

7A 

WILLA  H.  GRAHAM 

bentonvjlle 

0586 

BENTON 

36  22 

1295 

SS 

: 

M.  D.  RIDDLE 

MENA 

4  7  56  POLK 

3 

34  39 

94  15 

1207 

6P 

TA 

:  H 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 

BEfiRYVlLLE  A  NW 

0616 

CARROLL 

36  26 

1150 

4839 

LITTLE  RIVER 

4 

93  53 

066'. 

POLK 

3 

34  29 

liool 

MONTICELLO  3  S 

4900 

DREW 

3 

33  35 

28! 

" 

BLACK  ROCK 

0746 

LAWRENCE 

36  07 

259; 

WILLIAM  R>  WILLIAMS 

4906 

ASHLEY 

3 

1251 

BLAPCELV  MOUNTAIN  OAM 

0764 

GARLAND 

3 

426 

SA 

SA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

4934 

CALHOUN 

3 

7A 

7A 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

YELL 

1 

35  06 

426 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

493B 

CONWAY 

1'  35  08 

5P 

7A 

0800 

NEVADA 

3 

33  41 

360 

MONTGOMERY 

31  34  33 

663 

5P 

7A: 

Sly T H£V ILLE 

0806 

MISSISSIPPI 

S 

39  55 

252 

5P 

MOUNT  MAGAllNE 

5010 

I   35  10 

2B00 

6P 

6P| 

BOONEV 1 LLE  6  NW 

0825 

1 

35  12 

600 

c 

5036 

7i  36  20 

800 

" 

7A| 

eOONEVILLE  7  NE 

0826 

1 

35  13 

93  50 

730 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

BAXTER 

7  36  20 

BOO 

w 

BA 

SA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BOONEV I LLE  6  NNE 

0827 

LOGAN 

93  5* 

610 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

5046 

STONE 

7  35  51 

92  05 

7A 

NELL  A.  lAPLEY 

083C 

LOGAN 

1 

35  09 

511 

7P 

7A 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

FRANKL IN 

1,  35  34 

94  01 

50c 

7A 

HENRY  G.  ARVIN 

BOTKINBURC  Z  S 

VAN  BUREN 

35  39 

1200 

NARROWS  DAM 

5110 

PIKE 

3|  34  09 

425 

s. 

BA 

8A 

. 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

8OUGHT0N 

NEVADA 

3 

11  w 

235 

7A 

5112 

HOWARD 

4  34  00 

550 

7A 

TA] 

BRANCH  It  NW 

0B87 

FRANKLIN 

35  21 

47o; 

NASHVILLE  SCS 

5114 

4  33  57 

373 

BRANCH  J  SW 

FRANKL IN 

1 

35  16 

500l 

U  S  SOIk  CONS  SERVICE 

5158 

HOWARD 

34  07 

7aI 

BR INKLEY 

0936 

MONROE 

7 

34  53 

209 

7A' 

5160 

CRAWFORD 

l:  35  38 

673 

7.1 

BUFPaLO  TOWER 

1010 

NEWTON 

7 

11 

257B 

5174 

PIKE 

3,  34  14 

B5( 

7« 

BAXTER 

7 

3b  22 

4B0 

"1 

NEWPORT 

JACKSON 

7 

35  36 

SS 

7. 

LEVI  w*  Tims 

8UR0ETTE 

1052 

MISSISSIPPI 

2 

39  A9 

69  57 

240 

6P' 

C.  A.  HALE 

NIHROD  04H 

5200 

PERRY 

11  34  57 

480 

8A 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CABOT  <.  SW 

1102 

PULASKI 

34  57 

92  04 

209 

5P| 

fl.  M.  WALTHER 

NORFORK  DAM 

5229 

BAXTER 

7|  36  19 

92  15 

425 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CALICO  ROCK 

1132 

Uaro 

1 

36  07 

6P 

5354 

WASHINGTON 

1    35  48 

94  24 

1500 

1152 

OUACHI lA 

116 

5P 

7A' 

MONTGOMERY 

3  34  38 

BOO, 

TA 

1154 

OUACHl JA 

3 

33  35 

155 

5376 

33  46 

5P 

9P 

LONOKE 

239 

S.I 

OSCEOLA 

5480 

MISSISSIPPI 

2 

35  43 

24? 

CARPENTER  OAM 

1238 

GARLAND 

j 

34  27 

405 

SALINE 

3:  34  37 

500! 

BA, 

CLARENDON 

1442 

MONROE 

7 

34  41 

172 

7A1 

5509 

FRANKL IN 

1'  35  29 

6P 

TA 

1455 

JOHNSON 

1 

35  26 

436 

6P 

5514,  JOHNSON 

1|  35  39 

1900: 

TA 

1457 

1 

35  32 

840 

i 

c 

5962 

GREENE 

5 

36  03 

2T6 

4P 

CLINTON 

1492 

VAN  BUREN 

7 

35  35 

92  2S 

510; 

7A 

EARL  B.  RIDDICK 

PARIS 

5576,  LOGAN 

1 

35  IB 

410 

6P 

6P 

FRANK  TAYLOR 

COMBS  3  SE 

1574  MADISON 

7 

35  4S 

93  48 

1400 

c 

OTTO  DAVIS 

PARIS  4  WSW 

5577 

LOGAN 

1    35  16 

93  48 

775 

: 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

1582 

NEWTON 

7 

36  05 

2166 

: 

5586 

CROSS 

5  35  16 

90  35 

222 

1596 

FAULKNER 

1 

35  05 

5P 

7A 

5591 

SCOTT 

1    34  48 

668 

7* 

1632 

CLAY 

7 

36  24 

293 

6P 

7A' 

5602 

NEWTON 

7  35  57 

925, 

POLK 

34  26 

1050 

PERR YV I LLE 

5694 

PERRY 

1    35  00 

325 

SS 

7A 

1730 

ASHLEY 

3 

33  02 

PINE  BLUFF 

5754 

JEFFERSON 

1    34  13 

215 

PULASKI 

1 

350 

5756 

JEFFERSON 

1   34  10 

204 

MID 

MID 

1766 

LINCOLN 

1 

34  04 

176 

6P 

6P 

CUMMINS  PRISON  FARM 

MONTGOMERY 

3  34  35 

B4( 

7A 

J>  R,  HUDDLESION 

PIKE 

3 

34  15 

700 

5920 

RANDOLPH 

7 

36  16 

5P 

7A 

DAMASCUS 

1829 

FAULKNER 

1 

35  22 

92  25 

705 

TAj 

WILLIAM  A.  BROWN 

PORTLAND 

ASHLEV 

J  31  I. 

122 

7A 

7A 

PEARL  NEWTON 

DANVILLE 

YELL 

1 

35  03 

93  24 

370 

7aI 

J,  A,  MOUDY 

PRESCOTT 

NEVADA 

3  33  48 

93  23 

311 

5P 

7A 

R.  P.  HAMBY 

YELL 

370 

c 

PRESCOTT  SCS 

591C 

NEVADA 

s!  33  48 

93  23 

c 

1838 

YELL 

1 

35  13 

330 

7A 

5970,  MARION 

71  36  14 

92  51 

80( 

SEVIER 

34  02 

420 

5P 

7A, 

6005 

LOGAN 

ll  35  17 

490 

: 

I960 

CHICOT 

2 

33  31 

140 

BA 

60  06 

FRANKLIN 

1   39  21 

420; 

; 

DERMOT)   3  NE 

1962 

CHICOT 

2 

33  33 

143 

7A 

6007 

FRANKLIN 

I  35  22 

460 

PfiAlRlE 

34  56 

91  30 

204 

5P 

C,  J.  RISTER 

LOGAN 

1   35  18 

463 

7A 

DEVILS  KNOB 

1982 

JOHNSON 

1 

35  43 

2350 

5P 

M 

CHRISTINA  B<  DICKEY 

6016 

MILLER 

33  04 

250; 

2015 

HOWARD 

422 

SP 

7A| 

6102 

HOT  SPRING 

3  34  26 

3i», 

DUMAS 

2148 

DESKA 

Z 

33  53 

91  29 

162 

6P 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

ROGERS 

BENION 

7 

36  20 

SS 

SS 

HOWARD  FOWLER 

£L  DORfiDO  FAA  AIRPORT 

2300 

UNION 

3 

33 

92  48 

252 

MID 

HID 

U  S  FED  AVIATION  A4ENCV 

ROKWER  2  NNE 

625] 

DESHA 

I  33  48 

91  16 

15( 

5P 

9P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

2 

135 

5P 

5P 

6352 

POPE 

1   35  19 

93  09 

360 

9P 

5P 

2356 

CARROLL 

36  24 

1465 

6P 

7A 

ARKANSAS 

7|  34  23 

200!  BA 

BA 

EVENING  Shade  i  ne 

SHARP 

36  05 

490 

6380 

5  36  27 

300 

7A 

WASHINGTON 

1 

36  00 

1253 

MID 

MID 

6403 

FULION 

7;  36  23 

91  50 

TA 

FAYETTEVILLE  E^P  STA 

WASHINGTON 

36  06 

5P 

5P 

6506 

WHI  IE 

7  35  15 

241 

5P 

TA 

DALLAS 

3 

33  4y 

280 

5P 

5P 

6566 

GRANT 

3I  34  27 

92  21 

290 

6P 

6P 

LITTLE  RIVER 

33  « 

400 

6586 

VAN  BUREN 

%  35  39 

533 

2564 

SI  FRANCIS 

5 

35  01 

261 

5P 

5P 

6624 

BENTON 

ij  36  11 

1190 

7P 

TA 

FORT  SMITH  we  AIRPORT 

2574 

SEBASTIAN 

35  id 

94  22 

449 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SPaRkMAN  3  WSW 

6768  DALLAS 

3!  33  54 

92  54 

152 

SS 

TA 

HATTIE  D.  MIZELL 

FORI   SMITH  WATER  PLANT 

2578 

CRAWFORD 

1 

35  39 

94  09 

793 

7A 

JAMES  L.  CHISTEE 

^iT^ 

6904 

LAFAYETTE 

270 

SS 

HUBERT  A  BAKER 

2  6  70 

HEMPSTEAD 

33  37 

260 

BA 

6920 

LINCOLN 

3|  33  54 

91  91 

39i 

5P 

" 

2760 

WHI  TE 

35  07 

200 

7A 

MONTGOMERY 

3  34  42 

93  31 

SEARCt 

1 

35  59 

595 

7A 

6918 

ARKANSAS 

li  34  29 

91  32 

6P 

TA 

2842 

PIKE 

547 

7A 

6920 

ARKANSAS 

ll  34  26 

91  29 

191 

7A 

TA 

7A 

-  " 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

2922 

YELL 

1 

34  53 

498 

7A 

WILLIE  PENDER GRASS 

6928 

ll  35  18 

93  39 

500 

SS 

NEW  SU61AC0  ABBEY 

BENTON 

1 

36  24 

1250 

SS 

SS 

7038 

COLUMBIA 

4|  33  06 

247 

TA 

GREEN  FOREST   b  fSE 

CARROLL 

7 

36  la 

1300 

7048 

MILLER 

361 

MID 

HID 

:  «j 

GREENSR I ER 

FAULKNER 

1 

35  14 

92  23 

360 

7P 

7A 

7488,  SC07T 

94  06 

679 

9P 

TA 

:  » 

WILLIAM  D>  BIVENS 

GREENWOOD 

2976 

SEBASTIAN 

94  15 

7A 

DOROTHY  M.  BEEN 

WALNUT    RIDGE    FAA  AP 

7530 

LAWRENCE 

7,  36  06 

272 

MiO 

MIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

OReCRS  FERRY  DAM 

CLEBURNE 

71  a  31 

92  00 

52? 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

WARREN 

7582 

BRADLEY 

3 

33  36 

92  04 

206 

6P 

7. 

7A 

=" 

CHARLEY  L.  SHARP 

CUftDON 

JC74 

CLARK 

3 

33  55 

210 

7A 

7694 

WASHIMOION 

35  55 

94  11 

1340 

: 

HAMBURG 

3088 

ASHLEY 

3 

33  14 

177 

6P 

7712 

CRI TTENDEN 

90  11 

220,  5P 

9P 

3132  SHARP 

36  19 

362 

J. 

FUL ION 

7!  36  19 

91  52 

680 

c 

Thomas  w.  cone 

HARRISON 

3164 

BOONE 

36  14 

1150 

6P 

7A 

7772 

FRANKL IN 

ll  35  41 

93  57 

2285 

5P 

7. 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

BOONE 

1 

36  16 

1370 

MID 

MIO 

7950 

TELL 

93  28 

: 

HCBER  SPRINGS  3  Sw 

CLEBURNE 

7 

35  28 

8052 

CROSS 

5  35  14 

90  47 

260 

SS 

SS 

3235 

POPE 

1 

35  28 

555 

7A 

3242 

PHI LL 1  PS 

2 

200 

7A 

CHARLEY  M*  FRIDDELL 

HOPE  3  NE 

HEMPSTEAD 

3 

33  43 

93  33 

375 

BA 

Ruth  HAMILTON 

HOP Per 

MONTGOMERY 

3 

34  22 

93  41 

700 

7A 

AVADELLE  WHISENHUNT  I 

HORATIO 

SEVIER 

33  56 

94  22 

337 

6A 

ELIZABETH  W.   FRIDAY  | 

HOI  SPRINGS  1  NNE 

GARLAND 

2 

34  31 

93  03 

710 

5P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

7 

36  05 

6P 

7A 

HAY   PEARL  MARHLET 

HUTTIC  DAM 

3 

33  02 

92  05 

60 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

3584 

LITTLE  RIVER 

33  35 

94  03 

300 

7A 

W.  E.  MCDOWELL  { 

JASPER 

3600 

NEWION 

36  01 

93  11 

857 

7A 

JAMES   S.  VAUGHAN 

JESSIEVILLE 

3  7  04 

GARLAND 

■ 

34  42 

93  04 

730 

7A 

LURA  B.  STKES 

JONESBORO 

3734 

CRAIGHEAD 

35  50 

345 

SS 

BENEDICTINE  SISTERS 

DRAINAGE  CODE.     1.  ARKANSAS     2.  MISSISSIPPI      3.  OUACHITA     4.  BED     5,  SAINT  FRANCIS 


-  52  - 


REFERENCE  NOTES 

7220rr!o'aJrSJa,'he/Bu«aflfJ?le'i^^^^^  "  '"'^  CI Cog ,  s  t  a,  Bur...  A.rpor,   Station,   *d.„.  FLld,    Lit,..  Rock,  »,l..n.as 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SS«,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  Iron,  the  post  oljlce. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

Divisions,  as  used  In  "CI Imatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  T,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  movement  In  miles.     Monthly  degree  day 
urns  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"   F.  r      *•  j 


Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the    ■Evaporation  and  Hind"  Table      «a^  and  Bin  refers  to 
extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  laoie. 
Normals  for  all  stations  are  cl Imatol ogical  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

water  equivalent  values  published  In  the  -Snowfall  and  Sno*  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sle.t.  or  ico  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are 

In  the  record  PO^^^s  for  successive  observations;   consequently,    occasional   drifting  and  other  causes  of    local   varUbUUy   in   the  sno*pack  may  result   In  apparent   incuns  Is  t  enc  Ics 

al  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,    and   In  the" Seasonal   Snowfa 1 1  '  l able   Include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on 

Data   In  the  -Monthly  Extremes"  Table;    "Daily  Precipitation"  Table;    "Dally  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall   in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground- 
Table,   when  published,    are  for   the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station   Index  shows  observation    limes   In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some 
observers  take  the  observat  ions  on  day 1 ight  sav ing  t Ime . 

Ground"  Table   Is  at  observation  time  for  all   except  Weather  Bun-au  and  KAA  Stations.     For   those  stations  snow  on  Rround  values  are  at 

In  the  Station   Index   the   letters  C,G.H,and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observatloa  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G     "Soil  Temperature-  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data    in  any  month   Indicates  no  snowfall   and/or  snow  on  ground   in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

No  record   in   the  "Cl ima tolog lea  1  Data"  Table  and  the  -Daily  Temperature-  Table   Is   indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in   the  annual   issue  of   this  publication. 
-     No  record   in   the  "Supplemental  Data"  Table;    "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and   Wind"  Table;    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Fastest   observed  one  minute  wind  speed.     This  station   is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 
•     Amount   included   in   following  measurenent ,    time  distribution  unknown. 


f    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 

'V     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Ad.lusted  to  a   full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1    inch  water  equivalent   to  every  10  inches  of   new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.     Degree  day 
data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS     This  entry   in   time  of   observation  column   In  Station   Index  means  observation  made  near 


T     Trace,    an  amount   too  small 
V     Includes  total   for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOG ICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C. 

Informal  ion  concerning  the  his  tor y  of  changes  in  1 oca  t ions ,   elevat  ions ,   exposure ,   etc . ,    of  subs tat  ions  through  1955  may  be  found   in   the  pub I  lea  t Ion    'Subs tat  Ion  History"  for  this 
state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office.   Washington,   D,  C.   for  45  cents.     Similar   information  for  regular  Weather 
Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual    issues  of  Local  Cl imatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year,  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington, 
D.   C.  20402. 
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ARKANSAS  -  MAY  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:         99°  on  the  26th  at  Sparkman  3  WSW 

Lowest  Temperature:  36°  on  the  13th  at  Gravette 

Greatest  Total  Precipitation:      7.05  inches  at  Greenwood 

Least  Total  Precipitation:  0.54  inch  at  Stuttgart  9  ESE 

Greatest  One-Day  Precipitation:      4.00  inches  on  the  11th  at  Clinton 


SPECIAL   WEATHER  SUMMARY 


May  was  a  dry  month.    The  last  effect  of  the  April  rains 
was  noted  when  the  Ouachita  River  fell  below  flood  stage 
at  Camden  on  May  6.    The  only  rain  of  consequence  dur- 
ing the  month  was  small  in  area  and  restricted  to  the 
north  half  of  the  State  occurring  early  in  the  second  week. 
On  the  weekend  of  the  9th  and  10th  showers  and  thunder- 
storms totaled  2  to  5  inches  and  were  confined  to  the 
Arkansas  River  Valley  areas  upstream  from  Little  Rock. 
Minor  flooding  was  experienced  in  the  Fort  Smith  area 
together  with  some  wind  damage.    Runoff  from  this 
storm  resulted  in  an  8-  to  12-foot  rise  on  the  Arkansas 
River  throughout  most  of  the  State.    The  Arkansas  River 
crested  at  11.  62  feet  at  Little  Rock  early  on  the  14th. 

Also  associated  with  this  general  storm  there  was  minor 
hail  and  wind  damage  on  the  11th  in  the  vicinity  of  Wal- 
nut Ridge. 


A  hot  spell  occurred  during  the  3 -day  period  beginning 
the  25th.    Maximum  temperatures  averaged  in  the  mid- 
dle and  upper  nineties  and  records  were  equalled  or 
broken  at  many  locations.    A  cold  frontal  passage  on  the 
28th  completely  reversed  the  temperature  pattern  and 
mean  temperatures  on  the  30th  and  31st  were  in  the 
sixties.    Furnace  heat  was  necessary  in  many  localities 
on  this  weekend. 


R.  O.  Reinhold 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas  72202 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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,0 

0 

5 

3 

0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

82.9 

58,6 

70,8 

93 

27 

46 

13 

7 

4 

0 

0 

0 

5.06 

2.51 

2 

,0 

0 

6 

3 

2 

OKAV 

es,2 

63.0 

74.  1 

2,5 

95 

26 

50 

14* 

2 

8 

0 

0 

0 

3.19 

2  08 

30 

5 

3 

1 

STAMPS 

e'>,9M 

61.5m 

73. 2M 

96 

26 

47 

13 

6 

8 

0 

0 

0 

1.25 

.63 

30 

!o 

0 

4 

1 

0 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

83.6 

73  9 

2.3 

26 

^2 

14 

2 

6 

0 

0 

0 

2,71 

2.19 

1.81 

30 

,  0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

72.2 

2.1 

2,88 

2.99 

.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

arkadelphia 

83.4 

61,5 

72.5 

93 

27 

50 

15* 

5 

Q 

Q 

Q 

1.78 

- 

3.46 

,75 

2  9 

.0 

0 

5 

2 

0 

CAMDEN  1 

84.8 

62,5 

73.7 

2.1 

95 

26 

49 

14 

2 

7 

0 

0 

0 

,99 

- 

3.47 

,36 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

84.7 

60.9 

72.8 

.6 

95 

27. 

46 

1 4 

6 

0 

0 

0 

1.57 

2.98 

30 

.0 

0 

6 

0 

0 

FORDYCe  6  W 

8S.4 

59.6 

72.5 

97 

26 

46 

14 

13 

11 

0 

0 

0 

1.46 

,70 

30 

.0 

0 

4 

2 

0 

MAGNOLIA  3  N 

84,6 

60.9 

72.8 

,7 

95 

26 

48 

14* 

6 

6 

0 

0 

0 

2.19 

• 

2.62 

,63 

31 

.0 

0 

5 

2 

0 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

84.8 

61,5 

73.2 

95 

27 

50 

14 

1 

7 

0 

0 

0 

1,25 

.52 

31 

.0 

0 

3 

2 

0 

PRESCOTT 

8S,0 

62,5 

73.8 

1.9 

93 

27. 

51 

14 

3 

8 

0 

0 

0 

2.03 

• 

3.06 

1,15 

30 

.0 

0 

6 

1 
1 

1 

SPARKMAN  3  WSW 

61,  7M 

1 

14 

0 

0 

0 

1 ,  00 

,74 

30 

.0 

0 

2 

0 

WARREN 

84!) 

61.2 

72)8 

.6 

95 

26 

48 

13 

5 

7 

0 

0 

0 

1.07 

,43 

31 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

73.2 

1.8 

1,48 

- 

3.49 

,0 

SOUTHEAST  09 

CR0S5ETT  7  S 

84.! 

60.3 

72.4 

1.2 

96 

26 

49 

15* 

4 

6 

0 

0 

0 

1.21 

3.17 

.39 

2 

,0 

0 

3 

0 

0 

CUMMINS  Farm 

M 

59.5 

M 

92 

26 

50 

16* 

0 

0 

0 

1.71 

.60 

31 

.0 

0 

4 

2 

0 

DERMOTT  3  NE 

84.0 

59,9 

72.0 

95 

26 

47 

13 

8 

7 

0 

0 

0 

1.08 

.34 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

DUMAS 

8S.2 

60.7 

73.0 

1.1 

96 

21 

49 

15 

4 

9 

0 

0 

0 

1.34 

3.21 

.64 

31 

.0 

0 

3 

1 

0 

EUDORA 

86.1 

62,0 

74.1 

97 

26 

51 

14 

0 

9 

0 

0 

0 

1.48 

.37 

31 

.0 

0 

7 

0 

0 

MONTICELLO  J  S 

83.7 

60,7 

72.2 

94 

26 

45 

13 

9 

6 

0 

0 

0 

,83 

,56 

31 

.0 

0 

2 

1 

0 

PINE  BLUFF 

84.4 

63,1 

73.8 

1.8 

94 

26 

52 

14 

3 

6 

0 

0 

0 

1.45 

3.83 

.39 

23 

.0 

0 

6 

0 

0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

84.9 

62,8 

73.9 

96 

27 

53 

14 

4 

9 

0 

0 

0 

1,30 

.53 

31 

.0 

0 

3 

1 

0 

PORTLAND 

82.8 

60,1 

71.5 

•  ,1 

93 

27 

52 

29* 

3 

4 

0 

0 

0 

1,56 

2.36 

.80 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

ROHWER  2  NNE 

es.2 

60,3 

72.8 

96 

25 

49 

12 

5 

10 

0 

0 

0 

2.72 

.92 

31 

,0 

0 

6 

2 

0 

STAR  CITY  I  5 

DIVISION 

72.9 

1,4 

1.47 

3.24 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


otation 

Total 

1  1 

2  1 

3 

4  1  5   j  6 

7  1 

g  1 

g 

10 

JJ  1 

12 

NORTHWEST  01 

BEAVCn  0AM 

3,43 

T 

.07 

.01 

•  34 

TO 

U42 

•  09 

BENTON V I LLE 

Z.tT 

.03 

.02 

.03 

.56 

23 

•  99 

BERSYVILLE  4  NW 

3.AA 

T 

.09 

T 

.28 

.36 

07 

1,09 

BUFFALO  TOWEH 

5,50 

.04 

,18 

1 

70 

2,04 

Eureka  springs 

3,61 

.10 

,43 

1.65 

fayetteville  faa  ap 

4,52 

T 

2 

37 

•  31 

FAyETTEVILLE  EXP  STA 

3, At 

T 

T 

•  12 

.58 

98 

1^47 

7 

GRAVETTE 

1  ,eT 

.04 

.12 

T 

,25 

17 

•  70 

GREEN  FOREST  *  ESE 

A,eo 

T 

•  32 

69 

T 

HARRI SON 

3,47 

.52 

1 

08 

•  83 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

4,00 

.40 

1 

52 

•  78 

huntsville 

3.70 

T 

.05 

.50 

75 

1*39 

JASPER 

4,03 

T 

.14 

1 

38 

U66 

LEAD  HILL 

2,9« 

.94 

.IT 

54 

uoo 

LURTON 

9,70 

.08 

2 

.30 

2^98 

OOELL   3  N 

5,4» 

.66 

1 

67 

2  ^08 

2,92 

.12 

.02 

,08 

.08 

I54 

50 

•  02 

SILOAM  SPRINGS 

3.44 

.01 

■  19 

.07 

.06 

.98 

55 

uio 

NORTH  CENTRAL  OZ 

CALICO  ROCK 

3,04 

T 

54 

ue2 

CL I NTON 

6,12 

.19 

T 

1 

29 

4^00 

Evening  shade  i  ne 

3,12 

T 

1 

02 

U99 

GILBERT 

3,67 

T 

T 

64 

2^27 

GREERS  FERRY  DAH 

2,71 

•  03 

86 

U40 

MAMMOTH  SPRING 

1.41 

,06 

65 

•  67 

MARSHALL 

MELBOURNE  3  NNW 

2,86 

59 

U68 

MOUNTAIN  HOME    I  NNW 

2.14 

•  03 

81 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

2.11 

T 

•  02 

76 

U20 

MOUNTAIN  VIEn   2  ESE 

4.64 

•  02 

77 

2.42 

2.96 

•  42 

48 

1.13 

SHIRLEY 

9.94 

T 

T 

•  10 

1 

70 

3.47 

NORTHEAST  03 

ALIC I A 

9,03 

1.06 

81 

2.41 

BALD  KNOB 

1,80 

,03 

I 

16 

•  19 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

4,27 

T 

66 

3^08 

T 

BATESVILLE  L  AND  D  01 

3,49 

T 

T 

T 

81 

2>90 

T 

BEECH  GROVE 

4,08 

1 

00 

2.24 

•  23 

BEEDE V I LLE 

2.71 

1  33 

08 

24 

Black  Roct 

4,8« 

.20 

T 

40 

2.18 

•  08 

BLYTHEVILLE 

4,84 

.06 

1.20 

.06 

1 

13 

1.55 

.01 

BURDEITE 

4.46 

1.07 

.88 

1 

74 

CORN ING 

4.61 

.06 

.08 

33 

.90 

2.39 

GEORGETOWN 

2.26 

1 

75 

J0NES80R0 

4.38 

.15 

.03 

•  39 

1 

04 

1.65 

.01 

KEISER 

2.'1 

.86 

70 

.76 

LAKE  CITY 

3.52 

•  30 

1 

00 

.  50 

MARKED  TREE 

3.97 

,03 

T 

55 

.62 

.50 

NEWPORT 

2.«3 

.02 

T 

T 

,07 

•  76 

1 

28 

.01 

T 

OSCEOLA 

4.89 

.03 

,09 

1.49 

.03 

2.05 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

3.21 

.36 

T 

.03 

67 

1.70 

.06 

POCAHONTAS  t 

.70 

SAINT  FRANCIS 

2.98 

T 

T 

7 

24 

.67 

1.39 

2.61 

.03 

1 

47 

.17 

WALNUT  HIOGE  fAA  AP 

3.96 

.18 

T 

T 

94 

2.29 

WEST  CENTRAL  04 

4.93 

.89 

.23 

2.00 

•  88 

*^^OTT 

2.40 

.99 

.09 

61 

•  19 

APPLETON 

2.76 

.13 

T 

.17 

55 

U39 

BIG  FORK 

2.44 

,2s 

.20 

1 

04 

•  14 

BOONE VI LLE 

4.26 

T 

.93 

.09 

.20 

1 

52 

1.12 

CLARKSvILLc 

9.34 

.02 

2 

43 

COVE 

3.67 

.89 

.22 

60 

.62 

DANVILLE 

2.71 

.29 

.21 

1 

62 

.15 

DARDANELLE 

2.12 

T 

.02 

T 

.1' 

88 

.77 

DEVILS  KNOB 

6.02 

.05 

.10 

.06 

.42 

1 

31 

3,30 

FORT  SM I  T'^  WB  AIRPORT  //H 

5.16 

.47 

.16 

2 

17 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

5*53 

.10 

.24 

.03 

.99 

1 

36 

2,30 

GRAVELLY 

3.04 

1.19 

.13 

1 

41 

,09 

GREENWOOD 

7.09 

2.16 

.39 

1 

,30 

2,53 

HECTOR 

3,47 

,03 

.20 

,82 

1.80 

«  *. 

2,26 

T 

.18 

60 

MOUNT  MAGAZINE 

4,04 

!92 

.16 

,10 

.20 

1 

39 

l!lO 

MULBERRY  6  NNF 

9,10 

.25 

.13 

•  52 

1 

64 

2,07 

NATURAL  DAM 

9,68 

.10 

,38 

.08 

•  52 

1 

,98 

1,96 

OZARK 

4,26 

T 

.16 

.05 

t" 

1 

66 

OZONE 

4,10 

T 

2 

00 

2,10 

PARIS 

9,05 

.25 

.05 

.23 

1 

68 

2.26 

T 

PARKS 

2,36 

1.05 

.09 

91 

RATCLIFF 

5,03 

.81 

T 

.15 

1 

48 

2.16 

RUSSELLVILLE  V  N 

2,59 

T 

T 

T 

T 

.13 

T 

73 

.95 

SUB  I ACO 

6,13 

2 

.36 

WALDPON 

4,19 

.29 

.04 

•  15 

2 

,60 

.72 

WHITE  ROCK 

4,86 

.  10 

.02  .14 

.06 

.10 

1 

.35 

2.14 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

1.92 

T 

T 

1 

.33 

.  10 

APLIN   1  w 

3.71 

.09 

2.01 

U25 

BENTON 

2.03 

,09 

.02 

I 

.40 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

1.79 

,04 

.08 

.90 

CONWAY 

2.13| 

1.95 

CRYSTAL  VALLEY 

1.41 

.03i 

.83 

DAMASCUS 

3.26 

T 

.03 

T 

.05 

1 

.12 

1.38 

GREENBRIER 

2.23 

T 

T 

.20 

.91 

.85 

T 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

1.14 

.04 

T 

,16 

.01 

.48 

•  01 

JESStEVILLE 

2.17 

.14 

•  15 

1 

.19 

•  19 

LAKE  MAUMcLLt 

.75 

T 

.46 

LCOLA 

.70 

T 

.08 

•  02 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

1.40 

T 

T 

•  02 

T 

•  91 

•  06 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

2.80< 

•  88 

•  80 

MALVERN 

2.54 

.06 

T 

,05 

•  03 

•  69 

T 

MORRILTON 

2.48 

T 

.03 

U66 

•  '2 

NIMROO  DAH 

2.90 

.21 

.03 

2 

•  10 

•  23 

OWENSVILLE 

.46 

.02 

T 

•  23 

PERRYVILLE 

1.99 

T 

1 

•  38 

•  24 

SHERIDAN  TOWER 

1.49 

.02 

•  91 

•  19 

Day  of  Month 


13  14 


15 


le     17  18 


19     20     21     22    23     24     25     26     27     28     29  30 


U44 
•09  ,\i 


.38  .30 
•  69 


.03 

T  T 
.20  T 


.17 
,bO 
,28 
.10 


.04 

.03 
.13 
.20 


DAILY  PRECIPITATION 


EAST  CENTRAL  Ot. 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CABOT  »  SW 
CARLISLE  1  SW 

CLARENDON 
OES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA 
KEO 

MADISON 
MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 


3,33 
2.CI» 
J." 
l.*0 
1.50 

1.7« 
2,2« 
2.76 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


l.*2  .20  T 
.U  .03 


T 

.2> 


SOUTHWEST  OT 

ANTOINE 
ATHENS 
DAISY  3  E 
DE  QUEEN 
DIERKS 

FULTON 
6LENW00D 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

INDEX 
LANGLEY 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUSSTA 

NATHAN  *  WNW 
NEWHOPE  3  E 
ODEN  2  w 
OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  / 

SOUTH  CENTRAL  06 

AMITY  3  NE 
A9KA0ELPHIA 
BLUFF  CITY  3  SW 
BOUGHTON 
CAMOEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

fOBOYCE  6  W 

GURDON 

MAGNOLIA  3  N 

M0R06AY  LOCK  AND  DAM  8 

PRE5C0TT 
SPARKMAN  3  WSW 
TAYLOR 
WARREN 

SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  T  S 
CUMMINS  FARM 
DERMOTT 
OERMOTT  3  NE 

0UMA5 
EUOORA 
HAMBURG 
MONTICELLO  3  5 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PORTLAND 
ROHWER  2  NNE 
STAR  CITY  2  S 


2.t1 
A. 27 
2.00 
3.09 


1.57 

l.«e 

l.«> 


1.32 
1.21 
1.71 
1.92 

i.oa 


.u  .2* 


S«e  relerence  notes  loUowing  Station 
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DAILY  TEMPERATURES  i^-^^as 

MAY  196<i 


Day  01  Month 

• 

Station 

 r 

« 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NORTHWEST  01 

BE*VEB  DAM 

MAX 

74 

78 

82 

85 

85 

87 

74 

75 

75 

82 

80 

75 

69 

71 

81 

86 

68 

87 

69 

88 

88 

88 

78 

89 

69 

88 

63 

66 

82 

80.9 

MIN 

*2 

49 

55 

57 

56 

67 

64 

69 

49 

52 

58 

57 

45 

44 

48 

93 

56 

94 

96 

59 

98 

58 

68 

71 

64 

67 

63 

55 

48 

51 

90 

96.2 

BENTONVILLE 

MAX 

75 

82 

78 

S3 

83 

78 

75 

76 

80 

78 

76 

68 

72 

78 

78 

8  3 

87 

85 

86 

90 

86 

85 

65 

81 

88 

99 

88 

7R 

69 

63 

68 

79,6 

MIN 

<>e 

55 

56 

63 

63 

63 

69 

63 

51 

60 

98 

53 

43 

45 

98 

95 

57 

97 

98 

60 

60 

60 

65 

65 

67 

68 

66 

53 

48 

92 

50 

97.7 

EtREKA  SPRINGS 

MAX 

76 

80 

82 

84 

85 

80 

75 

74 

81 

81 

74 

74 

70 

77 

80 

60 

85 

66 

85 

65 

87 

66 

85 

84 

81 

88 

87 

87 

63 

61 

69 

79.6 

HIN 

44 

51 

54 

59 

60 

58 

63 

60 

47 

48 

93 

51 

41 

49 

55 

93 

53 

57 

56 

51 

59 

57 

60 

61 

53 

61 

62 

49 

44 

47 

45 

93.4 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

MAX 

7» 

82 

81 

81 

81 

73 

75 

73 

83 

74 

73 

68 

72 

78 

78 

82 

65 

85 

87 

88 

87 

85 

83 

78 

88 

86 

88 

68 

69 

59 

66 

78.4 

MIN 

<>4 

56 

57 

66 

66 

64 

68 

65 

49 

60 

93 

49 

39 

41 

57 

52 

53 

54 

53 

56 

54 

59 

63 

66 

64 

67 

64 

53 

46 

52 

90 

96.1 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

76 

82 

82 

84 

83 

81 

76 

74 

80 

80 

72 

68 

70 

78 

79 

8  1 

89 

84 

85 

88 

85 

85 

84 

63 

89 

89 

69 

84 

65 

63 

65 

79.6 

MIN 

55 

64 

66 

67 

62 

68 

63 

50 

59 

59 

90 

43 

42 

58 

54 

55 

55 

55 

59 

97 

61 

66 

64 

66 

69 

69 

52 

48 

51 

50 

97,5 

6RAVETTE 

MAX 

75 

81 

82 

84 

81 

78 

74 

76 

80 

78 

68 

67 

71 

78 

83 

85 

84 

84 

87 

85 

85 

83 

82 

90 

88 

87 

74 

67 

61 

68 

76,8 

MIN 

47 

52 

55 

62 

63 

61 

67 

62 

47 

56 

55 

48 

36 

41 

53 

93 

54 

54 

54 

55 

96 

59 

63 

63 

69 

66 

63 

50 

44 

50 

48 

94,9 

HARRISON 

MAX 

79 

83 

82 

85 

84 

80 

78 

79 

80 

81 

82 

77 

72 

76 

80 

85 

67 

90 

90 

86 

89 

85 

60 

90 

90 

90 

78 

70 

65 

72 

81.7 

HIN 

45 

58 

67 

66 

62 

62 

61 

64 

61 

57 

57 

53 

46 

43 

56 

92 

54 

53 

57 

62 

65 

60 

66 

65 

69 

66 

64 

56 

45 

93 

52 

97.8 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 

76 

79 

79 

81 

82 

72 

72 

74 

78 

75 

78 

73 

69 

75 

83 

85 

85 

85 

88 

88 

65 

63 

75 

89 

89 

87 

70 

67 

97 

66 

78,0 

MIN 

51 

58 

57 

63 

64 

63 

69 

67 

54 

63 

57 

90 

47 

47 

57 

97 

61 

60 

62 

65 

62 

64 

66 

67 

64 

69 

66 

54 

49 

53 

50 

99.2 

HUNTSVILLE 

MAX 

78 

80 

82 

82 

82 

84 

77 

76 

82 

78 

77 

73 

73 

80 

60 

89 

80 

87 

86 

79 

66 

85 

86 

84 

89 

90 

87 

77 

67 

60 

67 

80.0 

MIN 

<•} 

52 

63 

64 

60 

62 

66 

50 

52 

58 

56 

50 

42 

42 

43 

52 

54 

92 

56 

55 

54 

56 

60 

58 

61 

61 

64 

52 

45 

51 

49 

94,3 

LEAD  HILL 

MAX 

80 

85 

83 

85 

85 

75 

74 

77 

80 

82 

80 

75 

70 

79 

80 

66 

89 

89 

88 

91 

90 

89 

67 

83 

89 

91 

92 

86 

72 

67 

72 

82.3 

MIN 

»7 

56 

59 

62 

61 

69 

66 

68 

32 

60 

97 

56 

46 

44 

57 

52 

54 

96 

98 

60 

99 

62 

67 

65 

64 

TO 

66 

56 

45 

55 

52 

98.1 

ROCERS 

MAX 

77 

81 

82 

84 

84 

80 

72 

75 

77 

76 

70 

70 

71 

79 

78 

80 

84 

85 

85 

85 

69 

85 

69 

84 

86 

83 

86 

'  83 

63 

60 

60 

78.5 

MIN 

»a 

55 

57 

63 

62 

62 

68 

63 

53 

99 

98 

59 

4J 

46 

98 

96 

58 

98 

98 

61 

60 

61 

69 

68 

63 

68 

66 

53 

50 

51 

50 

97.9 

SILOAH  SPRINGS 

MAX 

79 

83 

84 

86 

84 

80 

78 

77 

83 

79 

69 

68 

70 

80 

79 

76 

86 

86 

86 

86 

89 

86 

86 

86 

91 

91 

89 

73 

66 

62 

67 

80.3 

MIN 

*9 

56 

60 

63 

64 

64 

69 

67 

92 

60 

99 

93 

42 

49 

99 

99 

60 

97 

98 

99 

99 

62 

69 

69 

67 

68 

66 

52 

49 

90 

51 

96.1 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  BOCK 

MAX 

81 

84 

83 

83 

86 

78 

79 

81 

83 

83 

86 

81 

70 

79 

84 

68 

91 

92 

91 

93 

94 

92 

92 

88 

76 

91 

94 

95 

81 

67 

71 

84,4 

MIN 

50 

55 

58 

57 

54 

69 

70 

72 

56 

60 

58 

93 

47 

44 

50 

49 

53 

53 

54 

55 

57 

59 

59 

64 

63 

63 

69 

65 

63 

46 

46 

97,0 

EVENING  SHADE   1  NE 

MAX 

80 

31 

80 

82 

84 

79 

80 

89 

81 

80 

94 

80 

68 

'6 

80 

84 

89 

89 

91 

92 

93 

87 

86 

80 

88 

91 

90 

78 

79 

66 

74 

62,6 

MIN 

*4 

55 

53 

55 

52 

65 

70 

71 

98 

63 

57 

54 

48 

44 

47 

47 

52 

54 

58 

56 

96 

61 

64 

60 

64 

66 

68 

56 

44 

96 

55 

96.6 

GILBERT 

MAX 

80 

81 

82 

83 

85 

81 

77 

78 

83 

80 

89 

80 

71 

79 

73 

71 

89 

89 

89 

91 

91 

89 

67 

89 

89 

92 

91 

85 

70 

69 

73 

82,1 

MIN 

42 

53 

51 

60 

60 

67 

69 

70 

51 

97 

57 

50 

41 

42 

92 

47 

48 

49 

91 

53 

99 

57 

60 

65 

60 

62 

63 

58 

46 

92 

52 

94,8 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

74 

78 

80 

80 

81 

82 

79 

80 

77 

78 

77 

80 

81 

79 

75 

80 

84 

67 

88 

69 

91 

91 

88 

86 

84 

90 

92 

91 

66 

71 

62 

61,4 

MIN 

47 

52 

55 

58 

58 

62 

68 

69 

63 

61 

62 

59 

52 

49 

90 

94 

99 

58 

60 

60 

63 

63 

64 

65 

62 

68 

67 

65 

48 

94 

55 

98.8 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

79 

81 

80 

81 

83 

78 

77 

77 

79 

82 

80 

82 

66 

78 

8  1 

66 

69 

90 

91 

93 

MIN 

45 

55 

51 

58 

53 

64 

67 

70 

56 

95 

59 

52 

45 

41 

49 

49 

52 

54 

55 

57 

95 

MARSHALL 

MAX 

86 

88 

86 

85 

83 

83 

86 

88 

89 

81 

68 

62 

68 

MIN 

38 

58 

99 

64 

67 

66 

64 

70 

69 

58 

47 

94 

54 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

MAX 

73 

80 

84 

83 

81 

84 

73 

76 

74 

79 

80 

81 

78 

67 

78 

81 

82 

89 

88 

88 

91 

90 

87 

84 

75 

89 

89 

91 

62 

73 

61 

80.2 

MIN 

50 

57 

57 

60 

61 

66 

65 

70 

57 

59 

56 

56 

48 

47 

54 

96 

56 

99 

60 

62 

62 

65 

65 

66 

65 

69 

70 

59 

46 

96 

53 

99.2 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

74 

78 

82 

80 

80 

83 

74 

77 

75 

78 

79 

81 

80 

69 

75 

80 

84 

86 

87 

89 

91 

91 

88 

85 

79 

89 

90 

91 

63 

69 

60 

80.1 

MIN 

48 

59 

59 

61 

63 

67 

67 

70 

57 

99 

58 

60 

47 

44 

94 

93 

56 

97 

58 

61 

60 

63 

69 

66 

69 

67 

68 

60 

46 

96 

54 

99.0 

MOUNTAIN  VIEW  J  ESE 

MAX 

75 

79 

78 

76 

79 

73 

75 

75 

77 

76 

80 

75 

68 

73 

79 

80 

85 

89 

87 

87 

89 

83 

79 

85 

87 

87 

88 

72 

69 

98 

71 

78.1 

HIN 

42 

55 

58 

61 

62 

68 

68 

58 

58 

59 

55 

54 

46 

43 

56 

54 

56 

56 

57 

59 

65 

63 

63 

60 

69 

68 

60 

43 

43 

91 

52 

96.8 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

MAX 

78 

73 

79 

80 

83 

83 

82 

79 

79 

83 

83 

70 

75 

80 

84 

89 

90 

91 

92 

93 

89 

89 

83 

88 

92 

93 

79 

71 

63 

72 

82,2 

HIN 

49 

60 

53 

57 

62 

69 

70 

65 

61 

55 

98 

50 

48 

51 

95 

56 

99 

61 

64 

63 

66 

67 

65 

62 

68 

70 

60 

48 

97 

60 

99,6 

BALD  KNoB 

MAX 

78 

78 

80 

82 

84 

80 

82 

80 

79 

80 

89 

82 

74 

79 

80 

63 

87 

89 

90 

91 

91 

88 

86 

85 

90 

93 

93 

85 

73 

67 

68 

82,6 

HIN 

49 

62 

57 

57 

57 

64 

70 

70 

66 

64 

62 

60 

92 

90 

90 

92 

59 

97 

60 

62 

63 

69 

69 

65 

62 

67 

66 

62 

48 

96 

59 

99,8 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

81 

80 

83 

82 

84 

82 

78 

79 

80 

79 

83 

80 

73 

76 

81 

64 

89 

90 

90 

90 

91 

88 

86 

83 

91 

92 

91 

88 

72 

69 

74 

62,9 

MIN 

46 

56 

54 

S7 

57 

64 

68 

68 

98 

61 

56 

55 

46 

45 

47 

52 

55 

56 

57 

58 

59 

62 

52 

62 

61 

66 

67 

59 

45 

94 

55 

96,7 

BATESVlLLE  L  AND  D  '1 

MAX 

80 

80 

80 

84 

84 

84 

80 

79 

79 

78 

83 

81 

74 

75 

80 

83 

88 

90 

88 

69 

91 

88 

87 

79 

88 

91 

92 

87 

72 

63 

73 

82,3 

MIN 

44 

55 

52 

56 

58 

66 

72 

70 

61 

62 

65 

54 

49 

44 

49 

49 

52 

94 

57 

57 

60 

62 

69 

64 

62 

66 

69 

61 

43 

95 

59 

57,7 

BEEDEVILLE 

MAX 

79 

74 

79 

80 

82 

83 

83 

79 

80 

82 

84 

79 

74 

80 

8  5 

89 

69 

93 

92 

90 

88 

89 

88 

75 

92 

99 

94 

87 

73 

67 

66 

82,9 

MIN 

i2 

59 

56 

58 

58 

69 

70 

67 

61 

59 

63 

52 

51 

51 

55 

56 

59 

61 

64 

66 

63 

62 

69 

65 

62 

66 

70 

99 

48 

52 

56 

60,2 

BLYTHEVILLE 

MAX 

82 

77 

80 

82 

85 

83 

83 

83 

80 

78 

82 

82 

7$ 

73 

8 1 

66 

90 

91 

94 

94 

92 

92 

89 

82 

91 

42 

94 

89 

74 

70 

66 

83,6 

MIN 

60 

60 

54 

58 

58 

63 

69 

68 

67 

58 

58 

62 

90 

52 

52 

56 

59 

62 

66 

69 

65 

64 

68 

69 

63 

68 

72 

98 

48 

52 

54 

60,6 

CORNING 

MAX 

81 

73 

83 

84 

86 

81 

81 

80 

81 

SO 

83 

81 

76 

79 

80 

84 

90 

91 

91 

93 

93 

90 

87 

89 

88 

90 

91 

84 

71 

65 

73 

82,9 

MIN 

56 

59 

52 

58 

59 

64 

67 

70 

62 

58 

57 

58 

49 

49 

51 

95 

98 

60 

62 

62 

62 

66 

69 

63 

64 

68 

71 

96 

46 

55 

56 

59.3 

J0NES60R0 

MAX 

77 

75 

80 

83 

85 

82 

83 

81 

79 

79 

82 

82 

73 

74 

80 

84 

89 

91 

91 

92 

92 

90 

89 

63 

89 

92 

93 

88 

71 

68 

67 

82.7 

MIN 

52 

61 

54 

58 

58 

62 

69 

69 

69 

59 

57 

60 

90 

91 

90 

59 

61 

63 

65 

66 

66 

68 

68 

68 

64 

69 

69 

61 

48 

52 

57 

60.6 

KAISER 

MAX 

81 

78 

78 

78 

82 

83 

84 

83 

78 

79 

80 

80 

77 

72 

80 

85 

88 

91 

92 

93 

92 

93 

99 

83 

90 

93 

97 

88 

76 

73 

68 

83,9 

MIN 

51 

61 

5! 

58 

64 

63 

69 

69 

66 

59 

69 

63 

92 

91 

91 

56 

99 

61 

65 

66 

69 

69 

69 

68 

62 

67 

72 

73 

46 

59 

97 

61,8 

MARKED  TREE 

MAX 

78 

74 

79 

78 

81 

80 

82 

81 

78 

80 

80 

81 

67 

73 

60 

87 

88 

89 

90 

91 

91 

90 

86 

67 

89 

92 

94 

83 

73 

79 

64 

82,0 

HIN 

50 

59 

53 

55 

55 

59 

67 

66 

66 

98 

57 

56 

90 

90 

46 

96 

58 

62 

61 

63 

64 

66 

63 

63 

60 

66 

66 

96 

48 

46 

52 

98,0 

NEWPORT 

MAX 

79 

74 

81 

82 

84 

81 

83 

80 

79 

78 

84 

81 

71 

75 

82 

64 

89 

91 

87 

91 

92 

86 

68 

63 

89 

93 

93 

89 

74 

68 

83,0 

MIN 

52 

62 

56 

60 

59 

64 

70 

71 

68 

62 

58 

60 

32 

52 

53 

97 

99 

61 

62 

63 

65 

69 

69 

68 

64 

70 

72 

60 

51 

97 

61.4 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

MAX 

80 

77 

79 

81 

84 

82 

82 

81 

77 

79 

82 

82 

76 

74 

80 

84 

89 

91 

91 

92 

92 

90 

88 

87 

88 

93 

93 

89 

72 

71 

71 

83.1 

MIN 

52 

61 

54 

57 

61 

69 

69 

70 

66 

69 

56 

60 

91 

51 

91 

97 

60 

63 

66 

67 

66 

69 

69 

67 

64 

69 

74 

97 

49 

97 

97 

61.3 

POCAHONTAS  1 

MAX 

76 

74 

76 

79 

78 

79 

79 

80 

80 

80 

78 

82 

74 

74 

74 

76 

90 

90 

90 

92 

93 

86 

64 

66 

68 

92 

90 

74 

70 

66 

74 

80,8 

MIN 

61 

62 

60 

62 

64 

63 

69 

68 

99 

92 

97 

96 

49 

47 

49 

98 

61 

96 

58 

98 

99 

64 

62 

61 

69 

71 

63 

48 

44 

94 

92 

96,9 

SEARCY 

MAX 

80 

80 

81 

82 

83 

81 

84 

81 

79 

80 

85 

89 

76 

76 

81 

66 

89 

90 

92 

93 

92 

89 

88 

85 

90 

99 

94 

86 

74 

70 

69 

63,8 

MIN 

50 

60 

58 

56 

58 

65 

70 

69 

67 

63 

49 

60 

49 

91 

92 

99 

57 

60 

62 

63 

66 

67 

67 

62 

64 

69 

69 

63 

49 

96 

99 

60.9 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 

79 

74 

80 

81 

83 

78 

81 

79 

78 

79 

81 

81 

66 

79 

79 

83 

69 

90 

90 

92 

92 

89 

86 

T6 

86 

90 

91 

72 

71 

64 

74 

81,0 

HIN 

50 

60 

53 

58 

61 

65 

69 

71 

64 

99 

96 

98 

4^ 

50 

93 

96 

99 

61 

63 

62 

63 

66 

66 

66 

63 

71 

72 

93 

49 

97 

98 

60.1 

Sm  B«i«mc«  NoiM  PoQowlno  SUOon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MAY  1964 


Day  01  Month 


blanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

WEST  CENTRAL  0* 

APPLETON 

MAX 
MIN 

SO 

86 

80 

81 

83 

75 

79 

75 

81 

76 

«4 

61 

77 

77 

80 

86 

87 

89 

69 

92 

95 

97 

87 

63 

91 

94 

92 

79 

72 

65 

72 

82, 

7 

eoONEVlLLE 

MAX 
MIN 

83 
!0 

84 
51 

85 
61 

88 
65 

87 
64 

78 
67 

80 
67 

76 

70 

82 
60 

73 
61 

81 
63 

79 
54 

76 
44 

81 
45 

61 
59 

88 
54 

89 
55 

90 
55 

90 
55 

92 
57 

91 
59 

90 
64 

91 
68 

91 
69 

95 
68 

95 
67 

94 
65 

60 
59 

72 
52 

65 
54 

70 
55 

83, 
59, 

8 
3 

clarksville 

MAX 
MIN 

80 
!0 

85 
60 

81 
61 

84 
66 

86 
64 

81 

67 

78 
70 

76 
68 

80 
60 

76 
65 

82 
63 

80 
55 

77 
44 

77 
47 

81 
60 

85 
55 

68 
56 

86 
58 

90 
59 

91 
56 

91 
59 

68 
67 

88 
67 

86 
68 

92 
66 

94 

70 

93 
67 

87 
61 

73 
53 

67 
54 

71 
57 

83, 
60, 

1 
5 

daroanelle 

MAX 
MIN 

79 
49 

84 

60 

82 

60 

84 

62 

86 

62 

SO 
70 

79 
70 

77 
70 

80 
63 

76 
62 

86 
65 

81 
58 

78 
48 

77 
48 

63 
56 

86 
53 

89 
55 

69 
57 

90 
59 

92 
57 

92 
59 

69 
66 

86 
67 

84 

68 

91 
66 

95 
67 

93 
66 

87 
62 

72 
51 

67 
55 

72 
57 

83, 

60, 

5 
3 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

75 
52 

78 
52 

74 
52 

76 
58 

78 
52 

73 
52 

67 
62 

67 

62 

75 
46 

75 
57 

75 
42 

71 
49 

75 
51 

79 
57 

61 
61 

81 
64 

62 
65 

84 

66 

84 

67 

93 
66 

79 
63 

86 
61 

91 
69 

79 
47 

63 
47 

62 
46 

76, 
56, 

7 
4 

rORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
51 

84 
55 

96 
59 

91 
64 

88 
64 

76 
67 

79 
70 

77 
62 

92 
58 

73 
62 

76 
58 

79 
49 

76 
43 

81 
46 

83 
56 

87 
55 

99 
56 

90 
56 

91 
59 

92 
59 

92 
58 

89 
64 

92 
67 

90 
66 

95 
68 

96 
67 

95 
67 

73 

58 

71 
54 

61 
54 

71 
56 

83 
59 

6 

0 

FORT  SMITH  kATER 

PLANT 

MAX 
HIN 

77 
45 

81 
54 

81 
56 

83 

60 

84 
59 

82 
64 

75 
69 

74 
66 

81 
54 

77 
60 

75 
61 

75 
52 

75 
40 

76 
41 

79 
57 

83 
51 

85 
52 

65 
54 

86 
54 

68 
55 

88 
54 

69 
56 

85 

70 

85 
69 

90 
65 

90 
64 

90 
63 

66 
56 

69 
50 

64 

53 

70 
54 

80 
66, 

9 
8 

MENA 

MAX 
MIN 

77 
51 

31 
52 

82 
59 

81 
66 

80 
66 

75 
65 

73 
67 

73 
68 

81 
58 

75 

60 

S3 
66 

77 
55 

73 
43 

78 
46 

SO 
55 

62 
55 

85 
56 

64 
57 

87 
58 

86 
57 

87 
58 

67 
59 

86 
63 

S8 

60 

89 
67 

89 
66 

68 
66 

75 
59 

66 
55 

67 
52 

64 
54 

80 
58 

0 
7 

MOUNT  MA6A2INE 

MAX 
MIN 

72 
52 

74 

52 

76 
52 

74 
57 

76 
56 

89 
59 

66 
61 

66 
61 

73 
58 

68 
55 

80 
59 

70 
54 

68 
58 

84 
62 

60 
56 

85 
59 

90 
62 

79 
64 

81 
65 

83 
63 

82 
62 

85 
66 

94 
64 

91 
64 

84 
66 

86 
67 

93 
64 

80 
50 

74 
47 

74 
47 

64 
46 

76 
58 

7 
5 

OZARK 

MAX 
MIN 

79 
5* 

81 
58 

83 
»1 

88 
66 

84 
65 

79 
70 

78 

71 

76 
71 

80 
65 

73 
62 

78 
59 

79 
55 

78 
45 

76 
48 

79 
60 

84 
56 

85 
59 

87 
59 

88 
60 

89 
61 

89 

61 

87 

65 

86 

70 

85 

70 

92 
68 

93 
70 

91 
68 

84 

60 

70 
55 

66 
56 

69 
57 

81 
61 

8 
4 

PARIS 

MAX 
MIN 

80 
49 

83 
58 

86 
62 

84 
6) 

86 
62 

81 
67 

81 
68 

76 
70 

81 
61 

76 
62 

81 
64 

77 
57 

75 
47 

79 
47 

81 
57 

62 
59 

87 
57 

69 
58 

89 
56 

91 
59 

90 
60 

90 
65 

69 
66 

89 
68 

92 
65 

93 
68 

94 
68 

86 
60 

70 
52 

65 
55 

70 
56 

83 
60 

0 
3 

RUSSELLVILLE  *  N 

MAX 
MIN 

80 
47 

84 

60 

82 
57 

83 
61 

86 
60 

82 
67 

60 
69 

78 
69 

81 
62 

79 
62 

85 
64 

61 
53 

77 
44 

79 
45 

81 
55 

86 
52 

89 
54 

90 
57 

91 
58 

93 
56 

92 
58 

90 
64 

90 
67 

86 
68 

92 
65 

93 
67 

93 
65 

83 
62 

72 
51 

66 
55 

73 
56 

83 
59 

8 

0 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

81 
51 

84 
57 

85 
61 

83 
65 

84 
65 

76 
68 

79 
69 

77 
66 

79 
63 

72 
61 

61 
63 

78 
59 

76 
50 

78 
48 

82 
59 

84 
55 

62 
58 

86 
59 

68 
60 

91 

60 

91 
60 

88 
66 

86 
69 

88 

70 

92 
67 

95 
70 

93 
68 

64 

60 

71 
53 

64 
54 

70 
55 

82 
61 

4 

0 

NALDRON 

MAX 
MIN 

82 
47 

85 
55 

85 

61 

88 
63 

86 
65 

83 
67 

78 
70 

78 
70 

84 
61 

82 
62 

84 
65 

60 
54 

75 
47 

81 
44 

82 
57 

87 
53 

69 
54 

89 
55 

91 
56 

91 
57 

92 
56 

88 
62 

90 
68 

90 
72 

95 
65 

94 
66 

93 
64 

69 
67 

69 
53 

64 
54 

68 
55 

84 
59 

3 
5 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

74 
52 

77 
53 

79 
60 

80 
58 

68 
62 

75 
57 

76 
52 

SI 
41 

74 
45 

74 
49 

74 
49 

79 
58 

81 
62 

82 
65 

81 

66 

84 
65 

62 
66 

82 
67 

80 
63 

77 
63 

85 
65 

84 
69 

84 

70 

76 
56 

63 
47 

63 
47 

59 
47 

76 
57 

8 
6 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

80 
48 

84 

61 

84 
59 

82 
61 

83 
58 

82 
64 

78 
67 

76 
61 

82 

66 

83 

61 

64 
67 

83 
61 

76 
49 

78 
47 

62 
55 

86 
54 

68 
55 

68 
58 

92 
61 

92 

60 

93 

60 

90 
65 

88 
66 

85 
65 

91 
67 

98 
68 

94 

66 

89 
61 

70 
50 

70 
53 

69 
55 

83 
59 

9 
6 

BENTON 

MAX 
MIN 

80 
50 

82 
62 

82 

60 

82 
50 

«3 
64 

78 
73 

S3 
71 

77 
71 

SO 
69 

82 
64 

83 
71 

82 
61 

62 
51 

76 
47 

79 
55 

84 
51 

86 
53 

82 
56 

88 
59 

90 
59 

92 
61 

86 
55 

67 
69 

88 
69 

92 
67 

94 
68 

92 
72 

83 
68 

73 
50 

71 
56 

71 
58 

63 
61 

0 
0 

BlAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

MAX 
MIN 

77 
46 

79 
55 

85 
62 

83 
61 

S3 
59 

84 

66 

78 
67 

81 

66 

60 
66 

83 
62 

82 
63 

86 
60 

82 
44 

77 
44 

79 
52 

81 
49 

85 
52 

87 
54 

88 
55 

69 
55 

90 
57 

93 
62 

89 
67 

90 
65 

88 
67 

93 
66 

95 
64 

93 
66 

75 
52 

70 
50 

68 
51 

63 
56 

6 
2 

CONWAY 

MAX 
MIN 

79 
46 

82 
59 

80 
56 

82 
60 

S3 
55 

82 
65 

SO 
66 

80 
60 

SO 
64 

79 
61 

66 
65 

80 
57 

77 
49 

76 
46 

80 
54 

84 
51 

87 
53 

87 
55 

90 
58 

92 
58 

91 
59 

88 
64 

88 
69 

85 
63 

91 
63 

93 
67 

92 
64 

69 
62 

73 
50 

70 
54 

73 
57 

33 
58 

2 
4 

OREENBRlER 

MAX 
HIN 

79 
45 

82 

60 

80 
55 

81 
55 

S3 
56 

80 
66 

79 
69 

77 
69 

79 
65 

79 
62 

85 
65 

81 
55 

78 
46 

77 
47 

80 
52 

84 
50 

87 
52 

99 
55 

89 
57 

91 
55 

92 
59 

89 
63 

87 
67 

84 
63 

91 
62 

94 
66 

93 
63 

63 
63 

73 
45 

64 

55 

73 

59 

82 
58 

6 
1 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 
MIN 

82 
53 

86 
59 

86 
61 

84 
62 

84 

63 

82 
66 

78 
68 

76 
67 

60 
67 

81 
62 

84 

69 

82 
62 

80 
53 

79 
50 

79 
52 

86 
54 

89 
62 

99 
61 

90 
63 

90 
62 

91 
64 

87 
71 

88 
69 

88 
70 

91 
68 

94 

71 

92 
73 

88 
64 

72 
52 

68 
54 

69 
57 

63 
62 

7 
2 

LEOLA 

MAX 
MIN 

80 
47 

85 
62 

S3 
58 

85 
56 

84 
56 

82 
62 

81 
70 

82 
66 

81 
68 

84 
64 

86 

69 

63 
65 

79 
47 

76 
44 

62 
51 

85 
49 

88 
52 

88 
53 

89 
55 

90 
56 

92 
60 

85 
64 

69 
67 

87 
62 

90 
66 

95 
65 

94 
65 

60 
66 

74 

50 

69 
55 

65 
56 

83 
59 

6 

0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
52 

82 

62 

81 

60 

82 
62 

S3 
58 

81 
64 

83 
68 

79 
68 

61 
66 

80 
65 

84 
70 

62 
61 

77 
50 

76 
46 

81 
54 

86 
53 

88 
58 

90 
57 

91 
60 

92 
63 

93 
64 

88 
65 

91 
66 

86 
65 

94 
65 

98 
68 

96 
67 

76 
59 

78 
52 

69 
57 

67 
57 

63 
60 

7 
8 

MALVERN 

MAX 
MIN 

82 
47 

86 
61 

85 
59 

85 
57 

65 
57 

83 
67 

82 
69 

80 
67 

62 

67 

83 
63 

84 
70 

83 

60 

79 
43 

80 
45 

80 
53 

85 
50 

88 
54 

90 
54 

90 
58 

93 
59 

94 
61 

89 
64 

90 
68 

90 
60 

95 
66 

95 
65 

95 
63 

86 
69 

72 
51 

71 
51 

72 
59 

85.0 
59.3 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

80 
50 

83 
62 

80 
57 

83 

60 

84 
61 

81 
66 

80 
69 

81 
69 

82 
62 

80 
62 

85 
65 

79 
59 

75 
52 

78 
51 

82 
57 

85 
54 

88 
57 

90 
59 

90 
62 

90 
61 

92 
62 

90 
66 

88 
70 

85 
67 

93 
65 

94 

69 

93 
67 

86 
65 

72 
51 

69 
55 

73 
57 

83 
60 

6 
9 

NIMROO  DAM 

MAX 
MIN 

77 
45 

81 

50 

84 
58 

85 
60 

84 
59 

86 
67 

77 
67 

81 
69 

79 
64 

SO 
61 

80 
63 

90 
56 

83 
46 

79 
46 

79 
54 

81 
50 

97 
54 

90 
55 

90 
57 

91 
56 

91 
58 

92 
62 

89 
68 

90 
67 

99 
63 

92 
67 

96 
64 

96 
60 

74 

50 

72 
54 

62 
54 

84 

56 

1 

2 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

81 
45 

86 
46 

83 
58 

84 

59 

86 
58 

83 
54 

81 
66 

78 
69 

62 
67 

85 
64 

87 
67 

82 
65 

77 
48 

78 
46 

62 
54 

84 
54 

99 
52 

90 
56 

91 
59 

92 
57 

93 

60 

91 
64 

69 
69 

93 
65 

96 
65 

95 
67 

93 
64 

88 
63 

73 
49 

69 
57 

73 
58 

84 
58 

9 
9 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

81 
45 

85 
61 

82 
57 

85 
62 

85 
61 

81 
64 

82 
68 

80 
65 

79 
67 

83 
62 

85 
66 

83 
61 

78 
46 

78 
46 

82 
56 

66 
53 

89 
58 

91 
58 

92 
60 

92 
62 

94 
62 

87 
66 

89 
67 

87 
64 

93 
66 

96 
68 

95 
67 

90 
63 

76 
47 

69 
54 

66 
57 

84 
60 

2 
0 

EAST  CENTRAL  Ot 

ARKANSAS  POST 

MAX 
MIN 

80 
49 

82 
60 

81 
55 

82 
63 

83 
58 

80 
63 

84 
65 

65 
66 

79 
70 

84 
65 

84 

65 

82 
68 

77 
46 

76 
47 

81 
47 

65 
50 

86 
53 

69 
55 

91 
58 

90 
63 

93 
62 

90 
64 

85 
53 

88 

69 

92 
65 

96 
65 

93 
66 

87 
65 

76 
52 

71 
56 

66 
58 

83 
59 

8 
5 

BRINKLEy 

MAX 
MIN 

80 
45 

79 
58 

81 
57 

82 
59 

64 

60 

81 
61 

83 
63 

84 
67 

60 
68 

81 
61 

63 

66 

83 
67 

75 
52 

76 

50 

82 
50 

68 
50 

89 
56 

90 
58 

92 
61 

93 
62 

94 
64 

89 

68 

88 
68 

87 
67 

91 
63 

94 
67 

93 
66 

76 
70 

75 
46 

67 
54 

63 

55 

83 

6(1 

3 

0 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

80 
54 

80 
62 

82 
57 

S3 
64 

84 
64 

81 
68 

64 

70 

82 
71 

80 
69 

80 
64 

64 
68 

82 
64 

76 
55 

76 
51 

82 
54 

66 
58 

88 
59 

92 
61 

91 
63 

92 
64 

93 
66 

89 
69 

89 
69 

96 
67 

92 
64 

97 
66 

95 
68 

86 
63 

75 
51 

70 
56 

65 
58 

83 
62 

9 
5 

FORREST  CITY 

MAX 
MIN 

81 
52 

71 
59 

82 
57 

82 
61 

63 
61 

81 
64 

84 
69 

83 
69 

61 
69 

80 
61 

81 
65 

83 
63 

78 
53 

75 
48 

81 
48 

85 
54 

89 
57 

91 
60 

92 

60 

92 
63 

93 
63 

90 
68 

87 
66 

93 
65 

90 
63 

92 
63 

93 
68 

89 
59 

75 

72 

65 

93 
61 

3 
1 

HELENA 

MAX 
MIN 

76 
54 

79 
59 

77 
59 

80 
60 

60 
60 

82 
64 

80 
65 

94 
66 

85 
66 

73 
62 

79 
63 

83 
67 

81 
54 

73 
54 

75 
52 

83 
57 

85 
62 

88 
60 

90 
65 

90 
69 

90 
65 

92 
68 

90 
70 

91 
69 

88 
67 

90 
68 

94 

70 

94 
72 

82 
52 

74 
56 

70 
57 

83 
62 

2 
4 

KEO 

MAX 
MIN 

78 
54 

81 
62 

80 
53 

81 
61 

83 
60 

81 
62 

82 
69 

9  1 
67 

80 
67 

82 
63 

85 
63 

82 
65 

76 
51 

76 
50 

82 
55 

84 
54 

te 

58 

89 
60 

90 
62 

90 
65 

91 
64 

86 
66 

87 
67 

83 
66 

90 
67 

92 
69 

92 
68 

89 
67 

74 

52 

71 
56 

63 
57 

82 
61 

9 

MARIANNA  2  S 

MAX 
MIN 

80 
55 

78 
63 

81 
57 

81 
58 

84 

60 

84 

62 

85 
68 

86 
67 

SO 
68 

79 

60 

82 
68 

82 
65 

78 
52 

75 
50 

81 
50 

85 
57 

89 
69 

90 
60 

91 
63 

92 
65 

94 
64 

92 
69 

89 

68 

87 
67 

90 
65 

94 

63 

95 
68 

91 
62 

77 
48 

74 

56 

65 

56 

84 

61 

2 

0 

SAINT  Charles 

MAX 
MIN 

74 
56 

82 
62 

80 
59 

83 
62 

62 
62 

84 

62 

82 
65 

83 
67 

85 
60 

74 
65 

84 
63 

84 
65 

64 
52 

75 
54 

77 
52 

82 
54 

86 
54 

88 
60 

92 
66 

91 
65 

93 
64 

94 
67 

90 
68 

88 
66 

87 
66 

92 
66 

97 
67 

93 
72 

80 
50 

74 
56 

73 
56 

84 
61 

3 
4 

See  Releieoce  Nolet  Following  SUtioa  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MAY  1964 


Day  Of  Month 


Station 

0 

I 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1  29 

30 

31 

> 

STUTTGART 

MAX 

S2 

62 

63 

87 

68 

66 

87 

87 

83 

60 

87 

64 

82 

78 

85 

86 

90 

93 

94 

92 

92 

94 

69 

90 

92 

93 

96 

91 

77 

71 

65 

— 

MIN 

i6 

63 

59 

62 

61 

63 

69 

67 

70 

65 

70 

67 

56 

54 

56 

56 

61 

63 

66 

67 

71 

68 

7* 

69 

67 

68 

66 

70 

55 

59 

61 

63, 

9 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

75 

79 

80 

80 

80 

82 

(1 

82 

84 

74 

80 

84 

92 

76 

76 

60 

85 

68 

90 

91 

91 

93 

87 

66 

95 

90 

95 

93 

76 

75 

71 

MIN 

55 

60 

59 

61 

62 

63 

64 

67 

68 

66 

64 

67 

54 

53 

55 

57 

59 

61 

65 

67 

67 

70 

68 

69 

67 

71 

70 

72 

52 

57 

57 

62! 

n 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

80 

79 

79 

81 

85 

84 

84 

83 

80 

81 

81 

90 

78 

'5 

80 

65 

86 

91 

92 

94 

93 

90 

98 

67 

94 

93 

96 

86 

73 

72 

67 

93. 

9 

MIN 

56 

62 

57 

61 

60 

65 

69 

68 

71 

61 

60 

65 

52 

52 

50 

57 

61 

60 

65 

67 

64 

69 

65 

67 

65 

67 

65 

58 

54 

57 

50 

61. 

3 

NVNNE 

MAX 

ao 

78 

80 

89 

34 

82 

83 

S3 

60 

61 

81 

60 

76 

74 

80 

87 

89 

90 

90 

91 

91 

89 

89 

61 

69 

92 

91 

90 

76 

70 

63 

MIN 

55 

63 

56 

59 

56 

55 

70 

70 

67 

61 

63 

61 

53 

49 

90 

57 

59 

61 

63 

63 

63 

70 

68 

64 

61 

66 

68 

60 

46 

54 

57 

60i 

4 

SOUTHWEST  Of 

DE  OUEEN 

MAX 

81 

64 

68 

84 

84 

76 

60 

74 

82 

80 

87 

84 

81 

79 

61 

69 

87 

87 

68 

90 

«1 

89 

66 

69 

93 

92 

91 

80 

73 

71 

70 

93 

^ 

MIN 

52 

56 

61 

66 

66 

66 

70 

66 

68 

63 

69 

61 

45 

46 

98 

99 

55 

56 

98 

57 

97 

66 

69 

66 

69 

72 

67 

66 

57 

54 

59 

61 . 

3 

DIERKS 

MAX 

82 

65 

87 

85 

85 

80 

60 

78 

83 

81 

65 

63 

76 

81 

63 

69 

66 

89 

90 

91 

92 

86 

68 

90 

92 

93 

92 

97 

76 

70 

69 

MIN 

51 

54 

61 

62 

64 

66 

69 

66 

66 

63 

70 

58 

43 

43 

94 

91 

91 

53 

93 

52 

94 

63 

65 

64 

69 

64 

65 

67 

56 

54 

59 

59! 

1 

HOPE  3  NE 

MAX 

78 

81 

84 

85 

85 

84 

79 

81 

81 

60 

63 

84 

83 

79 

79 

62 

64 

86 

88 

69 

90 

92 

85 

69 

89 

92 

94 

90 

63 

76 

71 

MIN 

51 

55 

59 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

64 

64 

66 

46 

47 

52 

94 

54 

55 

57 

58 

59 

60 

69 

67 

70 

66 

71 

70 

55 

55 

55 

60. 

3 

MOUNT  IDA 

MAX 

79 

83 

84 

82 

83 

79 

76 

78 

82 

62 

66 

81 

76 

79 

84 

63 

67 

87 

86 

90 

91 

66 

87 

66 

92 

93 

91 

85 

72 

66 

70 

93. 

I 

MIN 

46 

55 

57 

62 

67 

66 

61 

70 

65 

61 

63 

56 

44 

42 

45 

49 

51 

52 

54 

53 

94 

62 

66 

70 

65 

64 

6<. 

63 

54 

53 

55 

57, 

9 

NARROWS  DAM 

MAX 

78 

62 

65 

85 

64 

84 

75 

80 

75 

62 

80 

Kb 

83 

79 

80 

81 

85 

65 

86 

69 

91 

91 

86 

68 

91 

93 

94 

92 

60 

75 

72 

83  . 

g 

MIN 

5* 

55 

59 

59 

58 

64 

67 

65 

67 

62 

63 

60 

41 

43 

52 

90 

51 

52 

53 

92 

54 

62 

64 

64 

67 

63 

63 

66 

55 

55 

56 

57. 

9 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

76 

81 

83 

84 

82 

82 

76 

79 

73 

81 

60 

85 

62 

79 

79 

60 

64 

87 

67 

86 

69 

91 

65 

88 

69 

92 

93 

91 

91 

73 

71 

82 . 

9 

MIN 

52 

55 

57 

61 

62 

63 

63 

65 

65 

60 

68 

59 

46 

50 

55 

51 

52 

53 

55 

54 

58 

63 

66 

65 

67 

64 

65 

66 

53 

52 

53 

58. 

6 

OKAY 

MAX 

82 

63 

87 

84 

64 

62 

81 

60 

80 

84 

85 

85 

63 

81 

62 

65 

66 

69 

91 

91 

92 

68 

89 

91 

93 

95 

92 

90 

84 

70 

70 

85 . 

2 

MIN 

5* 

58 

62 

65 

66 

66 

69 

69 

70 

66 

71 

65 

50 

50 

59 

56 

57 

58 

59 

59 

61 

68 

70 

67 

70 

69 

70 

69 

56 

55 

69 

63. 

0 

STAMPS 

MAX 

82 

85 

86 

86 

84 

80 

62 

61 

81 

84 

85 

86 

90 

81 

82 

89 

91 

90 

93 

92 

64 

90 

69 

94 

96 

92 

85 

78 

72 

66 

84. 

9 

MIN 

55 

58 

61 

63 

62 

64 

68 

65 

68 

67 

71 

66 

47 

50 

56 

55 

56 

57 

57 

61 

68 

69 

67 

66 

68 

70 

65 

55 

55 

56 

41. 

5 

TEXARKAnA  wB  AlRPOl^T 

MAX 

83 

64 

87 

63 

83 

76 

62 

80 

8  1 

83 

64 

83 

79 

60 

81 

63 

87 

66 

69 

90 

92 

83 

87 

90 

92 

94 

90 

81 

77 

69 

70 

83. 

6 

MIN 

56 

60 

63 

67 

67 

67 

70 

69 

70 

67 

70 

60 

53 

52 

61 

60 

61 

63 

63 

62 

65 

72 

71 

69 

69 

72 

72 

63 

58 

57 

59 

6'. 

I 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADEUPHI A 

MAX 

81 

63 

63 

63 

63 

60 

81 

80 

60 

80 

S3 

83 

80 

78 

80 

84 

62 

67 

91 

91 

92 

86 

67 

66 

92 

92 

93 

89 

74 

72 

66 

83 . 

4 

MIN 

5J 

59 

60 

63 

62 

65 

69 

66 

66 

64 

70 

66 

50 

50 

50 

54 

56 

58 

60 

60 

62 

66 

69 

64 

69 

69 

66 

69 

53 

54 

59 

61, 

5 

CAMDEN  I 

MAX 

82 

64 

84 

84 

84 

62 

62 

82 

61 

64 

86 

84 

60 

80 

92 

84 

68 

88 

69 

91 

92 

90 

87 

87 

92 

95 

91. 

90 

76 

75 

67 

64. 

9 

MIN 

55 

61 

60 

62 

63 

66 

69 

66 

66 

67 

70 

66 

53 

49 

55 

57 

56 

57 

59 

61 

64 

69 

69 

66 

69 

69 

70 

71 

54 

56 

56 

62, 

5 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

63 

65 

66 

66 

85 

86 

83 

82 

60 

82 

85 

64 

80 

60 

81 

89 

67 

88 

90 

91 

93 

68 

66 

66 

92 

95 

95 

86 

77 

72 

65 

84  • 

7 

MIN 

51 

61 

62 

64 

61 

65 

67 

65 

66 

66 

70 

63 

90 

46 

92 

91 

99 

59 

56 

60 

61 

70 

67 

66 

67 

67 

70 

62 

55 

56 

56 

60. 

9 

PORDYCE  6  W 

MAX 

64 

66 

86 

86 

85 

81 

80 

83 

78 

82 

85 

84 

60 

60 

64 

87 

90 

90 

92 

93 

99 

92 

81 

90 

95 

97 

94 

95 

75 

72 

65 

65. 

4 

MIN 

48 

58 

57 

60 

59 

61 

67 

64 

66 

65 

67 

65 

47 

46 

91 

91 

99 

57 

56 

59 

63 

67 

66 

64 

66 

66 

68 

69 

49 

54 

54 

59. 

6 

MAGNOLIA   3  N 

MAX 

81 

64 

65 

65 

63 

81 

62 

63 

82 

83 

85 

85 

79 

79 

62 

89 

86 

88 

89 

92 

95 

90 

89 

66 

93 

95 

93 

95 

77 

73 

67 

64. 

6 

MIN 

53 

57 

61 

64 

60 

64 

66 

64 

65 

66 

69 

66 

46 

48 

94 

92 

53 

54 

55 

56 

60 

66 

68 

66 

65 

65 

69 

70 

71 

55 

57 

60. 

9 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  6 

MAX 

75 

83 

86 

82 

83 

61 

82 

84 

84 

61 

84 

69 

86 

78 

61 

81 

85 

68 

90 

91 

92 

92 

87 

66 

88 

93 

95 

93 

86 

76 

72 

64. 

6 

MIN 

56 

60 

63 

61 

61 

63 

62 

65 

69 

67 

70 

66 

52 

50 

53 

53 

55 

56 

59 

63 

64 

67 

66 

64 

67 

67 

66 

70 

53 

57 

56 

61. 

5 

PRCSCOTT 

MAX 

81 

83 

86 

86 

67 

64 

61 

82 

60 

80 

84 

65 

82 

82 

82 

65 

69 

68 

90 

93 

93 

66 

90 

65 

92 

93 

93 

90 

80 

74 

67 

65. 

0 

MIN 

52 

59 

60 

64 

64 

64 

69 

66 

70 

63 

65 

66 

55 

51 

54 

56 

96 

60 

61 

60 

63 

68 

68 

68 

71 

71 

74 

70 

5t 

54 

59 

62, 

5 

SPARKMAN  3  WSH 

MAX 

97 

85 

87 

64 

83 

80 

66 

84 

90 

65 

93 

61 

89 

91 

90 

93 

92 

94 

90 

93 

93 

99 

95 

83 

62 

76 

69 

67. 

4 

MIN 

49 

61 

61 

60 

66 

71 

66 

66 

65 

70 

67 

53 

48 

93 

55 

57 

60 

62 

66 

63 

69 

67 

67 

69 

53 

56 

61, 

7 

WARREN 

MAX 

6 1 

64 

82 

82 

83 

60 

6 1 

63 

76 

83 

64 

87 

79 

76 

81 

64 

67 

66 

90 

92 

92 

89 

67 

90 

94 

95 

93 

88 

76 

73 

66 

64, 

3 

MIN 

52 

59 

59 

59 

59 

62 

69 

65 

69 

66 

70 

67 

49 

50 

92 

51 

93 

57 

59 

62 

63 

79 

69 

65 

69 

67 

66 

65 

52 

57 

56 

61. 

2 

LHu33C IT  '9 

MAX 

82 

84 

64 

63 

63 

79 

84 

66 

60 

85 

65 

84 

79 

79 

63 

66 

68 

89 

90 

90 

92 

86 

65 

67 

93 

96 

94 

66 

77 

74 

64 

64. 

5 

MIN 

52 

59 

59 

57 

57 

60 

68 

63 

71 

65 

70 

66 

50 

49 

49 

91 

59 

55 

59 

61 

62 

66 

68 

63 

65 

66 

67 

69 

52 

57 

99 

60, 

3 

tUMW  Irts  r 

MAX 

78 

80 

77 

79 

60 

83 

65 

67 

90 

90 

69 

67 

84 

63 

87 

92 

91 

95 

76 

72 

67 

MIN 

53 

52 

54 

56 

56 

59 

67 

63 

66 

64 

65 

65 

50 

53 

54 

90 

55 

56 

60 

64 

63 

69 

66 

64 

66 

65 

65 

65 

52 

55 

56 

59. 

5 

DERMOTT  3  NE 

MAX 

79 

83 

80 

81 

63 

60 

82 

84 

61 

63 

65 

82 

60 

77 

61 

85 

87 

69 

91 

90 

93 

90 

85 

87 

92 

95 

93 

99 

76 

77 

63 

64. 

0 

MIN 

52 

60 

57 

60 

60 

61 

64 

63 

70 

66 

69 

66 

47 

46 

49 

50 

53 

56 

58 

62 

62 

64 

63 

66 

65 

64 

65 

69 

52 

58 

56 

59, 

9 

MAX 

83 

65 

6  3 

62 

62 

8t 

62 

85 

80 

63 

64 

85 

60 

80 

62 

87 

91 

93 

92 

95 

96 

91 

85 

69 

95 

95 

99 

85 

60 

73 

65 

85, 

2 

MIN 

54 

61 

56 

60 

56 

60 

66 

64 

69 

66 

69 

66 

51 

50 

49 

52 

55 

57 

62 

65 

63 

66 

67 

65 

66 

67 

67 

67 

51 

56 

57 

60, 

7 

EuOORA 

MAX 

61 

85 

67 

67 

87 

86 

67 

82 

60 

79 

62 

87 

89 

90 

92 

93 

93 

93 

66 

89 

92 

97 

96 

91 

61 

78 

66 

86, 

1 

MIN 

56 

57 

59 

56 

60 

60 

65 

64 

69 

67 

69 

63 

52 

51 

52 

56 

56 

60 

62 

66 

65 

66 

69 

67 

66 

68 

69 

73 

54 

56 

62 

62, 

0 

MAX 

80 

80 

8 1 

8 1 

8  1 

82 

84 

78 

83 

83 

83 

77 

72 

80 

64 

67 

86 

91 

91 

93 

69 

65 

87 

92 

94 

93 

85 

77 

74 

77 

63. 

7 

MIN 

52 

60 

59 

62 

60 

63 

68 

63 

71 

69 

69 

69 

45 

48 

49 

52 

52 

56 

58 

60 

62 

66 

69 

66 

66 

66 

66 

70 

52 

56 

56 

60. 

7 

PINE  BLU^F 

MAX 

81 

62 

86 

64 

82 

8  3 

64 

80 

84 

65 

83 

79 

77 

81 

66 

86 

89 

90 

92 

92 

68 

87 

67 

92 

94 

93 

88 

76 

71 

69 

64. 

4 

MIN 

55 

6' 

60 

60 

61 

62 

67 

66 

70 

65 

69 

67 

64 

52 

56 

55 

56 

59 

63 

65 

66 

69 

66 

67 

69 

71 

71 

70 

55 

57 

57 

63. 

I 

PtNE  BLU^F  FAA  AtPPOQT 

MAX 

60 

63 

83 

84 

86 

81 

15 

86 

78 

83 

87 

84 

60 

79 

62 

66 

90 

92 

92 

94 

92 

88 

90 

67 

95 

95 

96 

81 

77 

71 

65 

64, 

9 

MIN 

57 

65 

60 

63 

62 

63 

70 

66 

68 

66 

71 

62 

55 

53 

54 

55 

56 

60 

63 

66 

66 

69 

68 

67 

69 

7  I 

70 

59 

55 

59 

5  7 

62, 

6 

PORTLAND 

MAX 

74 

79 

80 

80 

80 

62 

60 

83 

85 

79 

83 

84 

30 

78 

74 

78 

83 

87 

87 

89 

90 

9tl 

87 

82 

84 

87 

93 

91 

85 

79 

74 

82 

8 

MIN 

54 

56 

58 

56 

56 

59 

59 

63 

64 

65 

67 

65 

52 

52 

52 

53 

55 

58 

58 

64 

65 

64 

65 

65 

66 

67 

68 

70 

52 

63 

58 

60 

1 

ROHMER  2  NNE 

MAX 

79 

62 

61 

61 

83 

84 

64 

86 

62 

84 

84 

79 

81 

61 

61 

84 

89 

91 

91 

91 

94 

91 

91 

91 

96 

94 

95 

89 

77 

74 

71 

65. 

2 

MIN 

53 

61 

56 

61 

61 

61 

64 

64 

66 

69 

66 

49 

50 

50 

54 

99 

54 

60 

60 

65 

62 

69 

65 

66 

64 

65 

66 

69 

51 

56 

53 

60. 

3 

STAR  CITY  2  S 

MAX 

MIN 

S—  R«famc«  Nolw  FoQowl&g  SUHon  Index 

-  63  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  Arkansas 


STATION  DEPTH 

Day  of  month 

» 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

> 
< 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

79 
66 

61 

66 

61 
73 

61 

72 

80 
72 

78 
73 

78 
73 

78 
74 

77 

73 

80 
74 

'80 
73 

78 
75 

82 
73 

82 
72 

80 
72 

82 
71 

83 
71 

84 
73 

84 
73 

86 
75 

86 
75 

84 
77 

85 
79 

85 
76 

68 
76 

90 
78 

88 
78 

87 
79 

84 
76 

79 
74 

75 
75 

82.4 
74.0 

SLOPE  OF  CROUND,  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE,  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER,  GRASS.  INSTRUMENTATION,  PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Da7  01  Month 

SUUon 

^  °< 

2 

3 

g 

y 

g 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENfi 

EVAP 

.15 

.25 

.24 

.24 

.19 

.32 

.09 

.12 

.09 

•  19 

.25 

.13 

.23 

.15 

.16 

.19 

.19 

•  21 

.24 

•  22 

•  21 

.21 

.23 

■  22 

•  06 

.22 

•  22 

.31 

•  10 

•  U 

•  02 

5.90 

WIND 

15 

30 

44 

59 

65 

116 

54 

67 

40 

5 

15 

29 

44 

30 

13 

12 

16 

4 

4 

6 

17 

41 

7 

12 

19 

27 

17 

T 

10 

999 

MAX 

95 

92 

95 

85 

93 

95 

71 

75 

72 

90 

94 

89 

94 

76 

89 

99 

99 

92 

9! 

94 

92 

96 

90 

96 

75 

96 

93 

95 

67 

T9 

63 

83.9 

MIN 

50 

61 

62 

62 

61 

52 

99 

99 

** 

69 

67 

*^ 

69 

67 

6B 

69 

T3 

66 

93 

96 

55 

61«2 

WEST  CENTRAL  04 

FVAP 

23 

.27 

.29 

.23 

.29 

•  17 

.13 

.10 

.10 

.11 

37 

•  16 

20 

.26 

.20 

.21 

2^ 

.  _ 

_ 

•  21 

•  17 

.23 

•  29 

.18 

.20 

•09 

.11 

6.  33B 

WIND 

0 

58 

42 

37 

42 

12 

17 

6 

11 

43 

47 

93 

10 

27 

24 

19 

2^ 

*  li 

'24 

It 

*26 

91 

16 

792 

MAX 

to 

99 

99 

9* 

89 

93 

79 

79 

87 

99 

97 

97 

83 

99 

89 

93 

9T 

96 

91 

IOC 

99 

97 

91 

99 

91 

99 

96 

87 

91 

79 

76 

88.1 

MIN 

59 

65 

66 

65 

65 

67 

69 

70 

66 

66 

63 

60 

92 

92 

62 

98 

60 

62 

62 

61 

62 

67 

72 

72 

71 

T, 

71 

99 

61 

99 

64,4 

CENTRAL  05 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

•  17 

.19 

.20 

.22 

.16 

.25 

.10 

.07 

.04 

•  16 

.16 

•  20 

.29 

.26 

.23 

.13 

.16 

34 

- 

22 

•  20 

2, 
.25 

•  19 

•  19 

.08 

■ 

9.96 

42 

35 

74 

36 

26 

21 

90 

22 

24 

19 

*23 

26 

*23 

'4C 

*23 

11 

21 

30 

49 

999 

NIMROD  DAM 

EVAP 

•  12 

.10 

.17 

.16 

.12 

.20 

•  09 

•  04 

•  05 

•  IS 

•  14 

.20 

.20 

.19 

.19 

.13 

•  19 

•  17 

.16 

.19 

.16 

•  12 

•  19 

•  12 

.19 

•  29 

•  13 

.11 

•  06 

•  01 

4,29B 

WIND 

3 

* 

14 

9 

5 

12 

* 

3 

T 

4 

5 

7 

8 

9 

9 

3 

3 

1 

2 

1 

4 

I 

4 

10 

4 

2 

T 

14 

» 

7 

T 

192 

EAST  CENTRAL  06 

STUTTSART  9  ESE 

EVAP 

.24 

.19 

.23 

.24 

,29 

.36 

.31 

.29 

.25 

.03 

.13 

.16 

.35 

.33 

•  24 

.24 

•  29 

.29 

•  31 

.29 

.29 

.29 

■  29 

•  29 

•  16 

•  29 

•  41 

.90 

.25 

•  19 

8.03 

WIND 

19 

23 

41 

»6 

95 

122 

147 

148 

126 

37 

56 

108 

106 

93 

26 

39 

»l 

23 

23 

30 

22 

29 

79 

104 

*• 

»T 

n 

116 

121 

43 

97 

2032 

MAX 

9T 

90 

91 

98 

99 

94 

96 

84 

77 

98 

8» 

94 

•» 

91 

91 

91 

97 

99 

99 

99 

100 

99 

92 

90 

109 

99 

99 

96 

99 

77 

90,1 

MIN 

99 

60 

62 

63 

62 

62 

67 

67 

68 

68 

69 

53 

53 

96 

60 

62 

»*, 

69 

69 

70 

72 

69 

69 

69 

TO 

74 

72 

94 

94 

60 

64,2 

SOUTHWEST  07 

MOPE  3  NE 

EVAP 

.25 

.21 

.21 

.17 

.10 

.29 

.26 

.09 

.12 

•  16 

.14 

.10 

.12 

.27 

.11 

.20 

.29 

.20 

•  16 

.29 

•  26 

.29 

■  09 

•  26 

•  16 

•  24 

•  27 

.40 

.31 

.21 

.13 

6.27 

WIND 

20 

21 

13 

24 

35 

51 

39 

55 

47 

20 

57 

26 

55 

49 

»2 

14 

14 

11 

12 

11 

11 

9 

11 

96 

14 

14 

23 

50 

49 

29 

33 

993 

NARROWS  0AM 

EVAP 

.23 

.20 

.14 

.21 

.29 

.04 

.09 

.00 

.23 

.10 

.17 

.26 

.25 

.21 

.17 

.20 

.21 

•  22 

.23 

.24 

.20 

■  17 

•  26 

.10 

.19 

•  24 

.34 

.23 

.17 

•  11 

9.12 

WIND 

2* 

31 

18 

22 

73 

27 

37 

Jl 

17 

34 

31 

26 

29 

14 

19 

19 

16 

20 

19 

19 

14 

19 

44 

13 

12 

16 

41 

26 

19 

27 

794 

MAX 

85 

90 

»1 

86 

96 

70 

76 

74 

79 

80 

98 

90 

93 

87 

971 

901 

931 

92 

92 

94 

99 

92 

92 

96 

99 

94 

92 

TO 

90 

96.9 

MIN 

62 

62 

74 

67 

65 

57 

68 

67 

66 

63 

69 

69 

65 

93 

60 

60 

62 

62 

60 

«1 

69 

TO 

69 

T2 

T2 

72 

99 

90 

60 

64.3 

SOUTH  CENTRAL  01 

WARREN 

EVAP 

■  22 

.17 

.17 

.23 

.28 

.29 

.17 

.15 

.18 

.00 

.16 

.u 

.20 

.24 

.19 

.08 

.27 

•  18 

.24 

.19 

.30 

■  19 

•  19 

.IT 

•  18 

.29 

•  30 

•  24 

•  24 

•  10 

6.26 

WIND 

22 

19 

11 

29 

35 

47 

44 

39 

28 

16 

27 

31 

9 

19 

9 

19 

11 

10 

10 

6 

4 

9 

22 

26 

14 

8 

19 

44 

32 

11 

11 

699 

MAX 

95 

90 

96 

95 

92 

91 

83 

95 

85 

79 

89 

97 

96 

90 

94 

93 

99 

99 

94 

99 

99 

91 

95 

96 

100 

102 

98 

96 

91 

90 

91.6 

MIN 

60 

5» 

64 

63 

63 

.2 

62 

67 

67 

70 

TO 

70 

»^ 

57 

96 

99 

99 

67 

68 

69 

70 

70 

69 

69 

T3 

93 

71 

99 

99 

63 

69.4 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

1  Average  1 

sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

0  u 
0 

•n 

NOON 
CST 

s; 

0 

Trace 

.01-09 

10-.49 

66-OS- 

100-199 

2  00 
and  over 

Total 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

09 

8 

7.3 

25 

SE 

1 

63 

89 

54 

53 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

12 

53 

6.6 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

25 

7 

7.5 

26 

w 

10 

61 

86 

55 

56 

6 

3 

1 

1 

0 

0 

11 

70 

6.0 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

18 

8 

5.9 

86 

89 

62 

64 

6 

2 

3 

0 

1 

0 

12 

See  leierencs  notes  ioLlowing  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION  J 

b 

COUNTY  : 
c 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

L^ooHn  V  t.i1 

i 
e 

SPECIAL  1 

A980TT 

SCOTT 

1    35  04 

94  12 

624 

JAMES   V.  WILLIAMS 

ALICIA 

006A 

03(  LAWRENCE 

7   39  5* 

91  05 

256 

ss 

C 

RUB7  B.  OVCNS 

ALUM  FORK 

780 

5P 

: 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

0136 

3  3*  47 

93  29 

7A 

REBA  Y.  SWAIM 

AMITV  3  Ht 

3   34  IT 

93  25 

475 

7A 

ALTA  F.  GARNER 

ANTOINE 

0178 

3  3*  02 

93  25 

285 

OWEN  B.  HENORIX 

APtIN  I  W 

OlSe 

1   34  58 

93  00 

400 

6f 

mobaRT  watts 

APPLE TON 

019« 

1   35  25 

s; 

SS 

RONNIE  BARTlETT 

aRkadelphia 

0220 

3  3*  07 

93  03 

200 

TILLMAN  £.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CUV 

023A 

2  33  37 

91  12 

1*9 

CLARENCE  L. WE ST MORE LAND 

ARKANSAS  POST 

OZ^O 

06 

ARKANSAS 

1    34  02 

91  21 

178 

S5 

SS 

PUBL1CITY«-PARKS  COMM 

ATHENS 

0300 

4  34  19 

960 

PAULINE   A  PINKERTON 

0326 

7  35  18 

91  22 

218 

6A 

TOMMIE  0.  PEEBLES 

BALD  KNOB 

7  35  le 

91  54 

230 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BAIESVILLE  LIVESTOCK 

OASe 

03 

7  35  49 

8ATE5VILLE  L  ANO  0  "1 

INDEPENDENCE 

HELEN  GARRISON 

SEAVeR  DAM 

052* 

7  36  25 

1136 

7A 

7« 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEECH  6P0VE 

053* 

7  36  09 

298 

BA 

8C''b!'*maSmond°'' 

BEEOEVILLE 

0536 

7  35  26 

91  06 

221 

P.  M.  BRECKENRIDGE 

BENTON 

0582 

o' 

SALINE 

6  34  33 

92  37 

285 

5P 

ETTA  C.  BURKS 

BENTONVILLE 

0986 

1    36  22 

94  13 

1295 

BEfRTVILLE  a  NW 

066* 

EDWIN  L.  ChAMPLIN 

etc  FORK 

3  34  29 

93  59 

1100 

7A 

7  36  07 

259 

7A 

BLAKELT  MOUNTAIN  DAM 

93  II 

426 

8 

A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  0AM 

0T99 

93  39 

436 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  )  5W 

080OI 

3  33  41 

93  09 

R.  P.  PLTLER 

blytheville 

0606 

5  35  59 

89  55 

252 

5r 

7A 

JOE  E.  ATKINSON 

aOONEVlLLE  6  NW 

0925 

1   35  12 

93  59 

600 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  T  NE 

LOGAN 

1   35  13 

93  50 

730l 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEV 1 LLE  b  NNf 

082T 

I    55  13 

93  54 

610 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE  1 

BOOMEV ILLE 

7A 

CLEO  E.  YANDELL 

BOTkINBURG  2  S 

0Bd2 

7  35  39 

92  28 

1200 

c 

MARY  C.  PEARSON 

soughton 

OSIS 

3   33  52 

93  20 

235 

7A 

EUNICE    IN6ERS0LL  ' 

BRANCH  4  NW 

1   35  21 

94  00 

470 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

osee 

1   35  16 

500 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BfilNKLEY 

0936 

7  34  53 

91  12 

205 

7A 

'2 

:  H 

RICHARD  K.  WEIS 

BUFFALO  TOWER 

1010 

7  35  52 

93  30 

297B 

WILLIAM  R.  WYAII 

BULL   SHOALS  DAM 

1020 

7  36  22 

92  34 

480 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  , 

6URDETTE 

1052 

03 

MISSISSIPPI 

2   35  49 

89  57 

340 

G.    Ai    HALE  1 

CABOT  4  SW 

1102 

I    34  57 

92  04 

289 

5P 

1132 

7   36  07 

400 

6P 

7A 

austIn^^'harris  1 

92  49 

5P 

7A 

MIXON  M.    BAILEY  [ 

C( 

OUACHITA 

3  33  35 

156 

c 

MART   REIOER  1 

CARLISLE  1  SW 

1224 

LONOKE 

1    34  47 

235 

8A 

JOHN  L.    TAII  1 

1238 

05 

GARLAND 

3|  34  27 

93  01 

405 

c 

ARK   POWER  AND  LIGHT    CO  ' 

CLARENDON 

MONROE 

I    It  28 

172 

clarksville 

JOHNSON 

43< 

6P 

7A 

DR.    IRVING  T.  BEACH  1 

CLARKSVILLE  6  NNE 

JOHNSON 

1   35  32 

93  25 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  ( 

CLINTON 

1492 

02 

VAN  BUREN 

7  35  35 

92  2B 

51ff 

7A 

I 

EARL   B.    HIODICK  1 

COMBS  3  SE 

1574 

01 

MAO  I  SON 

7  35  48 

93  4S 

1400| 

: 

COMPTON 

1582 

NEWTON 

7  36  05 

93  IB 

JONAH  LEE  SIMS  j 

FAULKNER 

BILL  JOHNSON  1 

CLAY 

90  35 

C  H 

LAURA  POLK  | 

cove 

04 

POLK 

94  25 

105C 

JOE  C.  ALLEN  | 

ASHLEY 

V. 

U  S  FOREST  SERVICE  ' 

CRYSTAL  VALLEl" 

1750 

PULASK 1 

1   34  42 

92  27 

7A 

WALTER  C.    TIMMING  1 

1768 

1    34  04 

91  35 

17* 

6P 

CUMMINS  PRISON  FARM 

PIKE 

3  34  15 

93  42 

700 

7A 

c 

FERNA  JONES  TEDDER  ! 

DAMASCUS 

1829 

OS 

FAULKNER 

1    35  22 

92  25 

705, 

7A 

1 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

1834 

04 

YELL 

1    35  03 

93  24 

370 

7A 

DANVILLE  SCS 

1835 

YELL 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE  ; 

OARDANELLE 

1838 

04,  YELL 

1    35  13 

93  09 

33( 

7A 

JACK  e.  BURKS 

1948 

SEVIER 

4  34  02 

94  21 

420 

7A 

0,   TUCKER  VASSER  1 

1960 

CHICOT 

2  33  31 

91  26 

140 

Bl 

L.  W,  WILSON 

DERMOTT  3  NE 

1962 

CHICOT 

2   33  33 

91  23 

RADIO  STATION  KVSA  1 

OES  ARC 

1468 

0( 

PRAIRIE 

7  34  58 

91  30 

204 

C.  J.  filSTER 

DEVILS  KNOB 

1982 

1   35  43 

93  2* 

2350 

li 

CHRISTINA  a>  DICKEY 

DIE1KS 

2015 

HOWARD 

4  34  07 

94  02 

422 

7A 

THOMAS   F.  MlNSLEV 

DUMAS 

2148 

DESHA 

2  33  53 

91  29 

162 

C  H 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2  300 

UNION 

3   33  13 

92  48 

252 

MID 

EUDORA 

C9 

CHICOT 

135 

5P 

51 

CITY  OF  EUDORA 

EUREKA  SPRINGS 

2356 

01 

CARROLL 

7   36  24 

93  44 

1465'  6P 

7A 

C  H 

WALTER  H.  PETERSON  1 

EVENING  SHADE  1  NE 

2366 

02 

SHARP 

7   36  05 

91  37 

490 

SS 

OPHA  WOLFE  1 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2443 

WASHINGTON 

7   56  00 

94  10 

1253 

MIC 

MIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCr 

FATETTEVILLE  EXP  STa 

o: 

WASHINGTON 

7   36  06 

94  10 

1270 

5P 

5P 

UN|VE«S|lT   OF  ARKANSAS 

FORDVCE  6  W 

2540 

08 

92  31 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM  1 

FOREMAN 

2544 

07 

LITTLE  RIVER 

4  33  43 

94  24 

400 

c 

LESLIE   P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

ST  FRANCIS 

5  35  01 

90  47 

261 

5P 

c 

Thomas  a.  moore 

FORT  SMITH  W8  AIRPORT 

2574, 

0' 

SEBASTIAN 

94  22 

MID 

MIC 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU  | 

FORT  SmjTh  water  PLANT 

257a 

CRAWFORD 

I   35  39 

94  09 

79: 

5P 

2670 

HEMPSTEAD 

4  33  37 

93  4fl 

260 

BA 

INA   J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

o: 

WHITE 

200 

7A 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

02 

SEARCV 

7  35  59 

92  43 

595 

5P 

7A 

:  H 

MRS   IDA  A  KILLION 

GLENWOOD 

07 

PIKE 

547 

7A 

WILLIAM  F.  SEVIER 

04 

YELL 

9  3  42 

498 

WILLIE  PENDERGRASS 

01 

BENTON 

94  36 

1350 

SS 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST   (.  ESE 

01 

CARROLL 

1300 

7r 

RALPH  L.  SANTA 

GREEN8RI ER 

05 

FAULKNER 

360 

7A 

CHARLES  F,  FORD 

GREENWOOD 

SEBASTIAN 

1  35  13 

94  15 

516 

7* 

DOROTHY  M,  BEEN 

GREERS  FERRf  DAM 

297( 

o: 

CLEBURNE 

7  35  31 

92  00 

527 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GUROON 

3074 

3  33  55 

93  09 

210 

7A 

ROY  S.  ROBBS 

HA MB UR6 

177 

ALLEN  J,  LINDER 

3132 

02 

SHARP 

7  36  19 

91  29 

363 

THERESA  DONALDSON 

HARRI SON 

3164 

01 

BOONE 

7  36  14 

93  07 

1150 

BEA  GRAY  BEENE 

3165 

01 

BOONE 

93  09 

I  370 

Mil 

Mil 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

HEBER  3PR I NGS  3  SW 

3230 

0, 

CLEBURNE 

7  35  28 

92  03 

c 

WAYNE  STARK 

3235 

1    35  28 

92  58 

555 

JANE  LARKEY 

3242 

PHILLIPS 

2   34  32 

90  35 

200 

7* 

7! 

CHARLEY  M.  FRiDDELL 

HOPE  3  NE 

3428 

HEMPSTEAD 

3  33  43 

93  33 

375 

BA 

it 

MONTGOMERY 

3  34  22 

93  41 

AVADELLt  WHISENMUNT 

344; 

SEVIER 

4  33  56 

94  22 

337 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

05 

GARLAND 

3  34  31 

93  03 

710 

51 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNT SV I LLE 

3540 

01 

MADISON 

7  36  05 

1*53 

61 

c 

MAT   PEARL  MARKLEy 

HUTTIG  DAM 

3556 

OE 

UNION 

3  33  02 

92  05 

60 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

3584 

01 

LITTLE  RJVER 

4  33  35 

300 

If 

W,  E.  MCDOWELL 

JASPER 

3600 

0 

NEWTON 

7  36  01 

93  11 

851 

JAMES   S.  VAUGHAN 

JESSlEVILLE 

05 

GARLAND 

3  34  42 

93  04 

730 

LURA  6.  SYKES 

joNEseoRO 

3734 

0 

CRAIGHEAD 

7  35  50 

90  42 

34! 

SS 

1* 

BENEDICTINE  SISTERS 

•  DRAINAGE  CODE.     1.  ARKANSAS     2.  MISSISSIPPI     3.  OUACHITA     4.  HEO     5.  SAINT  FRANCIS     6.  SALiNc     7.  WHITE 


r  "  "   — T 

STATION 

INDEX  NO. 

1  DIVIS:' 

uuun 1 1 

DRAINAGE  t  | 

LATITUDE 

1 

LONGITUDE 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UooLn VLn 

TEMP. 

i  ^ 

SPECIAL 

KEISER 

MISSISSIPPI 

232 

UNIVERSI IT  OF  ARKANSAS 

KEO 

3862 

06 

LONOKE 

3*  36 

92  00 

330 

7P 

R.    A.  WALLER 

5904 

01 

CLEVELAND 

35  90 

92  16 

C 

ARKANSAS  FORESTRY  COHM 

CKA  JGHEAO 

LAKE  MAUMELLE 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

MABEL  L*  FORRESTER 

EThEL  PUMPhRET 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

A 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 

NEWTON 

2007 

LOLA  0  JOHNSON 

MADISON 

4928 

06 

ST  FRANCIS 

5 

35  00 

90  *3 

319 

JAMES  C.  HOOGES 

4548 

06 

COLUMB 1 a 

4 

33  19 

93  14 

6F 

EARLE  E>  GRAHAM 

HOT  SPRING 

RADIO  STATION  KBOC 

MAMMOTH  SPRING 

THOMAS  6.  Turner 

RADIO  STATION  KPCA 

MELBOURNE  3  WNW 

UARO 

600 

WILLA  H.  GRAHAM 

MENA 

4756 

0* 

POLK 

3*  35 

94  19 

1307 

6P 

:  M 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 

4939 

07 

33  41 

93  56 

: 

MONT ICELLO  3  S 

RADIO  STATION  KHBM 

MONTROSE 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MOROBAY  LOCK  AND  0AM  8 

CALHOUN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

7*! 

PERRY  0*  MALLETT 

MONTGOMERY 

MOUNT  MAGAZINE 

13 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

BAXTER 

1 

RADIO  STATION  KILO 

MOUNTAIN  HOME  C   OF  ENG 

BAXTER 

80O 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

5046 

02 

STONE 

■ 

35  51 

92  05 

768 

NELL  A.  TAPLET 

5072 

04 

FRANKL IN 

39  34 

94  01 

NARROWS  DAM 

6* 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

HOWARD 

HOWARD 

7J 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

HOW aRD 

CRAWFORD 

'3 

ROWLAND  HAILEY 

B5( 

ELSIE  F.  WARD 

NIMBOD  DAM 

PERRY 

480 

BA 

1 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

■ 

36  19 

92  19 

42! 

7J 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

5394, 

01 

UASHI NGTON 

39  48 

94  34 

Vi 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

;S 

MRS.  GUY  E.  COOK  ! 

1  " 

BURNS  WAKEFIELD  1 

JOHNSON 

7A 

4P 

RADIO  STATION  KORS 

PARIS 

LOGAN 

4I( 

6P 

1 

FRANK  TAYLOR  1 

PARIS  4  WSW 

5577 

LOGAN 

: 

35  16 

93  *B 

775 

[ 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE  ' 

5986 

0( 

35  16 

90  35 

7* 

\ 

BONAR  K.  HANSARD 

1, 
f 

EThEL  caRlton 

7A 

1 

A  0  HOLBRODK 

7A 

HARRY  W.  WHI TE 

JEFFERSON 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MONTGOMERY 

1 

J.  R«  HUOOLESTON 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

ASHLEY 

12; 

7.'  7« 

1 

PEARL  NEWTON  1 

prescott 

5901 

01 

33  46 

93  23 

311 

i 

9910 

06 

Nevada 

33  46 

93  23 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MRS.  JOHNNIE  F.  MELTON 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

|c 

PANSY   LA   RuTH  terry 

REMMEL  DAM 

1^ 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO  | 

ROGERS 

BENTON 

1387 

1  H 

HOWARD  FOWLER 

flOHWEft  2  NNE 

6253 

DESHA 

55  46 

91  16 

I9i 

9P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  ; 

6352 

0' 

39  20 

93  09 

9P 

9P  H 

J.   H.  FONDREN 

U  S  FISH  AMD  WILDLIFE  1 

GILLIS  R.  NEELEY  ' 

ALGER  B.  POMEROY 

9P 

7A 

ADAM  C.  MELTON 

6P 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COHM 

REEDIS  ALLEN  1 

7A 

JOHN  BROWN  UNIVERSITY  1 

SPaRKMAN  3  WSW 

6768 

01 

DALLAS 

33  94 

93  94 

142 

SS 

7* 

MATTIE  D.  MIZELL 

STAMPS 

6804 

LAFAYETTE 

t 

33  22 

93  29 

7A 

33  54 

91  91 

5F 

9P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

6890 

34  42 

93  31 

7A 

NORA  L.  MAVBERRY 

6918 

0( 

34  29 

91  33 

6F 

GEORGE  L.  CLARK 

6920 

91  29 

196 

7A 

7A 

7AC  M 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

6926 

35  16 

S< 

7A 

NEW  SUBIACO  ABBEY 

33  06 

93  27 

lOELLA  0.  NORWOOD 

33  27 

9*  00 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WALDPON 

7461 

SCOTT 

34  9* 

9*  06 

67' 

51 

7A 

C  M 

WILLIAM  D.  8IVENS 

WALNUT   RIDGE    FAA  AP 

7530 

LAWRENCE 

36  06 

90  56 

372 

Mil 

MIC 

U   S  FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

BRADLEY 

33  36 

93  0* 

20« 

7AI  G 

CHARLEY  L.  SHARP 

WEST  FORK 

769' 

0: 

WASHINGTON 

35  99 

94  11 

134C 

c 

GEORGE  W  KNOX 

WEST  MEMPHIS 

CHITTENDEN 

33C 

9F 

9P 

W  MEMPHIS  UTIL  COMM 

WHEELING 

77*4 

36  19 

91  52 

66C 

c 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

7772 

FRANKLIN 

55  41 

93  97 

3381 

5F 

U  S  FOREST  SERVICE 

WING 

7950 

0' 

YELL 

34  57 

93  28 

35C 

c 

MILES  B  TURNER 

WYNNE 

6092 

oe 

CROSS 

39  14 

90  47 

36C 

Si 

SS 

RADIO  STATION  KWTB 

-  65  - 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writiJig  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas    72202,  or  to  any  Weather 
Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F.  precipitation  and  evaporation  in  mches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'  F,   In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:      The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m.  ,  C.  S.  T.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowtall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

E VA PORA TION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:      Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
*-*     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  static 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  mDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station,     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  coliimn  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearmg  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  Ubles,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  mcluded  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402, 

Information  concemmg  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:         102°  on  the  23d  at  Searcy  and  on  the  22+  at  Booneville 

Lowest  Temperature:         40°  on  the  1st  at  Gravette 

Greatest  Total  Precipitation:       7.83  inches  at  Gravette 
Least  Total  Precipitation:  0.12  inch  at  Hopper 

Greatest  One-Day  Precipitation:       3.95  inches  on  the  17th  at  Fayetteville  Exp  Sta 


SPECIAL   WEATHER  SUMMARY 


Dry  weather  and  a  continuation  of  the  general  drought 
conditions  persisted  through  the  month  of  June.  Except 
for  the  extreme  north-central  and  northwest  counties, 
monthly  rainfall  amounts  fell  2  to  over  3  inches  below 
the  June  normals.    Some  crop  damage  was  sustained  in 
the  latter  half  of  the  month.    A  few  farmers  started  to 
irrigate  cotton  and  soybeans  during  the  last  week  of  the 
month. 

Only  a  few  occurrences  of  severe  weather  were  reported. 
On  the  12th  a  windstorm  with  a  possible  funnel  cloud  did 
some  damage  and  dumped  2  inches  of  rain  in  the  extreme 
northwest,  or  the  "4-state"  area.    On  the  17th  a  tornado. 


or  tornadic  winds,   damaged  a  resort  in  the  Bull  Shoals 
vicinity.    On  the  same  date  damaging  winds  were  re- 
ported at  De  Queen  in  the  southwest. 


R.  O.  Reinhold 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Adams  Field 

Little  Rock,  Arkansas  72202 
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LEOLA 

91.1 

64.6 

77,9 

98 

22* 

49 

3* 

1 

21 

0 

0 

0 

,94 

.  3.30 

.27 

I 

.0 

0 

3 

0 

0 

LITTLE  ROCK  wB  AIRPORT//R 

92,8 

68.3 

80,6 

1,7 

100 

28* 

53 

2 

0 

21 

0 

0 

0 

,31 

.24 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

MALVERN 

90.4 

64,4 

77.4 

9^ 

28* 

50 

3* 

0 

21 

0 

0 

0 

1.47 

•  2.42 

.69 

17 

.0 

0 

3 

1 

0 

MOHRILTON 

91,5 

67.7 

79.6 

1.5 

100 

21* 

i2 

2 

0 

21 

0 

0 

0 

1.48 

.46 

16 

.0 

0 

9 

0 

0 

NIMPOD  DAM 

91,4 

63.7 

77,6 

101 

23* 

47 

3 

9 

19 

0 

0 

0 

,63 

.  3.63 

.90 

17 

,0 

0 

2 

1 

0 

PERRYVILLE 

92,0 

65,4 

78,7 

1,8 

99 

23* 

90 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

,71 

,44 

17 

,0 

0 

2 

0 

0 

SHERIDAN  TOWER 

92,0 

65,6 

78,8 

99 

23 

90 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

1.91 

,82 

6 

,0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

78,4 

,4 

1.13 

-  2.91 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARK.ANSAS 
JUNE  196i> 


Continued 


SlattOB 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

si 

9  1 

<A 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

c 

From  NormaJ 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

1    .10  or  More  | 

j    .50  or  More  | 

1.00  or  More 

S  ? 

si 

o  Et 

si 

•=l 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

91.9 

66.6 

79.1 

99 

21 

50 

1 

0 

2  1 

0 

c 

c 

.57 

.57 

29 

.0 

0 

1 

1 

0 

BRINKLEY 

91,4 

66.9 

79.2 

.8 

100 

22 

52 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

2.98 

2.13 

30 

.0 

0 

3 

2 

1 

DES  ARC 

9l«2 

67,9 

79,6 

9q 

22 

52 

4* 

0 

2  1 

0 

0 

c 

2.37 

1.58 

30 

.0 

0 

2 

2 

FORREST  CITY 

90.3 

67,6 

79.0 

9t 

23. 

54 

4. 

0 

19 

0 

0 

0 

.70 

.57 

29 

.0 

0 

1 

0 

HELENA 

90*4 

68,7 

79.6 

,9 

100 

23 

55 

4* 

5 

2  1 

0 

0 

0 

l.U 

2.21 

.71 

30 

.0 

0 

2 

0 

KEO 

88,7 

67,6 

78.2 

96 

23 

93 

1 

0 

17 

0 

0 

0 

.60 

.20 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

MAR  I  ANNA  2  S 

91,4 

67,9 

79.7 

1.2 

99 

1 1 

54 

4 

0 

21 

0 

0 

0 

2.12 

- 

.99 

1.92 

29 

.0 

3 

SAINT  CHARLES 

91  ,2M 

68, 8M 

80. 0^ 

99 

29. 

53 

2 

5 

21 

0 

0 

0 

1.16 

.62 

18 

,0 

0 

\ 

0 

STUTTGART 

92, 4n 

70, 2M 

81.  3H 

2.2 

99 

22« 

55 

2 

0 

24 

0 

0 

0 

.85 

3.06 

.45 

30 

,0 

0 

3 

0 

0 

STUTTGART  9  ESE 

90,0 

69.2 

79.6 

98 

24. 

55 

1 

5 

20 

0 

0 

0 

1,07 

.37 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

WEST  MEMPHIS 

90,3 

68.3 

79.3 

98 

22 

54 

4 

0 

20 

0 

0 

0 

2.22 

.76 

12 

.0 

0 

5 

2 

0 

WYNNE 

89,0 

68.1 

78.6 

97 

10 

52 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

3.51 

1.60 

30 

.0 

0 

5 

4 

1 

DIVISION 

79.4 

.9 

1.61 

1.93 

.0 

SOUTHWEST  07 

BE  OUEEN 

89,2 

67,0 

78.1 

95 

23 

90 

2 

0 

21 

0 

c 

0 

.63 

,28 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIERKS 

90,3 

63.2 

76.8 

97 

29. 

*9 

2 

I 

21 

0 

0 

0 

1.60 

.71 

18 

.0 

0 

4 

1 

0 

HOPE   J  NE 

88,4 

67.2 

77,8 

• 

1.0 

95 

29 

54 

2* 

4 

19 

0 

0 

0 

1.02 

2.74 

.31 

17 

.0 

0 

5 

0 

0 

MOUNT  IDA 

89.4 

64,6 

77,0 

.6 

96 

23 

47 

3 

2 

19 

0 

0 

0 

.97 

I 

2.78 

.52 

17 

•  0 

0 

2 

1 

NARROWS  Dam 

88,7 

62,3 

79,5 

96 

29. 

47 

2 

3 

19 

0 

0 

0 

1.68 

.80 

18 

.0 

0 

5 

I 

0 

NASHVILLE  PEACH  5UBSTA 

87.9 

64,3 

76.1 

95 

29* 

51 

2 

3 

18 

0 

0 

0 

.70 

.29 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

OKAY 

90.1 

67,8 

79.0 

.  3 

95 

28 

94 

2* 

0 

21 

0 

0 

0 

1.57 

2.11 

1.38 

17 

.0 

0 

2 

1 

1 

STAMPS 

91. 3^ 

64.  7M 

78.  If 

95 

28* 

52 

2 

0 

23 

0 

0 

0 

.44 

.44 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

89.7 

70,0 

79.9 

.5 

99 

28 

56 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

2.75 

- 

1.  14 

1.73 

16 

.0 

0 

3 

2 

I 

DIVISION 

77.7 

,4 

1.26 

2.44 

.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELRHIA 

88.4 

67,0 

77.7 

97 

28 

94 

3 

4 

16 

0 

0 

0 

1.33 

* 

2.63 

.  39 

17 

.0 

0 

0 

0 

CAMDEN  1 

91.6 

67,3 

79.6 

,2 

98 

22 

93 

2* 

0 

24 

0 

0 

0 

.60 

2.76 

.26 

18 

.0 

0 

0 

0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

92.3 

67.3 

79.9 

• 

,  1 

99 

22 

92 

2* 

0 

23 

0 

0 

0 

.14 

2.99 

.09 

16 

.0 

0 

0 

0 

FORDYCE  6  W 

92.3 

65.4 

79.0 

98 

22 

49 

1 

2 

24 

0 

0 

0 

2,41 

1.03 

17 

.  0 

2 

MAGNOLIA  3  N 

90.4*1 

65.9»< 

78. 2M 

u* 

95 

22* 

49 

2 

0 

0 

0 

0 

1.62 

1.67 

.70 

1 8 

.0 

Q 

^ 

Q 

MOROBAY  Lock  and  dam  8 

90.6 

65,5 

78.1 

97 

23* 

91 

2 

6 

22 

0 

0 

0 

1,97 

1.17 

6 

.0 

0 

I 

PRESCOTT 

90.4 

68,6 

79,9 

- 

,3 

96 

28* 

56 

2* 

0 

21 

0 

0 

0 

1.63 

2.26 

,60 

30 

.0 

0 

1 

0 

SPARKMaN  3  WSW 

H 

65.4f< 

M 

51 

3 

0 

0 

.85 

.51 

18 

.0 

0 

1 

0 

WARREN 

92.2 

67,4 

79,8 

.1 

98 

22* 

52 

2* 

0 

23 

0 

0 

0 

.19 

.07 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

79,0 

- 

.2 

1.  19 

2.37 

.0 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

90.9 

66,4 

78.7 

.0 

97 

22 

91 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

.88 

- 

2.55 

.45 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

CUMMINS  Farm 

90.8 

67,5 

79,2 

99 

21 

54 

4* 

0 

2  J 

Q 

Q 

.29 

.22 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

OfRMOTT  3  NE 

92,0 

66,0 

79,0 

99 

21 

90 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

2.68 

2.43 

30 

.0 

0 

2 

1 

DUMAS 

92,7 

68,0 

80,4 

.3 

100 

22 

53 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

1.26 

• 

2.00 

.73 

30 

.0 

0 

2 

0 

EUOORA 

92. 9f 

68.3^' 

80, 6M 

100 

22 

54 

2 

0 

23 

0 

0 

0 

.*7 

.21 

30 

.0 

0 

2 

0 

MONTICELLO  3  S 

90.9 

66.6 

78,8 

97 

22 

48 

1 

2 

21 

0 

0 

0 

.81 

.74 

29 

.0 

0 

1 

0 

PINE  BLUFF 

90.2 

69.4 

79,8 

,1 

96 

22* 

55 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

.27 

3.11 

.17 

18 

.0 

0 

1 

0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

92.1 

69.5 

80,8 

99 

22* 

54 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

.75 

.74 

17 

.0 

0 

1 

0 

PORTLAND 

88.9 

66.6 

77,8 

1.3 

98 

21 

55 

2* 

6 

19 

0 

0 

0 

2.20 

1.19 

1.10 

24 

.0 

0 

3 

I 

BOHWER  Z  NNE 

92.1 

67,6 

79,9 

99 

10 

54 

2 

0 

23 

0 

0 

0 

.95 

.95 

30 

.0 

0 

I 

0 

STAR  CITY  2  S 

DIVISION 

79,5 

.2 

1.06 

2.29 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13 


14  IS 


22    23     24     25     28     27     28  29 


NORTHuCSr  01 

BEtVED  DAM 
BENTONVILLE 

BERRYVILLE  *  NN  S.Z6 
BUFULO  TOtlEB 
EUREKA  SPRINSS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FATETTEVILLE  E»P  5TA 
6RAVETTE 

GREEN  FOREST  *  E5E 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 
HUNTSVILLE 
JASPER 
LEAD  MILL 
LURTON 

OOELL   3  N 
ROGERS 

SILOAH  SPRINGS 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 
CLINTON 

EVENING  SHADE   I  NE 
GILBERT 

CREEPS  FERRV  0AM 


.7* 

3,90 
1.6T 
1,40 
9,2> 
9,21 


MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  S  WNW 
MOUNTAIN  HOME   I  NNw 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENO 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLVILLE 

NORTHEAST  03 


ALICIA 
BALD  KNOB 
BATESVILLE  LIVESTOCK  l.OJ 
BATESVILLE  L  AND  0  •! 
BEECH  GROVE  1,08 

BEEDEVILLE 
BLACK  ROCK  1.19 
BLYTHEVILLE 

BURDETTE  1.90; 
CORNING 

GEOOGETOHN 
JONESflORC 
kEISER  1,1* 
LAKE  CITY  1,70 
HARKED  TREE  1,2S 

NEt-PORT 
OSCEOLA 

PARAGOULO  RADIO  KDRS  1.07 
POCAHONTAS  I  1.97 
SAINT  FRANCIS  .71 


rtEST  CENTRAL  0*. 
ABBOTT 

ALY  1.15 

APPLETON  1,21 

BIG  FORK  1.20 

BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT  1/9.  .63 
FORT  SMITH  WATER  PLANT  l.AA 
GRAVELLY  1,18 
GREENWOOD 
HECTOR 

MENA  1,06 
MOUNT  MAGA2INE  1.91 
MULBERRY  6  NNE  1.03 
NATURAL  DAM 
OZARK 

OZONE 
PARIS 

PARKS  1.A9 
RATClIFF  1.31 
RU5SELLVILLE  »  N  1.09 

SUBIACO 
WALORON 
WHITE  ROCK 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
APLIN  1  w 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 
DAMASCUS 

GREENBRIER  1.78 
HOT  SPRINGS  I  NNE 
JESSIEVILLE  1.28 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA  .96 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//II  .31 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT  1.S6 

MALVERN  1.67 

MORRILTON  I.* 
NIMROD  DAM 

OWENSVILLE  1,07 

PERRYVILLE  ,T1 

SHERIDAN  TOWER  l,9t 


.05  T 
.08     .05  .09 
.02  .19 


,02  1.76 
1.66 
1.03  .03 
.10 

1.06  .39 


.20 


.05  .02 
,73 
,32  ,09 


,09  ,66 
.22 
.11  .87 


.65  1.55 
.08  1.00 
.91   1.76  .71 


.37  .81 

.05  .7( 
1.20 

.72  1.03 


.71     .65  .01 


.25     .61  1.0! 


.12 
.50 
.67 


,16  1.7« 
.95  .02 


1,99 
T 

.13 


.02 

T 

.15 

.09 

T 

.26 

.26 

.16 

T 

T 

.01 

.36 

.61 

.16 

T 

.12 

,28 

.09 

.17 

.50 

.20 

.56 

.06 

,08 

.06 

.20 

.10 

.16 

.01 

.03 

.06 

T 

.30 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


15 


EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
SRINKLEY 
CABOT  *  SW 
CARLISLE   1  SW 

CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA 
KEO 

MADISON 
MARIA^NA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 


SOUTHWEST  07 

ANTOINE 
ATHENS 
DAISY  3  E 
DE  QUEEN 
DIERKS 

FULTON 
GLENWOOD 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

INDEX 
LAN6LEY 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE  3  E 
ODEN  2  W 
OKAY 

PIME  RIDGE 

STAMPS 
STORY 

TEXARKANA  W8  AIRPORT  / 

SOUTH  CENTRAL  08 

AMITY   3  NE 
ARKADELPHlA 
BLUFF  CITY  3  SW 
60UGHT0N 
CAMDEN  1 

EL  OORAOO  FAA  AIRPORT 

FOROVCE  6  W 

GUROON 

MAGNOLIA   3  N 

MOPOBAY  LOCK  AND  DAM  8 

PRESCOTT 
SPARKMAN  3  WSW 
TAYLOR 
WARREN 

SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT   T  5 
CUMMINS  FApM 
OERMOTT 
OERWOTT   3  NE 

DUMAS 
EUDORA 
HAMBURG 
MONTICELLO  3  S 
PINE  BLUFF 

PINE  Bluff  faa  airport 

PORTLAND 
ROHWER  2  NNE 
STAR  CITY  2  S 


li43 
2.9B 
1«2S 


,70 


2.oe 

1.57 
,60 


•  21 
*60 
I.IT 


1.03 
.23 
.27 


25     26     27     28     29     30  31 


.81 

T 

.34  .28 

.60 

.01 

■  3B 

T  T 


.02  .45 

.05  .22 
1.18 
2.43 


See  reletence  notes  following  Siaiion  Index. 


DAILY  TEMPERATURES 

JUNE  196^ 


Day  Ot  Month 

Ol 

Station 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

NORTHWEST  01 

BEAVER  DAM 

MAX 

69 

71 

71 

79 

78 

91 

82 

86 

88 

89 

94 

91 

88 

82 

89 

87 

83 

80 

88 

89 

91 

92 

92 

82 

86 

97 

87 

90 

87 

66 

.8 

MIN 

50 

50 

54 

58 

56 

62 

69 

74 

69 

69 

68 

76 

76 

75 

6  7 

69 

56 

55 

62 

57 

62 

66 

61 

63 

,5 

BENTONUILLE 

MAX 

T5 

77 

78 

78 

78 

80 

85 

87 

88 

93 

89 

86 

83 

99 

88 

81 

82 

66 

87 

89 

90 

90 

96 

66 

97 

88 

89 

99 

96 

96 

85 

,2 

MIN 

4  7 

50 

47 

58 

58 

59 

5  8 

" 

69 

69 

66 

71 

70 

74 

72 

70 

67 

64 

65 

58 

60 

59 

65 

67 

64 

63 

i6 

ELREKA  SPRINGS 

MAX 

73 

70 

78 

70 

71 

80 

84 

87 

87 

91 

90 

88 

80 

90 

96 

84 

79 

86 

88 

90 

89 

91 

83 

64 

83 

84 

87 

85 

82 

83 

.4 

MIN 

44 

50 

55 

54 

57 

56 

63 

63 

65 

67 

65 

62 

65 

68 

68 

66 

64 

60 

53 

55 

56 

51 

62 

62 

66 

60 

•  3 

FAvETTEvILLE  FAA  AP 

MAX 

75 

69 

79 

76 

78 

81 

96 

97 

87 

92 

91 

90 

88 

89 

89 

80 

83 

86 

86 

90 

90 

67 

62 

87 

65 

86 

69 

86 

83 

83 

,7 

HIN 

59 

6  3 

66 

68 

67 

70 

65 

68 

7  3 

73 

69 

61 

54 

55 

58 

57 

63 

65 

63 

62 

,  9 

FAyETTEvIllE  ExP  STA 

MAX 

73 

73 

77 

77 

79 

80 

86 

88 

87 

93 

92 

90 

86 

90 

87 

87 

84 

87 

87 

90 

90 

92 

90 

85 

85 

86 

68 

88 

86 

84  ■ 

85 

•  6 

MIN 

68 

69 

" 

70 

73 

65 

65 

71 

74 

73 

74 

69 

65 

53 

57 

59 

59 

64 

66 

62 

63 

,  7 

GRAvETTE 

MAX 

76 

71 

78 

78 

81 

80 

87 

88 

89 

93 

91 

89 

83 

88 

88 

83 

6) 

87 

87 

69 

90 

90 

87 

65 

86 

67 

89 

99 

86 

85 

,4 

MIN 

41 

68 

69 

67 

67 

64 

64 

67 

69 

64 

61 

69 

71 

70 

68 

65 

6  I 

51 

55 

59 

57 

63 

62 

61 

61 

.0 

HARR I  SON 

MAX 

71) 

73 

79 

77 

80 

88 

86 

87 

90 

95 

94 

94 

90 

90 

90 

99 

84 

68 

90 

94 

95 

94 

90 

88 

68 

89 

92 

94 

67 

89 

,  1 

MIN 

48 

61 

T  1 

68 

70 

69 

69 

66 

72 

70 

69 

70 

72 

74 

70 

69 

65 

56 

55 

55 

57 

63 

68 

67 

63 

,  7 

HARRISON   FAA  AIRPORT 

MAX 

73 

70 

76 

73 

78 

79 

83 

85 

87 

92 

90 

89 

85 

87 

87 

83 

91 

85 

86 

89 

90 

90 

84 

83 

63 

85 

86 

99 

60 

83 

83 

.7 

MIN 

61 

66 

70 

69 

68 

71 

70 

69 

70 

7  3 

74 

73 

71 

64 

60 

60 

63 

60 

66 

68 

68 

65 

•  1 

HLnTSV ILLE 

MAX 

T, 

70 

78 

77 

91 

83 

85 

87 

90 

95- 

93 

82 

90 

90 

91 

86 

85 

68 

92 

93 

93 

92 

83 

65 

85 

85 

90 

90 

85 

86 

•  0 

MIN 

48 

66 

68 

66 

66 

65 

65 

72 

64 

64 

68 

66 

70 

62 

63 

50 

53 

52 

53 

53 

60 

65 

60 

60 

,  4 

LEAD  HILL 

MAX 

78 

73 

82 

80 

80 

82 

97 

88 

90 

95 

93 

92 

85 

90 

90 

85 

80 

88 

99 

92 

91 

93 

89 

88 

87 

88 

92 

93 

87 

86 

67 

.1 

MIN 

69 

69 

67 

70 

71 

69 

69 

72 

67 

5  7 

5  7 

58 

65 

6  7 

67 

64 

,  3 

orGERS 

MAX 

71 

69 

74 

76 

78 

78 

84 

87 

98 

91 

88 

86 

80 

88 

95 

85 

82 

85 

85 

98 

90 

90 

87 

88 

84 

94 

86 

96 

84 

84 

8  3 

,  7 

MIN 

49 

51 

49 

58 

59 

57 

59 

68 

71 

70 

70 

68 

66 

69 

71 

67 

67 

70 

73 

73 

72 

69 

64 

59 

60 

62 

61 

67 

67 

64 

64 

,3 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

73 

70 

80 

78 

83 

83 

88 

89 

90 

94 

93 

92 

89 

90 

90 

82 

84 

89 

89 

91 

96 

92 

81 

64 

85 

97 

88 

97 

86 

86 

86 

,3 

MIN 

45 

46 

46 

61 

61 

60 

70 

70 

^' 

68 

68 

70 

72 

67 

66 

7  1 

74 

7  3 

72 

69 

65 

54 

62 

62 

62 

65 

65 

65 

64 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 

73 

7« 

75 

82 

71 

84 

87 

91 

92 

95 

100 

100 

99 

98 

97 

93 

87 

83 

91 

93 

95 

92 

97 

94 

90 

90 

90 

94 

99 

90 

90 

.0 

MIN 

49 

59 

59 

56 

66 

68 

65 

66 

65 

70 

70 

69 

67 

68 

69 

68 

64 

66 

55 

55 

54 

55 

63 

65 

61 

t6 

EVENING  SHADE   1  NE 

MAX 

BO 

82 

80 

69 

81 

86 

89 

89 

92 

97 

97 

97 

95 

90 

95 

84 

82 

97 

90 

92 

93 

93 

94 

90 

88 

99 

95 

95 

87 

87 

88 

.8 

MIN 

49 

58 

62 

68 

65 

67 

70 

70 

7  3 

7  I 

70 

66 

64 

68 

56 

58 

62 

64 

69 

62 

( 3 

GILBERT 

MAX 

77 

75 

81 

78 

81 

73 

98 

89 

93 

97 

97 

96 

94 

94 

94 

90 

84 

89 

89 

94 

95 

94 

94 

90 

99 

89 

93 

94 

90 

88 

89 

.0 

MIN 

64 

69 

75 

66 

67 

66 

62 

61 

50 

^' 

60 

61 

65 

60 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

71 

78 

77 

80 

74 

79 

84 

91 

88 

93 

98 

96 

96 

94 

96 

68 

84 

95 

90 

92 

93 

95 

95 

96 

94 

90 

90 

95 

97 

63 

88 

,  7 

MIN 

60 

69 

74 

70 

67 

63 

64 

68 

70 

68 

69 

66 

■ 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

87 

89 

91 

98 

95 

95 

94 

94 

92 

81 

78 

89 

99 

91 

87 

93 

93 

88 

96 

86 

91 

93 

69 

90 

•  0 

MIN 

69 

69 

69 

66 

64 

65 

MARSHALL 

MAX 

75 

71 

78 

75 

80 

92 

80 

85 

89 

96 

92 

93 

92 

93 

98 

84 

82 

87 

88 

91 

93 

94 

92 

88 

88 

98 

91 

93 

97 

86 

86 

,  7 

MIN 

4fl 

47 

^' 

65 

59 

66 

70 

70 

75 

69 

70 

76 

69 

69 

59 

58 

62 

65 

66 

70 

65 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

MAX 

73 

77 

73 

90 

69 

79 

82 

87 

88 

90 

95 

94 

93 

90 

90 

90 

86 

90 

86 

97 

91 

93 

92 

89 

97 

88 

68 

92 

95 

89 

96 

.5 

MIN 

55 

5  1 

50 

58 

55 

62 

67 

7  1 

7  1 

7  3 

68 

67 

68 

72 

70 

68 

69 

70 

7  1 

72 

70 

66 

6  3 

62 

6  3 

65 

66 

70 

70 

65 

•  3 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENC 

MAX 

72 

78 

72 

79 

hS 

80 

81 

85 

90 

90 

95 

94 

94 

91 

91 

90 

65 

80 

97 

89 

90 

92 

92 

92 

88 

96 

86 

90 

92 

89 

86 

.2 

MIN 

52 

4P 

48 

^' 

5  8 

60 

70 

72 

70 

68 

69 

67 

72 

71 

69 

69 

70 

70 

68 

66 

60 

62 

61 

60 

69 

69 

70 

64 

.8 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

75 

72 

75 

70 

77 

80 

84 

94 

88 

95 

93 

92 

90 

91 

86 

92 

80 

83 

86 

88 

90 

91 

92 

86 

88 

89 

90 

96 

65 

66 

95 

,5 

MIN 

■'O 

48 

48 

53 

61 

55 

61 

68 

69 

71 

71 

68 

65 

67 

73 

67 

65 

69 

71 

72 

69 

67 

68 

60 

58 

63 

64 

62 

60 

66 

63 

.6 

yEllville 

MAX 

93 

96 

97 

95 

93 

93 

92 

88 

84 

90 

90 

94 

95 

95 

93 

89 

97 

88 

92 

96 

90 

90 

91 

.8 

68 

68 

65 

69 

69 

68 

69 

69 

67 

67 

67 

66 

64 

54 

54 

63 

65 

69 

64 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

MAX 

81 

90 

81 

84 

88 

91 

93 

93 

100 

97 

97 

97 

97 

84 

82 

91 

93 

94 

97 

99 

97 

92 

91 

92 

95 

95 

86 

94 

91 

,2 

MIN 

5  1 

50 

49 

59 

58 

6  1 

^' 

72 

74 

69 

67 

71 

72 

72 

70 

62 

62 

61 

66 

66 

70 

66 

BALD  KNoB 

MAX 

79 

78 

81 

80 

86 

87 

92 

92 

93 

98 

98 

97 

96 

96 

91 

63 

84 

91 

93 

94 

98 

96 

99 

91 

91 

92 

95 

95 

85 

87 

90 

,7 

MIN 

52 

50 

"'^ 

5  1 

60 

59 

67 

7  1 

69 

68 

76 

70 

70 

70 

65 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

80 

77 

80 

79 

80 

95 

90 

90 

93 

100 

96 

98 

95 

96 

91 

87 

85 

69 

91 

97 

96 

94 

92 

91 

91 

95 

99 

92 

69 

90 

,3 

MIN 

49 

47 

48 

49 

5  7 

56 

59 

67 

7  1 

72 

70 

67 

65 

68 

74 

69 

67 

70 

67 

69 

66 

63 

BATESVlLLE  L  AND  D  •! 

MAX 

78 

76 

79 

76 

81 

85 

88 

89 

92 

97 

97 

96 

94 

95 

94 

87 

64 

89 

90 

92 

96 

95 

96 

90 

90 

90 

91 

96 

93 

67 

99 

,4 

MIN 

48 

46 

45 

46 

57 

55 

57 

69 

73 

70 

72 

67 

66 

67 

78 

70 

70 

70 

70 

60 

63 

68 

63 

BEEOEVILLE 

MAX 

80 

80 

81 

80 

87 

90 

93 

94 

100 

99 

98 

98 

98 

96 

90 

85 

85 

68 

94 

95 

99 

100 

100 

92 

92 

93 

94 

96 

91 

83 

91 

■  6 

MIN 

50 

51 

53 

5  1 

63 

59 

70 

72 

74 

75 

7 1 

72 

" 

70 

76 

72 

72 

" 

69 

67 

64 

66 

70 

67 

blytheville 

MAX 

78 

79 

80 

85 

85 

93 

92 

95 

94 

97 

95 

95 

97 

96 

94 

67 

79 

90 

94 

97 

98 

99 

99 

92 

69 

92 

92 

96 

91 

82 

91 

1 

MIN 

61 

54 

53 

54 

65 

62 

62 

7  1 

73 

69 

69 

69 

77 

72 

70 

78 

70 

68 

CORNING 

MAX 

SO 

75 

79 

80 

81 

88 

90 

93 

93 

99 

96 

97 

96 

96 

90 

84 

60 

89 

91 

94 

96 

97 

95 

90 

90 

92 

95 

96 

86 

82 

89 

7 

52 

52 

50 

52 

6  1 

6  1 

6  3 

68 

72 

76 

72 

69 

70 

70 

75 

70 

70 

62 

60 

67 

66 

2 

JCNESBOrO 

MAX 

78 

79 

78 

82 

87 

90 

92 

94 

93 

99 

97 

98 

96 

97 

93 

94 

67 

90 

93 

95 

98 

99 

98 

96 

90 

92 

93 

95 

67 

83 

91 

4 

MIN 

54 

54 

54 

5  3 

6  1 

6  1 

64 

66 

70 

74 

70 

78 

72 

71 

7  5 

73 

67 

72 

70 

69 

66 

KEI5ER 

MAX 

77 

78 

79 

84 

86 

90 

92 

94 

95 

98 

95 

97 

98 

96 

94 

90 

81 

92 

94 

96 

96 

98 

98 

92 

90 

92 

94 

96 

89 

63 

91 

I 

MIN 

54 

53 

55 

52 

66 

59 

64 

70 

72 

73 

70 

7 1 

77 

71 

72 

73 

70 

7  1 

72 

68 

0 

MARKED  TREE 

MAX 

77 

78 

79 

84 

86 

88 

92 

94 

93 

98 

96 

97 

97 

96 

91 

83 

64 

93 

94 

95 

99 

96 

96 

90 

66 

92 

90 

98 

90 

81 

90 

7 

52 

50 

54 

49 

6  1 

56 

64 

69 

66 

72 

70 

7 1 

77 

68 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

76 

67 

64 

64 

71 

67 

66 

67 

66 

2 

NEWPORT 

MAX 

80 

77 

80 

78 

87 

87 

91 

92 

93 

98 

96 

95 

94 

95 

90 

67 

65 

91 

93 

93 

97 

97 

96 

90 

69 

91 

93 

95 

80 

85 

69 

.6 

MIN 

55 

54 

54 

54 

61 

60 

64 

70 

73 

77 

74 

72 

7  1 

72 

75 

73 

71 

7  1 

73 

65 

63 

67 

70 

70 

67 

9 

paragould  radio  KDRS 

MAX 

79 

77 

78 

82 

85 

90 

92 

94 

92 

99 

98 

97 

96 

96 

94 

89 

61 

90 

92 

94 

97 

96 

97 

91 

91 

93 

94 

97 

95 

61 

91 

.0 

54 

54 

55 

52 

63 

61 

67 

71 

73 

78 

75 

71 

73 

72 

77 

70 

72 

73 

72 

71 

70 

68 

POCAHONTAS  1 

83 

78 

76 

75 

82 

86 

88 

90 

92 

97 

95 

85 

94 

94 

90 

88 

80 

95 

90 

84 

68 

4 

MIN 

54 

48 

49 

46 

56 

58 

58 

70 

70 

72 

72 

66 

68 

66 

70 

71 

69 

68 

70 

71 

69 

67 

70 

59 

60 

60 

64 

65 

65 

67 

63 

9 

SEARCY 

MAX 

81 

79 

84 

80 

86 

88 

92 

92 

93 

98 

96 

98 

96 

96 

90 

81 

76 

91 

94 

95 

97 

97 

102 

92 

92 

93 

97 

98 

90 

90 

91 

2 

HIN 

59 

53 

54 

55 

62 

62 

62 

66 

66 

73 

75 

71 

70 

70 

75 

71 

70 

69 

74 

74 

72 

69 

71 

65 

65 

65 

71 

70 

70 

71 

67 

5 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  01  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

WALNUT   BIDGE  FAA 

AP 

MAX 
MIN 

79 
54 

75 
54 

80 
52 

79 
54 

83 
62 

87 
61 

91 
65 

92 

72 

92 
74 

98 

77 

97 
75 

96 

70 

95 

70 

96 
72 

90 
77 

79 

70 

81 

72 

89 

70 

90 
75 

92 
75 

96 
76 

97 
73 

94 
74 

89 
63 

90 
62 

92 
62 

94 

65 

96 
67 

83 
69 

93 
71 

89,1 
67,7 

WEST  CENTRAL  04 

4PPLET0N 

MAX 
MIN 

64 

77 
70 

81 
68 

73 
67 

86 
66 

83 
75 

90 
81 

91 
86 

93 
85 

98 
94 

97 
78 

98 
61 

97 
70 

95 
70 

94 

68 

89 
56 

87 
63 

98 
61 

92 
59 

95 
63 

97 

62 

97 
65 

96 
62 

91 
53 

90 
57 

92 
62 

95 

56 

97 

69 

88 
57 

85 
65 

90,3 
66,8 

BOONEVlLLE 

MAX 
MIN 

Bl 
55 

78 
48 

84 
46 

86 
56 

87 
63 

90 
54 

94 

60 

95 
65 

96 
69 

99 
69 

100 
70 

99 
69 

99 
70 

100 

69 

95 
74 

87 
68 

93 

70 

93 
71 

96 
74 

100 
72 

102 
70 

102 
69 

97 

70 

97 
57 

96 
58 

97 

60 

99 
56 

97 
70 

95 
67 

94 
68 

94,3 
64,6 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

78 
59 

78 
50 

82 
49 

77 
63 

95 
64 

86 
98 

91 
63 

91 
70 

94 
71 

99 
72 

96 
73 

99 
71 

97 
69 

98 
68 

92 
73 

90 
68 

87 
70 

92 
72 

93 
73 

97 
71 

97 
70 

96 
69 

93 
71 

92 
62 

93 
61 

93 
61 

95 
60 

97 
67 

91 
71 

89 

70 

91,3 
66.3 

dardanElle 

MAX 
MIN 

81 
59 

78 

50 

83 
50 

78 
63 

84 

62 

87 
58 

91 
60 

90 
66 

93 
67 

99 

70 

98 
71 

99 
69 

96 
67 

96 
69 

92 
76 

84 

70 

87 
71 

91 
70 

92 
71 

95 
69 

98 

70 

97 
69 

97 

70 

93 
62 

93 
63 

94 

59 

96 
60 

97 
70 

89 
69 

90 
70 

91.2 
65.6 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

71 

50 

79 
56 

74 

53 

77 

78 

81 
56 

86 
64 

91 
71 

89 
71 

90 
65 

87 

65 

87 
74 

78 
66 

77 
66 

93 
66 

83 

68 

88 
69 

97 
69 

83 
66 

82 
59 

92 
63 

82 
64 

85 

85 
62 

92 
74 

79 
64 

92,5 
64,4 

FCRI   SMITH  W6  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
51 

76 
49 

83 
47 

80 
61 

85 
60 

87 
55 

93 
61 

94 
64 

96 
69 

97 

70 

98 
72 

96 
71 

96 

70 

96 
68 

93 
71 

84 
67 

92 

70 

93 
71 

95 
73 

97 
70 

99 
71 

99 
67 

90 

70 

92 
56 

92 
59 

93 
59 

96 
59 

95 
68 

93 
65 

92 
69 

91,9 
64,4 

FCRT  SMITH  WATER 

PLAN! 

MAX 
MIN 

77 
51 

74 
47 

79 
46 

80 
57 

80 
62 

83 
56 

90 
56 

90 
70 

91 
71 

94 
67 

94 
67 

92 
66 

92 
69 

93 
64 

91 
67 

88 
65 

88 
69 

90 
73 

90 
72 

95 
67 

96 

67 

96 
66 

94 
67 

89 
55 

90 
66 

91 
57 

95 
57 

93 
65 

87 
66 

87 
67 

89,0 
63,2 

MENA 

MAX 
MIN 

75 
56 

74 
48 

79 
49 

79 
61 

78 
62 

95 
56 

88 
62 

86 
68 

89 

70 

90 
71 

91 
72 

90 
70 

90 
72 

90 
69 

83 

70 

75 
67 

86 
68 

96 
71 

88 
73 

90 
73 

91 
71 

91 

70 

94 

69 

90 
62 

92 
61 

92 
65 

94 
61 

93 

69 

91 

65 

85 
69 

66,8 
65,6 

MCUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

71 

53 

72 
54 

74 

58 

80 
45 

84 
49 

83 
54 

82 
57 

81 
58 

84 
65 

88 
72 

89 
69 

99 
69 

92 
69 

98 
67 

86 

66 

84 
65 

79 
64 

94 
66 

84 
68 

97 
67 

95 
69 

86 
72 

85 
65 

84 
64 

84 
65 

94 
66 

87 
65 

84 

69 

91 

66 

90 
61 

84.4 
63.2 

OZARK 

MAX 
MIN 

80 
58 

77 
52 

80 
51 

75 
63 

78 
65 

85 
59 

90 
66 

92 
69 

93 
72 

95 
72 

96 
73 

96 
72 

99 
71 

95 
69 

91 
73 

85 
68 

88 
70 

91 
71 

91 
73 

96 
70 

97 
71 

97 
70 

94 

72 

94 

61 

93 

62 

94 
63 

96 
62 

95 
70 

92 
72 

90 
71 

90.5 
67.0 

PARIS 

MAX 
MIN 

79 
57 

75 
52 

81 

50 

78 
63 

85 
62 

88 
56 

92 
60 

92 
65 

95 
70 

97 
72 

98 
72 

97 
70 

97 

68 

98 
69 

92 
75 

84 

70 

91 
71 

93 
75 

94 
75 

98 
74 

100 
72 

100 
71 

94 

69 

93 
60 

93 
61 

93 
61 

97 

60 

97 
69 

93 
71 

92 
66 

91,9 
66,2 

RLSSELLvILLE  N 

MAX 
MIN 

79 
57 

78 

49 

83 
47 

79 

60 

86 
63 

86 
56 

90 
60 

91 
64 

94 

66 

100 
69 

99 
70 

99 
67 

97 
67 

97 
67 

91 
74 

86 
68 

87 
70 

91 
69 

93 
70 

97 
71 

99 
69 

97 
67 

95 
67 

93 
59 

93 
62 

94 

59 

96 
60 

98 
66 

93 

66 

99 
69 

91,6 
64,3 

51  R I ACO 

MAX 
MIN 

78 
58 

75 
52 

82 
52 

76 
63 

85 
63 

86 
57 

92 
62 

92 
69 

95 
72 

97 
74 

98 
73 

98 
71 

97 
69 

97 
69 

91 

75 

99 
71 

88 
70 

92 
74 

93 
72 

97 
72 

97 
73 

96 
71 

93 
71 

91 

63 

91 
66 

92 
64 

95 
63 

95 
70 

91 
71 

92 
68 

91,0 
67.2 

wALDRCN 

MAX 
MIN 

79 
56 

77 
47 

82 
46 

82 
62 

82 
62 

87 
54 

94 

58 

92 
72 

95 
74 

97 
69 

97 

70 

96 
68 

100 
72 

97 
68 

96 
74 

95 
69 

91 

70 

92 
70 

94 
75 

97 
77 

100 
75 

99 
74 

97 
70 

93 
59 

96 
59 

95 
5  7 

98 
56 

95 

93 
66 

91 
67 

92.6 
65.5 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

72 
53 

67 
54 

74 

72 
57 

73 
61 

77 
58 

81 
64 

83 
65 

84 
66 

89 
73 

85 
72 

86 
70 

86 

67 

82 
65 

78 
64 

82 
66 

87 

68 

99 
69 

90 
71 

85 
67 

82 
62 

85 
65 

84 
65 

98 
67 

98 
70 

82 
59 

90 
61 

81.9 
64.  1 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

80 
58 

79 
53 

85 
56 

84 
60 

84 
62 

98 
58 

90 
62 

99 

68 

94 
69 

98 
70 

97 
71 

97 
72 

96 
69 

97 
73 

96 
73 

77 
68 

83 
67 

89 
66 

90 
74 

92 
73 

97 
72 

96 
71 

98 

70 

93 
67 

93 
65 

93 
63 

95 
68 

95 

70 

96 
67 

91 
67 

91.0 
66.8 

BENTON 

MAX 
MIN 

78 
52 

80 
50 

82 
52 

83 
57 

93 
55 

86 
59 

89 
61 

89 
73 

92 
73 

95 
73 

96 
72 

96 
69 

94 

71 

94 
74 

88 
73 

78 
69 

85 
71 

91 

72 

92 

79 

93 

80 

95 
73 

96 
73 

99 

69 

92 
67 

92 

68 

93 

65 

95 
64 

97 
69 

93 
67 

90 
70 

90.  1 
67.3 

8LAKELY  MOUNTAIN 

CAM 

MAX 
MIN 

71 
55 

80 
48 

78 
52 

81 
59 

81 
61 

84 
55 

86 
59 

90 
67 

90 
66 

93 
69 

96 
69 

97 
66 

97 
67 

96 
66 

96 
70 

82 
68 

76 
69 

82 
67 

90 
70 

92 
69 

92 
68 

94 

67 

95 
69 

95 
68 

91 
59 

92 
57 

93 
60 

94 

66 

94 

65 

97 
69 

98.8 
64.0 

CCNWAY 

MAX 
MIN 

79 
53 

79 
49 

82 
48 

79 
55 

84 
63 

85 
56 

91 
60 

99 

69 

94 
69 

97 
70 

97 
69 

96 
66 

95 
70 

96 
67 

93 
73 

82 
68 

95 

70 

91 
65 

92 
66 

94 
73 

99 
67 

97 

66 

97 

66 

92 
59 

91 
57 

92 
55 

95 

60 

97 
65 

94 
67 

90 
70 

90.8 
63.7 

GF-EENBRlER 

MAX 
MIN 

80 
54 

78 
47 

81 
49 

79 
53 

93 
60 

85 
57 

90 
59 

98 
63 

92 
68 

97 

70 

96 
70 

95 
67 

95 
67 

96 
66 

88 
74 

80 
70 

95 
70 

90 
68 

92 
72 

94 
70 

96 
67 

97 
66 

96 
67 

92 
58 

91 
61 

93 
59 

96 
65 

96 
65 

86 
65 

91 
69 

89.9 
63.9 

HOT  SPRINGS   I  NNE 

MAX 
MIN 

77 

58 

81 
58 

84 
56 

82 
64 

91 
69 

87 
61 

90 
67 

90 
69 

93 
72 

96 
76 

96 
75 

96 
76 

94 

76 

96 
74 

90 
73 

77 
69 

91 

70 

89 
70 

90 
74 

92 
73 

94 
75 

95 
74 

96 
74 

96 
67 

96 
66 

97 
63 

95 
68 

98 
72 

91 
70 

90 
70 

90.3 
69.2 

LEOLA 

MAX 
MIN 

79 
49 

82 
49 

82 
49 

85 
58 

86 
61 

97 
59 

92 

60 

91 
68 

95 
69 

96 
73 

98 
69 

98 
67 

96 
71 

94 
72 

86 
72 

82 

70 

90 
70 

92 
67 

95 
71 

95 
71 

96 
73 

98 
67 

96 
67 

91 
59 

91 
59 

93 
56 

94 
62 

95 
67 

86 
65 

91 
69 

91.1 
64.6 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
56 

83 
53 

83 

60 

85 
57 

88 
63 

98 
60 

94 

63 

92 
70 

96 
66 

99 
75 

100 
72 

99 
72 

98 
70 

98 
73 

84 
74 

82 
72 

90 
70 

94 
70 

96 
73 

97 
76 

98 
71 

99 
71 

100 
72 

94 

70 

93 
68 

94 
68 

97 
73 

100 
72 

87 
69 

93 
71 

92.8 
69  .  3 

MALVERN 

MAX 
MIN 

79 
53 

82 
50 

82 
50 

96 
57 

84 
62 

96 
65 

90 
59 

90 
59 

93 
66 

95 
70 

97 
68 

96 
66 

94 
66 

94 
66 

89 
68 

80 
70 

90 
70 

91 
65 

91 
71 

91 
71 

94 
69 

96 
66 

94 

69 

92 
65 

94 

60 

97 

66 

92 
65 

97 

66 

93 
65 

92 
69 

90.4 
64.4 

MCRRILTON 

MAX 
MIN 

80 
58 

78 
52 

83 
55 

91 
62 

86 
63 

87 
60 

90 
64 

90 
70 

92 
72 

99 
72 

100 
72 

99 

70 

97 
70 

96 
70 

94 

76 

82 

70 

86 

70 

90 
70 

91 
75 

95 
75 

100 
70 

98 
73 

98 
71 

93 
65 

92 
66 

95 
64 

95 
68 

95 
69 

93 
70 

89 
69 

91.5 
67.7 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

71 
55 

80 
48 

79 
47 

94 

59 

79 
61 

86 
59 

87 
60 

92 
63 

93 
67 

95 
70 

100 
68 

100 
66 

100 
66 

98 
69 

99 
65 

94 
66 

77 
67 

98 
70 

93 
72 

94 
74 

97 
70 

101 
65 

101 
69 

99 

60 

94 
58 

96 
58 

96 
62 

98 
68 

96 
64 

87 
67 

91.4 
63.7 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

80 
55 

79 

50 

83 
52 

92 
59 

87 
60 

88 
59 

92 
60 

90 
66 

95 
69 

99 
69 

99 
70 

99 
69 

97 
67 

98 
69 

94 
76 

84 

70 

86 
69 

92 
70 

92 
70 

95 

99 

96 

99 

92 

96 

94 

94 

98 

92 

92 
69 

92,0 
65,4 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

79 

50 

80 
52 

83 
52 

93 
58 

85 
64 

86 
58 

90 
65 

90 
67 

93 
67 

96 
73 

97 
71 

97 
70 

96 
68 

97 
71 

97 
73 

96 
69 

89 
70 

93 
71 

96 
67 

96 
68 

97 
73 

98 
69 

99 
69 

92 
65 

92 
62 

93 
59 

95 
66 

97 
68 

97 

66 

92 
67 

92,0 
65.6 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 
MIN 

79 

50 

82 
51 

81 
52 

93 
52 

96 

60 

89 
64 

92 
62 

93 
70 

95 
79 

96 
72 

98 
70 

97 
71 

96 
72 

97 
71 

93 
72 

85 
72 

94 

72 

95 

73 

94 

72 

97 

73 

99 
72 

98 
68 

95 
74 

93 
70 

92 
60 

93 
58 

93 
65 

95 
68 

85 

69 

82 
64 

91,6 
66,6 

BrINKLEy 

MAX 
MIN 

79 

53 

80 
52 

81 
53 

91 
53 

98 
61 

99 
59 

94 
62 

92 
70 

93 
69 

99 
72 

98 
72 

97 
71 

97 
73 

96 
73 

83 
76 

83 
68 

87 
70 

93 
69 

94 
73 

95 
74 

98 
73 

100 
70 

99 
72 

91 
69 

92 
64 

94 
64 

94 
67 

98 
68 

92 
72 

86 
65 

'91,4 
66,9 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

BO 
53 

81 
52 

82 
53 

82 
52 

86 
64 

87 
70 

94 
64 

92 
70 

93 
72 

98 
75 

98 
74 

97 
73 

97 
72 

96 
73 

94 

78 

81 
71 

84 
72 

92 
70 

94 
72 

95 
77 

98 
73 

99 
72 

97 
74 

92 
67 

90 
64 

92 
69 

92 
63 

96 
70 

90 
61 

88 
66 

91,2 
67,9 

FORREST  CITY 

MIN 

78 
54 

80 
54 

80 
57 

84 
54 

87 
62 

89 
60 

62 

70 

92 
69 

97 
74 

97 
74 

96 
71 

96 
71 

95 
71 

86 
77 

83 
70 

86 
71 

91 

70 

92 
74 

93 
74 

96 
73 

98 

70 

99 
72 

91 
69 

89 
67 

93 
66 

92 
69 

96 
68 

91 
64 

84 

70 

90,3 
67,6 

HELENA 

MAX 
MIN 

63 
56 

78 
55 

81 
56 

80 
55 

83 

60 

87 
58 

96 
60 

90 
65 

94 

70 

94 

7J 

96 
75 

98 
73 

98 
75 

97 
76 

97 
76 

93 
75 

87 
73 

95 
74 

94 

76 

95 
77 

95 

75 

98 

72 

100 
76 

96 
72 

90 
65 

90 
65 

92 

69 

92 

70 

95 
71 

80 
68 

90,4 
68.7 

KEO 

MAX 
MIN 

76 
53 

79 
55 

80 
56 

84 
58 

85 
64 

86 
61 

90 
63 

88 
69 

90 
67 

94 
75 

94 
71 

95 
71 

93 

70 

93 
70 

81 
74 

82 
71 

87 
71 

90 
69 

92 
73 

92 
75 

95 
71 

96 
71 

96 
72 

91 
69 

89 

67 

90 
63 

92 
71 

93 
70 

93 
69 

88 
70 

88,7 
67.6 

MARIANNA  2  S 

MAX 
MIN 

78 
56 

80 
55 

80 
55 

S3 
54 

97 
64 

97 
61 

92 
66 

94 
68 

95 
69 

98 
73 

99 
72 

97 
71 

98 
70 

96 
75 

93 
75 

86 
71 

88 
72 

91 
72 

92 
74 

93 
75 

96 
73 

98 
71 

97 
74 

93 
69 

92 
64 

94 
62 

94 
71 

96 
70 

92 
67 

83 
69 

91.4 
67,9 

Sm  Relereoce  Notoa  FoUowliig  Station  Indsx 

-  76  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JUNE  196'. 


StaHon 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7   1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

SAINT  Charles 

MAX 

6  3 

79 

82 

90 

94 

96 

95 

9 1 

97 

92 

93 

94 

96 

97 

99 

96 

92 

93 

95 

85 

99 

63 

91 

2 

MIN 

^6 

53 

55 

62 

67 

64 

68 

68 

72 

78 

70 

71 

75 

76 

70 

72 

71 

74 

75 

72 

71 

75 

71 

65 

64 

69 

70 

70 

70 

68 

6 

STUTTGART 

MAX 

78 

80 

82 

86 

90 

93 

92 

94 

95 

98 

97 

98 

99 

99 

92 

92 

93 

92 

94 

93 

9  1 

92 

4 

MIN 

56 

55 

58 

60 

66 

64 

68 

71 

71 

77 

75 

75 

75 

75 

71 

74 

73 

72 

74 

74 

75 

76 

72 

69 

67 

73 

73 

74 

72 

70 

2 

€TiiTTfi4DT    O  etc 

78 

90 

80 

83 

95 

88 

85 

92 

93 

94 

95 

97 

98 

98 

91 

91 

93 

92 

95 

61 

90 

0 

MIN 

■iS 

56 

57 

58 

65 

63 

67 

70 

69 

73 

74 

73 

73 

74 

76 

73 

73 

7) 

73 

74 

73 

73 

74 

71 

66 

65 

71 

72 

73 

70 

69 

2 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

77 

79 

90 

84 

86 

88 

91 

94 

93 

97 

97 

96 

93 

93 

93 

82 

84 

92 

92 

95 

97 

96 

97 

92 

89 

91 

93 

94 

93 

60 

90 

3 

MIN 

56 

55 

58 

54 

65 

60 

66 

72 

72 

75 

73 

72 

72 

74 

77 

69 

71 

64 

76 

76 

75 

73 

77 

70 

62 

62 

70 

68 

67 

68 

68 

3 

WYNNE 

MAX 

90 

92 

9  1 

91 

90 

79 

80 

90 

94 

93 

95 

94 

90 

91 

90 

92 

91 

96 

89 

81 

89 

0 

MIN 

55 

52 

53 

56 

64 

59 

69 

73 

70 

76 

72 

73 

74 

74 

74 

66 

72 

73 

68 

77 

74 

73 

72 

68 

67 

69 

66 

69 

68 

68 

68 

1 

SOUTHWEST  07 

OE  OUEEn 

MAX 

91 

90 

93 

92 

9  2 

92 

9  1 

93 

87 

78 

88 

91 

9  1 

92 

93 

92 

95 

94 

93 

92 

93 

90 

93 

90 

89 

2 

MIN 

54 

50 

56 

63 

63 

60 

64 

68 

66 

71 

72 

70 

71 

69 

72 

69 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

69 

69 

68 

68 

70 

67 

67 

72 

67 

0 

OIERKS 

MAX 

93 

91 

95 

9  3 

8  5 

78 

85 

90 

92 

93 

94 

94 

95 

93 

94 

95 

97 

97 

97 

91 

90 

3 

MIN 

57 

49 

52 

60 

59 

57 

60 

63 

63 

69 

69 

66 

67 

65 

71 

70 

70 

70 

67 

65 

66 

66 

65 

61 

56 

56 

56 

66 

64 

72 

63 

2 

HCPE  3  NE 

MAX 

89 

90 

9  3 

92 

92 

82 

8 1 

86 

9  1 

92 

93 

93 

94 

92 

90 

90 

91 

94 

95 

91 

88 

4 

MIN 

54 

54 

55 

59 

65 

60 

63 

67 

70 

73 

74 

72 

73 

72 

72 

70 

70 

72 

73 

73 

72 

70 

67 

69 

62 

63 

65 

68 

69 

70 

67 

2 

MOUNT  IDA 

MAX 

79 

89 

88 

95 

93 

9  6 

82 

90 

90 

92 

93 

94 

96 

92 

92 

93 

95 

93 

92 

90 

89 

4 

MIN 

55 

48 

47 

57 

61 

53 

58 

70 

72 

68 

69 

67 

68 

71 

72 

68 

70 

73 

75 

74 

73 

67 

67 

62 

57 

58 

56 

66 

65 

70 

64 

6 

NARROWS  0AM 

MAX 

70 

SO 

92 

87 

92 

92 

92 

92 

93 

93 

94 

96 

96 

91 

88 

7 

MIN 

56 

47 

49 

57 

60 

55 

59 

59 

61 

66 

67 

64 

64 

64 

70 

69 

69 

66 

67 

66 

65 

65 

64 

64 

59 

58 

59 

67 

63 

71 

62 

3 

NASHVILLE    PEACH  SUBSTA 

MAX 

87 

89 

9  1 

9  1 

79 

92 

92 

9  1 

9  3 

93 

92 

92 

92 

95 

95 

91 

87 

9 

MIN 

53 

51 

56 

58 

61 

57 

61 

69 

65 

68 

68 

66 

66 

65 

70 

67 

67 

66 

69 

69 

67 

67 

65 

63 

63 

65 

64 

6B 

66 

68 

64 

3 

93 

9  3 

86 

88 

92 

92 

93 

93 

93 

9  1 

92 

9  1 

92 

94 

95 

93 

93 

90 

I 

MIN 

51. 

54 

58 

66 

66 

61 

66 

68 

69 

74 

74 

72 

72 

70 

72 

71 

70 

72 

73 

72 

72 

72 

70 

69 

63 

62 

63 

70 

70 

70 

67 

8 

STAMPS 

MAX 

no 

83 

B5 

87 

86 

90 

91 

91 

94 

94 

95 

94 

94 

95 

90 

94 

94 

94 

95 

95 

92 

92 

93 

95 

95 

91 

92 

91 

5 

MIN 

54 

52 

56 

63 

66 

59 

66 

67 

69 

73 

74 

71 

73 

70 

71 

70 

73 

71 

72 

68 

69 

63 

61 

68 

69 

38 

71 

65 

9 

TEXARKANA  wB  AIRPORT 

MAX 

78 

B  3 

91 

91 

9  3 

9  3 

92 

86 

64 

92 

9  3 

93 

93 

93 

92 

89 

90 

9  1 

93 

95 

92 

91 

89 

7 

MIN 

56 

57 

61 

69 

66 

64 

71 

72 

73 

75 

75 

73 

75 

72 

73 

71 

72 

74 

74 

74 

73 

74 

73 

70 

67 

66 

66 

70 

72 

73 

70 

0 

SOUTH  CENTRAL  09 

aSKAOELPHlA 

MAX 

6  7 

87 

87 

92 

86 

9  1 

9  3 

9  1 

92 

9  7 

88 

86 

88 

4 

MIN 

55 

63 

*4 

62 

62 

59 

64 

67 

69 

72 

72 

69 

70 

70 

72 

69 

71 

68 

72 

71 

71 

70 

69 

69 

64 

62 

66 

71 

69 

70 

67 

0 

CAMDEh  1 

MAX 

91 

90 

92 

9ft 

92 

91 

6 

MIN 

53 

53 

54 

60 

63 

62 

65 

68 

69 

75 

72 

72 

73 

72 

72 

72 

71 

71 

72 

72 

73 

72 

71 

69 

63 

62 

66 

69 

68 

72 

67 

5 

EL  DORADO  FAA  AIRPOKT 

MAX 

8  1 

82 

92 

92 

98 

94 

9  5 

96 

97 

9  3 

92 

92 

5 

MIN 

52 

52 

54 

60 

60 

63 

65 

68 

67 

74 

73 

72 

74 

73 

71 

72 

71 

72 

71 

72 

73 

71 

71 

67 

62 

62 

68 

69 

69 

72 

67 

3 

FOhDYCE  6  w 

MAX 

8  1 

94 

91 

9  7 

94 

96 

91 

92 

5 

MIN 

49 

54 

51 

59 

61 

60 

65 

66 

67 

72 

72 

70 

72 

71 

69 

69 

69 

68 

70 

71 

72 

71 

69 

67 

61 

59 

60 

6B 

65 

66 

65 

4 

MAGNOLIA   3  N 

MAX 

7  9 

8  3 

91 

89 

95 

9  1 

90 

4 

MIN 

51 

49 

54 

59 

63 

60 

66 

67 

68 

72 

72 

69 

71 

68 

68 

70 

70 

70 

71 

71 

70 

69 

67 

67 

65 

9 

MCRCBAY    LOCK    AND   DAM  « 

MAX 

8  1 

86 

90 

91 

90 

6 

MIN 

52 

51 

53 

57 

59 

62 

63 

67 

68 

72 

71 

70 

70 

71 

69 

72 

70 

70 

70 

69 

71 

70 

70 

67 

59 

59 

63 

62 

68 

69 

65 

5 

PRESCOTT 

MAX 

9  0 

8  1 

82 

9  2 

98 

92 

89 

93 

9  3 

9  1 

89 

MIN 

56 

56 

58 

63 

66 

60 

65 

68 

69 

75 

73 

73 

73 

72 

74 

70 

68 

72 

73 

72 

74 

72 

70 

68 

66 

68 

70 

72 

70 

71 

68 

6 

SPARKMAn   3  wsw 

MAX 

MIN 

52 

51 

59 

58 

62 

65 

62 

TO 

70 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

68 

70 

70 

69 

66 

68 

68 

59 

58 

63 

68 

66 

71 

65 

4 

WARREN 

MAX 

79 

8  3 

85 

85 

98 

87 

91 

91 

93 

94 

96 

96 

95 

9  3 

94 

95 

95 

95 

98 

96 

95 

94 

94 

95 

97 

9  1 

92 

92 

2 

MIN 

52 

52 

55 

57 

60 

64 

64 

69 

68 

74 

72 

74 

72 

72 

70 

70 

69 

73 

72 

72 

73 

73 

74 

69 

64 

62 

67 

70 

70 

70 

67 

4 

SOUTHEAST  09 

CfiOSSETT  7  S 

MAX 

78 

83 

83 

86 

88 

85 

90 

90 

93 

93 

94 

94 

9  3 

93 

95 

92 

90 

90 

9 

MIN 

51 

52 

54 

57 

58 

62 

63 

69 

65 

72 

70 

70 

70 

71 

69 

72 

69 

73 

72 

72 

70 

69 

73 

68 

63 

63 

68 

69 

66 

70 

66 

CLMMINS  FARM 

MAX 

7  7 

8  1 

77 

90 

84 

94 

90 

91 

9  3 

95 

89 

90 

9 

MIN 

56 

54 

57 

54 

59 

60 

61 

62 

64 

73 

72 

72 

71 

73 

72 

74 

70 

73 

72 

72 

70 

71 

75 

72 

66 

65 

71 

72 

71 

71 

67 

5 

OFRMOTT  3  NE 

MAX 

78 

83 

82 

66 

88 

88 

94 

92 

94 

96 

98 

97 

98 

9  3 

99 

68 

92 

0 

MIN 

54 

50 

53 

51 

56 

60 

62 

69 

67 

73 

66 

69 

73 

72 

70 

72 

69 

74 

75 

72 

68 

67 

73 

66 

64 

60 

67 

66 

69 

70 

66 

0 

DLMA5 

MAX 

79 

8  3 

83 

86 

88 

88 

93 

91 

94 

96 

98 

97 

100 

93 

95 

91 

90 

92 

7 

MIN 

53 

56 

59 

55 

60 

62 

65 

68 

66 

74 

70 

72 

71 

73 

70 

73 

70 

73 

71 

71 

72 

79 

76 

70 

65 

63 

70 

71 

72 

70 

68 

0 

ELDORA 

MAX 

77 

83 

95 

88 

89 

90 

93 

95 

95 

96 

99 

99 

95 

92 

loo 

89 

92 

9 

MIN 

58 

54 

57 

58 

61 

63 

67 

78 

66 

74 

74 

74 

71 

73 

70 

73 

71 

72 

72 

72 

74 

64 

65 

65 

71 

71 

72 

71 

68 

3 

monTICElLO  3  S 

MAX 

78 

81 

8  1 

84 

89 

91 

92 

91 

93 

94 

96 

95 

94 

94 

93 

93 

69 

90 

9 

MIN 

48 

50 

53 

55 

62 

59 

67 

58 

67 

74 

71 

70 

71 

73 

69 

72 

71 

73 

70 

72 

72 

74 

73 

66 

64 

67 

67 

69 

70 

70 

66 

6 

PINE  BLUFF 

MAX 

78 

81 

81 

66 

86 

86 

91 

91 

92 

95 

96 

95 

92 

90 

90 

90 

2 

MIN 

58 

55 

57 

59 

63 

64 

66 

69 

68 

76 

74 

75 

75 

74 

78 

72 

72 

70 

74 

72 

72 

72 

73 

72 

66 

64 

72 

72 

74 

71 

69 

4 

PINE  BLuFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

79 

93 

92 

97 

98 

97 

97 

69 

64 

94 

94 

97 

96 

99 

99 

96 

92 

92 

93 

92 

96 

64 

92 

92 

1 

MIN 

54 

56 

60 

60 

65 

64 

67 

70 

68 

76 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

71 

72 

74 

72 

74 

73 

74 

72 

66 

65 

71 

71 

73 

72 

PORTLAND 

MAX 

63 

75 

81 

81 

94 

87 

86 

90 

91 

92 

95 

95 

95 

90 

95 

92 

87 

90 

94 

92 

96 

95 

96 

90 

89 

69 

91 

91 

90 

83 

68 

9 

MIN 

55 

55 

56 

58 

68 

59 

63 

65 

65 

65 

72 

71 

71 

72 

71 

72 

70 

67 

69 

70 

71 

71 

71 

66 

65 

64 

65 

71 

70 

66 

66 

6 

RCHWER  2  NNE 

MAX 

77 

81 

82 

95 

87 

89 

93 

92 

94 

99 

98 

97 

96 

96 

94 

91 

93 

94 

95 

95 

96 

98 

96 

91 

93 

93 

96 

95 

90 

86 

92 

1 

MIN 

59 

54 

62 

55 

61 

64 

65 

65 

67 

69 

69 

72 

74 

70 

72 

72 

70 

71 

7* 

73 

69 

69 

73 

71 

69 

64 

70 

67 

69 

70 

67 

6 

STAR  CITY  2  S 

MAX 

MIN 

S—  R«i«r«nc«  NotM  Following  SuQoq  Iod*x 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  ,-,^^sas 


Day  of  month 

STATION  AND  DEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

78 
72 

81 
69 

83 
70 

81 
72 

73 

85 
74 

88 
75 

90 
76 

87 
76 

92 
79 

94 
81 

94 
82 

94 
84 

95 
83 

93 
84 

85 
85 

92 
79 

93 
62 

94 
73 

96 
83 

98 
85 

99 
86 

92 
86 

97 
85 

98 
85 

99 
84 

95 
83 

98 
85 

95 
85 

93 
86 

91  .4 
80.1 

SLOPE  OF  SROUNDi  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE,  SANDY  LOAM.  GROUND  COVERi  GRASS.  INSTRUMENTATION,  PALMER 
SOIL  THERMOMETEf«.     MAX  AND  MIN  FOR  2-4  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Of  Month 

Total 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  CENTRAL  02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.12 

.17 

.13 

.22 

,06 

.20 

.16 

,17 

.33 

.26 

.22 

.23 

.29 

.05 

.2! 

.22 

,12 

.12 

,20 

.23 

.25 

.25 

,26 

•  28 

,26 

.23 

.24 

.25 

.26 

.24 

6.29 

WIND 

10 

15 

5 

10 

10 

5 

8 

17 

90 

30 

5 

10 

31 

6 

21 

19 

18 

29 

41 

46 

22 

12 

29 

29 

23 

19 

20 

22 

24 

45 

671 

MAX 

82 

89 

84 

96 

74 

90 

94 

95 

99 

102 

108 

107 

96 

95 

95 

91 

85 

69 

9( 

92 

96 

IOC 

97 

96 

68 

93,6 

MIN 

55 

58 

57 

68 

64 

62 

64 

67 

68 

70 

82 

72 

71 

72 

72 

74 

71 

70 

71 

72 

73 

73 

71 

65 

65 

65 

66 

69 

73 

63 

68.1 

WEST  CENTRAL  04 

RUSSELLVILLE  4  N 

EVAP 

.16 

.21 

.23 

.05 

,40 

.01 

.03 

.22 

.36 

.37 

.13 

.01 

- 

.40 

.22 

.12 

,09 

.19 

,25 

.31 

,24 

.19 

,36 

.33 

,31 

.28 

.34 

.35 

.30 

.20 

6,89B 

WIND 

4 

20 

32 

22 

26 

13 

23 

39 

20 

19 

19 

16 

37 

39 

17 

MAX 

94 

91 

91 

96 

99 

102 

101 

96 

95 

97 

97 

98 

96 

97 

92 

91 

MIN 

75 

72 

72 

73 

75 

76 

74 

72 

73 

67 

68 

66 

67 

71 

71 

73 

CENTRAL  05 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.07 

.18 

.24 

.16 

.10 

.  14 

.18 

.18 

.25 

.17 

.23 

.25 

.30 

.28 

.32 

,03 

.01 

.10 

.19 

.17 

.29 

.30 

.25 

.18 

.33 

.29 

.29 

.21 

.20 

.14 

6.03 

WIND 

37 

26 

32 

20 

18 

17 

14 

35 

48 

27 

29 

35 

33 

36 

11 

7 

11 

29 

32 

34 

28 

29 

45 

37 

30 

17 

26 

23 

38 

835 

NIMBOD  DAM 

EVAP 

,06 

.17 

.12 

.17 

.05 

*' 

.22 

.13 

.24 

.17 

.18 

.25 

.26 

.21 

.29 

.11 

.00 

.16 

.15 

.18 

.27 

.31 

.27 

.30 

.29 

.26 

.27 

.19 

.16 

.14 

5.58 

WIND 

4 

4 

5 

5 

I 

2 

10 

20 

13 

6 

10 

13 

11 

13 

7 

1 

10 

13 

12 

13 

10 

U 

U 

12 

9 

9 

10 

7 

17 

2  74 

EAST  CENTRAL  06 

STUTTSART  9  E5E 

EVAP 

.05 

■11 

.27 

.28 

.27 

.27 

.27 

.34 

,42 

.33 

,35 

.38 

.39 

.40 

.41 

.23 

.12 

.24 

.35 

.38 

,50 

.42 

.35 

.38 

.41 

.39 

.38 

.24 

.29 

.13 

9,46 

WIND 

47 

45 

21 

52 

48 

33 

78 

132 

108 

56 

54 

82 

82 

101 

76 

36 

81 

127 

121 

97 

54 

46 

71 

46 

47 

38 

31 

24 

57 

1929 

MAX 

66 

89 

87 

95 

87 

92 

92 

94 

94 

94 

101 

101 

99 

99 

99 

87 

S8 

95 

94 

95 

98 

101 

101 

102 

95 

96 

97 

93 

96 

84 

93.6 

MIN 

57 

56 

63 

63 

64 

65 

67 

71 

69 

70 

77 

74 

74 

74 

" 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

76 

71 

69 

66 

67 

73 

76 

73 

70,3 

SOUTHWEST  07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.05 

.20 

.21 

.11 

.36 

.17 

.24 

.26 

.17 

.34 

,16 

.33 

,32 

.26 

.25 

.17 

.08 

.3CJ 

.27 

.oJ 

.16 

.37 

.23 

.23 

.16 

.31 

.27 

.38 

.24 

6.80 

WIND 

15 

27 

26 

16 

25 

21 

14 

42 

61 

48 

17 

32 

33 

35 

35 

19 

7 

32 

73 

60 

41 

24 

32 

32 

24 

25 

26 

17 

16 

18 

893 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.13 

.18 

.18 

.14 

.13 

.14 

.18 

.23 

.21 

.23 

.16 

.30 

.29 

.26 

.27 

.05 

.03 

.19 

.20 

.21 

.22 

.28 

.27 

.23 

.29 

.28 

.32 

.08 

.22 

.13 

6.02 

WIND 

15 

11 

14 

10 

13 

14 

14 

35 

53 

33 

1! 

24 

27 

27 

23 

9 

11 

28 

48 

37 

20 

25 

25 

18 

18 

17 

23 

11 

15 

13 

646 

MAX 

71 

87 

83 

87 

81 

83 

92 

93 

92 

94 

96 

97 

»7 

97 

96 

76 

78 

79 

92 

95 

96 

100 

100 

95 

97 

98 

97 

93 

96 

91 

91.0 

MIN 

62 

60 

60 

60 

66 

64 

75 

70 

69 

71 

74 

71 

71 

72 

72 

71 

74 

76 

72 

65 

65 

65 

72 

62 

67 

66 

66 

68 

72 

73 

68.4 

SOUTH  CENTRAL  08 

WARREN 

EVAP 

.05 

.16 

.16 

.22 

.27 

.31 

.24 

.2, 

.27 

.32 

.26 

.34 

.23 

.13 

.21 

.29 

.31 

.30 

.  36 

.32 

.15 

.35 

.31 

.30 

.23 

.  30 

.27 

7.57 

WIND 

6 

18 

11 

31 

39 

30 

24 

23 

26 

28 

28 

24 

12 

29 

41 

37 

34 

45 

15 

11 

11 

9 

11 

21 

24 

622 

MAX 

,  80 

i 

97l 

,94 

.98 

96 

,98 

,103 

104 

102 

101 

96 

88 

99 

98 

ISO 

102 

196 

193 

92 

193 

191 

192 

99 

lei 

95 

97.5 

MIN 

57 

63 

63 

65 

68 

71 

70 

66 

75 

75 

74 

75 

74 

72 

rz 

73 

73 

73 

74 

75 

73 

69 

68 

67 

71 

73 

73 

69.8 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wfind 

m. 

speed 
P  h 

Relabve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

6i00  AM 
CST 

NOON 
CST 

Q. 

O  l/l 
O  U 

lO 

Trace 

.01-09 

10-49 

50-  99 

1,00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

22 

7 

6.9 

23 

SW 

15 

81 

86 

48 

45 

5 

2 

0 

1 

0 

0 

6 

72 

5.0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

24 

9 

e.i 

34 

SE 

27 

77 

85 

50 

51 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

6 

77 

4.5 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

19 

8 

5.8 

85 

91 

63 

61 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

7 

See  lefeiAQce  notes  foUowing  Statios  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitolion 

No.  of  Doys 

Snow.  Sleet 

No.  of  Dayi 

Slalion 

.  E 

c  F 

E 

a 

Max. 

MIn. 

I 

a 

tl 

1.00  or  More 

Average 

0  1 
<  S 

< 

Departu 

Fron 

Highest 

1 

Lowest 

e 

Q 

Q 

•sl 

s  > 

si 

hi 

Total 

1 

From  No 

Total 

«  o 

1  o 

a 

.lOorMc 

S 
o 

JANUARY  1953 

LEOLA 

49.7 

23.4 

35.6 

76 

10 

1 

2  4+ 

876 

0 

5 

23 

0 

SEPTEMBER  1963 

ALICIA 
BEEDEVILLE 

84.  IM 

57. 6M 

70. 9M 

15 

7 

0 

0 

0 

OCTOBER  1963 

ALICIA 
BEEDEVILLE 

86. OM 
86.7 

50. 6M 
51.0 

58. 3M 
68.9 

96 
95 

11 
1 1 

32 
31 

30+ 

30 

33 
34 

7 
10 

0 
0 

2 
1 

0 
0 

NOVEMBER  1963 

ALICIA 
BEEDEVILLE 
MONTICELLO  3  S 

65. 8M 
64.7 
67. 5M 

39. 7M 
40.5 
4  2.0M 

52.  8M 
52.6 
54. 8M 

81 
78 
79 

1 

10+ 

5 

23 
25 
20 

14 

15+ 

14 

370 
374 
306 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

10 
7 
7 

0 
0 

0 

3.75 

1. 

09 

28 

.0 

0 

7 

3 

1 

DECEMBER  1963 

ALICIA 
BEEDEVILLE 
CALICO  ROCK 
FORREST  CITY 
MONTICELLO  3  S 

42.1 
41  .6 
44.  5 
43.  7M 
48.  3M 

21.3 
22.5 
20.5 
22. 8M 
2  7.  3M 

31.7 
32.2 
32.  5 
33. 3M 
37 .  8N 

74 
66 
74 
55 
68 

6 
6 
7 

6+ 

7 

-  4 

-  4 

-  4 
1 

24 
24 
24 
24 

1025 
1011 
1000 
978 
837 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 
7 

3 
2 

27 
26 
28 
24 
20 

1 

1 
1 

0 
0 

3.46 

1. 

55 

11 

13.0 

13 

23 

5 

2 

1 

JANUARY  1964 

HUNTSVILLE 

54.9 

23.0 

39.0 

72 

22 

2 

1  3 

801 

0 

1 

23 

0 

.78 

35 

31 

1.3 

0 

2 

0 

0 

FEBRUARY  1964 

APPLETON 
HUNTSVILLE 

49.9 

24.1 

37.0 

64 

26 

8 

2  2 

802 

0 

0 

23 

0 

2.40 

1  . 

60 

5 

T 

T 

19  + 

4 

1 

1 

MARCH  1964 

APPLETON 

64.5 

51.1 

57.8 

75 

31  + 

36 

4 

229 

0 

0 

0 

0 

7.86 

4. 

60 

9 

.0 

0 

7 

3 

2 

APRIL  1954 

SPARKMAN  3  WSW 

M 

M 

M 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DELAYED  DATA 


Day  Oi  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

64 

65 

63 

55 

53 

52 

54 

66 

67 

76 

69 

43 

28 

39 

47 

50 

59 

64 

58 

34 

47 

62 

58 

29 

29 

29 

27 

35 

36 

40 

43 

49.7 

25 

34 

30 

39 

47 

40 

24 

32 

35 

54 

41 

15 

9 

1 

6 

10 

18 

28 

30 

14 

14 

24 

13 

1 

8 

26 

9 

4 

29 

33 

31 

23.4 

90 

94 

81 

71 

79 

78 

79 

90 

91 

93 

89 

79 

82 

78 

82 

85 

81 

84 

74 

76 

66 

72 

62 

59 

59 

66 

64 

60 

55 

56 

61 

58 

48 

48 

42 

52 

55 

54 

49 

38 

96 

93 

95 

77 

71 

81 

77 

82 

92 

92 

94 

93 

82 

84 

80 

82 

85 

79 

85 

72 

75 

84.1 

65 

67 

70 

63 

57 

60 

67 

64 

59 

57 

56 

59 

59 

48 

54 

43 

42 

50 

60 

60 

40 

57.6 

81 

87 

91 

86 

88 

90 

91 

89 

86 

92 

96 

89 

90 

91 

89 

87 

65 

87 

88 

89 

88 

85 

84 

84 

85 

89 

73 

55 

70 

86.0 

*9 

45 

51 

50 

46 

48 

51 

53 

47 

48 

55 

57 

55 

55 

53 

60 

56 

59 

50 

48 

48 

50 

53 

51 

54 

55 

55 

32 

32 

50.6 

ei 

86 

92 

67 

89 

90 

91 

92 

88 

92 

95 

92 

93 

93 

tl 

86 

88 

88 

88 

89 

89 

88 

85 

85 

85 

85 

89 

75 

64 

70 

80 

86.7 

40 

49 

55 

50 

46 

51 

52 

54 

50 

48 

55 

57 

53 

56 

55 

59 

59 

55 

55 

52 

48 

47 

50 

59 

51 

52 

54 

50 

39 

31 

48 

51.0 

81 

61 

66 

60 

72 

78 

70 

65 

69 

80 

73 

63 

54 

53 

56 

70 

77 

69 

60 

74 

69 

68 

60 

53 

60 

58 

68 

57 

55 

65.8 

49 

30 

28 

48 

51 

55 

39 

43 

41 

35 

28 

29 

23 

24 

48 

63 

49 

38 

59 

50 

59 

34 

26 

30 

37 

32 

35 

35 

39.7 

73 

61 

67 

50 

74 

78 

71 

68 

69 

78 

73 

64 

50 

52 

57 

70 

75 

70 

60 

68 

72 

68 

52 

54 

56 

64 

68 

58 

57 

53 

64.7 

45 

33 

30 

48 

56 

55 

41 

46 

47 

34 

41 

37 

30 

25 

25 

44 

63 

48 

42 

55 

51 

48 

35 

28 

31 

38 

34 

38 

35 

32 

40.5 

60 

66 

68 

70 

77 

79 

76 

70 

74 

71 

''I 

59 

55 

61 

73 

76 

71 

76 

74 

74 

75 

61 

58 

65 

54 

69 

58 

54 

60 

57.6 

46 

21 

39 

49 

58 

49 

39 

50 

41 

47 

43 

25 

20 

28 

50 

53 

53 

53 

60 

57 

60 

38 

25 

31 

41 

33 

44 

37 

29 

42.0 

52 

57 

54 

51 

62 

74 

59 

58 

45 

39 

38 

46 

34 

32 

32 

27 

36 

35 

33 

30 

24 

22 

30 

37 

51 

55 

48 

37 

40 

35 

32 

42.1 

29 

25 

16 

26 

24 

33 

46 

34 

31 

24 

32 

26 

24 

14 

12 

16 

1  3 

18 

18 

20 

12 

14 

14 

-  4 

14 

33 

25 

24 

19 

15 

1 1 

21.3 

57 

49 

53 

53 

62 

66 

62 

61 

48 

42 

39 

37 

'A 

32 

31 

32 

37 

35 

34 

29 

26 

22 

28 

35 

48 

55 

45 

38 

40 

33 

32 

41.8 

25 

34 

26 

28 

27 

35 

44 

34 

30 

23 

34 

29 

27 

17 

15 

16 

16 

1  9 

11 

23 

1  3 

14 

12 

-  4 

15 

29 

28 

27 

20 

1  7 

12 

22.5 

51 

58 

59 

60 

51 

66 

74 

64 

50 

46 

40 

36 

37 

35 

31 

35 

32 

31 

35 

32 

26 

25 

25 

50 

65 

59 

52 

41 

41 

37 

35 

44.5 

26 

19 

30 

25 

25 

23 

25 

45 

37 

31 

22 

34 

25 

21 

12 

8 

16 

17 

5 

22 

12 

1  5 

5 

-  4 

15 

31 

27 

27 

18 

16 

5 

20.5 

56 

65 

65 

63 

62 

51 

48 

42 

37 

34 

33 

35 

37 

40 

36 

49 

33 

27 

24 

28 

39 

50 

59 

52 

43 

45 

37 

33 

43.7 

27 

27 

38 

47 

32 

29 

27 

37 

30 

29 

20 

1 1 

14 

16 

24 

1 1 

26 

13 

14 

1  3 

1 

19 

35 

24 

26 

18 

17 

12 

22.6 

59 

64 

60 

61 

65 

65 

68 

65 

54 

49 

45 

40 

36 

34 

36 

40 

41 

39 

35 

27 

51 

50 

47 

44 

38 

32 

48.3 

24 

46 

25 

27 

29 

26 

48 

35 

32 

29 

39 

32 

33 

26 

10 

17 

18 

25 

20 

21 

36 

27 

27 

19 

25 

14 

27.3 

49 

60 

68 

55 

57 

49 

52 

60 

49 

42 

42 

35 

28 

40 

46 

45 

56 

66 

68 

65 

59 

72 

70 

59 

53 

65 

68 

51 

61 

55 

45 

54.9 

9 

22 

26 

16 

15 

23 

12 

40 

21 

19 

28 

16 

2 

6 

6 

10 

1  8 

20 

35 

26 

36 

49 

39 

33 

24 

24 

25 

14 

22 

40 

36 

23.0 

58 

63 

53 

60 

50 

46 

40 

50 

52 

45 

47 

41 

45 

51 

44 

54 

55 

50 

43 

36 

35 

43 

48 

55 

60 

54 

58 

47 

54 

49.9 

23 

24 

32 

38 

38 

37 

22 

22 

26 

29 

15 

33 

24 

10 

33 

29 

24 

37 

29 

20 

12 

8 

21 

14 

23 

23 

1  5 

24 

15 

24.1 

68 

61 

72 

68 

62 

70 

67 

72 

66 

56 

62 

64 

68 

75 

65 

73 

72 

70 

58 

52 

52 

57 

56 

65 

70 

52 

63 

61 

61 

56 

75 

64.5 

55 

55 

65 

36 

37 

59 

55 

57 

40 

41 

51 

54 

55 

62 

60 

61 

64 

57 

47 

40 

42 

47 

54 

60 

42 

42 

47 

52 

52 

46 

48 

51.1 

79 

81 

81 

78 

84 

78 

64 

67 

77 

78 

93 

83 

85 

84 

48 

60 

60 

64 

44 

62 

42 

32 

35 

40 

42 

40 

45 

55 

JANUARY  1963 
LEOLA 

SEPTEMBER  1963 
ALICIA 
BEEDEVILLE 

OCTOBER  1963 
ALICIA 
BEEDEVILLE 

NOVEMBER  1963 
ALICIA 
BEEDEVILLE 
MONTICELLO  3  S 

DECEMBER  1963 
ALICIA 
BEEDEVILLE 
CALICO  ROCK 
FORREST  CITY 
MONTICELLO  3  S 

JANUARY  1964 
HUNTSVI LLE 

FEBRUARY  1964 
APPLETON 
HUNTSVI LLE 

MARCH  1964 
APPLETON 

APRIL  1964 
SPARKHAN   3  WSW 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


See  Relerenca  NoleB  FoUowing  StaUoD  ]nd9x 
-   80  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

JULY  1963 
PINE  RIDGE 

AUGUST  1963 
PINE  PIOGE 

SEPTEMBER  1963 

MELBOURNE 
PINE  RIDGE 

OCTOBER  1963 

PINE  RIOGE 

NOVEMBER  1963 

MONTKELLO  3  S 
PINE  RIOGE 

DECEMBER  1963 

FORREST  CITY 
MONTICELLO  3  S 

PINE  RIDGE 

JANUARY  1964 

GREEN  FOREST  <»  ESE 

HUNTSVILLE 

PINE  RIDGE 

FEBRUARY  1964 

APPLETON 

GREEN  FOREST  4  ESE 
HUNTSVILLE 

MARCH  1964 
APPLETON 

APRIL  1964 
SPARKMAN  3  WSW 


Day  of  Month 


4      5  6 


8  9 


10     U  12 


13     14  15 


T         T  .09 


l.Oe  4.60 


16     17  18 


19     20     21     22     23  24 


25     26  27 


28  i  29  I  30 


1.09  ,o*> 


.62  .30 


-  81  - 


ARKANSAS 
1964 


INDEX  NO.  1 

DIVISION  1 

DRAINAGE  i 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAL 

0006 

SCOTT 

JAMES  V,  WILLIAMS 

o; 

LAWRENCE 

RUBY  6.  OWENS 

ALUM  FORK 

0130 

05>  Saline 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

ALY 

01  3( 

YELL 

34  47 

93  29 

854 

7A 

C 

REBA  Y.  SWAIH 

34  17 

93  25 

475 

7A 

ALTA  F.  GARNER 

017a'  07 

PIKE 

OWEN  B.  HENDRIX 

oiee 

05 

PERPY 

MOBART  WATTS 

0196 

POPE 

BONNIE  BARTLETT 

08 

CLARK 

TILLMAN   E.  LAWRENCE 

02  34 

09 

CLARENCE  L.WESTMORELAND 

ARKANSAS  POST 

0260 

06 

ARKANSAS 

178 

SS 

PUBLICITT  +  PARlCS  COHM 

0300 

07 

HOWARD 

960 

PAULINE  A  PINKERTON 

AUGUSTA 

0326 

06 

WOODRUFF 

21B 

6P 

TOMMIE  D.  PEEBLES 

8AL0  KNOB 

0350 

WHITE 

35  le 

91  34 

230 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

0458 

03 

TNOEPENDENCE 

■ 

91  47 

571 

5P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  l  ano  0  ffi 

04  60 

03 

INDEPENDENCE 

277 

51 

7A 

HELEN  GARRISON 

0524 

01 

CARROLL 

36  25 

1136 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

053f 

03 

WHITE 

250 

MARVIN  MORRISON 

GREENE 

298 

e,   B.  HAMMOND 

01 

JACK  SON 

221 

6P 

P.  M.  BRECKENRIDGE 

05 

SALINE 

285 

5P 

ETTA  C.  BURKS 

6ENT0NV1LLE 

0586 

01 

BENTON 

1295 

SS 

BERfiYVILLE  NW 

0616 

01 

CARROLL 

1150 

EOWIN   L.  CHAMPLlN 

efG  FORK 

0664 

POLK 

; 

34  29 

93  58 

1100 

0746 

03 

LAWRENCE 

36  07 

91  06 

259 

7A 

WILLIAM  R,  WILLIAMS 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

0764 

05 

GARLAND 

426 

8A 

AC 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  0AM 

0798 

04 

YELL 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEVADA 

361^ 

7^ 

R.   P.  PLYLER 

BLYTHE VI  LLC 

0806 

MISSISSIPPI 

252 

5P 

A 

JOE  E.  ATKINSON 

BOONfVILLF  6  NW 

0825 

04 

600i 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  7  NE 

0826 

LOGAN 

730' 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

eOONEVILLE  6  NNE 

OB27 

H 

LOGAN 

610 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

600NEVILLE 

0890 

LOGAN 

511 

,P 

CLEO  E.  YANOELL 

eOTlCINBURS  2  S 

02 

VAN  BUREN 

35  39 

92  28 

i 

MARY  C.  PEARSON 

0946 

OB 

NEVADA 

; 

33  52 

93  20 

l°l 

EUNICE  INGERSOLL 

0897 

FRANKLIN 

470 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 

FRANKLIN 

35  16 

5001 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BR  INKLEt 

0936 

06 

MONROE 

205 

7A 

RICHARD  K.  WEIS 

01 

NEWTON 

2578 

7<V 

WILLIAM  R.  WTATT 

1020 

C2 

BAXTER 

480 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BURDETTE 

MISSISSIPPI 

240 

G.  A.  HALE 

CABOT  <■  SW 

PULASKI 

289 

8.  M.  WALTHER 

CALICO  ffOCI! 

1132 

02 

I2ARD 

400 

6P 

7A 

AUSTIN  D.  HARRIS 

CAMDEN  I 

1154 

OUACHl TA 

33  36 

92  49 

116 

5P  7A 

H 

OUACHITA 

33  35 

92  51 

155 

c 

MARY  REIOER 

CARLISLE  I  SW 

1224 

OtJ  LONOKE 

235 

JOHN  L.  TaiT 

CARPENTER  DAM 

1238 

gaRlano 

405 

ARK    POWER    ANO   LIGHT  CO 

MONROE 

172 

6P 

RAY  6.  HURST 

CLARK  SVILLE 

145' 

H 

JOHNSON 

DR.   IRVING  T.  BEACH 

CLARK SVTLLE  6  NNE 

145f 

840 

1 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CL INTON 

1492 

VAN  BUfiEN 

510 

EARL    B.  RIOOICK 

COMBS  3  SE 

1574 

2! 

MADISON 

OTTO  DAVIS 

COMPTON 

1582 

01 

NEWTON 

216( 

JONAH  LEE  SIMS 

CONWAY 

1596 

05 

FAULKNER 

35  05 

92  26 

5P 

i 

I  H 

BILL  JOHNSON 

1632 

03 

CLAY 

36  24 

90  35 

293 

6P 

|C  H 

WINFREO  D.  POLK 

04 

1050 

15 

JOE  C.  ALLEN 

CROSSETT  7  S 

ASHLEY 

175 

5P 

U  S  FOPEM  SERVICE 

PULASKI 

350 

7A 

WALTER  C.  TIMHING 

CUMMINS  FAOM 

1768 

0? 

LINCOLN 

1 

176 

6P 

6P 

CUMMINS  PRISON  FARM 

1814 

PIKE 

TOO 

7A 

FERNA  JONES  TEDDER 

1829 

05 

FAULKNER 

705 

7  a' 

WILLIAM  A.  BROWN 

OAMVILLE 

1834 

04 

YELL 

370 

7A 

J.    A.  MOUDY 

OANVILLE  SCS 

04 

YELL 

"  04 

370 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

OARDANELLE 

04, 

YELL 

1 

35  13 

93  09 

330 

6P 

7A 

JACK  £,  BURKS 

DE  QUEEN 

SEVIER 

4, 

34  02 

94  21 

420 

5P 

7A 

0,  TUCKER  VASSER 

DERMOTT 

09 

CHICOT 

140 

6a; 

L.  W(  WILSON 

OERMOTT  3  NE 

1962 

09 

CHICOT 

143 

6P 

7A 

RADIO   STATION  KVSA 

PRA IRIE 

? 

204 

6P 

TA 

C.    J.  RISIER 

DEVILS  KNOS 

1962 

04 

JOHNSON 

2350 

""i 

DOYLE  H,  DICKEY 

HOWARD 

422 

5P 

7a! 

Thomas  f.  hinsley 

DUMAS 

09 

DESHA 

33  53 

162 

6P 

TftAVI S   C-  KEAMEY 

EL  OOfiflOO  FAA  AIRPORT 

oe 

252 

MIO 

MlOj 

U   S   FED   AVIATION  AGENCY 

EUOORA 

09 

CHICOT 

135 

5P 

5P 

CITY  OF  eUOORfi 

EUfiEHA  SPRINGS 

2356 

01 

CARROLL 

7 

36  24 

93  44 

I46S 

7A 

,C  H 

WALTER  H.  PETERSON 

EVENING  SHADE   I  NE 

2366 

02 

; 

36  05 

91  37 

490 

s: 

7A 

OPHA  WOLFE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

01 

WASHINGTON 

1253 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAVETTEVILLE  EtP  STa 

01 

WASHINGTON 

1270 

5P 

1 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FOROYCE  6  W 

5P 

5  P. 

ARKANSAS    FORESTRY  COMM 

FOREMAN 

2544 

07 

LITTLE  PIVER 

400 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

06 

ST  FRANCIS 

261 

5f 

5(J 

THOMAS  A.  MOORE 

FORT    SMITH   we  AIRPORT 

2574 

0. 

SEBASTIAN 

449 

MID 

1 

MIO 

Ic  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

04 

CRAWFORD 

793 

5P 

7a] 

JAMES  L,  CRISTEE 

FULTON 

HEMPSTEAD 

260 

8A 

INA   J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WHITE 

7 

35  07 

91  26 

200! 

i 

BESSIE  £.  AKERS 

GILBERT 

02 

SEARCY 

7 

35  59 

92  43 

995 

5P 

i3 

|C  H 

MRS    IDA  A  KILLION 

GLENWOOO 

2842 

07 

PIKE 

547 

WILLIAM  F.  SEVIER 

GRAVFLLY 

2922 

04 

YELL 

496 

7aI 

WILLIE  PENOERCRASS 

gravette 

01 

BENTON 

1250 

SS 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  4  E5E 

2946 

01 

CARROLL 

1300 

7A 

grefnfirieR 

05 

FAULKNER 

360 

7A 

j 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

2976 

0^ 

SEBASTIAN 

518 

7A 

DOROTHY  M.  BEEN 

CREEBS  FERRY  DAM 

2978 

02 

CLEBURNE 

527 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GUROON 

3074 

08 

CLARK 

210 

7A 

ROY   S.  ROBBS 

HAMBURG 

09 

ASHLEY 

3 

33  14 

91  48 

177 

6P 

ALLEN  J.  LINDER 

HARDY 

31  32 

02 

1 

362 

Theresa  donaldson 

HARftI 50N 

3164 

01 

BOONE 

36  14 

93  07 

1150 

6F 

7A 

BEA  GRAY  8EENE 

HARRISON   FAA  AIRPORT 

3165 

01 

BOONE 

7 

36  16 

93  09 

1370 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

HEBEP  SPPINGS   3  SW 

3230 

02 

CLEBURNE 

35  26 

92  03 

: 

WAYNE  STARK 

HECTO" 

3235 

04 

POPE 

1 

35  28 

92  58 

555 

7A 

JANE  LAHKEY 

HELENA 

3242 

06 

PHILLIPS 

2 

34  32 

90  35 

200 

7A 

7A 

CHARLEY  M.  FRIDOELL 

HOPE   3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33  43 

93  33 

375 

BA 

BA 

AC 

RUTH  HAMILTON 

HOPPER 

07 

MONTGOMERY 

34  22 

93  41 

700 

7A 

AVADELLE  WHI SENH^NT 

HORAI 1 0 

3442 

07 

SEVIEf 

33  56 

94  22 

337 

ELIZABETH  W*  FRIDAY 

HOT   SPRINGS   I  NNE 

3466 

05 

GARLAND 

; 

34  31 

93  03 

710 

IS 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

3540 

01 

MADISON 

7 

36  05 

93  44 

1453 

6P 

7A 

C 

MAY  PEARL  MARKLEY 

HUTTIG  DAM 

3556 

s; 

UNION 

33  02 

92  05 

60 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEK 

3584 

LITTLE  RIVER 

33  35 

94  03 

300 

7A 

JASPER 

3600 

NEWTON 

■; 

36  01 

93  11 

657 

JAMES  S.  VAUCHAN 

JE£SIEVILLe 

3704 

'i 

GARLAND 

3 

34  42 

93  04 

730 

7A 

LURA  S.  SYKES 

JONESBOPO 

3734 

CRAIGHEAD 

7 

35  50 

90  42 

345 

7A 

1 

BENEDICTINE  SISTERS 

<  OBAINAGE  CODE,     1 .  ARKANSAS     2.  MISSISSIPPI      3.  OUACHIIA     «.  BED     5.  SAINT  FBANCIS     6.  SALINE     7.  WHITE 


STATION 

o' 
z 

M 
u 

z 

o 

COUNTY 

1   DRAINAGE  t  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  DIVI 

TEMP. 

PRECIP. 

E 

SPECIAL 

KEISER 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35 

41 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

386: 

0( 

LONOKE 

KINGSLAND  3  5SE 
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REFERENCE  NOTES 

BureiromcfnTaVyTu^^  """""  °'  '°  Cluna.olog.st  a,  Weather  Bureau  A.rpcn  Station,  Adams  Field.  L,„le  Rock.  Ark.n.a.   72202.  o,-  ,o  any  W«,h,r 

a°rfir'sumfof".r'?Vat""'rL°^''''""'''f  '""'"''h-  ^ ^'^  -        """-"'n  Temperature  ,„  -F.  preclp.tation  and  evaporation  in  uiches  and  wmd  movement  in  miles.    Monthly  degree  day  total, 

are  the  sums  of  the  negative  departures  ot  average  daily  temperatures  (rom  65»  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  fleures  are  tens  of  degrees. 

t.on   table.    Daily  Temperature   table.    Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  ,n  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table'  when  published,  are  for  the      t^i^rs  ;ndinB  at  time  of  observation  ' 

TT^^^iSS^^^  T.TZ^",^  >he  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mln  to  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

Edl^^m^^  values  published  m  the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equwalent  of  snow,  sleet,  or  .c.  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  ,x>m.s 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Me^r^and'Tce.  ^"'''^^  '^'^  ■•Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  m  the  "Seasonal  Snowfall"  tabl..  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  m  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  m  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/'/     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "DaUy  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  m  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  m  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  .  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  S2.  50  per  year.     {Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C,  20402. 


CORRECTIONS 


January  &  February  1964  Daily  Precipitation  Table 

January  &  February  1964  Index 

■^ay  1964  Climatological  Data  Table 


May  1964 
May  1964 


Climatological  Data  Table 
Daily  Temperature  Table 


Melbourne 
Melbourne 
Newport 

Division  03 
Newport 


Station  name  Melbourne  3  WNW 
Latitude  36*  04'.   longitude  91*  57'. 


Average  maximum  temperature  82.  6;  average  minimum  temper 
61,  3;  average  temperature  73.  5;  departure  from  normal  +3.  3. 


nperature  71.3;  departure  from  i 


temperature  31st  71,  minimum  temperature  on  3lst  59. 
naxtmum  82.  6;   average  minimum  61.  3. 
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Max. 
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0 
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.10  or  More  1 
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"  s 

«n 

o  » 

on 

s| 

on 

NORTHWEST  01 

SEAVEB  DAM 

93.2 

65.6 

79.4 

101 

31* 

52 

13 

0 

24 

0 

0 

0 

1.93 

1.39 

2 

.0 

Q 

2 

1 

1 

BENTflNVILLE 

94.2 

80.6 
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^2 

Q 

26 

Q 

0 

0 

•  63 

2  3 

0 

0 

0 
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63,5 

-  2,4 

21 

49 

13 

0 

20 

0 

0 
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5.22 
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4.10 

1 

.0 

0 

3 

3 

1 
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65.8 

79^7 
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25. 

50 

14 

0 

25 

0 

0 

0 

.26 

.09 

26 

.0 

Q 

0 

0 

0 

P  A  u  C  T  T  Clf  T  1   1  C     C  If  D  CTA 

94.7 

67.1 

80.9 

1,7 

100 

21* 

52 

13 

0 

27 

0 

0 

0 

.50 

- 

3.13 

.21 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

GRAVETTE 

94.  1 

64,2 

79.2 

-  ,3 

103 

25 

50 

14 

° 

27 

0 

0 

0 

.39 

■ 

2.76 

.27 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

HARP  T  SON 

80.3 

100 

54 

Q 

27 

0 

0 

0 

4.88 

1.65 

Q 

2 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

90.2 

68,4 

79,3 

98 

6 

55 

14. 

0 

20 

0 

0 

0 

3.53 

1.29 

11 

,0 

0 

5 

3 

2 

92.9 

64.1 

78  5 

99 

21 

50 

14. 

0 

26 

0 

0 

0 

2.55 

1.20 

22 

,0 

0 

3 

2 

2 

LEAD  HILL 

94,7 

68.3 

sils 

1.6 

101 

20. 

54 

14 

0 

28 

0 

0 

0 

2.11 

- 

1.34 

1.03 

11 

,0 

0 

4 

2 

1 

ROGERS 

93.0 

68.1 

80.6 

1,6 

99 

31. 

54 

14 

0 

26 

0 

0 

0 

.14 

- 

3.78 

.14 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

SILOAM  SPRINGS 

95.9 

66.0 

82.0 

104 

28 

52 

14 

27 

0 

0 

0 

.63 

Q 

0 

0 

DIVISION 

79.9 

,  0 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

95.3 

65.4 

80.4 

106 

20. 

92 

14 

0 

27 

0 

0 

Q 

4,49 

1.00 

1.12 

11 

.0 

0 

4 

3 

evemnc  shade  I  NE 

95.2 

67,2 

81.2 

104 

7 

55 

14 

0 

27 

0 

0 

0 

2,09 

1.03 

11 

.0 

0 

1 

I 

GILBERT 

96.3 

61,7 

79.0 

105 

7 

48 

14 

0 

28 

Q 

Q 

1.72 

.71 

12 

.0 

1 

0 

GREERS  FERRY  DAM 

93.1 

69,0 

81.1 

101 

8 

58 

14 

0 

25 

0 

0 

0 

4,49 

1.25 

2 

.0 

0 

4 

2 

MAMMOTH  SPRING 

65  ,  8M 

79  7M 

^  5 

102 

20 

5^ 

14 

n 

0 

0 

0 

2.82 

1.07 

.0 

0 

2 

1 

MARSHAL  L 

92.8 

69,1 

81.0 

102 

7 

54 

13 

0 

26 

0 

0 

0 

1.90 

.73 

25 

.0 

0 

2 

0 

MOUNTAIN  HOME   I  NNW 

93.0 

68,9 

81.0 

1,3 

102 

8 

55 

14 

0 

26 

0 

0 

0 

4.09 

.82 

1.36 

25 

•  0 

0 

3 

2 

92.1 

68.4 

80.3 

101 

8 

59 

14 

0 

26 

0 

0 

0 

3.36 

.97 

17 

.0 

0 

3 

0 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

92.8 

66,5 

79.7 

102 

20 

52 

13 

0 

23 

0 

0 

0 

2,20 

.88 

27 

,0 

0 

2 

0 

YELLVILLE 

94.7 

65,2 

80.0 

104 

^ 

j4 

Q 

24 

0 

0 

0 

3*43 

1.63 

" 

.  0 

2 

2 

DIVISION 

80,  3 

,8 

3*04 

- 

.38 

.0 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

94. IM 

69,  5H 

81, 8M 

104 

7 

57 

14* 

0 

26 

0 

0 

0 

2  •04 

,  0 

Q 

2 

0 

BALD  KNOB 

93,7 

68,8 

81.3 

102 

7. 

57 

0 

25 

0 

0 

0 

3.23 

i!io 

11 

,0 

0 

2 

1 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

95.3 

66  .  6 

81.1 

104 

55 

27 

0 

0 

0 

4  59 

2.70 

1 1 

,0 

0 

2 

1 

BATESVILLE  L  AND  0  «1 

92,6 

67,4 

80.0 

102 

7 

55 

15* 

0 

26 

0 

0 

0 

5I25 

1,44 

3.40 

11 

,0 

0 

1 

1 

BEEDEVILLE 

93.8 

69,9 

81.9 

104 

14* 

26 

Q 

Q 

2  •  98 

1.44 

1 1 

,0 

0 

2 

1 

BLYTHEVILLE 

90.9 

70,4 

80.7 

•  ,6 

101 

6 

58 

13 

0 

22 

Q 

0 

Q 

4.90 

,84 

2.58 

12 

.0 

2 

1 

CORNING 

92.7 

68,7 

80.7 

-  ,3 

102 

7 

57 

13 

0 

27 

0 

0 

0 

4,26 

,20 

1.98 

29 

,0 

0 

3 

I 

JONFSBORO 

93,0 

71,0 

82.0 

.6 

102 

7 

59 

13 

0 

3.19 

• 

.40 

1.29 

21 

,0 

0 

2 

1 

KEISER 

91.7 

70,0 

80.9 

100 

7 

59 

14. 

0 

25 

0 

0 

0 

3.76 

1,75 

28 

,0 

0 

2 

2 

MARKED  TREE 

91.5 

68,5 

80.0 

•  .9 

7 

56 

14 

0 

23 

0 

0 

0 

3  •  14 

.73 

2.07 

2 1 

,0 

0 

1 

1 

NEWPORT 

93,5 

70.1 

.0 

7 

60 

14. 

0 

26 

0 

0 

0 

l.Tl 

- 

2.00 

.70 

10 

.0 

0 

2 

0 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

93.4 

Tl.l 

82^3 

102 

7 

60 

0 

28 

0 

0 

0 

4.64 

1.61 

12 

.0 

0 

4 

2 

POCAHONTAS  I 

92.5 

66,3 

79.4 

-  1.3 

101 

7 

54 

14 

0 

25 

Q 

0 

0 

2,36 

- 

1.19 

.75 

1 

.0 

0 

2 

0 

SEARCY 

96.9 

70,6 

83.8 

2.1 

106 

7 

58 

14 

0 

29 

0 

0 

0 

2.60 

- 

1.09 

1.08 

11 

,0 

0 

2 

1 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

92.7 

70,3 

81. S 

102 

7 

58 

^3 

Q 

29 

0 

0 

0 

2.37 

1.23 

20 

,  0 

° 

1 

1 

DIVISION 

81.3 

,4 

3.39 

* 

.33 

,0 

WEST  CENTRAL  0* 

APPLETON 

96.8 

64,5 

80.7 

104 

20* 

48 

Q 

28 

0 

0 

0 

1  90 

1.25 

,0 

4 

1 

1 

BOONEVILLE 

100.2 

68,9 

84.6 

2.2 

107 

29. 

54 

14 

0 

28 

0 

0 

0 

2.88 

- 

.34 

1.95 

10 

,0 

0 

4 

1 

1 

CLARKSVILLE 

98.4 

70,3 

84.4 

106 

56 

29 

0 

0 

0 

1,16 

.41 

9 

,0 

0 

3 

0 

0 

OARDANELLE 

97.5 

69,2 

83.4 

,8 

105 

21. 

56 

«♦ 

0 

28 

0 

0 

0 

1.43 

- 

2.32 

,46 

22 

,0 

0 

4 

0 

0 

DEVILS  KNOB 

90. 9M 

68, 9M 

79, 9M 

99 

2 1 

55 

0 

19 

Q 

Q 

Q 

1,99 

,83 

11 

,0 

0 

4 

2 

0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //B 

99.  1 

68.2 

83.7 

,7 

106 

9. 

54 

14 

0 

26 

Q 

Q 

Q 

,41 

- 

2,39 

,33 

9 

.0 

1 

0 

0 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

97.0 

65,8 

81.4 

104 

29 

55 

13 

0 

28 

0 

0 

0 

1.27 

.75 

9 

.0 

0 

2 

1 

0 

MENA 

94.5 

67,1 

80.8 

.1 

102 

9 

57 

14 

0 

0 

0 

0 

2.22 

2,06 

1.11 

10 

.0 

0 

6 

1 

1 

MOUNT  MAGAZINE 

93.4 

68,5 

81.0 

104 

* 

55 

13 

0 

26 

0 

0 

0 

3.00 

.92 

26 

,0 

0 

6 

2 

0 

OZ'RK 

97.3 

71,2 

84  3 

2,0 

105 

29* 

57 

^4 

Q 

28 

0 

0 

0 

2.12 

1,22 

1.20 

10 

,0 

0 

4 

1 

1 

PARIS 

98  7 

69,8 

106 

6 

55 

14. 

0 

27 

0 

0 

0 

1.T4 

1.12 

10 

,0 

0 

3 

2 

1 

RUSSELLVILLE  4  N 

97.4 

67.4 

82!4 

105 

7. 

54 

14 

0 

29 

0 

0 

0 

2,86 

2.00 

22 

,0 

0 

4 

2 

1 

SUBIACO 

96.9 

70.7 

83.8 

1.1 

104 

7 

56 

14 

0 

29 

Q 

Q 

.93 

- 

2,52 

.66 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

WALDRON 

99.8 

68.2 

84.0 

107 

9 

53 

14 

0 

29 

0 

0 

0 

l.TO 

.73 

10 

.0 

0 

4 

1 

0 

WHITE  ROCK 

89. 6M 

69, OM 

79. 3M 

98 

29 

57 

J  J 

Q 

0 

0 

0 

1  #64 

.93 

10 

•  0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

82.5 

1,8 

1.81 

2.08 

.0 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

96,8 

68,6 

82.7 

106 

29 

0 

0 

0 

1.82 

9 

,0 

7 

3 

1 

BENTON 

94.7 

69,3 

82.0 

104 

8 

56 

14 

0 

28 

0 

0 

0 

z'.il 

.90 

10 

,0 

0 

4 

2 

0 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

95,8 

67.3 

61.6 

105 

9 

56 

14 

0 

2.44 

.79 

10 

.0 

0 

4 

3 

0 

CONWAY 

96.6 

68,1 

82.4 

,0 

106 

7 

55 

14 

0 

30 

0 

0 

0 

3.02 

,74 

1.98 

11 

,0 

0 

3 

2 

1 

GREENBRIER 

96.6 

67,4 

82.0 

105 

7 

53 

14 

0 

1.41 

.72 

12 

.0 

0 

2 

2 

0 

HOT   SPRINGS   I  NNE 

96, 6M 

71, 4M 

84.0M 

1,2 

103 

8 

61 

14 

0 

29 

0 

0 

0 

5.41 

1.20 

1.73 

9 

,0 

0 

12 

3 

1 

LEOLA 

94,8 

68.4 

81.6 

103 

8 

54 

14 

0 

29 

0 

0 

0 

4.83 

2.14 

10 

,0 

0 

5 

4 

2 

LITTLE  ROCK  wB  AIRPORT//R 

95*1 

71.2 

1,3 

8. 

58 

14 

0 

28 

0 

0 

3,79 

,45 

1.60 

9 

,0 

0 

6 

3 

1 

MALVERN 

95.0 

67,4 

8U2 

104 

8 

56 

14 

0 

28 

0 

0 

4,57 

1.82 

9 

,0 

0 

7 

3 

2 

MORRILTON 

98.1 

70,4 

84.3 

2.3 

108 

8 

58 

14 

0 

30 

° 

0 

0 

2.08 

,83 

1.10 

11 

.0 

0 

4 

1 

1 

NIMPOD  DAM 

99.0 

68.1 

83.6 

110 

9 

54 

14 

29 

0 

0 

0 

2.09 

.60 

10 

,0 

0 

3 

3 

0 

PERRYVILLE 

97.6 

69.1 

83,4 

2.7 

106 

21  ' 

54 

14 

0 

29 

0 

0 

0 

1.50 

2,20 

.87 

22 

.0 

0 

5 

1 

0 

SHERIDAN  TOWER 

96.6 

69.0 

82,8 

107 

8 

57 

14 

30 

0 

0 

0 

2.50 

.88 

22 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

82.7 

3.10 

.62 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


StaVoa 

Temperature 

Precipitation 

a 

»  3 

ll 
<s 

Average 
Minimum 

Average 

Deparhire 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Tolal 

e 

i 

From  Normal 

Greatest  Day 

Data 

Snow,  St«.t 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

3 

0 

Max.  Depth 
on  Ground 

0 

.10  or  More 

1 

1 

s  E 
si 

s » 

s  > 

si 

^  k 

o5 

3 

EAST  CENTRAL  Oi 

ARKANSAS  POST 

93.9 

68,5 

81.0 

103 

8 

57 

14 

0 

26 

0 

0 

0 

2.60 

.70 

11 

.0 

0 

7 

0 

BR  1  ^IKLEY 

93.0 

69.3 

81.2 

-      .  1 

101 

8 

57 

14 

0 

25 

0 

0 

0 

5.37 

1.50 

12 

,0 

0 

8 

2 

DE5  ARC 

93.9 

71.0 

82.5 

102 

2 1 

59 

14 

0 

27 

0 

0 

0 

4.23 

2.12 

10 

.0 

0 

3 

2 

FORREST  CITY 

92,2 

69.8 

81.0 

99 

7 

57 

14 

0 

26 

0 

0 

0 

2.94 

.92 

11 

•  0 

0 

\ 

0 

HELENA 

90.6 

70.9 

BO.  8 

•  .7 

99 

8 

60 

14 

0 

23 

0 

0 

0 

3.48 

- 

.46 

1.79 

12 

.0 

0 

f 

1 

KEO 

92. 8m 

70.6 

81.7M 

99 

8 

64 

14 

0 

26 

0 

0 

0 

4.37 

2.00 

2 

.0 

0 

6 

3 

2 

MAR1ANNA  2  S 

91.5 

69.6 

80.6 

-  .4 

100 

e 

58 

14 

0 

25 

0 

0 

0 

4.93 

1,26 

1.26 

22 

.0 

0 

* 

2 

SAINT  CHARLES 

93.3 

70.3 

81.8 

102 

9* 

59 

14 

0 

26 

Q 

0 

0 

5,75 

1.38 

3 

.0 

0 

4 

STUTTGART 

9S.e 

73.0 

85,8 

3.5 

104 

8 

62 

14 

0 

30 

0 

0 

0 

2,05 

2.1 1 

1.02 

9 

.0 

0 

1 

STUTTGART  9  ESE 

92.3 

71.4 

81.9 

100 

9 

60 

14 

0 

26 

0 

0 

0 

3.94 

.98 

25 

.0 

0 

0 

WEST  MEMPHIS 

91.7 

69,7 

80.7 

98 

20* 

60 

14. 

0 

25 

0 

0 

0 

3.93 

1  .90 

1 1 

'I 

0 

t 

2 

1 

WYNNE 

93.6 

70.2 

81.9 

97 

25. 

63 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

4.14 

1.60 

12 

•  0 

0 

' 

2 

DIVISION 

61. 5 

.1 

3,98 

.12 

.0 

SOUTHWEST  07 

DE  CUEEN 

97.0 

69.1 

83.1 

lOS 

24 

60 

14. 

0 

29 

0 

0 

0 

.88 

.53 

10 

.0 

0 

1 

0 

D I ERK  S 

98.0 

66.0 

82.0 

lOS 

8. 

57 

14. 

0 

30 

0 

0 

0 

2.90 

1.53 

25 

.  0 

0 

2 

2 

HOPE   3  NE 

96.2 

70,1 

83.2 

1.2 

101 

9 

62 

13 

0 

29 

0 

0 

0 

2.11 

1.98 

.63 

31 

.0 

0 

3 

0 

MOUNT  IDA 

96.9 

66,7 

81.6 

1.4 

104 

8 

55 

14 

0 

28 

0 

0 

0 

2.85 

1.59 

.68 

10 

.0 

0 

4 

0 

NARROWS  DAM 

96.6 

65,4 

81,0 

104 

8 

55 

14 

0 

28 

0 

0 

0 

1.06 

.59 

27 

•  0 

0 

I 

0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

9S.6 

66.6 

81.1 

102 

10* 

60 

14. 

0 

28 

0 

0 

0 

2.04 

1.21 

10 

.0 

0 

2 

1 

OKAY 

70.8 

84.1 

1.5 

102 

24 

64 

14 

0 

30 

0 

0 

0 

2.26 

1.68 

1.20 

2 

.0 

0 

2 

1 

STAMPS 

97.6 

70,1 

83.9 

104 

8 

61 

13 

0 

31 

0 

0 

0 

3,83 

2.14 

23 

.0 

0 

2 

2 

TEXA9KANA  WB  AIRPORT  //R 

96.8 

72.9 

84.9 

2.3 

102 

8 

69 

13 

0 

30 

0 

0 

0 

3.09 

.75 

1.75 

29 

.0 

0 

2 

2 

DIVISION 

82.8 

1.3 

2,34 

1.68 

•  0 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPH I  A 

95.1 

69.9 

82.5 

101 

24 

60 

14 

0 

30 

0 

0 

0 

1.88 

- 

1.97 

1.60 

9 

.0 

0 

I 

CAMDEN  1 

97.1 

71.4 

84.3 

1.9 

104 

8 

62 

17. 

0 

30 

0 

0 

0 

1.61 

2.75 

1.24 

27 

0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

98.7 

71.0 

84.9 

2.2 

105 

8* 

65 

14 

0 

31 

0 

0 

0 

.53 

- 

3.65 

.32 

22 

.0 

0 

FORDyCE  6  W 

97.3 

68.9 

83.1 

103 

8 

60 

14 

0 

30 

0 

0 

0 

5.55 

3.50 

26 

.  0 

0 

1 

MAGNOLIA   S  N 

98.1 

67.8 

83.0 

,5 

104 

9« 

62 

13. 

0 

30 

0 

0 

0 

2.49 

- 

1.63 

1.96 

26 

.0 

0 

M0RC8AY  LOCK  AND  DAM  8 

95.5 

69.0 

82.3 

101 

26. 

59 

14 

0 

28 

0 

0 

0 

1.89 

1.50 

10 

.0 

0 

1 

PRESCOTT 

97.2 

71.5 

84.4 

1.3 

103 

25. 

63 

14 

0 

30 

0 

0 

0 

3.32 

1.04 

1.00 

3 

.0 

0 

1 

SPARKMAN   3  WSW 

95  .  5M 

68. 5M 

82. OM 

101 

6 

58 

14 

0 

29 

0 

0 

0 

2.78 

1.82 

27 

.0 

0 

2 

1 

wARREN 

97.5 

71.2 

84.4 

1.6 

112 

6 

61 

14 

0 

30 

0 

0 

0 

2.11 

.91 

10 

.0 

0 

2 

0 

DIVISION 

83.3 

.9 

2,46 

1.53 

.0 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

95.1 

70.1 

82.6 

1.3 

103 

8 

62 

14 

0 

28 

0 

0 

0 

1.41 

3.67 

1.22 

10 

.0 

0 

2 

1 

1 

CUMMINS  FARM 

92.9 

70.3 

81.6 

102 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:      112°  on  the  6th  at  Warren 

Lowest  Temperature:      48°  on  the  14th  at  Gilbert  and  on  the  13th  at  Appleton 

Greatest  Total  Precipitation:        5.75  inches  at  Saint  Charles 
Least  Total  Precipitation:        0.  14  inch  at  Rogers 

Greatest  One-Day  Precipitation:        4.  10  inches  on  the  1st  at  Eureka  Springs 


See  Reference  No'.es  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
JULY  1964 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1963  -  1964 


ARKANSAS 


July 
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September 


December  I  January 


February 


April 


May 


NORTHWEST  01 
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BUFFALO  TOWER 
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FAYETTEVILLE    FAA  AP 
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LEAD  HILL 
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OOELL   3  N 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

NORTH  CENTRAL  02 
CALICO  ROCK 

CLINTON 

EVENING   SHADE    1  NE 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MELBOURNE   S  WNW 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 

MOUNTAIN   VIEW   2  ESE 

SALEM 

SHI RLEY 

YELLVILLE 

NORTHEAST  03 
AL  ICIft 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  0  Rl 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


5.0 

2 

6.5 

2 

5.0 


2 

7.0 


5.0 
7.0 


.3 

3.0 


1 

1.4 


2 

3.0 
1.3 

1.0 

1 

1 

2.0 
3.0 


2.1 

3 


1.0 

1 


1.0 

1 


8.0 

2 


6.0 
2.0 


4.8 

1 


10.2 

2 


2.0 

1 


2.0 

1 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of   1963  -  1964 


ARKANSAS 


Station 


July      I  August 


September 


November 


December  January 


February 


April 


May 


BEECH  GROVE 

BEEDEVILLE 

BLACK  ROCK 

BLVTHFVILLE 

BURDETTE 

CORNING 

GEORGETOWN 

JONESBORO 

KEISER 

LAKE  CITY 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

OSCEOLA 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  1 
SAINT  FRANCIS 
SEARCY 

WALNUT   RIDGE    FAA  AP 

WEST   CENTRAL  OU 
ABBOTT 

ALY 

APPLETON 
BIG  FORK 
BOONEVILLE 

claRksville 

COVE 

DANVI LLE 

OARDANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT   SMITH  WS  AIRPORT 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY 

GREENWOOD 

HECTOR 

HENA 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY    6  NNE 
NATURAL  DAM 
OZARK 


SNOWFALL 
1    IN  ON  60 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


e.o 

5 


6.0 

5 


7.5 
6.0 
8.0 

7.8 

5 

7.0 


6.0 

5 


7.0 

5 

7.0 


3.8 

5 


1.5 

1 

1.3 
1.0 
.5 


1 

1.5 


.5 

1 

1.5 
1.5 


1.3 

1 


1.0 

1 


1.0 

1 


5«6 
5 


3««  r«f«r«ac«  aot«s  follo*la(  Stktlon 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1963  -  1964 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


OZONE 
PARIS 
PARKS 
RATCLIFF 

RUSSELLVILLE   4  N 

SUSIACO 

WALDRON 

WHITE  ROCK 

CENTRAL  05 
ALUM  FORK 

APLIN    1  W 

BENTON 

BLAKELY   MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 

CRYSTAL  VALLEY 

DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT    SPRINGS    1  NNE 

JESSIEVILLE 

LAKE  MAUMELLE 

LEOLA 

LITTLE   ROCK   we  AIRPORT 

LITTLE   ROCK   FILT  PLANT 

MALVERN 

MORRI LTON 

NIMROO  DAM 

OWENSVILLE 

PERRYVILLE 

SHERIDAN  TOWER 

EAST   CENTRAL  06 
ARKANSAS  POST 

AUGUSTA 

BRINKLEY 

CABOT    4  5W 

CARLISLE   1  SW 

CLARENDON 

OES  ARC 

FORREST  CITY 

HELENA 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN   ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN   ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN   ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN   ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
N   ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN   ON  GD 


SNOWFALL 
IN   ON  GD 


6.0 
8.0 

U.5 

7 

9.8 

It 

7.0 

3 

5.5 

8.0 
5.0 
10.0 


13.0 

7 


7.0 
9.0 


1.2 

1 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1963  -  1964 


ARKANSAS 


KEO 

MADI SON 

MARIANNA    2  S 

PARKIN   2  W 

SAINT  CHARLES 

STUTTGART 

STUTTOART   9  ESE 

WEST  MEMPHIS 

WYNNE 

SOUTHWEST  07 
ANTOI NE 

ASHOOWN 

ATHENS 

DAISY    3  E 

DE  QUEEN 

D1ERK.S 

FULTON 

GLENWOOD 

HOPE   3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

INDEX 

LANGLEY 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

NATHAN   U  WNW 

NEWHOPE    3  E 

ODEN  2  W 

OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 

STORY 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

SOUTH  CENTRAL  08 
AMITY    3  NE 

ARKADELPHIA 

BLUFF   CITY    3  SW 

BOUGHTON 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
!    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


July 


August 


September 


October 


November    December  January 


12.0 

10 


4.7 

2 


6.0 

5 


6.0 

4 

5.0 


7.0 

3 

7.0 


7.7 

5 


February  I  March 


ApriJ 


May 


.3 
I.O 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1963  -  1964 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

I3URD0N 

MAGNOLIA    3  N 

MOROBAV    LOCK.   AND   DAM  6 

PRFSCOTT 

SPARKMAN    3  WSW 

TAYLOR 

WARREN 

SOUTHEAST  0') 
ARKANSAS  CITY 

CROSSETT   7  S 

CUMMINS  FARM 

OERMOTT 

DERMOTT    3  NE 

DUMAS 

EUDORA 

HAMBURG 

MONTICELLO   3  S 
PINE  BLUFF 

PINE   BLUFF   FAA  AIRPORT 
PORTLAND 
ROHWER   2  NNE 
STAR    CITY   2  S 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GDI 


8.3 

7 


12.6 

10.0 

6 

8.3 

5 

9.5 


10.5 

6 

12.0 
10.0 

10.0 

7 

7.5 
7.5 


1.0 

1 


8.3 

5 


15.8 
7 


10.0 

7 


See  reference  notes  follovlnB  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES  a«^*nsas 


Station 

Day  of  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

1  ^ 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

20 

21 

22 

1 

1 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

BEAvER  DAM 

MAX 

S6 

86 

88 

93 

91 

96 

97 

97 

90 

89 

91 

90 

77 

90 

91 

85 

94 

95 

97 

100 

100 

101 

100 

95 

93 

100 

95 

96 

99 

96 

101 

93 

,2 

MIN 

63 

66 

64 

65 

60 

69 

62 

68 

66 

64 

69 

67 

52 

53 

63 

64 

69 

64 

64 

69 

68 

67 

65 

68 

66 

68 

66 

74 

72 

69 

70 

65 

»6 

BFNTONVI LLE 

MAX 

98 

89 

94 

91 

95 

96 

98 

90 

93 

95 

89 

81 

80 

90 

90 

92 

96 

95 

98 

98 

99 

99 

98 

96 

101 

96 

96 

99 

101 

101 

98 

94 

,2 

Mm 

66 

65 

63 

66 

68 

72 

69 

70 

68 

63 

72 

64 

54 

53 

64 

66 

69 

65 

67 

69 

70 

70 

67 

71 

67 

72 

67 

72 

70 

69 

70 

67 

0 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

80 

84 

94 

91 

94 

95 

96 

93 

86 

93 

88 

81 

89 

94 

84 

90 

89 

93 

95 

97 

96 

97 

98 

88 

93 

90 

90 

91 

93 

95 

93 

90 

7 

MIN 

60 

60 

63 

61 

65 

70 

69 

66 

62 

61 

65 

68 

49 

52 

62 

62 

64 

62 

65 

68 

66 

64 

62 

65 

63 

66 

6  3 

67 

67 

65 

65 

63 

5 

fayettevillE  faa  ap 

MAX 

Si 

88 

93 

93 

96 

98 

99 

95 

92 

94 

90 

76 

82 

98 

89 

91 

92 

97 

98 

97 

100 

97 

97 

96 

100 

95 

96 

96 

99 

99 

96 

93 

6 

MIN 

b<> 

64 

63 

65 

65 

69 

67 

69 

67 

68 

71 

63 

52 

50 

68 

67 

69 

64 

65 

65 

64 

70 

67 

68 

65 

66 

66 

72 

71 

66 

69 

65 

8 

FAYETTEVILLE  ExP  STA 

MAX 

85 

88 

94 

93 

97 

98 

100 

96 

98 

96 

93 

87 

90 

90 

90 

92 

95 

95 

98 

98 

100 

98 

96 

97 

99 

95 

96 

99 

99 

98 

95 

94 

7 

MIN 

64 

63 

63 

65 

66 

73 

71 

73 

67 

67 

73 

65 

52 

54 

69 

68 

70 

64 

68 

69 

66 

72 

68 

69 

67 

70 

65 

72 

69 

67 

71 

67 

1 

GRAVETTE 

MAX 

83 

89 

93 

91 

94 

95 

96 

91 

91 

94 

90 

80 

79 

90 

90 

93 

95 

95 

98 

98 

99 

100 

100 

99 

103 

96 

97 

100 

100 

101 

97 

94 

1 

MIN 

64 

61 

61 

63 

64 

68 

67 

67 

65 

64 

69 

62 

51 

50 

65 

64 

66 

63 

64 

63 

65 

66 

65 

68 

65 

67 

64 

69 

66 

66 

67 

64 

2 

HARR I  SON 

MAX 

89 

92 

95 

94 

98 

100 

100 

93 

90 

90 

93 

96 

85 

91 

89 

95 

97 

96 

99 

100 

99 

94 

90 

88 

99 

94 

94 

95 

99 

99 

97 

94 

5 

MIN 

66 

63 

64 

67 

68 

72 

68 

69 

67 

66 

69 

66 

55 

54 

62 

62 

67 

63 

64 

70 

68 

70 

67 

71 

66 

59 

67 

'2 

69 

69 

67 

66 

0 

HARRISON  FAA  AlRPORT 

MAX 

85 

89 

92 

90 

95 

98 

95 

88 

86 

91 

88 

73 

77 

97 

86 

90 

91 

93 

95 

96 

94 

90 

93 

88 

96 

87 

91 

90 

95 

93 

94 

90 

2 

MIN 

66 

65 

67 

68 

69 

75 

72 

71 

66 

67 

70 

61 

55 

55 

67 

66 

69 

67 

72 

77 

69 

71 

68 

73 

69 

71 

66 

72 

74 

71 

69 

66 

* 

HLNTSV I LLE 

MAX 

88 

89 

92 

92 

96 

98 

98 

93 

92 

96 

90 

78 

80 

90 

88 

94 

97 

94 

97 

95 

99 

97 

92 

90 

97 

93 

94 

95 

95 

98 

95 

92 

9 

MIN 

62 

61 

61 

62 

66 

69 

66 

66 

64 

74 

70 

65 

50 

50 

65 

64 

65 

62 

62 

65 

63 

65 

64 

68 

64 

62 

65 

TO 

65 

65 

67 

64 

1 

LEAD  HILL 

MAX 

85 

92 

96 

92 

100 

101 

101 

99 

91 

97 

95 

78 

80 

90 

90 

92 

95 

97 

100 

101 

100 

97 

96 

93 

100 

96 

96 

93 

97 

97 

96 

94 

7 

MIN 

66 

65 

66 

68 

70 

75 

73 

72 

69 

67 

70 

67 

56 

54 

67 

66 

69 

66 

66 

70 

70 

71 

69 

72 

68 

71 

67 

73 

72 

74 

69 

68 

3 

ROGERS 

MAX 

83 

84 

91 

90 

95 

96 

97 

94 

90 

94 

91 

87 

77 

90 

87 

94 

93 

94 

95 

97 

98 

98 

96 

93 

99 

93 

96 

96 

98 

99 

99 

93 

0 

MIN 

65 

64 

66 

68 

70 

73 

73 

72 

69 

67 

77 

65 

55 

54 

65 

67 

67 

67 

6'> 

71 

73 

67 

67 

71 

69 

72 

68 

72 

70 

70 

71 

68 

1 

STLOAM  SPRINGS 

MAX 

85 

88 

92 

93 

97 

98 

99 

93 

93 

93 

92 

79 

90 

93 

93 

97 

97 

99 

101 

101 

102 

103 

99 

101 

103 

96 

100 

104 

100 

103 

100 

95 

9 

MIN 

66 

65 

65 

67 

69 

72 

71 

73 

70 

68 

73 

66 

55 

62 

70 

70 

71 

65 

67 

66 

69 

68 

67 

70 

68 

'I 

66 

72 

70 

74 

71 

68 

0 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 

94 

96 

100 

100 

101 

105 

106 

97 

97 

100 

98 

78 

81 

92 

93 

94 

96 

98 

102 

106 

100 

86 

94 

94 

98 

91 

94 

94 

91 

92 

96 

95 

3 

MIN 

67 

64 

63 

65 

68 

69 

67 

69 

63 

64 

69 

66 

53 

52 

62 

61 

65 

61 

64 

66 

67 

68 

66 

69 

65 

68 

68 

69 

71 

71 

67 

65 

Even I NG  Shade  1  ne 

MAX 

93 

95 

98 

95 

96 

101 

104 

98 

96 

96 

88 

76 

80 

97 

90 

91 

94 

98 

101 

102 

101 

92 

95 

98 

99 

96 

95 

97 

99 

97 

99 

95 

2 

MIN 

70 

65 

65 

63 

68 

74 

71 

71 

65 

65 

68 

66 

60 

55 

61 

61 

65 

60 

65 

68 

68 

72 

79 

69 

68 

71 

68 

69 

72 

69 

70 

67 

^ 

G I  LBERT 

MAX 

93 

94 

99 

98 

102 

104 

105 

103 

90 

97 

91 

86 

86 

93 

91 

94 

97 

98 

101 

102 

101 

89 

97 

93 

98 

95 

95 

97 

99 

96 

99 

96 

3 

MIN 

61 

63 

58 

63 

63 

67 

62 

65 

65 

62 

67 

65 

52 

48 

57 

57 

61 

56 

59 

60 

62 

65 

62 

65 

63 

66 

63 

63 

65 

66 

63 

61 

GREERS  FERRV  DAM 

MAX 

89 

91 

92 

94 

94 

97 

99 

101 

94 

93 

96 

85 

78 

80 

98 

99 

91 

92 

95 

98 

100 

100 

83 

95 

94 

99 

95 

92 

94 

97 

92 

93 

1 

MIN 

69 

68 

68 

69 

71 

75 

78 

77 

69 

70 

69 

68 

59 

59 

64 

66 

62 

62 

68 

70 

72 

72 

68 

71 

70 

73 

67 

70 

73 

72 

72 

69 

0 

MAMMOTH  SPR I NG 

MAX 

90 

90 

94 

101 

81 

85 

92 

93 

95 

97 

100 

102 

100 

80 

94 

94 

98 

95 

94 

93 

94 

94 

97 

93 

6 

MIN 

68 

64 

68 

65 

55 

51 

59 

60 

65 

62 

66 

68 

71 

68 

65 

69 

69 

72 

66 

69 

77 

68 

68 

65 

MAR  SHALL 

MAX 

90 

93 

93 

96 

96 

101 

102 

96 

89 

95 

89 

80 

90 

91 

90 

93 

93 

96 

99 

100 

96 

87 

93 

90 

95 

90 

90 

93 

94 

93 

95 

92 

8 

MIN 

70 

66 

65 

72 

70 

78 

76 

71 

66 

65 

71 

67 

54 

59 

70 

69 

70 

65 

68 

70 

69 

69 

70 

72 

68 

72 

66 

75 

72 

73 

70 

MOUNTAIN  HOmE   1  NNW 

MAX 

88 

90 

93 

97 

94 

98 

101 

102 

91 

93 

97 

87 

77 

60 

90 

91 

92 

94 

95 

97 

101 

99 

86 

95 

91 

97 

93 

93 

93 

97 

91 

93 

0 

MIN 

68 

70 

67 

69 

72 

75 

73 

76 

68 

68 

67 

68 

56 

65 

62 

67 

66 

68 

71 

73 

71 

69 

70 

69 

70 

72 

69 

72 

73 

72 

71 

68 

9 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

87 

92 

92 

95 

92 

96 

99 

101 

90 

93 

95 

84 

78 

79 

68 

91 

90 

92 

93 

96 

100 

99 

91 

94 

90 

94 

92 

91 

93 

95 

92 

92 

1 

Mm 

68 

66 

66 

70 

73 

74 

69 

73 

68 

67 

69 

68 

57 

55 

62 

65 

68 

66 

68 

70 

71 

70 

69 

73 

66 

72 

69 

70 

73 

73 

70 

68 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

94 

92 

95 

97 

99 

98 

101 

97 

93 

96 

84 

74 

79 

84 

87 

99 

92 

97 

101 

102 

99 

79 

97 

94 

101 

94 

89 

91 

96 

96 

93 

92 

8 

68 

69 

67 

66 

68 

75 

72 

70 

63 

64 

65 

64 

52 

57 

63 

64 

65 

64 

70 

70 

69 

65 

63 

70 

65 

70 

66 

69 

72 

69 

66 

66 

TtLLVlLLt 

92 

95 

96 

96 

102 

104 

103 

94 

90 

100 

91 

88 

91 

91 

92 

93 

94 

93 

96 

100 

99 

90 

94 

90 

96 

92 

94 

97 

97 

95 

98 

94 

7 

MIN 

63 

64 

62 

66 

68 

71 

67 

69 

68 

65 

70 

68 

52 

51 

61 

61 

65 

63 

64 

65 

65 

68 

66 

70 

64 

70 

64 

67 

68 

71 

66 

2 

Al  ICIA 

92 

95 

97 

93 

93 

97 

104 

96 

96 

96 

84 

79 

81 

89 

92 

93 

95 

98 

102 

101 

95 

87 

96 

99 

100 

94 

95 

96 

96 

92 

94 

1 

MIN 

70 

68 

68 

69 

70 

75 

73 

75 

70 

69 

70 

69 

57 

57 

62 

66 

66 

67 

70 

71 

71 

68 

69 

77 

71 

73 

78 

72 

73 

70 

RAi n  KNnR 
D«*LU  M^UD 

92 

93 

94 

96 

97 

102 

102 

100 

94 

96 

85 

83 

80 

97 

99 

91 

91 

94 

97 

101 

98 

89 

94 

94 

96 

96 

94 

96 

97 

92 

96 

93 

7 

MIN 

70 

69 

68 

68 

74 

74 

72 

71 

68 

67 

68 

67 

61 

57 

63 

67 

66 

67 

69 

69 

73 

70 

69 

70 

70 

73 

69 

70 

71 

72 

72 

68  ■ 

8ATESVILLE  LIVESTOCK 

93 

93 

97 

96 

00 

103 

10* 

101 

95 

98 

96 

66 

78 

68 

91 

94 

94 

96 

98 

101 

96 

62 

97 

93 

100 

99 

94 

97 

98 

97 

97 

95. 

3 

MIN 

68 

66 

66 

67 

68 

72 

74 

73 

65 

65 

67 

65 

55 

56 

63 

63 

65 

64 

67 

69 

68 

68 

65 

70 

66 

71 

66 

69 

71 

70 

69 

0«lt3VILLt    L    *NU    V  ■! 

91 

92 

96 

95 

96 

100 

102 

96 

95 

95 

94 

81 

78 

87 

90 

91 

92 

95 

96 

99 

86 

83 

92 

92 

98 

93 

92 

93 

95 

94 

93 

92, 

6 

MIN 

69 

68 

67 

67 

68 

72 

73 

72 

65 

67 

70 

68 

56 

55 

55 

64 

67 

63 

66 

68 

70 

69 

66 

69 

68 

73 

66 

70 

74 

70 

71 

BEEDEVILLE 

90 

93 

92 

96 

97 

103 

104 

99 

97 

97 

88 

80 

80 

66 

89 

90 

92 

96 

97 

100 

96 

90 

96 

97 

98 

93 

95 

95 

97 

91 

95 

93, 

6 

MIN 

72 

68 

70 

69 

72 

76 

74 

74 

67 

68 

69 

69 

60 

60 

66 

69 

66 

67 

66 

73 

74 

70 

69 

72 

72 

71 

72 

70 

75 

71 

75 

BlythEvillE 

89 

94 

92 

92 

88 

101 

95 

95 

95 

92 

60 

79 

78 

87 

91 

93 

93 

94 

98 

92 

91 

86 

92 

95 

96 

91 

96 

94 

66 

90 

93 

90, 

9 

MIN 

68 

71 

69 

70 

72 

70 

76 

72 

72 

72 

73 

68 

58 

60 

64 

69 

66 

71 

74 

70 

73 

73 

72 

73 

72 

70 

73 

74 

71 

72 

72 

70, 

CCBNING 

90 

93 

98 

92 

92 

93 

102 

98 

94 

94 

90 

78 

80 

87 

90 

92 

95 

96 

101 

98 

91 

90 

95 

96 

98 

95 

91 

92 

90 

89 

92 

92, 

7 

MIN 

65 

69 

69 

67 

68 

72 

73 

69 

69 

71 

68 

66 

57 

59 

68 

64 

67 

69 

71 

69 

69 

71 

70 

71 

73 

72 

72 

70 

69 

71 

73 

68  , 

7 

JONESBORO 

90 

93 

95 

93 

92 

92 

102 

96 

94 

96 

85 

80 

79 

87 

91 

95 

95 

97 

100 

99 

98 

89 

94 

96 

96 

93 

95 

96 

91 

90 

94 

93, 

0 

MIN 

68 

71 

70 

69 

71 

75 

73 

76 

72 

72 

72 

71 

59 

63 

65 

67 

67 

70 

76 

72 

71 

72 

73 

73 

74 

72 

72 

75 

72 

72 

74 

71, 

0 

KEISEP 

91 

94 

93 

95 

92 

94 

100 

96 

93 

94 

91 

81 

78 

85 

89 

91 

92 

95 

97 

95 

92 

89 

93 

94 

96 

92 

90 

92 

90 

89 

90 

91. 

7 

MIN 

68 

72 

68 

68 

72 

73 

72 

74 

73 

71 

72 

70 

59 

59 

62 

67 

67 

70 

72 

72 

72 

73 

70 

71 

71 

72 

72 

73 

71 

70 

73 

70, 

0 

MARKED  TREE 

88 

92 

91 

93 

95 

93 

99 

97 

93 

96 

97 

81 

77 

85 

90 

91 

93 

95 

98 

97 

89 

86 

93 

94 

95 

94 

90 

92 

90 

89 

93 

91. 

5 

MIN 

67 

71 

66 

67 

69 

73 

71 

74 

70 

69 

69 

67 

59 

56 

62 

67 

64 

67 

71 

70 

68 

70 

70 

71 

70 

71 

70 

72 

73 

70 

71 

66  . 

NEWPORT 

90 

94 

95 

94 

97 

101 

103 

95 

95 

97 

64 

SO 

79 

87 

90 

91 

92 

95 

97 

99 

99 

67 

95 

95 

98 

96 

93 

95 

95 

93 

97 

93. 

5 

MIN 

71 

69 

70 

70 

71 

71 

73 

76 

69 

69 

70 

70 

60 

60 

64 

68 

67 

68 

71 

73 

74 

76 

69 

71 

70 

73 

69 

73 

75 

71 

73 

70. 

1 

paraqould  radio  KDRS 

MAX 

91 

95 

96 

95 

94 

93 

102 

100 

96 

97 

91 

81 

79 

87 

91 

93 

93 

96 

99 

95 

92 

91 

94 

97 

98 

96 

92 

94 

93 

90 

93 

93. 

4 

MIN 

68 

72 

70 

69 

71 

75 

73 

79 

72 

75 

70 

71 

60 

62 

65 

70 

68 

72 

76 

74 

74 

73 

72 

72 

75 

72 

72 

68 

66 

73 

74 

71. 

1 

POCAHONTAS  I 

MAX 

89 

92 

94 

91 

91 

93 

101 

94 

94 

95 

87 

78 

79 

86 

91 

92 

94 

97 

100 

97 

95 

88 

95 

96 

100 

94 

96 

95 

93 

90 

91 

92. 

5 

MIN 

68 

65 

67 

66 

66 

72 

71 

74 

66 

69 

68 

66 

55 

54 

59 

62 

63 

64 

62 

69 

67 

67 

66 

67 

67 

72 

65 

69 

74 

67 

69 

66. 

3 

SEARCY 

MAX 

93 

98 

95 

97 

01 

103 

106 

104 

100 

100 

92 

84 

83 

90 

92 

92 

94 

97 

100 

05 

05 

91 

99 

98 

103 

98 

96 

96 

too 

95 

99 

96. 

9 

MIN 

72 

69 

69 

71 

73 

73 

73 

74 

76 

69 

70 

69 

61 

58 

65 

69 

66 

69 

70 

72 

75 

71 

71 

73 

73 

73 

71 

72 

75 

72 

74 

70. 

6 

Se«  RflfsrvQce  Nolei  Following  SUlIon  Index 

-  95  - 


DAILY  TEMPERATURES  /^g^'^NSAs 


Station 

Day  of  Month 

a 

01 

[ 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WALNUT  RIDGE  FAA 

AP 

■51 

93 

98 

92 

93 

94 

102 

95 

96 

98 

81 

77 

83 

87 

90 

92 

95 

97 

100 

99 

93 

86 

95 

95 

97 

89 

92 

95 

93 

92 

94 

92, 

7 

MIN 

70 

69 

70 

70 

71 

76 

74 

75 

70 

73 

70 

66 

58 

60 

65 

68 

68 

69 

72 

73 

72 

71 

71 

72 

73 

74 

70 

72 

72 

73 

73 

70. 

3 

UEST  CENTRAL  0* 

APPLETON 

95 

99 

100 

103 

103 

104 

101 

101 

98 

91 

84 

83 

94 

95 

96 

99 

102 

104 

104 

103 

86 

90 

92 

98 

94 

94 

96 

100 

98 

98 

96  • 

8 

MIN 

59 

63 

73 

68 

73 

74 

74 

65 

57 

63 

67 

56 

48 

63 

63 

66 

74 

66 

60 

65 

68 

63 

60 

61 

63 

60 

63 

65 

62 

67 

70 

64, 

5 

BOONEVILLE 

86 

99 

103 

104 

106 

106 

107 

107 

107 

100 

97 

87 

85 

96 

95 

96 

99 

102 

104 

105 

105 

94 

95 

99 

106 

100 

101 

106 

107 

104 

100 

100, 

2 

MIN 

67 

67 

68 

70 

73 

72 

68 

70 

68 

69 

76 

71 

58 

54 

73 

72 

70 

66 

67 

66 

68 

70 

72 

67 

68 

73 

69 

72 

72 

69 

70 

69, 

9 

CLARKSVILLE 

91 

97 

102 

103 

106 

105 

105 

102 

94 

99 

91 

89 

86 

95 

97 

97 

98 

101 

103 

104 

105 

91 

97 

94 

101 

96 

96 

100 

105 

101 

99 

98 . 

4 

MIN 

68 

67 

67 

71 

76 

76 

71 

72 

71 

70 

75 

70 

58 

56 

71 

72 

71 

70 

69 

69 

70 

69 

70 

73 

68 

73 

69 

74 

75 

74 

74 

70. 

3 

DARDANELLE 

89 

97 

100 

102 

104 

104 

105 

103 

102 

100 

93 

91 

85 

94 

95 

96 

97 

100 

101 

104 

105 

84 

97 

93 

98 

93 

95 

98 

101 

100 

98 

97 , 

5 

Mm 

67 

68 

67 

69 

73 

75 

73 

72 

70 

70 

75 

69 

69 

56 

67 

69 

69 

66 

66 

67 

70 

68 

70 

72 

68 

73 

69 

72 

73 

71 

71 

69. 

2 

DEVILS  KNOB 

83 

85 

90 

90 

97 

98 

98 

96 

95 

94 

82 

84 

83 

88 

89 

92 

95 

97 

99 

87 

94 

86 

93 

90 

89 

89 

93 

90 

90 

90, 

9 

MIN 

65 

67 

70 

72 

72 

72 

74 

72 

73 

67 

55 

59 

65 

67 

67 

69 

72 

75 

75 

64 

67 

69 

73 

67 

66 

70 

75 

72 

68 

68. 

9 

FOBT  Smith  vB  airport 

Si 

98 

100 

102 

104 

103 

106 

105 

106 

98 

98 

83 

86 

96 

94 

95 

98 

99 

102 

102 

103 

98 

94 

98 

105 

100 

101 

103 

105 

105 

101 

99. 

I 

MIN 

68 

67 

66 

68 

70 

71 

68 

69 

70 

70 

76 

63 

57 

54 

65 

69 

69 

68 

68 

66 

70 

69 

71 

66 

69 

73 

70 

72 

76 

68 

69 

68. 

2 

FORT  SMITH  WATER 

PLANT 

MAX 

8<> 

93 

98 

97 

102 

102 

103 

102 

99 

96 

95 

89 

83 

91 

92 

93 

95 

99 

99 

100 

101 

99 

97 

95 

103 

99 

96 

100 

104 

101 

100 

97 , 

0 

MIN 

64 

65 

64 

66 

67 

67 

65 

68 

68 

69 

73 

69 

55 

59 

60 

66 

67 

63 

64 

63 

66 

66 

68 

63 

65 

69 

67 

69 

72 

66 

70 

65, 

8 

MENA 

88 

85 

94 

99 

98 

99 

100 

101 

102 

89 

94 

90 

84 

91 

90 

92 

93 

97 

98 

98 

98 

95 

89 

94 

99 

97 

93 

97 

96 

97 

93 

94, 

5 

Mm 

66 

66 

65 

68 

71 

71 

70 

70 

68 

68 

73 

69 

58 

57 

67 

68 

66 

68 

67 

66 

70 

68 

66 

63 

66 

69 

66 

69 

71 

65 

67 

67, 

1 

MOUNT  MAGAZINE 

79 

84 

90 

92 

96 

104 

100 

100 

98 

99 

95 

84 

83 

99 

90 

90 

90 

90 

95 

96 

96 

96 

90 

94 

100 

87 

90 

94 

102 

101 

90 

93. 

MIN 

66 

66 

67 

67 

74 

74 

74 

73 

60 

64 

73 

62 

55 

64 

66 

66 

66 

66 

70 

73 

73 

64 

74 

74 

71 

68 

67 

71 

76 

71 

67 

68, 

5 

OZARK 

MAX 

86 

97 

100 

102 

104 

104 

105 

103 

101 

96 

94 

87 

85 

93 

92 

93 

95 

98 

99 

101 

103 

96 

94 

94 

100 

93 

97 

100 

105 

100 

99 

97 

3 

MIN 

69 

69 

68 

72 

77 

75 

72 

74 

71 

65 

75 

70 

60 

57 

72 

73 

72 

71 

70 

70 

72 

74 

72 

71 

70 

75 

71 

74 

78 

72 

76 

71 

2 

PARIS 

MAX 

88 

98 

100 

104 

104 

106 

105 

104 

105 

98 

96 

89 

84 

94 

95 

98 

99 

100 

103 

104 

104 

87 

94 

96 

102 

95 

100 

102 

105 

102 

100 

98 

7 

MIN 

67 

68 

69 

72 

73 

76 

76 

75 

73 

69 

75 

70 

56 

55 

67 

67 

70 

66 

68 

69 

73 

72 

72 

69 

68 

72 

68 

71 

76 

71 

71 

69 

8 

RUSSELLVILLE  «  N 

92 

98 

100 

102 

105 

105 

105 

102 

101 

99 

92 

92 

87 

95 

96 

96 

97 

100 

102 

103 

103 

82 

96 

92 

99 

90 

94 

97 

101 

99 

96 

97 

4 

Mm 

66 

67 

66 

68 

72 

73 

69 

69 

68 

68 

73 

66 

55 

54 

65 

68 

67 

65 

66 

66 

67 

66 

68 

71 

67 

71 

67 

70 

72 

70 

70 

67 

4 

SUBIACO 

MAX 

90 

97 

100 

100 

102 

102 

104 

98 

102 

97 

93 

91 

84 

94 

95 

96 

95 

97 

100 

102 

102 

85 

94 

95 

101 

94 

97 

99 

102 

98 

97 

96 

9 

Mm 

67 

68 

68 

71 

73 

79 

76 

80 

71 

70 

71 

70 

60 

56 

71 

73 

69 

70 

70 

71 

79 

71 

71 

69 

68 

74 

69 

73 

71 

72 

71 

70 

7 

WALORON 

MAX 

85 

96 

99 

101 

105 

104 

106 

106 

107 

99 

98 

97 

84 

96 

96 

98 

97 

101 

103 

103 

102 

99 

98 

100 

103 

102 

98 

103 

105 

104 

100 

99 

8 

MIN 

66 

66 

68 

71 

71 

71 

69 

69 

70 

70 

76 

73 

58 

53 

63 

69 

69 

69 

66 

66 

69 

69 

72 

66 

68 

70 

67 

70 

73 

68 

70 

66 

2 

WHITE  ROCK 

76 

85 

89 

89 

92 

93 

94 

88 

92 

89 

88 

77 

77 

84 

85 

86 

88 

91 

93 

95 

95 

92 

89 

95 

95 

91 

94 

98 

96 

92 

89 

6 

Mm 

64 

66 

69 

71 

72 

75 

74 

74 

68 

66 

66 

62 

57 

61 

67 

67 

68 

68 

73 

73 

73 

69 

66 

73 

73 

67 

71 

75 

72 

70 

69, 

0 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MAX 

94 

90 

95 

100 

99 

102 

103 

106 

101 

97 

94 

89 

87 

91 

92 

93 

93 

97 

100 

103 

103 

99 

97 

97 

97 

96 

92 

97 

100 

100 

97 

96 

8 

Mm 

67 

68 

66 

68 

71 

69 

72 

75 

6S 

68 

73 

72 

63 

58 

67 

67 

66 

66 

67 

67 

73 

68 

68 

70 

67 

71 

67 

70 

73 

71 

72 

68 

6 

BENTON 

MAX 

91 

92 

95 

99 

99 

100 

101 

104 

100 

90 

90 

87 

82 

89 

91 

91 

92 

95 

96 

97 

99 

96 

99 

96 

96 

91 

94 

94 

97 

97 

96 

94 

7 

Mm 

68 

70 

67 

68 

71 

71 

71 

72 

71 

73 

74 

73 

62 

56 

65 

71 

67 

67 

67 

69 

72 

69 

70 

72 

68 

71 

68 

72 

73 

69 

71 

69 

3 

Blakely  mountain 

DAM 

MAX 

90 

93 

91 

96 

100 

102 

101 

103 

105 

103 

98 

90 

82 

84 

90 

92 

94 

93 

97 

99 

101 

102 

88 

98 

96 

98 

93 

95 

98 

102 

97 

95 

Mm 

66 

69 

64 

67 

71 

70 

69 

69 

71 

68 

73 

72 

62 

56 

66 

63 

67 

66 

66 

66 

68 

67 

68 

68 

67 

68 

66 

70 

71 

66 

68 

67 

3 

CONWAY 

MAX 

96 

96 

97 

99 

103 

104 

106 

104 

102 

98 

93 

91 

82 

92 

92 

93 

93 

97 

98 

101 

101 

90 

96 

94 

98 

96 

93 

97 

100 

97 

97 

96 

Mm 

70 

68 

64 

68 

78 

75 

70 

71 

68 

69 

72 

66 

58 

55 

65 

70 

66 

64 

65 

67 

70 

69 

68 

70 

66 

72 

66 

71 

72 

69 

69 

68 

1 

GREENBRIER 

MAX 

94 

96 

98 

99 

102 

104 

105 

102 

101 

94 

91 

85 

82 

91 

92 

94 

96 

98 

101 

103 

103 

86 

100 

92 

100 

92 

97 

100 

101 

97 

99 

96 

Mm 

67 

68 

65 

67 

71 

74 

70 

71 

67 

69 

71 

68 

58 

53 

62 

66 

65 

65 

65 

66 

70 

71 

69 

69 

66 

71 

65 

69 

71 

70 

70 

67 

4 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

MAX 

93 

87 

95 

99 

99 

98 

100 

103 

100 

93 

86 

92 

94 

94 

95 

98 

100 

101 

102 

95 

97 

94 

100 

97 

96 

99 

102 

98 

95 

96 

Mm 

70 

70 

68 

72 

76 

79 

77 

78 

70 

70 

63 

61 

70 

71 

70 

71 

73 

75 

77 

70 

69 

72 

70 

74 

69 

74 

74 

68 

70 

71 

4 

LEOLA 

MAX 

93 

92 

93 

96 

99 

lOl 

101 

103 

101 

94 

93 

86 

82 

91 

92 

92 

92 

95 

95 

99 

100 

92 

95 

97 

96 

94 

92 

95 

98 

93 

96 

94 

8 

Mm 

66 

70 

66 

66 

72 

74 

69 

72 

70 

68 

73 

73 

61 

54 

63 

68 

65 

65 

65 

72 

74 

68 

70 

70 

67 

70 

68 

70 

74 

67 

70 

69 

4 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

94 

95 

94 

100 

101 

104 

105 

105 

97 

94 

91 

84 

82 

89 

91 

92 

92 

94 

96 

99 

100 

95 

98 

96 

96 

96 

91 

94 

97 

92 

96 

95 « 

I 

Mm 

71 

72 

70 

70 

74 

76 

74 

75 

71 

72 

75 

72 

64 

58 

66 

71 

68 

69 

69 

72 

72 

72 

73 

72 

72 

72 

71 

75 

75 

71 

74 

71, 

2 

MALVERN 

MAX 

91 

9! 

97 

98 

100 

101 

99 

104 

100 

89 

90 

84 

84 

91 

92 

93 

94 

96 

97 

98 

98 

98 

95 

96 

97 

94 

94 

96 

97 

96 

94 

95 

0 

Mm 

67 

70 

65 

65 

70 

71 

68 

69 

70 

70 

70 

72 

61 

56 

64 

67 

66 

65 

64 

68 

68 

67 

68 

70 

67 

69 

66 

69 

71 

66 

69 

67 

4 

MORRILTON 

MAX 

96 

96 

99 

101 

106 

105 

106 

108 

105 

99 

91 

90 

83 

94 

95 

93 

95 

99 

101 

105 

106 

90 

93 

96 

100 

95 

95 

99 

105 

99 

98 

98 

Mm 

69 

70 

68 

69 

75 

75 

73 

79 

70 

70 

74 

71 

62 

58 

70 

69 

67 

69 

70 

71 

72 

70 

69 

72 

69 

73 

68 

73 

74 

72 

72 

70 

4 

NIMROD  0AM 

MAX 

92 

95 

96 

100 

103 

106 

106 

108 

no 

106 

101 

94 

91 

86 

96 

97 

98 

98 

102 

102 

105 

105 

88 

96 

92 

101 

93 

97 

101 

103 

102 

99 

0 

Mm 

64 

66 

65 

68 

72 

73 

68 

72 

69 

69 

74 

73 

67 

54 

65 

69 

66 

67 

67 

68 

72 

68 

68 

68 

65 

71 

65 

70 

73 

68 

67 

68 

1 

PERRYVILLE 

MAX 

94 

97 

99 

101 

104 

104 

105 

104 

101 

98 

95 

78 

84 

94 

91 

91 

96 

98 

104 

105 

106 

94 

98 

96 

95 

95 

96 

99 

103 

103 

99 

97 

6 

68 

69 

65 

70 

72 

74 

74 

75 

75 

70 

72 

70 

60 

54 

64 

65 

66 

67 

66 

68 

71 

70 

69 

71 

72 

71 

69 

72 

73 

70 

71 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

96 

93 

95 

99 

99 

102 

103 

107 

101 

97 

92 

86 

97 

91 

93 

92 

94 

99 

99 

102 

103 

91 

96 

94 

95 

96 

94 

96 

100 

95 

99 

Mm 

68 

70 

65 

68 

71 

74 

73 

76 

69 

68 

73 

71 

60 

57 

65 

70 

65 

68 

69 

70 

72 

67 

71 

71 

73 

70 

68 

72 

71 

63 

71 

69 

0 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

90 

89 

90 

93 

98 

99 

102 

103 

100 

92 

88 

87 

90 

88 

90 

90 

92 

93 

94 

98 

100 

93 

96 

95 

94 

96 

93 

94 

96 

92 

96 

9  3, 

5 

Mm 

70 

69 

70 

66 

70 

73 

74 

76 

68 

69 

71 

72 

64 

57 

63 

64 

63 

65 

66 

67 

68 

68 

71 

69 

70 

71 

67 

70 

74 

67 

72 

68, 

5 

Brinkley 

MAX 

91 

93 

90 

96 

96 

100 

100 

101 

93 

92 

85 

82 

78 

88 

89 

91 

92 

95 

97 

100 

100 

91 

94 

95 

95 

96 

91 

93 

97 

89 

95 

93  i 

0 

Mm 

65 

70 

68 

69 

72 

75 

72 

73 

68 

68 

71 

68 

62 

57 

62 

68 

65 

68 

69 

72 

73 

69 

70 

72 

71 

72 

69 

71 

74 

72 

72 

69. 

3 

BES  ARC 

MAX 

90 

94 

94 

96 

98 

99 

101 

101 

94 

94 

88 

85 

80 

88 

90 

92 

92 

95 

96 

101 

102 

90 

98 

95 

92 

95 

94 

92 

97 

92 

97 

93 

Mm 

72 

70 

70 

71 

73 

77 

74 

76 

71 

76 

70 

70 

60 

59 

65 

66 

67 

74 

70 

73 

71 

71 

72 

74 

70 

74 

74 

70 

75 

72 

75 

71. 

0 

FORREST  CITY 

MAX 

90 

92 

91 

94 

95 

98 

99 

98 

92 

93 

84 

83 

78 

86 

91 

92 

93 

95 

94 

96 

94 

91 

93 

94 

96 

93 

93 

93 

94 

99 

93 

92 

2 

Mm 

70 

70 

68 

69 

73 

77 

71 

74 

69 

68 

69 

68 

61 

57 

65 

70 

67 

68 

69 

72 

70 

70 

71 

71 

72 

71 

69 

75 

74 

72 

73 

69, 

8 

HELENA 

MAX 

84 

88 

90 

90 

92 

93 

95 

99 

98 

92 

90 

83 

83 

78 

85 

99 

90 

90 

92 

95 

91 

95 

91 

91 

94 

92 

90 

94 

93 

94 

88 

90 , 

MIN 

72 

74 

68 

70 

72 

75 

73 

75 

70 

70 

72 

70 

64 

60 

63 

68 

66 

70 

71 

75 

70 

70 

72 

73 

73 

75 

72 

74 

76 

72 

73 

70, 

9 

KEO 

MAX 

90 

90 

89 

92 

95 

96 

97 

99 

92 

89 

88 

79 

89 

91 

92 

92 

95 

95 

98 

98 

91 

93 

95 

96 

94 

91 

96 

97 

91 

96 

'92, 

e 

Mm 

70 

70 

68 

70 

76 

76 

74 

72 

67 

71 

76 

73 

.  70 

64 

65 

69 

68 

69 

69 

71 

72 

69 

71 

71 

71 

72 

70 

72 

74 

67 

72 

76. 

6 

MARIANNA  2  5 

MAX 

90 

90 

89 

93 

94 

98 

97 

100 

92 

91 

85 

83 

78 

85 

90 

91 

92 

93 

93 

97 

96 

91 

91 

93 

94 

92 

93 

92 

93 

89 

92 

91. 

6 

MIN 

69 

72 

69 

69 

71 

74 

71 

75 

67 

67 

75 

67 

61 

58 

65 

69 

66 

70 

69 

70 

70 

66 

72 

73 

72 

73 

70 

73 

73 

69 

72 

69. 

6 

See  Relerence  Notes  Following  Slalion  Index 


DAILY  TEMPERATURES  *«^ansas 

  JULY  1954 


Station 

Day  ot  Month 

• 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

■|  

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 



I  20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MAX 

102 

102 

97 

92 

85 

62 

79 

88 

92 

93 

94 

95 

96 

99 

95 

93 

94 

95 

96 

95 

93 

93 

94 

95 

95.3 

MIN 

71 

72 

66 

69 

72 

75 

73 

76 

70 

69 

72 

70 

66 

59 

66 

69 

67 

70 

70 

73 

73 

66 

72 

73 

73 

7 1 

71 

73 

70.3 

stuttgart 

MAX 

9 1 

87 

9  3 

90 

92 

93 

93 

95 

97 

100 

101 

97 

97 

95 

97 

96 

96 

97 

100 

99 

99 

96.6 

Mm 

72 

74 

70 

72 

72 

79 

75 

77 

74 

72 

64 

75 

73 

62 

69 

72 

69 

73 

73 

74 

77 

72 

75 

76 

75 

77 

72 

75 

72 

75 

73.0 

MAX 

98 

loo 

94 

92 

85 

83 

78 

87 

90 

91 

92 

94 

95 

99 

99 

92 

95 

95 

95 

94 

92 

92 

94 

90 

92.3 

Mm 

71 

73 

69 

71 

75 

76 

73 

76 

72 

71 

72 

72 

64 

60 

66 

70 

68 

71 

72 

72 

74 

71 

73 

74 

69 

76 

7  I 

Ttt 

74 

70 

7  3 

71.4 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

90 

91 

89 

94 

92 

94 

98 

96 

93 

90 

90 

88 

77 

84 

99 

91 

93 

93 

95 

98 

91 

91 

93 

94 

95 

94 

92 

94 

91 

89 

93 

91.7 

69 

70 

67 

72 

70 

68 

72 

77 

65 

71 

64 

60 

61 

60 

65 

69 

67 

69 

74 

75 

70 

72 

71 

71 

71 

74 

73 

75 

75 

72 

73 

69.7 

WYNNE 

9  3 

97 

92 

99 

66 

88 

92 

95 

96 

94 

94 

96 

94 

95 

94 

94 

97 

94 

96 

95 

96 

69 

95 

93.6 

Mm 

63 

65 

64 

71 

72 

74 

73 

74 

70 

72 

76 

71 

70 

71 

73 

72 

71 

67 

70 

73 

67 

66 

67 

66 

71 

71 

70 

72 

72 

66 

7  1 

70.2 

OF  QUccN 

102 

102 

96 

8  9 

88 

94 

93 

94 

95 

98 

99 

99 

101 

100 

98 

103 

101 

99 

97 

99 

99 

97 

97 

97.0 

MIN 

70 

70 

66 

70 

72 

72 

71 

70 

72 

69 

74 

72 

60 

60 

67 

70 

69 

70 

68 

66 

70 

70 

67 

66 

68 

71 

69 

72 

73 

69 

70 

69.1 

DIERKS 

101 

103 

103 

102 

94 

90 

8  6 

95 

95 

97 

98 

101 

102 

100 

100 

101 

98 

101 

101 

99 

95 

99 

100 

99 

95 

96.0 

Mm 

67 

59 

64 

66 

69 

70 

68 

65 

70 

69 

72 

70 

57 

57 

63 

67 

65 

65 

65 

64 

67 

67 

66 

65 

66 

66 

67 

69 

70 

65 

67 

66.0 

MCPE   3  NE 

9  7 

99 

101 

92 

94 

69 

86 

94 

96 

97 

97 

99 

100 

99 

96 

98 

95 

100 

99 

96 

97 

97 

99 

92 

96.2 

Mm 

69 

71 

66 

68 

73 

76 

74 

73 

74 

69 

74 

76 

62 

63 

66 

71 

67 

67 

67 

7  I 

71 

72 

70 

69 

69 

71 

70 

7  1 

74 

70 

70 

70.  1 

HCUN  T  IDA 

9  1 

93 

93 

94 

98 

99 

101 

102 

96 

95 

97 

103 

98 

95 

98 

101 

98 

96 

96.5 

Mm 

66 

66 

64 

68 

70 

71 

68 

69 

69 

66 

74 

71 

59 

55 

64 

67 

66 

64 

64 

65 

69 

69 

67 

65 

66 

68 

66 

66 

67 

68 

68 

66.7 

NARROWS  0AM 

89 

90 

9  7 

102 

L  0 1 

L  0  3 

102 

93 

94 

86 

8  7 

93 

94 

94 

95 

97 

98 

99 

99 

99 

97 

101 

1  00 

96 

95 

97 

100 

99 

96.6 

Mm 

66 

66 

62 

65 

68 

68 

64 

68 

68 

71 

70 

57 

55 

62 

65 

64 

64 

63 

64 

65 

67 

66 

65 

64 

67 

66 

67 

69 

65 

66 

65,4 

nasnville  peach  suBst a 

9  1 

99 

L02 

9  1 

93 

66 

86 

92 

92 

94 

94 

97 

96 

99 

1  00 

1  00 

99 

101 

100 

98 

96 

99 

99 

97 

95.6 

Mm 

67 

67 

63 

66 

70 

69 

68 

69 

70 

66 

69 

70 

60 

60 

64 

67 

66 

68 

65 

66 

68 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

6  7 

67 

66 

66 

66.6 

OK»Y 

95 

1 0 1 

LOl 

97 

96 

95 

69 

95 

95 

98 

98 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

102 

99 

99 

97 

99 

101 

98 

98 

97.4 

Mm 

71 

71 

67 

70 

76 

75 

74 

72 

73 

69 

76 

73 

69 

64 

71 

70 

69 

70 

68 

70 

72 

71 

70 

70 

70 

69 

69 

7<. 

73 

70 

70 

70.6 

ST4MPS 

MAX 

97 

92 

94 

98 

101 

101 

103 

104 

103 

94 

97 

95 

90 

95 

96 

96 

92 

98 

100 

102 

101 

99 

98 

102 

100 

99 

95 

96 

96 

95 

95 

97.6 

Mm 

69 

72 

65 

66 

72 

75 

72 

73 

74 

7  1 

75 

7  7 

61 

65 

67 

69 

67 

71 

68 

68 

71 

66 

70 

71 

70 

72 

69 

72 

73 

70 

70 

70.1 

TEXAPKANA  W6  AJRPOPT 

MAX 

93 

9 1 

97 

1 00 

101 

L02 

LOl 

98 

92 

8  9 

95 

95 

97 

96 

98 

99 

99 

98 

98 

97 

99 

1 00 

100 

95 

97 

98 

94 

95 

96.6 

Mm 

72 

72 

69 

72 

77 

77 

76 

78 

75 

73 

78 

70 

65 

66 

73 

73 

70 

73 

73 

72 

76 

72 

72 

74 

73 

73 

71 

75 

70 

74 

73 

72.9 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARK ADELPH I A 

MAX 

92 

92 

96 

97 

100 

9  1 

90 

8  3 

90 

92 

94 

93 

9  7 

98 

98 

95 

101 

99 

96 

95 

98 

99 

98 

96 

95.1 

Mm 

70 

66 

66 

62 

73 

74 

72 

72 

72 

66 

75 

75 

64 

60 

67 

71 

69 

71 

69 

70 

73 

71 

71 

71 

69 

72 

68 

72 

74 

68 

71 

69.9 

CAMDEN  I 

MAX 

96 

95 

9  3 

96 

.  00 

,01 

102 

104 

103 

96 

97 

94 

95 

93 

95 

95 

95 

98 

98 

100 

99 

99 

95 

100 

100 

98 

95 

97 

98 

95 

97 

97.1 

Mm 

71 

71 

67 

68 

72 

76 

74 

77 

76 

70 

77 

77 

66 

62 

66 

70 

62 

69 

66 

73 

76 

73 

74 

75 

71 

72 

70 

73 

75 

72 

71 

71,4 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

98 

9  1 

93 

98 

101 

102 

105 

,05 

103 

96 

100 

97 

90 

95 

99 

97 

97 

LOO 

101 

102 

99 

100 

99 

104 

1 02 

98 

98 

99 

97 

96 

97 

98.' 

MIN 

71 

72 

66 

66 

72 

74 

71 

74 

73 

72 

74 

73 

66 

65 

66 

70 

67 

69 

68 

72 

75 

73 

73 

73 

72 

72 

71 

73 

75 

7J 

71 

71,0 

FORDYCE  6  W 

MAX 

93 

90 

9  7 

0 1 

102 

,03 

.0 1 

96 

8  5 

93 

96 

97 

97 

101 

102 

LOO 

99 

98 

98 

100 

9  7 

96 

98 

97 

98 

100 

97.3 

Mm 

68 

69 

66 

66 

Si 

73 

72 

73 

70 

67 

73 

72 

62 

60 

63 

68 

64 

67 

69 

70 

69 

70 

71 

70 

71 

71 

68 

74 

73 

68 

68 

68.9 

MAGNOLIA   3  N 

MAX 

97 

92 

93 

98 

00 

01 

,  0 1 

'75 

97 

102 

95 

69 

95 

97 

97 

96 

98 

101 

101 

i02 

100 

L03 

101 

99 

95 

96 

97 

96 

95 

96,1 

Mm 

67 

70 

62 

62 

68 

72 

69 

74 

66 

74 

77 

62 

63 

64 

66 

64 

66 

64 

66 

66 

70 

68 

66 

65 

67 

68 

70 

69 

70 

67 

67.6 

MCROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 

90 

94 

98 

88 

95 

98 

99 

,01 

,  0 1 

99 

90 

92 

89 

90 

91 

92 

92 

97 

96 

99 

97 

99 

95 

101 

L  0  1 

9  7 

98 

96 

99 

99 

95,5 

Mm 

71 

70 

66 

66 

71 

72 

70 

73 

75 

68 

70 

76 

64 

59 

64 

64 

63 

65 

66 

66 

69 

69 

71 

70 

71 

71 

66 

71 

74 

72 

71 

69.0 

PRESCOTT 

MAX 

96 

92 

92 

97 

98 

00 

101 

,03 

,02 

96 

92 

90 

96 

95 

98 

96 

98 

100 

101 

100 

95 

LO  1 

103 

97 

98 

96 

95 

97 

97.2 

Mm 

72 

72 

66 

69 

75 

76 

77 

75 

75 

68 

77 

70 

65 

63 

68 

72 

70 

70 

72 

70 

73 

74 

72 

71 

72 

71 

70 

74 

75 

70 

71 

71,5 

SPARKMAN   3  WSW 

MAX 

91 

93 

95 

96 

100 

99 

100 

101 

100 

94 

93 

86 

63 

92 

96 

94 

95 

97 

97 

97 

95 

95 

99 

100 

96 

95 

97 

98 

96 

94 

95,5 

Mm 

69 

70 

66 

67 

71 

72 

69 

7  3 

64 

65 

69 

72 

66 

70 

68,5 

WARREN 

MAX 

93 

90 

92 

98 

,00 

1 1 2 

1 04 

,  06 

,01 

93 

9  3 

93 

9  3 

95 

95 

97 

101 

99 

101 

94 

98 

98 

96 

96 

97 

97,5 

Mm 

70 

71 

67 

67 

74 

77 

74 

76 

71 

70 

74 

77 

66 

61 

67 

69 

67 

69 

66 

72 

73 

74 

74 

72 

72 

73 

66 

73 

75 

73 

72 

71.2 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

MAX 

94 

86 

84 

94 

97 

00 

102 

03 

,02 

9  1 

92 

94 

86 

90 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

97 

9  7 

98 

9 1 

96 

96 

94 

94 

98 

95.1 

Mm 

69 

71 

65 

67 

69 

72 

73 

76 

78 

70 

73 

77 

65 

62 

66 

66 

65 

68 

67 

70 

70 

71 

69 

70 

73 

71 

66 

72 

75 

73 

70 

70.1 

CUMMINS  FARM 

MAX 

90 

88 

90 

94 

96 

00 

100 

02 

00 

9  1 

67 

79 

86 

90 

91 

91 

98 

96 

94 

95 

90 

95 

92.9 

Mm 

71 

70 

67 

69 

71 

74 

73 

77 

68 

69 

75 

71 

64 

60 

65 

72 

67 

70 

70 

71 

74 

71 

72 

72 

72 

68 

70 

73 

73 

70 

71 

70.3 

DERmOTT  3  NE 

MAX 

93 

86 

87 

93 

97 

98 

99 

0 1 

95 

90 

89 

90 

8  1 

91 

92 

93 

93 

98 

96 

96 

95 

95 

92 

94 

90 

95 

93.1 

Mm 

70 

72 

65 

66 

70 

73 

72 

76 

72 

69 

75 

75 

65 

55 

62 

65 

64 

67 

67 

69 

73 

69 

70 

66 

70 

70 

71 

70 

72 

69 

71 

69.1 

DUMAS 

MAX 

93 

89 

9  1 

97  100  100 

101 

03 

oo 

95 

95 

97 

95.4 

Mm 

70 

71 

67 

68 

73 

76 

73 

75 

70 

69 

74 

72 

64 

58 

64 

68 

65 

69 

69 

71 

73 

72 

72 

71 

71 

72 

68 

72 

73 

71 

69 

70.0 

EUDORA 

MAX 

94 

87 

69 

92 

97 

98 

99 

01 

96 

92 

94 

9  3 

89 

94 

94 

93 

93 

94.8 

Mm 

68 

72 

70 

69 

72 

75 

73 

76 

73 

69 

74 

75 

65 

61 

66 

69 

68 

70 

69 

72 

73 

72 

70 

70 

72 

73 

69 

72 

7<. 

72 

71 

70,8 

MCNTICElLO  3  S 

MAX 

91 

88 

97 

93 

96 

99 

100 

102 

97 

90 

9  1 

90 

8  I 

89 

93 

91 

93 

93.4 

MIN 

70 

7  1 

65 

65 

76 

75 

75 

78 

69 

66 

74 

68 

65 

62 

69 

69 

66 

67 

68 

72 

72 

72 

72 

70 

70 

71 

66 

72 

74 

71 

72 

70.  I 

PINE  BLUFF 

MAX 

91 

90 

91 

96 

99 

00 

101 

102 

101 

94 

90 

88 

80 

9  1 

92 

92 

92 

,01 

94,5 

Mm 

72 

70 

69 

70 

77 

77 

75 

90 

76 

69 

76 

75 

65 

60 

67 

71 

70 

72 

72 

74 

95 

70 

74 

75 

73 

75 

71 

74 

74 

71 

74 

73.1 

PINE  Bluff  faa  airport 

MAX 

92 

93 

92 

97 

00 

103 

102 

105 

102 

95 

91 

86 

82 

92 

92 

93 

92 

99 

98 

97 

95.2 

Mm 

72 

7  I 

69 

69 

78 

77 

74 

75 

72 

70 

77 

72 

65 

62 

66 

71 

70 

72 

71 

73 

75 

72 

73 

74 

73 

72 

71 

74 

74 

71 

74 

72.0 

PORTLAND 

MAX 

85 

90 

83 

91 

90 

94 

95 

97 

96 

89 

87 

86 

92 

88 

92 

93 

91.1 

68 

69 

6  5 

67 

67 

74 

70 

7  3 

60 

60 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

75 

69 

69 

70 

72 

68 

68 

70 

7  I 

7  I 

68.7 

RCHWER  2  NNE 

MAX 

91 

89 

88 

92 

96 

98 

99 

01 

94 

89 

88 

86 

79 

88 

91 

91 

91 

95 

96 

98 

96 

95 

96 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

92 

93 

92.9 

Mm 

71 

67 

66 

67 

71 

73 

72 

76 

71 

68 

75 

74 

65 

56 

66 

67 

65 

68 

67 

70 

72 

70 

70 

70 

70 

70 

66 

72 

73 

69 

72 

69,3 

STAR  CITY  2  S 

MAX 

93 

96 

94 

95 

93 

92 

92 

96 

94 

96 

Mm 

70 

72 

69 

71 

71 

66 

71 

73 

69 

72 

S««  Re(or*QC«  Notes  FoUowtng  Slatlon  Indox 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1963  -  1964  ARKANSAS 


Didtion 

July 

August 

September 

Octobfir 

November 

Januar 
anuary 

F  b 

e  ruary 

March 

April 

May 

June 

Total 

NoFm^ls 
July~ Jum 

NORTHWEST  01 

BEAVEP  DAM 

0 

0 

9 

45 

500 

1108 

864 

852 

527 

150 

41 

15 

4231 

BENTONVI LLE 

0 

0 

12 

36 

444 

1067 

755 

765 

571 

109 

38 

7 

3804 

EUREKA  SPRINGS 

0 

0 

10 

29 

4^2 

1057 

765 

818 

596 

145 

55 

19 

3945 

3570 

FAYETTEVILLE   FAA  AP 

0 

0 

2  3 

43 

496 

1070 

842 

840 

579 

1  53 

56 

15 

4117 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

0 

0 

3 

28 

ftftft 

1035 

780 

780 

557 

122 

45 

13 

3812 

3  794 

GRAVETTE 

0 

0 

17 

35 

503 

1104 

822 

815 

596 

153 

69 

19 

4126 

3999 

HARRISON 

0 

0 

16 

42 

ft31 

1015 

739 

767 

548 

119 

30 

7 

3714 

3649 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

0 

0 

17 

35 

ftftft 

1045 

760 

793 

577 

146 

42 

8 

3867 

HUNTSV I LLE 

601 

802 

596 

151 

48 

15 

LEAD  HILL 

0 

0 

19 

35 

ft37 

1036 

758 

76ft 

550 

122 

24 

5 

3752 

3980 

ROGERS 

0 

0 

6 

20 

392 

989 

708 

7ft5 

551 

133 

44 

13 

3501 

3815 

SILOAM  SPRINGS 

0 

0 

9 

29 

446 

1030 

752 

754 

530 

109 

41 

14 

3714 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  POCK 

1000 

784 

764 

521 

130 

23 

14 

EVENING   SHADE    1  NE 

23 

12 

GILBERT 

0 

0 

25 

46 

462 

1038 

795 

763 

516 

144 

39 

1 1 

3861 

GREERS  FERRV  DAM 

0 

0 

10 

36 

400 

1009 

611 

751 

476 

115 

22 

2 

3643 

MAMMOTH  SPRING 

0 

21 

47 

467 

1  087 

604 

793 

541 

150 

0 

3876 

MARSHALL 

0 

0 

13 

33 

398 

975 

689 

741 

46  3 

120 

9 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

0 

0 

9 

23 

431 

1045 

803 

780 

661 

146 

31 

8 

3659 

3729 

MOUNTAIN  HOME   C  OF  ENG 

0 

0 

19 

49 

473 

1065 

670 

820 

696 

158 

33 

12 

4117 

MOUNTAIN  VIEW   2  ESE 

0 

0 

19 

38 

446 

1062 

770 

788 

626 

149 

50 

13 

3863 

YELLVILLE 

0 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

33 

370 

1025 

746 

720 

424 

112 

20 

0 

BALD  KNOB 

0 

0 

12 

32 

357 

1004 

757 

591 

369 

95 

11 

1 

3350 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

0 

0 

8 

27 

396 

999 

723 

722 

436 

103 

20 

5 

3439 

BATESVILLE   L   AND  D  Rl 

0 

0 

16 

38 

41 1 

1002 

764 

761 

447 

112 

24 

1 3 

3590 

SEEDEVI LLE 

16 

34 

37ft 

1011 

739 

665 

398 

71 

0 

BLYThEVI LLE 

0 

0 

35 

422 

728 

686 

389 

94 

1  5 

0 

3366 

CORNING 

0 

0 

17 

34 

417 

1066 

775 

731 

462 

101 

16 

1 

3612 

3635 

JONESBORO 

0 

0 

5 

23 

350 

986 

717 

683 

ftlO 

90 

18 

0 

3262 

3331 

KEISER 

0 

0 

13 

29 

392 

1061 

737 

709 

396 

95 

9 

0 

3440 

MARKED  TREE 

0 

0 

e 

27 

366 

1055 

765 

712 

429 

116 

26 

1 

3525 

3539 

NEWPORT 

0 

0 

6 

25 

326 

956 

703 

680 

38ft 

80 

8 

0 

3170 

3197 

PARAGOULD  RADIO  KORS 

0 

0 

11 

29 

358 

1023 

736 

676 

ftlO 

92 

9 

0 

3345 

POCAHONTAS  1 

0 

0 

11 

45 

425 

1113 

782 

750 

ftS  1 

1  58 

29 

8 

3602 

3575 

SEARCY 

0 

0 

5 

27 

331 

947 

704 

659 

357 

59 

9 

0 

3118 

3185 

WALNUT   RIDGE   FAA  AP 

0 

0 

16 

34 

431 

1062 

787 

725 

476 

122 

20 

0 

3673 

WEST   CENTRAL  04 

APPLETON 

229 

22 

0 

eOONEVILLE 

0 

0 

7 

21 

315 

924 

691 

564 

406 

83 

17 

2 

3130 

3044 

CLARKSVILLE 

0 

0 

6 

16 

353 

938 

722 

663 

417 

83 

14 

1 

3235 

DARDANELLE 

0 

0 

7 

27 

366 

950 

740 

695 

425 

66 

12 

1 

331 1 

2996 

DEVILS  KNOB 

0 

0 

12 

43 

429 

982 

789 

868 

571 

180 

54 

7 

3935 

FORT    SMITH  WB  AIRPORT 

0 

0 

10 

22 

376 

952 

751 

706 

465 

102 

16 

2 

3392 

3292 

FORT    SMITH  WATER  PLANT 

0 

0 

7 

26 

409 

983 

805 

765 

496 

110 

32 

7 

3641 

MENA 

0 

0 

16 

31  9 

907 

708 

706 

420 

86 

26 

5 

3197 

3045 

MOUNT  MAGAZINE 

0 

0 

17 

31 

456 

1036 

846 

896 

507 

165 

33 

7 

4096 

OZARK 

0 

0 

5 

20 

330 

901 

711 

666 

427 

71 

14 

0 

3147 

3275 

PARIS 

0 

0 

7 

23 

329 

909 

691 

663 

421 

72 

1  7 

, 

3133 

RUSSELLVILLE   ft  N 

0 

0 

7 

24 

349 

924 

726 

702 

43  5 

92 

I  5 

3277 

SUBIACO 

0 

0 

ft 

15 

306 

909 

682 

650 

416 

71 

1 4 

I 

3079 

3070 

WALDRON 

0 

0 

5 

24 

326 

909 

710 

590 

410 

76 

19 

4 

3177 

WHITE  ROCK 

0 

0 

11 

28 

422 

1014 

772 

602 

664 

150 

57 

6 

3828 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

0 

0 

0 

14 

317 

681 

662 

672 

380 

64 

16 

0 

3026 

BENTON 

0 

0 

6 

26 

325 

908 

718 

665 

334 

75 

7 

0 

3054 

6LAKELY   MOUNTAIN  DAM 

0 

0 

6 

37 

355 

926 

808 

737 

466 

115 

20 

3 

3474 

CONWAY 

0 

0 

7 

26 

336 

931 

717 

705 

396 

100 

1 4 

I 

3233 

2955 

GREENBRIER 

0 

0 

10 

36 

412 

1003 

792 

744 

460 

124 

20 

2 

3506 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

0 

0 

1 

15 

274 

871 

641 

641 

345 

46 

9 

0 

2645 

2692 

LEOLA 

0 

0 

1ft 

33 

341 

915 

699 

653 

371 

62 

17 

1 

3126 

LITTLE   ROCK   WB  AIRPOR 

0 

0 

ft 

26 

350 

973 

742 

573 

376 

71 

9 

0 

3224 

3219 

MALVERN 

0 

0 

5 

30 

339 

909 

716 

652 

360 

79 

1  3 

0 

3103 

MORRILTON 

0 

0 

3 

16 

304 

912 

675 

655 

364 

71 

7 

0 

2996 

3161 

NIMROD  DAM 

0 

0 

6 

30 

373 

964 

801 

758 

456 

109 

1  6 

5 

3620 

PERRYVILLE 

0 

0 

6 

26 

318 

931 

702 

706 

408 

77 

12 

0 

3168 

3203 

SHERIDAN  TOWER 

0 

0 

7 

25 

305 

921 

664 

652 

325 

49 

17 

0 

2966 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

8 

35 

322 

939 

700 

660 

346 

76 

1 1 

0 

BR INKLEY 

0 

0 

13 

39 

391 

1039 

766 

591 

414 

96 

18 

0 

3466 

3019 

0 

0 

7 

27 

304 

976 

671 

633 

315 

56 

8 

0 

2999 

FORREST  CITY 

978 

660 

545 

341 

74 

3 

0 

HELENA 

0 

0 

13 

42 

354 

985 

784 

577 

403 

74 

3 

5 

3340 

2810 

KEO 

0 

0 

7 

27 

317 

931 

690 

529 

330 

63 

11 

0 

3005 

MARIANNA    2  S 

0 

0 

9 

31 

341 

982 

696 

656 

353 

74 

8 

0 

3154 

3032 

SAINT  CHARLES 

0 

0 

g 

40 

346 

954 

3261 

STUTTGART 

0 

3 

16 

256 

675 

565 

263 

41 

2 

0 

2797 

STUTTGART   9  ESE 

0 

0 

10 

49 

380 

1010 

769 

667 

380 

76 

3347 

WEST  MEMPHIS 

0 

0 

8 

26 

311 

964 

676 

653 

332 

68 

8 

0 

3046 

WYNNE 

0 

0 

16 

285 

1061 

707 

445 

59 

15 

0 

SOUTHWEST  07 

A  SHDOWN 

0 

5 

DE  QUEEN 

0 

0 

5 

21 

292 

863 

694 

631 

339 

62 

7 

0 

2914 

DIERKS 

0 

0 

5 

27 

309 

896 

729 

661 

398 

94 

11 

1 

3161 

HOPE    ■>  NE 

0 

0 

5 

22 

280 

638 

751 

672 

373 

68 

4 

4 

3037 

2810 

MOUNT  IDA 

0 

0 

9 

30 

372 

909 

755 

716 

395 

88 

19 

2 

3295 

3307 

NARROWS  DAM 

0 

0 

6 

35 

330 

928 

814 

717 

435 

115 

8 

3 

3391 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

0 

1 

1 

0 

2 

28 

299 

894 

719 

699 

415 

114 

7 

3 

3160 

See  reference  ootes  folloniog  Station  Index, 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SoMon  of  1963  -  1964  ARK.ANSAS 


Station 

July 

August 

September 



October 

November 

December 

Januttry 

Fobiu&ry 

March 

A  rU 

May 

June 

Total 

Normals 
July-Jun 

0K4Y 

0 

0 

A 

19 

240 

827 

633 

592 

266 

!2 

2 

0 

2635 

2452 

STAMPS 

0 

0 

2 

20 

248 

614 

609 

286 

50 

6 

0 

2663 

lEXARKANA   WB  AIRPORT 

0 

0 

2 

12 

235 

811 

602 

574 

299 

49 

2 

0 

2586 

2533 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADFLPHIA 

0 

0 

3 

16 

2B5 

662 

605 

312 

51 

5 

4 

2834 

CAMDEN  1 

0 

0 

5 

23 

272 

843 

646 

584 

272 

45 

2 

0 

2692 

2645 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

690 

647 

320 

49 

6 

0 

2971 

2402 

FORDYCE  5  W 

0 

0 

5 

18 

297 

921 

655 

633 

329 

80 

13 

2 

295  3 

MAGNOLIA    3  N 

0 

0 

5 

20 

275 

821 

618 

604 

287 

48 

6 

0 

2684 

2299 

MOROBAY   LOCK   AND  DAM  8 

0 

0 

7 

34 

318 

920 

722 

654 

341 

66 

1 

6 

3069 

PRESCOTT 

0 

0 

3 

IS 

267 

842 

632 

589 

266 

37 

3 

0 

2656 

2627 

SPARKMAN    3  WSW 

737 

647 

336 

I 

WARREN 

0 

0 

« 

22 

258 

858 

611 

584 

288 

47 

6 

0 

2677 

2424 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT   7  S 

0 

0 

4 

21 

257 

810 

597 

580 

312 

48 

4 

0 

2633 

2452 

CUMMINS  FARM 

0 

0 

11 

44 

705 

682 

402 

104 

0 

DERMOTT   3  NE 

0 

10 

36 

303 

914 

629 

617 

300 

59 

8 

0 

DUMAS 

0 

0 

4 

24 

291 

927 

666 

616 

317 

54 

4 

0 

2903 

2605 

EUDOPA 

0 

0 

4 

19 

240 

845 

560 

553 

243 

40 

0 

0 

2504 

MONTICELLO   3  S 

0 

0 

8 

29 

306 

837 

643 

619 

286 

62 

9 

2 

2B01 

PINE  BLUFF 

0 

0 

4 

18 

247 

862 

589 

583 

271 

58 

3 

0 

2635 

2538 

PINE   BLUFF   FAA  AIRPORT 

0 

0 

<• 

25 

312 

917 

672 

625 

330 

52 

4 

0 

2941 

PORTLAND 

0 

0 

6 

285 

915 

705 

639 

360 

74 

3 

6 

2484 

ROHWER   2  NNE 

0 

0 

8 

30 

273 

934 

627 

612 

315 

48 

5 

0 

2852 

-  99  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

1  2 

3 

4 

Day  ol  month 

1 

ii 

5  !  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WARREN 

4  INCHES 

MAX        93'  90 

94 

98 

97i 100 

102 

103 

99 

92 

92 

94 

93 

93 

95 

95 

97 

96 

100 

102 

100 

102 

99 

100 

103 

95 

99 

101 

97 

96 

94 

97.2 

MIN       86  84 

82 

82 

74  81 

83 

89 

90 

85 

84 

66 

84 

62 

62 

83 

83 

63 

85 

66 

87 

87 

69 

89 

89 

89 

87 

86 

89 

S5 

72 

84.6 

SLOPE  OF  GROUND:  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE,  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER,  GRASS.  INSTRUMENTATION,  PALMER 
SOIL   THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS   ENDING  AT   7   A.  M. 


EVAPORATION  AND  WIND 


station 

Day  Oi  Month 

Total 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NOPTH  CENTOAL  02 

MOUNTAIN  HOWE   C   OF  ENG 

EVAP 

.15 

.U 

.23 

.27 

.21 

.29 

.27 

.29 

.17 

.22 

.35 

.09 

.10 

.IT 

.23 

.22 

•  22 

.25 

.24 

•  24 

.27 

.20 

.18 

.22 

.14 

•  26 

.20 

.22 

.19 

.24 

.21 

6.72 

WIND 

20 

32 

1 8 

14 

1 4 

1 9 

I  3 

30 

30 

10 

20 

20 

10 

1 8 

1  J 

9 

2  1 

22 

5 

5 

7 

6 

12 

8 

5 

7 

469 

89 

96 

99 

100 

97 

101 

88 

105 

93 

82 

94 

100 

102 

99 

104 

106 

107 

107 

107 

95 

106 

97 

107 

97 

96 

98 

104 

99 

99.0 

MIN 

7 1 

72 

7 1 

73 

74 

75 

1 

74 

75 

70 

73 

73 

70 

61 

61 

63 

69 

71 

72 

73 

74 

75 

71 

71 

73 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

75 

71,8 

WEST   CENTRAL  04 

OUSSELLVILLE   4  N 

EVAP 

.24 

.12 

.14 

.30 

.30 

.04 

.45 

.27 

.28 

.25 

.27 

.22 

.23 

•  33 

.30 

.29 

.32 

.34 

.34 

•  37 

•  *3 

.  15 

.23 

.21 

.07 

■  12 

.24 

.26 

.24 

.29 

7. 898 

WIND 

16 

15 

15 

18 

12 

1  8 

30 

20 

20 

12 

21 

80 

25 

22 

23 

20 

24 

19 

10 

24 

7 

u 

10 

8 

9 

13 

9 

16 

527 

MAX 

9B 

102 

95 

97 

98 

94 

98 

92 

94 

98 

88 

70 

90 

92 

91 

93 

96 

91 

98 

96 

99 

93 

95 

93 

99 

95 

97 

99 

101 

101 

97 

94.8 

MIN 

T2 

71 

73 

75 

78 

80 

75 

76 

75 

75 

76 

66 

65 

64 

72 

73 

73 

71 

71 

72 

75 

72 

72 

78 

75 

82 

76 

78 

79 

78 

77 

74.0 

CENTBAL  05 

BLAKELY   MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.  15 

.15 

.  1  1 

.20 

.22 

.29 

.30 

.33 

.32 

.26 

.24 

.06 

.23 

.20 

.24 

,26 

.29 

.26 

.32 

•  33 

.30 

.31 

.06 

.20 

.20 

.29 

.11 

.23 

.28 

.22 

,1* 

7.20 

WIND 

17 

25 

18 

29 

17 

26 

31 

31 

36 

46 

27 

23 

55 

24 

24 

27 

40 

27 

31 

28 

27 

44 

15 

20 

26 

25 

26 

25 

24 

26 

20 

860 

NIMPOD  DAM 

EVAP 

.11 

.23 

.23 

.27 

.39 

.32 

.34 

.11 

.19 

.12 

.10 

.24 

.22 

•  22 

.22 

.25 

•  21 

•  22 

.26 

.24 

.14 

.16 

.12 

.23 

.07 

•  le 

.19 

.25 

.22 

6,466 

WIND 

3 

S 

9 

9 

8 

9 

11 

10 

13 

14 

7 

9 

7 

7 

10 

10 

13 

12 

8 

7 

9 

12 

4 

4 

8 

8 

3 

10 

7 

10 

13 

272 

EAST   CENTRAL  06 

STUTTGART   1  E5E 

EVAP 

.31 

.24 

.29 

.27 

.27 

.34 

.36 

.39 

.42 

.30 

.24 

.15 

.26 

.25 

•  27 

•  27 

.25 

.26 

•  31 

.33 

.30 

.28 

.28 

.29 

.31 

.22 

.20 

.23 

.31 

•  27 

.22 

8.69 

WIND 

28 

20 

36 

31 

15 

40 

6J 

71 

51 

46 

42 

71 

88 

26 

31 

29 

28 

16 

10 

17 

38 

48 

38 

24 

16 

13 

n 

12 

56 

45 

26 

1094 

MAX 

99 

102 

97 

101 

106 

107 

106 

102 

104 

105 

102 

87 

90 

92 

97 

101 

100 

101 

103 

105 

104 

101 

98 

101 

100 

104 

97 

103 

102 

102 

102 

100,7 

MIN 

73 

75 

72 

72 

76 

78 

75 

75 

75 

73 

73 

76 

67 

66 

66 

70 

72 

71 

76 

73 

74 

72 

74 

70 

69 

78 

74 

75 

76 

75 

75 

73,1 

SOUTHWEST  07 

MOPE   3  NF 

EVAP 

.18 

.33 

.13 

.16 

.30 

.31 

.30 

.36 

.26 

.47 

.15 

.22 

.37 

.30 

.25 

•  20 

.23 

.13 

•  22 

•  30 

.14 

.23 

.27 

.34 

.18 

.24 

.23 

.32 

.28 

.28 

.15 

7.68 

MI  NO 

9 

23 

17 

12 

14 

23 

24 

24 

29 

51 

30 

39 

70 

13 

13 

13 

20 

2 

15 

19 

24 

23 

21 

7 

15 

13 

19 

11 

29 

28 

17 

667 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.16 

.17 

.10 

.22 

.21 

.42 

.33 

.34 

.43 

.37 

.10 

.14 

.30 

.20 

.32 

•  25 

.19 

.27 

•  29 

.29 

.28 

.30 

.23 

.18 

.17 

.25 

.19 

.21 

.26 

.25 

.27 

7,69 

WIND 

6 

17 

8 

12 

18 

22 

23 

26 

34 

42 

20 

23 

37 

11 

18 

22 

20 

20 

18 

22 

23 

30 

14 

13 

14 

19 

22 

13 

19 

26 

27 

639 

MAX 

91 

95 

91 

98 

100 

101 

99 

100 

100 

100 

74 

75 

75 

75 

96 

92 

100 

97 

98 

98 

97 

99 

95 

91 

94 

98 

95 

98 

100 

102 

101 

94,4 

MIN 

74 

74 

70 

76 

81 

73 

73 

75 

72 

72 

73 

74 

65 

73 

86 

84 

71 

71 

70 

71 

67 

73 

69 

63 

70 

70 

63 

75 

72 

71 

72.4 

SOUTH  CENTRAL  08 

WARREN 

EVAP 

.12 

.21 

.14 

.29 

.30 

.25] 

.38 

.36 

.41 

.31 

.20 

.22 

.30 

.25 

.27 

•  27 

.26 

.28 

•  30 

.29 

.29 

.33 

.28 

.19 

.24 

.30 

.10 

.17 

.28 

•  28 

.21 

8.08 

WIND 

4 

20 

23 

15 

12 

17 

29 

22 

17 

9 

9 

12 

9 

16 

31 

« 

39 

MAX 

93 

96 

92 

98 

106 

101 

104 

105 

103 

97 

96 

96 

100 

96 

99 

100 

105 

102 

105 

103 

109 

100 

103 

101 

108 

106 

93 

103 

102 

99 

98 

100.6 

MIN 

73 

74 

73 

74 

78 

76 

76 

75 

72 

72 

77 

71 

66 

65 

70 

65 

71 

74 

74 

68 

74 

75 

69 

70 

76 

72 

72 

75 

74 

74 

72,5 

SUPPLEMENTAL  DATA 


StatioD 

Wind  direction 

VImd 
m 

speed 
P  h 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

6,00  AM 
CST 

NOON 
CST 

Q.  »- 

0  KJ 
0 

Trace 

01-09 

10-49 

66 -OS 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

FORT  SMI TH  WB   Al RPORT 

07 

10 

6.3 

35 

N 

6 

72 

66 

42 

36 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

8 

79 

4.5 

LITTLE   ROCK   WB  AIRPORT 

24 

10 

6.  1 

47 

N 

9 

64 

89 

56 

59 

2 

3 

3 

2 

1 

0 

11 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

22 

7 

4.9 

79 

89 

52 

52 

2 

3 

1 

0 

2 

0 

8 

See  leleientre  ootes  iollowing  Station  Index. 

-  100  - 


STATION 


STATION 

1     INDEX  NO. 

\      DIVISION  1 

COUNTY 

J  5 

<  P 

S  P 
5  < 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

L.'Dat.n  Vt.n 

% 

5 

EVAP.  1 

ABBOTT 

SCOTT 

1   }5  04 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALtClA 

006A 

03 

LAWRENCE 

91  05 

356 

C 

Ruby  B.  OWENS 

ALUM  FORK 

0130 

6   34  46 

92  52 

780 

: 

0* 

AMITY    3  NC 

ANTOl N£ 

6P 

A      L  £  T  ON 

ss 

SS 

ARKAOELPHI a 

7A 

CLARENCE  L •WESTMORELAND 

ARtANSAS  POST 

AR>  ANSAS 

1    34  02 

PU6LICITY«PARKS  COMM 

0300 

07 

mOwaRO 

4j  34  19 

93  58 

960 

PAULINE  A  PINKERTON 

AUGUSTA 

0326 

WOODRUFF 

91  22 

218 

c 

TOKMIE  0*  PEEBLES 

BALD  KNOB 

0  3 

7   35  18 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

batesville  livestock 

INDEPENDENCE 

7   35  49 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

flATESVILLE  L  AND  0  1 

HELEN  GARRISON 

CARROLL 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

0.  c.  menry 

BEECH  GPOve 

GREENE 

7  36  09 

B*  6(  HAMMOND 

BEEDE V 1 LLE 

JACKSON 

7  35  26 

P*  Ma  SRECkENR IDGE 

BENTON 

SALINE 

6|  34  33 

ETTA  C.  BURKS 

BENTONVILI-E 

0586 

Ot 

BENTON 

94  13 

1299 

M.  0.  RIDDLE 

BEF'RYVILLE  k  NW 

Obtb- 

01 

CARROLL 

T  36  26 

93  37 

1190 

c 

EDWIN  L>  ChAMPlIN 

8  l<j  FORK 

Black  rock 

LAWRENCE 

HIlLIAN  R.  WILLIAMS 

BLAKELt  MOUNTAIN  C^AM 

GARLAND 

BA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

BLUFF  CITY  3  SW 

TA 

03 

Ml S5 1 SS 1 PRI 

c 

BOONEVILLE  7  NE 

0926 

0* 

LOGAN 

1,  35  13 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  6  NNE 

o^zl 

LOGAN 

1:  35  13 

93  54 

610 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

93  55 

511 

CLEO  E«  YANDEUL 

02 

c 

MARY  C.  PEARSON 

ooii 

08 

EUNICE  INGERSOLL 

FRANKLIN 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 

FRANKLIN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BR  I NKLEY 

7A 

7A 

RICHARD  K*  wEIS 

BUFFALO  TOWER 

1010 

NEWTON 

WILLIAM  R.  WYATI 

BULL   SMOALS  0AM 

1020 

02 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

buroette 

1052 

03 

MISSISSIPPI 

2|  35  49 

G.    A.  HALE 

CABOT  1.  SW 

06 

PULASKI  j 

Ij  34  37 

92  04 

269 

B.  H.  WALThER 

1132 

02 

92  08 

400 

6P 

AUSTIN  D>  HARRIS 

1152 

08 

OUACMI TA 

9P 

tJ 

mikon  m,  bailey 

115<t|  08 

OUACHITA  ' 

c 

JOHN  l!  TAIT 

CARL  1 SLE  1  SW 

122A 

1   34  47 

239 

cai^penteR  dam 

123{ 

05 

GARLAND  ' 

93  01 

409 

c 

ARK  POWER  AND  L ICHT  CO 

CLARENDON 

MONROE 

71  34  41 

172 

7J 

RAY  8>  HURST 

1<.55 

JOHNSON 

DR*    IRV I NG  T  *  BEACH 

li-ST 

84C 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CL INTON 

VAN  BLfREN 

7   35  35 

EARL  8.  RIDOICK 

COMBS  3  SE 

I57i.|  01 

T  35  48 

93  43 

140C 

c 

OTTO  DAVIS 

newton" 

93  18 

2166 

c 

JONAH  LEE  SIMS 

i59( 

FAULKNER 

316 

9P 

16321  03 

293 

bt 

I'l 

C  H 

WINFREO  0.  POLk 

1666 

04 
09 

7A 

1730 

n  56 

17! 

5P 

U  S  FOREST  SERV  ICE 

17S0 

05 

350 

WALTER  C.  IIMMING 

CUMMINS  FARM 

1768 

09 

LINCOLN 

176 

6P 

i 

CUMMINS  PRISON  FARM 

1814 

07 

700 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

1829 

0'. 

FAULKNER  1 

1   35  22 

705 

7A 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

183'> 

YELL 

1   35  03 

93  24 

370 

" 

183! 

93  24 

370' 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

7A 

f. 

JACK  £•  BURKS 

01 

42C 

7A 

0,  Tucker  vasser 

09 

140 

8A 

196; 

143 

6P  7A 

196B 

H 

5P 

7AI 

198; 

2350 

9P 

7* 

DOYLE  H.  DICKEY 

HOWARD 

422 

5P 

7* 

THOMAS  F.  HINSLEY 

DUMAS 

21'.8i  09 

OESHA 

2  33  53 

6P 

C  M 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

Oft 

UNION 

3   33  13 

92  48 

25; 

MID 

MIDI 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

235*  09 

91  16 

5P 

CITY  OF  EUOOPA 

2356 

01 

CARROLL 

146< 

6P 

7AJ 

f  H 

WALTER  H.  PETERSON 

EVENING  Shade  I  NE 

2366]  02 

490 

SS 

7A| 

OPHA  WOLFE 

FATETTEVILLE  FAA  AP 

2ii03 

WASHI NOTON 

1253 

HID 

MID 

U   S   FED  AVIATION  AGENCY 

1270 

5Pt 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

2510 

Of 

280 

5P 

5P 

ARKANSAS   FORESTRY  COMM 

25'.4(  07 

LITTLE  RIVER  1 

400 

: 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

ST  FRANCIS 

261 

9P 

5P 

: 

THOMAS  A.  MOORE 

FORT  SMITH  W6  AIRPORT 

2574 

SEBASTIAN 

1   39  20 

449 

HID 

7! 

:  MJ 

U  S  HEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2578 

0' 

CRAWFORD 

1    35  39 

94  09 

793 

5P 

JAMES  L>  CRISTEE 

2670 

HEMPSTEAD  j 

4  33  37 

93  46 

260 

BA 

INA   J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

2760 

03 

200 

BESSIE  E.  AKERS 

2794 

02 

995 

9P 

7A 

C  H 

MRS    IDA   A  KILLION 

2842 

07 

547 

7A 

WILLIAM  F.  SEVIER 

2922 

Oo 

496 

7A 

WILLIE  PENDERGRASS 

2930 

01 

BENTON  1 

1250 

SS 

SS 

GLENN  S.  JUSTICE 

2946 

01 

CARROLL 

1301 

7A 

RALPH  L.  BANTa 

2962 

05 

7P 

7* 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

2976 

SEBASTIAN  1 

I    35  13 

918 

7A 

DOROTHY  M,  BEEN 

GflEERS  FERRY  0AM 

2978 

o; 

CLEBURNE  i 

7  35  31 

92  00 

927 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

307^ 

Of 

93  09 

210 

7A 

I  11  \l 

177 

6P 

ALLEN   J.  LINDER 

31321  02 

91  29 

362 

: 

THERESA  DONALDSON 

316l|  01 

93  07 

1150 

6P 

BEA  CRAY  BEEnE 

3165|  01 

93  09 

1370 

MID 

Mil 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

32301  02 

92  03 

: 

WAYNE  STARK 

32  35i  04 

92  58 

555 

7A 

JANE  LARKEY 

90  39 

200 

7A 

7A 

CHARLEY  M.  FRIDDELL 

,  HOPE   3  NE 

34281  07 

HEMPSTEAD 

3   33  43 

93  33 

375 

8A 

8A 

8A 

: 

RuTh  HAMILTON 

;  HOP PEC 

31.38'  07 

MONTGOMERY 

3   34  22 

93  41 

7A 

AVADELLE  WMISENHUHT 

07 

94  22 

337 

ELUABETk  w.  FRIDAY 

MOT  SPRINGS  I  NNE 

34661  05 

GARLAND 

3<  34  31 

93  03 

710 

5P 

5! 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

hUNTSVILLE 

MAD 1  SON 

71  36  05 

93  44 

1453 

6P 

7A 

c 

MAY   PEARL  MAfiKLET 

1  HUTT IG  0AM 

35  561  0  8 

UNION 

3j  33  02 

60 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

1  INDEl 

3684  07 

LITTLE  RIVER 

4^  33  35 

94  03 

300 

7* 

W.   E.  MCDOWELL 

JASPER 

3600l  01 

NEWTON 

7^  36  01 

93  11 

857 

7/ 

JAMES   S,  VAUGMAN 

JESSIEVILLE 

05 

GARLAND 

i  34  42 

93  04 

7  30 

7/ 

LURA  6.  SYKES 

JONESBORO 

03 

CRAIGHEAD 

7j  35  50 

34! 

S- 

7/ 

BENEDICTINE  SISTERS 

*  DRAINAGE  CODEr     1.  ARKANSAS     2.  MISSISSIPPI     3.  OUACHITA     4.  RED     6.  SAINT  FRANCIS     6.  SALINE     7.  WHITE 


INDEX 


STATION 

d 

COUNTY  : 

c 

U 

LONGITUDE 

ITION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q 

3 

y 

r  I 

KEISER 

3B21 

09 

MISSISSIPPI 

2    19  41 

90  05 

312 

it 

6A 

UNIVERSITY  or  ARKANSAS 

KEO 

3862 

06 

LONOKE 

1  94  16 

310 

7f 

7P 

KINGSLAND  3  S5E 

08 

CLEVELAND 

3  IS  90 

92  16 

314 

C 

ARKANSAS  FORESTRY  COHM 

03 

CRaICHEAO 

90  26 

310 

7A 

LAKE  MAUMELLE 

1    14  9J 

93  36 

>09 

HIC 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

07 

93  51 

796 

7A 

MABEL  L •  FORRESTER 

7*  36  29 

91  99 

ETHEL  PUMPhREY 

09 

93  19 

361 

SS 

7A 

PIERCE  A.  REEDER 

LITTLE  ROCK  wa  A 1 RPORT 

92  14 

397 

MIO 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  F IL  T  PLANT 

92  19 

912 

MID 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 

4366 

01 

NEWTON 

7  J5  46 

9J  09 

2007 

7A 

LOLA  D  JOHNSON 

MADISON 

4528 

06 

ST  FRANCIS 

9  35  00 

219 

7* 

JAMES  C.  HODGES 

08 

COLUMB 1 A 

91  14 

bf 

7* 

MAGNOLIA   5  N 

06 

COLUMB I A 

93  13 

c 

ARKANSAS  P  ♦  L  C0< 

09 

92  ^9 

311 

9P 

9P 

02 

9J  32 

690 

SS 

90  46 

7* 

03 

90  29 

239 

SS 

SS 

^  M 

SS 

7* 

02 

92  39 

c 

MELBOURNE   9  WNW 

4746 

02 

IZARD 

7  36  09 

91  99 

7A 

MRS,  JUANITA  COOPER 

MENA 

4756 

POLK 

3  34  35 

1207 

6P 

7A 

C  M 

RICHARD  W.   ST.  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

07 

LITTLE  R  1  VER  1 

93  58 

116 

c 

U  S  ENGINEERS 

MONT ICELLO  3  S 

91  46 

9( 

9P 

C  M 

3|  13  19 

91  29 

129 

: 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  B 

09 

92  37 

7A 

7A 

U  S  CORPS  Of  ENGINEERS 

MORRIL ION 

TA 

PERRY  D>  MALLEII 

MOUNT  IDA 

07 

MONTGOMERY 

663 

9P 

7A 

C  M 

MOUNT  Magazine 

9010 

I    39  10 

2800 

9P 

ARKANSAS   FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

02 

7  36  20 

92  23 

7A 

'A 

RADIO  STATION  K TLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

02 

BAKTER 

7  36  20 

92  23 

8*1 

8A, 

•  A) 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW   2  ESe 

9046 

STONE 

7   39  91 

769 

SS 

7* 

NELL   A.  lAPLEY 

MULBERRY  6  NNE 

1    39  34 

94  Ot 

900 

7A 

HENRY   G.  ARVIN 

9110 

PIKE  I 

3   34  09 

93  43 

429 

8A 

c 

U  S  CORPS  Of  ENGINEERS 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

5112 

07 

HOWARD 

4    34  00 

93  96 

7A 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

9114 

01 

HOWARD 

93  91 

371 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

9158 

HOWARD 

93  52 

990 

7A 

EDNA  J>  HESTFALL 

NATiJRAL  0AM 

CRAWFORD 

94  21 

673 

7A 

NEWHOPE    3  £ 

01 

93  90 

7A 

ELSIE  F.  WARD 

NEWPORT 

JACKSON 

91  17 

SS 

TA 

NtMROD  DAM 

9200 

05 

PERRY 

J   34  97 

480 

84 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

9228 

02 

BAXTER 

7  36  19 

92  19 

429 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

WASHI NGTOH 

94  24 

1900 

7A( 

0" 

SOC^ 

HOWARD 

300 

5P 

MI  S  S 1  SSI PP| 

2|  35  43 

89  59 

245 

OWENSVILLE 

90C 

MRS.  GUY  E.  COOK 

5906 

FRaNKL 1 N 

.P 

5914 

JOHNSON 

91  27 

1900< 

7A 

C«  Wt  MEL SON 

1  paragould  Radio  kdrs 

90  29 

376 

PARIS 

5976 

1    35  18 

93  43 

410 

6P 

6P 

FRANK  TAYLOR 

PARIS  4  WSW 

LOGAN 

I   35  16 

775 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

nil 

CROSS 

90  39 

TA 

SCOTT 

93  57 

66( 

80MAR   K,  HANSARD 

Parthenon 

0: 

NEWTON 

93  15 

925 

ETHEL  CaRLTON 

PERRYVILLE 

PERRY 

92  48 

125 

TA 

t„ 

pine  bluff 

III. 

JEFFERSON 

92  01 

TA 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

JEFFERSON 

91  56 

204 

MIO 

MID 

U   S   FED  AVIATION  AGENCY 

PINE  RIDGE 

llbt 

07'  MONTGOMERY 

93  94 

POCAhONTAS  1 

RANDOLPH 

90  59 

310 

9P 

B EN EDICT INE  SISTERS 

PORTLAND 

98661 

ASHLEY 

31  33  14 

91  30 

132 

7A 

PEARL  NEWTON 

PPESCOTT 

5908 

01 

NEVADA 

3|  31  46 

318;  5P 

7A| 

R.    P.  HAMSY 

PRESCOTT  SCS 

9910 

93  23 

318: 

C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

0; 

MARION 

92  91 

800 

C 

RATCLIFF  2  S 

LOGAN 

93  53 

490 

c 

RaTCLIFF  5  NE 

FRANKLIN 

420 

c 

RATCLIFF  5  NNW 

6001 

FRANKL IN 

93  59 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF 

LOGAN 

74 

601( 

350' 

c 

REMMEL  DAM 

HOT  SPRING 

92  54 

315 

c 

ROGERS 

6248 

BENTON 

7  36  20 

94  07 

13871  SS 

SS 

H 

HOWARD  FOWLEI' 

ROhWER  2  NNE 

6293 

0' 

DESHA 

1    33  46 

190 

5P 

5rt 

UNIVERSITY  OF  A(JKAN!,AS 

'  RUSSELLVILLE  1.  N 

POPE 

93  09 

360 

5P 

5P 

5P 

;  SAINT  CHARLES 

6  376 

ARKANSAS 

200 

U  S  FISH  ANO  wiLDLlfE 

;  SAINT  FRANCIS 

0: 

CLAY 

100 

7»i 

'  SALEM 

02 

FULTON 

66) 

1  SEARCY 

03 

WHITE 

7  39  19 

5P 

7J 

H 

SHERIDAN  TOWER 

09 

GRANT 

92  21 

6P 

6P 

SHIRLEY 

6fefr 

02 

VAN  BUREN 

7  35  39 

92  19 

TA 

1 

SILOAM  SPRINGS 

01 

BENTON 

94  33 

115( 

7A 

1 

SPARKMAN  3  WSW 

6768 

Oej  DALLAS 

3  33  54 

92  94 

152 

SS 

7A 

MATTIE  D.  M12ELL 

680* 

07!  LAFAYETTE 

4  33  22 

93  29 

270 

7A 

HUBERT  A  BAKER 

STAR  CITY  2  S 

09 

LINCOLN 

91  91 

392 

5P 

9P 

MONTGOMERY 

690 

STuTTGaRT 

06 

ARKANSAS 

91  32 

214 

6P 

7A 

STUTTGART  9  ESE 

06 

ARKANSAS 

91  25 

198 

7A 

7A 

:  H 

04 

LOGAN 

93  39 

900 

SS 

TA 

Taylor 

COLUMBIA 

93  27 

247 

TA 

texarkana  wb  airport 

7041 

07 

MILLER 

361 

MIO 

MID 

WALORON 

SCOTT 

94  06 

675 

5P 

7A 

WALNUT  RIDGE    FAA  AP 

7930 

LAWRENCE 

7  36  06 

90  56 

272 

MIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

7982 

BRADLEY 

3  33  36 

92  04 

206 

6P 

7i 

TA 

CHARLEY  L.  SHARP 

WEST    FORK    1  W 

7694 

0 

WASHINGTON 

7  35  99 

1990 

GEORGE  W  KNOX 

WEST  MEMPHIS 

7712 

06 

CRI TTENDEN 

2  39  06 

90  11 

220 

9P 

9P 

W  MEMPHI S  UT IL  COMM 

WHEELING 

0; 

FULTON 

7  36  19 

91  92 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

7772 

FRANKL IN 

I  19  41 

93  57 

238! 

9P 

7A 

U  S  FOREST  SERVICE 

7990 

04 

YELL 

1    14  47 

9)  26 

390 

MILES  B  TURNER 

8092 

CROSS 

9  19  lA 

90  47 

360 

SS 

SS 

RADIO  STATION  KWYB 

yellville 

8084 

0; 

MARION 

7  36  13 

92  41 

7*0 

SS 

SS 

CARL  WALKER 

-  101  - 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Ciimatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas    72202.  or  to  any  Weather 
Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:      The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m. ,  C,  S.  T.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation, 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  m  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  m  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
-H-     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observiition  column  m  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Ram  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Stition  Index  means  variable. 

#      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missmg  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S,  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc, ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price;      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.50  per  year.     (Yearly  subecription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:     111"  on  the  4th  at  Booneville  and  Searcy 

Lowest  Temperature:      45*  on  13th  at  Gilbert 

Greatest  Total  Precipitation:    14. 73  inches  at  Ozark 
Least  Total  Precipitation:     1.  17  inches  at  Arkansas  City 
Greatest  One-Day  Precipitation:       4.  97  inches  on  tlie  26th  at  Wynne 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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9 

30 

02 

.0* 

.06 

05 

2 

34 

04 

06  ' 

7 

3! 

I43 

1*00 

T 

.34 

T 

.27 

.40 

.30 

l!54 

.03 
1.61 

.52 

.02 

•  u 

2I07 
.03 

1 

05 

7 

i!ii 

!o3 
.47 

1.06 

!04 
1.15 

I02 
.53 

.60 

I27  ' 

eurcka  springs 

9 

42 

.84 

.39 

.06 

2.23 

7 

1.5b 

2.19 

.07 

1.01 

1.09  . 

FAVETTEVILLE  fAA  *P 

9 

12 

T 

.15 

3.37 

T 

7 

1.25 

.79 

.31 

.39 

.65 

.22 

1.37 

.62 

7  . 

FAyETTEVILLE  E*P  5TA 

9 

60 

.87 

.06 

.10 

GRAVETTE 

8 

30 

1.14 

.11 

2.05 

.20 

.36 

09 

2)03 

.42 

l!20 

.49 

.19  '. 

GREEN  FOREST  4  ESE 

•  O4 

.02 

,08 

.91 

.02 

HARRISON 

5 

6T 

T 

.10 

.27 

T 

1.10 

,22 

T 

.02 

89 

1.64 

.36 

• 

HARRISON  PAA  AIRPORT 

* 

66 

T 

.10 

.30 

.02 

1.31 

.42 

T 

7 

U85 

1.43 

.04 

1.31 

.05 

.03  . 

HUNTSVILLE 

* 

nl 

T 

.70 

.50 

T 

.53 

.05 

KI5 

T 

1.45 

1.05 

.23 

,50 

,77  , 

JASPER 

.45 

52 

.49 

LEAD  HiLL 

.02 

.40 

.03 

.40 

1I73 

!54 

lo3 

.38 

l!46 

27 

1.42 

!o2 

l!o2 

LURTON 

5 

55 

.49 

.02 

.25 

1.05 

1.10 

.45 

.86 

,06  , 

OOECL  3  N 

9 

5T 

.07 

.31 

.21 

3.00 

.11 

.50 

.13 

1.04 

1.15 

1.91 

.30 

,84 

ROGERS 

8 

T 

T 

.06 

.36 

.06 

1.73 

.42 

.02 

.51 

•  52 

50 

7 

1.62 

.26 

1,13 

,37 

SILOAM  SPRINGS 

10 

95 

.03 

2.77 

.30 

.03 

1.46 

.03 

.02 

' 

1.69 

.04 

36  ' 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

.26 

.12 

T 

.92 

.19 

T 

1.67 

.65 

.60 

•  03 

93 

1.74 

7 

.11 

,31 

CLINTON 

.57 

.98 

2 

1.09 

1.39 

.29 

,40 

■ 

EVENING  SHADE   1  NE 

.08 

.05 

.15 

7 

2.00 

.93 

•  6? 

01 

7 

2.00 

GILBERT 

6 

02 

T 

T 

.07 

.14 

.97 

.50 

.*T 

7 

7 

1 

,44 

,42 

GRECRS  FERRY  DAM 

* 

.37 

.24 

.65 

2.00 

.27 

.98 

2 

.01 

,37 

7 

,02  ! 

MAMMOTH  SPRING 

6 

56 

.04 

•  10 

.23 

.25 

2.41 

.37 

I 

27 

.02 

1.24 

.02 

,12 

MARSHALL 

28 

.47 

.30 

.54 

.60 

.06 

•  40 

.09 

.11 

1.92 

,54 

1,05 

MELBOURNE  S  MNH 

■  t 

.47 

.45 

1.35 

2.10 

.67 

•  20 

1.20 

,25 

7 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

111 

38 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

ym 

T 

|68 

.18 

ill 

1^87 

.13 

iln 

!o3 

43 

U57 

!>9 

!l7 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

« 

40 

.48 

.12 

.10 

.63 

.67 

2.02 

7 

96 

7 

1.36 

.06 

SALEM 

5 

37 

.28 

.37 

.03 

.32 

2.34 

.25 

•  06 

•  04 

34 

1.12 

,22 

7 

SHIRLEY 

T 

.30 

1.96 

.40 

I. 10 

.08 

.07 

1.35 

.04 

,15 

7 

.02 

YCLLVILLE 

97 

.06 

.51 

.03 

.57 

08 

1.93 

.04 

1,28 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

•  11 

.34 

.78 

2.28 

2.00 

I. 00 

.06 

BALD  KNOB 

zz 

1.36 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

* 

Il3 

^04 

.36 

.07 

2^96 

T 

7 

.05 

.05 

1.66 

,16 

.04 

7 

7  ', 

batesville  l  and  0  •! 

0* 

.32 

.11 

T 

.17 

.10 

.13 

.16 

2.93 

7 

96 

.04 

1.02 

.07 

.03 

BEECH  GROVE 

7 

88 

.01 

.55 

2.45 

2.60 

1 

10 

1.17 

beeoeville 

.46 

.61 

.30 

1.34 

.03 

.26 

.60 

7 

BLACK  ROCK 

.04 

^* 

BLTTHEVILt-E 

o« 

!l3 

.03 

!ol 

3I23 

!o7 

!l6 

!l2 

BURDETTE 

93 

.36 

•  74 

2.44 

.12 

.44 

•  81 

CORNING 

10 

05 

.24 

.56 

.10 

3.86 

1 

45 

1.35 

1.14 

.89  ! 

GEORGETOWN 

T 

.05 

T 

.24 

.55 

.21 

.40 

.05 

.51 

.36  . 

JONESBORO 

a! 

90 

.03 

.64 

.01 

.01 

1 

40 

02 

02 

keiser 

.04 

.16 

.33 

1.25 

!50 

!33 

.64 

!oi 

LAKE  CITY 

6, 

90 

.30 

1.00 

1.50 

1^60 

2.90 

MARKED  TREE 

6i 

09 

T 

T 

.05 

1.04 

.10 

1.66 

.19 

•  15 

1 

.00 

1.68 

7 

NEWPORT 

1.70 

T 

.04 

.07 

.23 

.21 

2.38 

1.37 

.72 

.07 

.02 

7 

^* 

z? 

PARAGOULD  RADIO  KDQS 

.19 

.86 

J. 82 

.13 

» 

I70 

.10 

POCAHONTAS  1 

.05 

.23 

.06 

•  60 

.10 

.94 

.32 

.01 

SAINT  FRANCIS 

T 

90 

.04 

.45 

.04 

2,84 

.41 

1 

.37 

.05 

2.31 

.02 

.14 

.23  ! 

SEARCY 

?? 

.05 

.10 

.30 

.05 

.09 

1.07 

.51 

J 

.75 

.05 

,73  . 

WALNUT  RIOGE  FAA  AP 

•  08 

.12 

.40 

.91 

2.68 

.35 

* 

•  0 

.72 

.15 

mm* 

WEST  CENTRAL  0* 

ABBOTT 

.06 

.62 

1.02 

2,41 

1,97 

.05  . 

ALY 

T 

,61 

.24  , 

APPLE TON 

•  14 

.41 

.62 

.19 

?'* 

.09 

.79 

.33 

.59 

1I45 

.40 

,43 

.14 

BIG  FORK 

J* 

49 

.30 

.031 

.02 

.33 

.08 

96 

3.06 

1.22 

2,47 

BOONEVlLLE 

6 

99 

.21 

.65 

.03 

.10 

.19 

.05 

•  73 

1.29 

.97 

1,03 

1,64 

.10  ! 

CLARKSVILLE 

T 

.03 

.11 

.83 

.05 

.03 

1.66 

t 

•  02 

.28 

1.45 

.21 

2,16 

.18 

^7 

.24 

.04 

.07 

DANVILLE 

.16 

1.21 

.06 

.02 

*  1 

7 

7 

1.12 

.33 

I5I 

I74 

.03 

DAROANELLE 

18 

.03 

T 

.10 

.17 

7 

.03 

.27 

7 

.02 

*ao 

7 

1.46 

.28 

.53 

,43 

,06  I 

DEVILS  KNOB 

6 

70 

.62 

.05 

.26 

1.35 

.52 

.41 

.12 

•  79 

.70 

1.25 

,57 

,06  , 

FORT  SMITH  WB  AtRPoRT  //R 

*  J 

.04 

T 

T 

7 

1.03 

7 

.39 

7 

1.20 

.19 

2.67 

.07 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

.17 

T 

.15 

' 

•  21 

.61 

GRAVELLY 

.03 

.63 

.66 

T 

T 

.30 

.12 

l!60 

.75 

!35 

l!09 

!lO  ', 

GREENWOOD 

.52 

1,10 

.30 

7 

2.10 

,36 

3.22 

HECTOR 

OA 

1.45 

.20 

.96 

•  31 

.14 

•  59 

1.12 

.06 

.61 

,57 

.05 

MENA 

* 

.03 

.14 

.51 

.15 

7 

.97 

1.67 

.07 

1,40 

MOUNT  MAGAZINE 

27 

.35 

.03 

*64 

MULBERRY  6  NNf 

9 

27 

.25 

1.20 

.02 

2!  06 

.29 

T 

7 

•  62 

.66 

.42 

2.04 

,70 

.44 

,39  I 

NATURAL  DAM 

T 

T 

.25 

.10 

2,78 

.06 

•  01 

.04 

•  06 

.61 

.65 

1.96 

,40 

,54 

OZARK 

U 

73 

.80 

T 

2.16 

.30 

.36 

T 

7 

1,78 

2.73 

.11 

1 

•  16 

1.36 

.56 

1.72 

1,36 

,02 

,29  ', 

OZONE 

8 

26 

l.lb 

1.30 

1.50 

.90 

T 

•  90 

.65 

.20 

1.15 

,30 

PARIS 

.15 

1.46 

T 

.55 

.66 

1.66 

.36 

3.16 

,22 

.30 

.47 

•  26 

.37 

ratcliff 

nn 

.18 

!50 

1.46 

.67 

.78 

3.92 

,49 

RUSSELLVILLE  4  N 

24 

•16  .07 

.04 

.32 

T 

7 

.70 

7 

.45 

* 

1.71 

.15 

1.15 

,02 

SUBIACO 

8 

45 

.12 

.42 

1.19 

T 

.10 

.51 

.15 

.32 

•  64 

.91 

.49 

1,26 

1,76 

,58  . 

WALDRON 

.12 

.32 

.36 

T 

.26 

•  31 

.12 

.66 

.67 

,84 

1,23 

,16  , 

WHITE  ROCK 

•  04 

.15 

1.60 

.20 

2.35 

.69 

.  13 

1 .05 

.05 

2,23 

,76 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

.17 

.28 

.36 

T 

T 

T 

.19 

.14 

7 

1.21 

.04 

,15 

,61 

70 

.06 

.04 

.64 

.12 

,11 

,04 

BENTON 

.52 

.45 

.42 

!25 

^60 

7 

7  i 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

4* 

.06 

.26 

.82 

•  50 

7 

05 

,69 

•  67 

.20 

,20 

,03  . 

CONWAY 

2 

69 

.20 

.15 

.05 

.21 

•  05 

1 

.20 

.02 

.42 

,17 

.07 

•  15  . 

CRYSTAL  VALLEY 

* 

.03 

T 

.03 

.15 

1.25 

.03 

.56 

.60 

.33 

.12 

,09 

7  . 

DAMASCUS 

i* 

.22 

.15 

.06 

.75 

•  63 

J 

*93 

7 

7 

1 .46 

.25  . 

GREENBRIER 

4 

42 

.29 

.05 

.10 

I 

ii4 

.61 

•  61 

1 

!20 

.10 

.91 

.10 

i3l 

7 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

5 

»39 

.05 

.12 

.48 

.01 

.91 

.07 

.25 

1 

.57 

.86 

.74 

.33 

JESSIEVILLE 

5 

84 

T 

.45 

1.35 

.02 

2 

.00 

1.10 

.52 

.05 

,25 

.10  ! 

LAKE  MAUMELLE 

3 

40 

.06 

.10 

.  76 

.39 

1.10 

•  10 

7 

,51 

LEOLA 

3 

.30 

T 

IlB 

.79 

1 

.91 

.16 

,24 

LITTLE  ROCK  wB  AIRPORT//R 

3 

71 

.05 

.14 

.10 

1.20 

T 

7 

.55 

•  03 

.03 

1 

.11 

.46 

.01 

7 

,01 

LITTLE  HOCK  FILT  PLANT 

B 

77 

.18 

.09 

1.62 

.02 

.70 

.02 

.09 

1 

.06 

1.00 

.10 

.05 

3.64  I 

MALVERN 

4 

.69 

T 

.16 

.36 

1.26 

.22 

.09 

1 

.52 

.03 

.43 

.03 

.05 

,51 

.03  , 

MORRILTON 

3 

.02 

T  T 

T 

.15 

T 

.09 

.12 

.53 

1.32 

.54 

.12 

.08 

,07 

NIMROD  DAM 

4 

.94 

.01 

.33 

.91 

.03 

7 

1 

.40 

1.00 

.50 

.47 

,27 

7 

.02  , 

OWENSVILLE 

4 

.41 

T 

T 

T 

.99 

.26 

T 

.76 

7 

1 

.60 

7 

7 

.96 

.22 

7 

7 

,02  , 
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DAILY  PRECIPITATION 


e*5T  CENTSAU 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BRINKLEY 
CABOT  «  Sa 
CAR1.ISI.E   1  SU 

CLARENDON 
DES  ARC 
FORREST  CITV 
HELENA 
KEO 

HAD  I  SON 
MARIANNA  2  S 
■  SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART  9  E5E 


ANTOINE 
ATHENS 
DAISY  3  E 
DE  OUEEN 
DIERKS 

FULTON 
GLENUOOO 
HOPE  i  NE 
HOPPER 
HORATIO 

INDEX 
LANGLEy 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  MNN 
NEUHOPE  3  E 
ODEN  2  u 
OKAY 

PINE  RIDGE 

STAMPS 
STORY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  /, 

SOUTH  CENTRAL  OS 

AMITY  3  NE 
ARKADELPMIA 
BLUFF  CITY  3  sa 
BOUGHTON 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FOROYCE  6  H 

GURDON 

HAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

PRESCOTT 
SPARKMAN  3  HSW 
TAYLOR 
nARREN 


SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  7  s 
CUMMINS  FARM 
DERMOTT 
OERMOTT  3  NE 

DUMAS 
EUDORA 
HAMBURG 

HONTICELLO  3  S 

PINE  Bluff 

PINE  Bluff  faa  airport 

PORTLAND 
ROHWER  2  NNE 
STAR  CITY  »  ENE 


t,02 

A.aa 

2,2« 


S.«l 
3,8A 
t.31 
S.BT 

3.5* 
3.tT 


3.89 
7.90 
7.75 


7.92 
B.A3 
6.2) 
10.15 


11.6a 

7.22 
8.98 


7.18 

t.ai 

5,62 


7.52 
».55 
4,67 


6. 89 
).6« 
3.52 
3,71 
2.35 


4.86 

3.01 
4.88 


6.21 
2.93 
1.53 
4.42 


Day  of  Month 


10  I  11     12  I  13     14     15  ;  16     17     18  i  19 


20  7  21 


1.06 
1.36 


T  ,241  1,S4 
.30     ,09  .27 


22     23     24  i2S     26     27  {  28     29  30 


.31|  2,67 

T  2,40 
1,30,  1.9S 
,23  1,19 
,29  1,46 
,16  2,6S 


2.00 
2.40 


2.22 
.04 
1.33 


.62  T 
.76     .04j  T 
.71  T 


.12  l.oa 

,5b 

,31  ,10l 
,34     ,60  I 

,03     ,65  ,0S|  ,10 


,03      ,10  ,14; 


•56   1,00  1,12 


.04  2,33  1.20 


.30  1,60  1,60 
,10  1,60 

1,50 
1,00  2,95 
2.58  1,03 
1.83  1,39 
.16  1.40 

1.05  1.87 


T       1,23  2,39 

1,58 
,02  1,00 


,27 
,26 


.05  .35 
.30 

.50 

.43 


.23  ,55 
,04 


1  ,90' 
2,00 


SUPPLEMENTAL  DATA 


StatiOD 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitaboD 

£h 

<  -3  i 

Prevdiling 

Percent  ol 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction  " 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

6.00  AM 
CST 

NOON 
CST 

T 
a. 

o  «/i 
o  u 

<n 

Trace 

,01-09 

10-49 

,50-99 

661-001 

2.00 

land  ovei 

o 
1- 

FORT   5MITH  WB  AIRPORT 

07 

9 

7.6 

42 

N 

28 

73 

83 

51 

47 

5 

3 

2 

0 

2 

1 

13 

57 

5.6 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

2* 

7 

6.0 

40 

NW 

11 

87 

90 

62 

65 

3 

5 

3 

1 

2 

0 

14 

47 

6.2 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

18 

8 

6.0 

85 

90 

64 

64 

5 

6 

5 

1 

2 

0 

19 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  oi  Month 

Station 

« 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NORTHWEST  01 

BEAvER  DAM 

MAX 

97 

100 

100 

104 

107 

97 

103 

95 

90 

94 

84 

90 

81 

85 

52 

69 

75 

85 

87 

90 

88 

30 

31 

83 

68 

82 

76 

30 

80 

90 

87 

67,4 

Mm 

76 

72 

74 

72 

77 

64 

68 

70 

58 

60 

55 

51 

50 

56 

58 

58 

58 

50 

65 

67 

67 

55 

58 

56 

63 

59 

60 

64 

54 

65 

65 

63.4 

BENTONVILLE 

MAX 

99 

100 

102 

107 

99 

105 

98 

95 

96 

89 

90 

80 

88 

76 

75 

79 

85 

88 

90 

95 

88 

81 

65 

88 

85 

74 

80 

80 

39 

38 

91 

89.2 

MIN 

73 

73 

73 

71 

72 

69 

72 

71 

62 

68 

65 

52 

52 

50 

59 

62 

50 

57 

65 

70 

68 

65 

57 

57 

68 

63 

64 

61 

67 

65 

67 

65,4 

Eureka  springs 

MAX 

99 

95 

102 

104 

93 

100 

87 

89 

94 

87 

87 

84 

69 

59 

68 

72 

84 

33 

90 

79 

80 

99 

82 

81 

80 

82 

81 

31 

88 

86 

88 

85.6 

Mm 

69 

74 

72 

80 

72 

75 

62 

57 

53 

54 

61 

46 

50 

50 

52 

56 

54 

51 

60 

53 

61 

62 

53 

60 

55 

57 

58 

56 

61 

60 

62 

60.4 

FAVETTEvILLE  FAA  AP 

MAX 

96 

99 

102 

106 

96 

102 

95 

91 

94 

83 

90 

77 

82 

75 

73 

78 

85 

85 

87 

92 

81 

33 

85 

87 

87 

71 

78 

79 

87 

86 

92 

87,3 

Mm 

72 

71 

70 

69 

70 

66 

76 

64 

60 

68 

68 

55 

51 

56 

53 

53 

58 

57 

62 

72 

67 

52 

56 

57 

69 

64 

56 

61 

64 

57 

57 

64.9 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

97 

99 

101 

104 

101 

101 

99 

89 

93 

90 

90 

85 

83 

75 

74 

79 

84 

84 

87 

93 

90 

81 

63 

35 

86 

79 

79 

79 

87 

86 

90 

68.2 

Mm 

74 

75 

75 

74 

74 

67 

73 

69 

60 

64 

73 

52 

52 

51 

59 

52 

53 

67 

63 

71 

64 

65 

57 

59 

69 

62 

53 

60 

65 

66 

66 

65.1 

SRAVETTE 

MAX 

100 

102 

104 

107 

100 

105 

100 

96 

97 

88 

89 

85 

85 

75 

77 

80 

36 

88 

89 

93 

89 

81 

64 

39 

82 

76 

81 

60 

89 

89 

92 

89.6 

MIN 

71 

73 

74 

69 

75 

66 

73 

70 

59 

64 

70 

49 

49 

57 

57 

61 

57 

65 

62 

66 

65 

55 

52 

57 

64 

60 

61 

59 

55 

53 

55 

63.3 

HARRISON 

MAX 

99 

102 

102 

106 

97 

100 

99 

87 

95 

88 

94 

88 

90 

80 

73 

86 

38 

92 

94 

89 

35 

85 

91 

88 

77 

75 

79 

91 

89 

90 

89.2 

Mm 

71 

72 

71 

70 

75 

63 

74 

73 

55 

57 

67 

51 

48 

58 

57 

62 

53 

65 

67 

68 

55 

66 

57 

55 

TO 

63 

60 

62 

64 

67 

72 

64.4 

HARRISON  F4A  AIRPORT 

MAX 

96 

96 

101 

103 

90 

97 

93 

88 

91 

81 

88 

SO 

82 

68 

65 

72 

83 

34 

86 

91 

80 

79 

82 

87 

84 

74 

78 

76 

87 

87 

69 

35.2 

Mm 

73 

72 

80 

81 

75 

70 

73 

70 

60 

69 

65 

53 

53 

55 

57 

52 

57 

67 

62 

58 

64 

54 

50 

59 

TO 

63 

63 

62 

55 

68 

67 

65.5 

HUNTSVILLE 

MAX 

101 

100 

103 

105 

97 

102 

97 

88 

93 

85 

90 

80 

84 

73 

74 

78 

86 

88 

90 

93 

80 

83 

35 

89 

89 

38 

33 

79 

81 

88 

92 

88.5 

Mm 

69 

67 

69 

66 

70 

65 

70 

65 

58 

61 

57 

48 

48 

59 

53 

61 

57 

59 

60 

67 

62 

60 

53 

53 

65 

54 

60 

59 

62 

64 

64 

61.6 

LEAD  HILL 

MAX 

101 

102 

105 

108 

103 

102 

97 

89 

93 

88 

9l 

82 

85 

76 

67 

74 

84 

39 

89 

93 

92 

80 

33 

90 

35 

79 

S3 

79 

91 

90 

90 

89.0 

Mm 

75 

74 

76 

72 

74 

65 

73 

70 

58 

71 

68 

55 

50 

56 

55 

63 

59 

67 

54 

69 

55 

67 

58 

57 

72 

63 

65 

53 

65 

71 

65 

65.5 

R06ERS 

MAX 

97 

99 

102 

105 

101 

102 

99 

91 

95 

92 

84 

85 

35 

80 

7  \ 

73 

83 

85 

88 

92 

89 

78 

33 

83 

85 

74 

75 

60 

88 

88 

90 

88.0 

Mm 

73 

74 

75 

74 

77 

70 

74 

70 

63 

68 

70 

55 

55 

59 

53 

62 

59 

67 

64 

70 

64 

64 

50 

61 

59 

56 

62 

57 

56 

53 

66 

65.3 

SILOAM  SPRINGS 

}1fJi 

102 

104 

107 

109 

98 

106 

97 

95 

99 

87 

89 

79 

84 

73 

77 

30 

88 

90 

93 

96 

87 

82 

85 

91 

89 

72 

83 

82 

90 

88 

93 

90.2 

Mm 

74 

74 

73 

71 

74 

71 

76 

73 

65 

57 

73 

52 

55 

62 

61 

64 

50 

70 

56 

72 

69 

68 

55 

61 

69 

63 

64 

61 

57 

65 

69 

66.6 

NORTH  CENTRAL  02 

/ 

CALICO  ROCK 

MAX 

98 

lOl 

105 

107 

92 

97 

98 

91 

94 

92 

90 

92 

82 

89 

52 

66 

73 

85 

39 

69 

92 

35 

89 

83 

92 

90 

«2 

86 

81 

93 

90 

89,1 

Mm 

71 

70 

69 

71 

73 

61 

64 

71 

53 

60 

60 

65 

54 

48 

48 

57 

57 

57 

62 

65 

53 

64 

55 

55 

64 

62 

62 

51 

62 

62 

66 

62.0 

EVENING  SHADE  1  NE 

MAX 

100 

101 

107 

110 

no 

97 

101 

95 

95 

94 

97 

85 

38 

85 

84 

83 

88 

89 

89 

88 

90 

89 

90 

91 

33 

84 

65 

91 

91 

91 

92.5 

Mm 

72 

70 

71 

72 

71 

60 

65 

74 

52 

60 

59 

57 

59 

56 

61 

53 

52 

60 

53 

69 

64 

51 

55 

56 

61 

62 

63 

61 

66 

64 

63.3 

GILBERT 

MAX 

101 

103 

105 

109 

105 

101 

99 

91 

95 

91 

99 

85 

85 

77 

65 

75 

67 

89 

91 

95 

89 

83 

87 

92 

91 

80 

86 

81 

92 

90 

92 

90.9 

M3J 

65 

66 

»3 

63 

69 

56 

61 

68 

52 

SB 

51 

49 

45 

56 

53 

59 

55 

60 

60 

60 

75 

65 

57 

53 

67 

63 

62 

65 

62 

67 

63 

60.5 

GREEKS  FERRY  DAM 

MAX 

95 

94 

98 

103 

107 

92 

96 

98 

90 

91 

83 

98 

81 

83 

67 

71 

86 

39 

88 

91 

34 

98 

87 

90 

90 

83 

85 

82 

92 

88 

88.6 

Mm 

74 

72 

72 

76 

78 

68 

68 

73 

66 

68 

70 

50 

56 

62 

59 

60 

59 

62 

65 

66 

67 

56 

62 

52 

65 

63 

63 

65 

55 

70 

69 

66.2 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

98 

100 

105 

107 

94 

97 

96 

99 

93 

9* 

96 

84 

85 

80 

65 

74 

86 

89 

39 

68 

83 

39 

85 

90 

90 

81 

84 

79 

93 

93 

89 

89.8 

Mm 

72 

76 

72 

69 

70 

64 

65 

71 

54 

58 

69 

55 

48 

57 

57 

61 

55 

62 

53 

62 

59 

55 

55 

55 

59 

61 

53 

64 

52 

68 

67 

63.2 

MARSHALL 

MAX 

98 

99 

101 

105 

98 

98 

98 

98 

93 

85 

95 

82 

82 

75 

72 

75 

87 

35 

87 

93 

86 

80 

85 

83 

67 

78 

81 

80 

68 

•  5 

89 

88.2 

Mm 

77 

75 

77 

72 

76 

63 

77 

72 

67 

72 

70 

56 

52 

56 

57 

52 

57 

59 

65 

72 

70 

56 

59 

59 

72 

63 

66 

69 

66 

73 

65 

66.8 

MOUNTAIN   HOME    I  NNW 

MAX 

95 

98 

98 

103 

106 

9* 

98 

97 

85 

90 

85 

91 

32 

33 

59 

65 

74 

34 

88 

89 

91 

78 

35 

85 

90 

89 

79 

61 

80 

90 

90 

87.2 

Mm 

72 

73 

75 

77 

73 

69 

72 

70 

51 

57 

68 

55 

55 

58 

55 

59 

58 

60 

55 

67 

70 

56 

59 

50 

55 

61 

62 

63 

52 

63 

62 

66.6 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 

MAX 

94 

100 

98 

102 

105 

91 

95 

96 

85 

89 

85 

92 

80 

82 

61 

55 

73 

84 

38 

87 

39 

78 

38 

85 

90 

89 

78 

82 

79 

90 

84 

86.  T 

Mm 

73 

73 

72 

72 

73 

67 

71 

70 

59 

55 

67 

56 

52 

60 

57 

60 

56 

59 

54 

66 

71 

67 

56 

53 

65 

62 

63 

63 

55 

69 

67 

64.5 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

96 

98 

100 

107 

90 

95 

97 

89 

92 

84 

98 

78 

82 

72 

52 

67 

82 

33 

87 

33 

80 

85 

62 

85 

85 

73 

30 

76 

87 

86 

88 

«9.6 

Mm 

76 

73 

67 

74 

78 

66 

69 

70 

56 

66 

56 

53 

48 

55 

55 

58 

53 

63 

54 

63 

58 

53 

59 

60 

71 

59 

61 

61 

51 

67 

6* 

63.2 

vellville 

MAX 

101 

102 

106 

108 

9'-. 

100 

99 

87 

91 

88 

95 

86 

86 

75 

72 

74 

85 

90 

81 

93 

85 

86 

88 

91 

89 

79 

88 

82 

91 

91 

90 

89.5 

Mm 

69 

72 

78 

66 

76 

68 

66 

64 

53 

59 

63 

52 

58 

56 

53 

52 

55 

52 

63 

65 

67 

56 

55 

53 

65 

62 

63 

61 

62 

66 

63 

62.9 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

MAX 

99 

101 

104 

107 

95 

96 

99 

93 

94 

96 

97 

84 

87 

80 

55 

74 

84 

86 

87 

89 

38 

87 

90 

92 

83 

92 

88 

93 

92 

90 

40.4 

Mm 

74 

72 

74 

72 

74 

66 

69 

77 

60 

62 

73 

58 

54 

50 

58 

63 

58 

63 

65 

55 

66 

52 

62 

TO 

63 

70 

71 

68 

72 

72 

66.4 

BALD  KNOB 

MAX 

97 

98 

103 

107 

96 

97 

97 

91 

90 

86 

97 

81 

82 

75 

65 

72 

83 

33 

87 

38 

83 

86 

88 

86 

91 

83 

87 

86 

91 

89 

69 

88.5 

Mm 

72 

70 

76 

72 

79 

73 

68 

73 

54 

67 

68 

63 

55 

54 

50 

64 

60 

65 

64 

64 

55 

57 

53 

62 

69 

64 

65 

70 

68 

69 

69 

66.9 

BATESvlLLE  LIVESTOCK 

MAX 

101 

102 

105 

110 

105 

99 

LOl 

97 

95 

90 

97 

81 

86 

82 

70 

85 

88 

39 

91 

87 

38 

87 

91 

90 

86 

85 

81 

92 

90 

92 

40.6 

Mm 

73 

72 

72 

73 

69 

54 

66 

72 

55 

62 

56 

57 

50 

58 

55 

61 

54 

64 

54 

53 

71 

65 

50 

59 

69 

51 

62 

63 

53 

58 

67 

63.9 

BATESVlLLE  L   AND  D  #1 

MAX 

97 

102 

105 

104 

95 

97 

90 

91 

86 

95 

81 

84 

83 

76 

72 

84 

85 

83 

89 

83 

87 

86 

90 

69 

87 

85 

65 

92 

90 

91 

90 

89.1 

Mm 

72 

71 

69 

73 

64 

67 

73 

72 

51 

59 

60 

51 

65 

59 

54 

55 

54 

63 

54 

64 

64 

50 

59 

71 

65 

64 

67 

64 

68 

67 

65.0 

BEEOEVILLE 

MAX 

97 

99 

103 

107 

92 

95 

96 

87 

90 

90 

94 

95 

80 

81 

7 1 

72 

3 1 

84 

89 

89 

88 

85 

87 

89 

91 

85 

87 

89 

92 

92 

90 

84.3 

Mm 

75 

73 

75 

74 

72 

69 

69 

67 

64 

57 

59 

72 

63 

56 

50 

64 

59 

63 

64 

65 

74 

56 

64 

54 

71 

64 

57 

69 

59 

71 

69 

67,4 

BlYTHEVILLE 

MAX 

95 

96 

99 

103 

96 

94 

95 

97 

92 

'I 

93 

88 

83 

78 

65 

73 

32 

86 

38 

91 

91 

34 

38 

91 

92 

64 

90 

91 

94 

94 

90 

84.7 

Mm 

74 

73 

75 

76 

75 

69 

72 

75 

53 

65 

73 

59 

55 

60 

53 

64 

59 

62 

67 

68 

63 

67 

64 

53 

70 

65 

56 

71 

71 

72 

65 

67,1 

CORNING 

MAX 

96 

97 

100 

104 

96 

95 

96 

93 

95 

94 

93 

82 

83 

75 

78 

35 

88 

88 

38 

85 

36 

85 

89 

90 

85 

85 

84 

89 

92 

66 

89.0 

Mm 

73 

73 

75 

78 

67 

70 

71 

69 

71 

71 

65 

59 

54 

58 

60 

58 

60 

63 

65 

57 

68 

66 

65 

54 

60 

51 

52 

59 

66 

71 

69 

66.0 

JONESBORO 

MAX 

98 

98 

102 

107 

100 

96 

97 

93 

92 

95 

94 

86 

85 

79 

82 

67 

33 

91 

89 

34 

87 

91 

91 

61 

87 

69 

93 

92 

89 

84.7 

Mm 

74 

74 

76 

79 

76 

74 

73 

79 

67 

66 

73 

62 

57 

59 

53 

63 

61 

64 

57 

57 

TO 

66 

65 

57 

71 

62 

66 

74 

70 

72 

71 

68.5 

KEISER 

MAX 

92 

94 

99 

102 

97 

93 

94 

91 

89 

93 

92 

87 

82 

80 

74 

78 

85 

35 

89 

90 

83 

85 

88 

89 

87 

87 

89 

91 

91 

90 

88.5 

Mm 

73 

72 

75 

74 

76 

68 

70 

75 

64 

65 

73 

61 

56 

65 

59 

60 

59 

59 

64 

66 

73 

68 

54 

62 

69 

64 

65 

72 

70 

70 

69 

6T,> 

MARKED  TREE 

MAX 

93 

98 

98 

103 

97 

93 

94 

89 

91 

95 

94 

82 

34 

80 

68 

75 

88 

85 

35 

89 

90 

83 

87 

83 

89 

61 

36 

67 

92 

92 

89 

88.5 

Mm 

72 

70 

73 

72 

76 

67 

69 

74 

61 

64 

70 

60 

53 

56 

56 

52 

59 

53 

63 

54 

72 

65 

62 

61 

59 

62 

62 

70 

68 

69 

69 

65.4 

NEWPORT 

MAX 

98 

99 

103 

108 

96 

96 

96 

91 

92 

90 

95 

81 

82 

75 

55 

72 

82 

85 

83 

89 

86 

87 

87 

90 

91 

64 

86 

67 

92 

89 

90 

88.4 

Mm 

74 

72 

71 

74 

71 

67 

69 

74 

61 

64 

71 

60 

55 

60 

58 

62 

58 

63 

64 

65 

73 

55 

62 

63 

59 

63 

66 

71 

57 

69 

70 

66.2 

See  Helereoce  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 

 AUGUST  1964 


Station 

Day  ol  Month 

age  5 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

paraooulo  radio  kdrs 

MAX 

Mm 

95 
74 

97 
74 

102 
76 

105 
80 

102 
76 

95 
72 

95 
73 

94 
78 

91 
6S 

95 
63 

95 
74 

89 
61 

83 
57 

62 
60 

56 
59 

75 
63 

83 

60 

65 
63 

86 
67 

69 
58 

T4 

65 
71 

66 

65 

72 

64 

66 

72 

93 
70 

93 
73 

89 
72 

69«7 
68.6 

MAX 

Mm 

96 
70 

97 
70 

101 
72 

104 
69 

97 
71 

95 
66 

95 
55 

92 
57 

91 
60 

95 
57 

94 
70 

85 
55 

84 
52 

78 
55 

68 
55 

74 
58 

64 
55 

67 
60 

91 
63 

68 
51 

84 
58 

86 
64 

65 

59 

86 
55 

91 
66 

64 
59 

84 
61 

87 
70 

90 
64 

92 
67 

67 
66 

86.9 
63.1 

SEARCY 

MAX 

Mm 

100 
75 

102 
74 

107 
74 

111 
74 

103 
77 

100 
72 

100 
71 

95 
74 

96 
57 

87 
72 

103 
73 

85 
64 

66 
57 

60 
65 

67 
60 

73 
54 

66 
60 

89 
55 

55 

92 
65 

92 
74 

92 
68 

90 
65 

91 
64 

94 
64 

87 
66 

90 
67 

90 
70 

94 
69 

88 
68 

92 
69 

92.0 
66.1 

WALNUT  RIDGE  FAA 
tt       *  « 

AP 

MAX 

Mm 

96 
74 

99 
73 

102 
75 

105 
74 

96 
74 

97 
57 

98 
73 

91 
68 

92 
60 

94 

62 

93 
72 

63 
59 

85 
55 

71 
58 

65 
59 

74 
63 

84 
59 

88 
54 

89 
67 

86 
66 

87 
73 

65 
67 

86 
52 

68 
62 

90 
70 

80 
63 

85 
56 

85 
71 

91 
69 

90 
73 

89 
72 

68.5 
66.8 

WEST  CENTRAL 

APPLETOn 

MAX 

Mm 

97 

101 

104 

106 

98 

99 

101 

96 

96 

95 

94 

85 

84 

75 

70 

76 

89 

69 

92 

83 

92 

94 

BOONEVILLE 

MAX 

Mm 

103 
72 

106 
71 

108 
69 

111 
70 

100 
76 

106 
70 

105 
74 

96 
73 

101 
68 

91 
69 

102 
70 

67 
63 

85 
58 

86 
54 

72 
62 

86 
65 

91 
65 

95 
70 

98 
67 

103 
73 

90 
71 

90 
56 

93 
59 

91 
67 

96 
50 

79 
64 

63 

62 

66 

70 

99 
66 

6*12 

CLARKSVILLE 

MAX 

Mm 

101 
75 

103 
76 

106 
71 

109 
72 

102 
79 

102 
70 

103 
73 

91 
74 

97 
68 

91 
70 

92 
70 

67 
52 

64 
57 

77 
55 

70 
62 

84 
67 

69 
61 

90 
69 

93 
56 

96 
71 

91 
72 

68 
57 

89 
50 

93 
61 

69 
67 

83 
63 

65 
56 

63 

66 

69 

68 

67!7 

oaroanElle 

MAX 

Mm 

100 
72 

101 
71 

105 
70 

109 
71 

102 
76 

102 
69 

101 
70 

90 
77 

96 
65 

90 
70 

100 
70 

90 
62 

63 
56 

77 
63 

59 
51 

63 
65 

93 
50 

90 
67 

95 
56 

96 
69 

92 
74 

92 
68 

91 
61 

93 
60 

9  t 
68 

8  1 
64 

55 

64 

65 

71 

69 

67*0 

DEVILS  KNOB 

MAX 

Mm 

92 
72 

100 
70 

101 
78 

95 
74 

93 
72 

92 
68 

86 
65 

92 
68 

60 
52 

76 
58 

72 
56 

65 
56 

82 
60 

82 
54 

82 
66 

86 
65 

65 
65 

80 
62 

62 
62 

83 
65 

63 
65 

77 
57 

63 

6 1 

62 

72 

64*6 

FORT  SMITH  w8  AIRPORT 

MAX 

Mm 

103 
70 

104 
71 

106 
69 

110 
70 

97 
73 

107 
72 

103 
72 

96 
76 

100 
58 

67 
72 

103 
7  1 

90 
62 

88 
57 

69 
65 

71 
53 

86 
65 

92 
55 

93 
70 

96 
66 

101 
70 

89 
69 

68 
65 

93 
59 

95 
60 

91 
67 

74 

66 

69 

57 

83 
53 

67 

92 
68 

69 

57)4 

FORT  SMITH  WATER 

PLANT 

MAX 

Mm 

101 
70 

101 
67 

103 
66 

107 
68 

105 
80 

101 
68 

100 
73 

92 
72 

95 
62 

94 
69 

96 
63 

89 
50 

82 
54 

81 
66 

74 
65 

84 
67 

66 
53 

88 
67 

90 
64 

97 
73 

94 
72 

84 
57 

87 
57 

90 
57 

69 
65 

85 
65 

63 
65 

82 
62 

61 

S7 
61 

92 
65 

*s!6 

MENA 

MAX 

Mm 

96 
70 

97 
70 

100 
70 

105 
69 

102 
72 

102 
73 

99 
70 

89 
73 

97 
67 

91 
66 

102 
72 

91 
55 

62 
64 

88 
61 

82 
63 

69 
55 

91 
63 

89 
55 

93 
63 

95 
TO 

90 
66 

66 
64 

86 
59 

69 
52 

86 
65 

76 
61 

64 

62 

80 
61 

87 
65 

90 
69 

92 
65 

91.3 
66.3 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MS}i 

94 
71 

100 
75 

99 
72 

104 
77 

105 
76 

95 
70 

94 
70 

85 
75 

90 
58 

79 

55 

92 

70 

80 
55 

71 
62 

66 
52 

70 
57 

79 
59 

84 
65 

84 
55 

88 
65 

91 
66 

93 
64 

75 
65 

6 1 
61 

84 
73 

60 
70 

80 
58 

75 

60 

76 
56 

65 

63 
67 

69 

65I9 

02ARK 

MAX 

Mm 

97 
72 

99 
74 

104 
72 

106 
74 

99 
81 

99 
72 

lot 

75 

88 
71 

94 
59 

90 
74 

94 
7  1 

86 
52 

62 
59 

78 
63 

69 
63 

78 
62 

67 
55 

86 
71 

95 
66 

96 
72 

91 
77 

66 
67 

66 
61 

91 
62 

69 
54 

84 
64 

63 
66 

8 1 
63 

90 
64 

63 
69 

93 
68 

90  0 
68^3 

PARIS 

MAX 

Mm 

103 
73 

105 
72 

107 
72 

110 
73 

103 
75 

104 

70 

105 
71 

91 
74 

98 
67 

92 
59 

98 
59 

85 
61 

85 
57 

82 
64 

73 
54 

65 
62 

88 
64 

89 
69 

94 
67 

100 
69 

101 
75 

86 
66 

90 
61 

96 
61 

90 
72 

64 
64 

66 
65 

64 
63 

93 
65 

64 

70 

94 
69 

93.  I 
67,6 

RLSSELLVILLE  *  N 

MAX 

Mm 

98 
70 

101 
70 

102 
69 

108 
69 

101 
74 

100 
66 

99 
68 

90 
71 

96 
64 

93 
66 

97 
56 

90 
58 

85 
55 

79 
61 

69 
50 

83 
62 

69 
59 

90 
67 

93 
63 

98 
66 

95 
71 

88 
66 

90 
69 

93 
56 

69 
66 

86 
62 

85 
64 

86 
62 

92 
6*. 

86 
68 

96 
67 

ti'.O 

SUBIACO 

MAX 

Mm 

99 
74 

100 
74 

105 
73 

107 
71 

97 
78 

101 
71 

102 
72 

89 
73 

95 
69 

66 
59 

97 
70 

86 
62 

83 
60 

86 
55 

66 
61 

87 
63 

68 
66 

90 
70 

93 
68 

96 
71 

69 
71 

68 
57 

66 
63 

93 
62 

90 
71 

81 
63 

85 
66 

82 
62 

92 
67 

92 
69 

94 

69 

91.1 
68.1 

WALDRON 

MAX 

Mm 

102 
72 

103 
73 

105 
69 

108 
70 

107 
73 

106 
70 

103 
73 

97 
73 

98 
70 

95 
71 

103 
73 

95 
65 

89 
63 

92 
66 

86 
63 

85 
65 

94 
62 

94 
56 

97 
66 

100 
71 

96 
70 

69 
67 

92 
50 

94 
61 

89 
67 

64 

65 

87 
65 

86 
63 

93 
65 

91 
70 

9» 
66 

99.* 
67.6 

WHITE  Rock 

#       •  • 

MAX 

Mm 

95 
73 

96 
73 

99 
76 

103 
76 

96 
77 

98 
73 

93 
73 

64 
58 

91 
58 

90 
72 

80 
53 

73 
50 

67 
60 

79 
62 

64 
66 

84 
67 

66 
57 

85 
63 

61 
59 

84 
66 

61 
64 

78 

59 

75 
61 

74 
56 

83 
64 

82 

62 

67 

70 

85.6 
66.2 

CENTRAL 

05 

ALUM  FORK 

Mm 

99 
72 

100 
73 

104 
73 

106 
75 

105 
72 

00 
71 

99 
72 

98 
75 

96 
69 

93 
69 

103 
69 

86 
64 

80 
59 

76 
50 

75 
60 

81 
64 

93 
51 

93 
65 

93 
66 

97 
66 

93 
71 

90 
66 

91 
54 

9l 
62 

92 
66 

79 
63 

88 
64 

66 
66 

92 
66 

93 
70 

96 
68 

92.6 
67,2 

BENTON 

MAX 

Mm 

97 
75 

99 
81 

102 
82 

107 
72 

101 
77 

99 
72 

too 

70 

95 
73 

95 
66 

68 
70 

102 
70 

85 
67 

80 
61 

81 
52 

78 
63 

79 
66 

88 
66 

85 
65 

91 
64 

94 
55 

90 
66 

86 
67 

90 
66 

69 
62 

90 
52 

81 
66 

68 
64 

87 
71 

91 
66 

90 
70 

93 

70 

91.1 
68.4 

BlakEly  mountain 

DAM 

Mm 

96 
70 

97 

70 

LOO 
58 

103 
69 

107 
73 

95 
68 

99 
68 

too 

70 

91 
69 

96 
69 

82 
68 

102 
66 

87 
61 

62 
59 

81 
54 

74 
54 

83 
64 

90 
64 

85 
63 

92 
65 

95 
74 

65 
66 

89 
66 

92 
60 

89 
63 

90 
62 

76 
63 

86 
65 

82 

52 

90 
67 

93 

67 

90.7 
66.  1 

CONWAY 

Mm 

99 
72 

00 
72 

104 
69 

l06 
71 

105 
78 

96 
55 

99 
67 

95 
74 

95 
64 

92 
69 

104 

70 

66 
64 

82 
52 

76 
51 

71 
60 

80 
63 

91 
55 

93 
63 

93 
52 

95 
66 

94 
73 

92 
67 

91 
61 

94 

59 

93 
57 

86 
63 

90 
54 

86 
64 

94 
54 

91 
66 

95 
67 

92,7 
69.6 

GREENBRIER 

Mm 

100 
71 

02 
71 

05 
69 

108 
70 

75 

99 
57 

I  00 
58 

93 
76 

97 
63 

85 
66 

02 
59 

68 
54 

87 
51 

74 
60 

68 
50 

76 
64 

90 
56 

90 
64 

92 
64 

95 
55 

86 
75 

90 
66 

90 
52 

92 
60 

91 
68 

82 
64 

68 
65 

82 
64 

93 
65 

90 
69 

94 
66 

91,2 
69.8 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

Mm 

100  100  105 
76     75  78 

107 
80 

05 
78 

0 1 
74 

101 
75 

97 
73 

97 
71 

92 
72 

102 
73 

91 
66 

63 
65 

66 
55 

83 
65 

63 
64 

92 
65 

91 
67 

94 

67 

95 
70 

93 
72 

67 
56 

93 
67 

89 
67 

90 
71 

77 
54 

69 
66 

66 
57 

92 
67 

93 
68 

94 
70 

93.2 
69.8 

leola 

Mm 

98 
74 

99 
76 

01 
73 

104 
72 

73 

98 
69 

98 
58 

90 
70 

95 
69 

92 
66 

103 
73 

85 
70 

81 
61 

63 
61 

90 
65 

60 
55 

89 
56 

67 
54 

91 
63 

97 
64 

88 
73 

68 
56 

66 
55 

90 
53 

92 
66 

64 
64 

91 
61 

89 
72 

93 
65 

94 
66 

94 

70 

91.8 
67.9 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

Mm 

98  101 
74  74 

03 
73 

L  08 
75 

90 
76 

00 
73 

99 
71 

88 
75 

94 
69 

S3 
70 

t05 
72 

84 
66 

76 
56 

78 
51 

70 
63 

77 
52 

84 

61 

68 
66 

89 
65 

93 
65 

85 
76 

67 
59 

90 
56 

90 
63 

90 
68 

61 
67 

69 
66 

85 
70 

92 
68 

92 
69 

9) 
72 

89.9 
68.6 

MALuERN 

Mm 

97 
69 

98 
70 

01 
57 

106 
68 

102 
73 

00 
58 

100 
58 

94 
69 

96 
67 

94  101 
66  69 

86 
66 

64 

62 

83 
60 

6  1 
66 

62 
65 

91 
60 

69 
63 

92 
65 

94 

65 

91 
74 

65 
67 

90 
64 

69 
62 

91 
67 

65 
55 

90 
64 

87 
70 

92 
65 

91 
66 

95 
70 

92.2 
66.9 

MCHRILTON 

Mm 

102   103  105 
73     73  73 

108   103  100 
76     78  70 

101 
70 

96 
77 

97 
67 

90  101 
70  70 

66 
65 

85 
55 

60 
64 

75 
60 

80 
64 

93 
58 

91 
67 

93 
65 

96 
58 

93 
76 

90 
56 

90 
64 

95 
64 

91 
70 

89 
65 

89 
66 

85 
66 

95 
56 

90 
69 

95 
70 

93.3 
68.1 

NIWROD  DAM 

Mm 

99  102  104 
72      74  72 

106 
72 

10 
74 

97 
69 

102  101 
58  75 

87 
57 

98 
51 

78 
69 

103 
54 

65 
56 

79 
60 

76 
61 

59 
62 

81 
58 

93 
59 

93 
62 

95 
67 

96 
75 

67 
57 

91 
53 

91 
61 

94 
67 

91 
64 

77 
63 

86 
64 

77 
64 

93 
69 

90 
66 

91.4 
66.0 

PERRYVILLE 

MAX 

Mm 

99  102 
72  73 

05 
70 

109 
73 

105 
79 

03 
68 

102  102  lOl 
69     68  67 

90  105 
68  70 

65 
65 

83 
55 

76 
54 

72 
61 

66 
55 

93 
59 

93 
66 

95 
57 

100 
66 

92 
75 

94 
68 

92 
65 

94 
60 

94 
66 

93 
65 

69 
67 

84 
69 

92 
66 

94 
67 

95 
70 

94.2 
67.3 

SHERIDAN  TOWER 
■#      »  » 

MAX 

Mm 

100  101 
73  74 

05 
79 

109 
73 

94 
76 

99 
69 

99 
71 

88 
72 

93 
72 

94  103 
66  70 

84 
67 

79 
59 

81 
63 

60 
53 

77 
64 

89 
59 

88 
66 

90 
65 

96 
52 

89 
74 

68 
66 

90 
68 

91 
64 

92 
66 

62 
65 

90 
65 

85 
TO 

93 
67 

93 
70 

95 
70 

91.9 

*a.o 

FAST  CENTRAL 

06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

Mm 

97 
72 

98 
72 

102 
74 

106 
73 

96 
74 

95 
68 

97 
70 

91 
71 

93 
67 

92 
68 

98 
70 

83 
65 

81 
58 

83 
60 

92 
67 

75 
65 

63 
60 

85 
59 

86 
62 

93 
64 

95 
74 

66 
64 

90 
56 

90 
62 

69 

72 

69 
63 

93 
65 

91 
72 

96 
65 

95 
67 

94 

66 

91.9 
66,9 

S«o  Heferenc*  NoIm  Following  SUUon  Ind»x 


-   Ill  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST  1964 


• 

Day  oi  Month 

rage 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

BBINKLEV 

MAX 

<)7 

97 

101 

105 

94 

95 

96 

88 

93 

90 

96 

79 

82 

78 

84 

75 

64 

87 

88 

91 

90 

88 

87 

92 

90 

84 

90 

91 

95 

94 

91 

90.  1 

MIN 

75 

70 

70 

74 

66 

66 

70 

64 

57 

62 

62 

62 

64 

64 

64 

65 

68 

66 

65 

64 

65 

62 

63 

71 

70 

70 

69 

67,2 

UrS  ARC 

MAX 

98 

98 

103 

106 

102 

95 

98 

96 

91 

89 

99 

83 

80 

79 

71 

73 

83 

89 

89 

92 

88 

87 

69 

90 

92 

89 

89 

90 

94 

94 

97 

90.7 

MIN 

73 

76 

75 

70 

72 

74 

66 

70 

70 

64 

58 

64 

60 

64 

64 

63 

67 

67 

60 

78 

65 

64 

71 

64 

67 

73 

74 

74 

68 

68.6 

FORREST  CITY 

MAX 

96 

99 

105 

92 

94 

95 

89 

91 

93 

93 

78 

83 

77 

73 

73 

79 

88 

88 

89 

89 

85 

66 

89 

89 

85 

88 

91 

92 

93 

91 

88.6 

MIN 

73 

72 

74 

73 

7  1 

69 

72 

74 

65 

73 

70 

64 

54 

64 

61 

64 

60 

59 

65 

65 

73 

68 

65 

63 

71 

63 

69 

72 

71 

71 

68 

67.6 

HELEN* 

MAX 

<35 

95 

98 

99 

103 

95 

94 

95 

89 

92 

95 

94 

79 

81 

79 

83 

73 

81 

83 

87 

90 

93 

87 

67 

89 

90 

87 

89 

92 

93 

95 

69.7 

Mm 

73 

75 

78 

79 

73 

73 

74 

70 

70 

71 

66 

58 

60 

66 

66 

64 

63 

64 

66 

71 

70 

70 

67 

68 

65 

65 

73 

71 

72 

70 

69.3 

KEO 

MAX 

97 

98 

101 

105 

97 

97 

95 

91 

90 

84 

101 

81 

78 

78 

74 

72 

61 

86 

89 

92 

87 

85 

87 

89 

90 

84 

69 

87 

93 

91 

91 

69.0 

MIN 

72 

72 

7  3 

73 

70 

70 

73 

69 

69 

71 

65 

59 

62 

62 

64 

60 

63 

66 

65 

73 

67 

66 

64 

67 

66 

66 

70 

66 

72 

71 

67.7 

NtRIANNA  Z  S 

MAX 

9<. 

94 

98 

101 

97 

94 

94 

92 

o? 

91 

92 

78 

81 

82 

79 

75 

81 

86 

88 

89 

90 

85 

86 

67 

89 

85 

89 

90 

92 

92 

91 

88.8 

MIN 

72 

7  1 

73 

72 

74 

71 

72 

72 

67 

70 

70 

65 

57 

64 

63 

64 

63 

59 

65 

65 

72 

69 

65 

64 

70 

64 

69 

71 

70 

70 

66 

67,8 

SAINT  Charles 

MAX 

95 

96 

97 

100 

105 

95 

95 

97 

90 

94 

93 

97 

79 

83 

80 

79 

60 

84 

87 

88 

91 

91 

87 

86 

88 

91 

87 

91 

91 

96 

94 

90,6 

MIN 

70 

72 

75 

7  7 

74 

71 

73 

70 

70 

71 

66 

57 

62 

67 

65 

67 

64 

65 

64 

68 

67 

68 

66 

66 

65 

65 

72 

72 

71 

69 

68.5 

STUTTGART 

MAX 

100 

lOI 

105 

107 

101 

98 

99 

97 

91 

90 

102 

97 

80 

80 

83 

73 

83 

85 

90 

94 

92 

69 

86 

90 

93 

91 

91 

90 

96 

92 

92 

92.2 

Mm 

75 

77 

76 

79 

75 

75 

73 

72 

73 

76 

67 

62 

65 

65 

66 

63 

65 

70 

69 

75 

68 

70 

67 

72 

65 

70 

73 

73 

73 

73 

70.9 

STUTTGART  <t  ESE 

MAX 

94 

94 

95 

99 

104 

93 

96 

95 

86 

91 

88 

95 

78 

80 

78 

85 

73 

81 

85 

88 

90 

89 

85 

84 

86 

89 

84 

89 

89 

93 

92 

88.7 

MIN 

75 

73 

74 

75 

78 

73 

74 

74 

71 

72 

74 

67 

61 

64 

66 

65 

65 

64 

66 

69 

71 

67 

67 

66 

70 

65 

65 

72 

73 

73 

71 

69.7 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

94 

95 

99 

103 

96 

95 

95 

93 

90 

93 

90 

87 

83 

80 

73 

72 

80 

85 

88 

90 

91 

85 

85 

89 

90 

66 

88 

90 

92 

93 

91 

69.  1 

MIN 

75 

74 

76 

77 

76 

69 

72 

75 

69 

70 

73 

62 

55 

64 

61 

57 

62 

61 

63 

66 

74 

69 

67 

65 

72 

65 

68 

72 

71 

63 

70 

66,2 

WYNNE 

MAX 

96 

95 

98 

103 

100 

95 

94 

95 

90 

90 

89 

79 

63 

79 

70 

78 

76 

86 

86 

67 

86 

83 

85 

89 

86 

64 

86 

68 

91 

92 

89 

86,3 

«      •  • 

MIN 

73 

74 

76 

74 

74 

70 

71 

66 

65 

68 

70 

64 

58 

65 

62 

64 

63 

64 

63 

65 

73 

59 

60 

65 

67 

63 

68 

67 

63 

70 

66 

66,9 

SOUTHWEST  OT 

DE  OUEEn 

MAX 

99 

100 

102 

106 

106 

103 

102 

96 

98 

98 

108 

97 

94 

94 

88 

90 

94 

87 

97 

96 

90 

87 

92 

88 

93 

89 

90 

81 

91 

94 

ti 

95,1 

Mm 

73 

72 

70 

69 

73 

73 

73 

73 

70 

72 

71 

70 

64 

64 

74 

67 

68 

68 

66 

72 

66 

66 

65 

65 

67 

66 

64 

72 

67 

72 

69 

69,  I 

DIERKS 

MAX 

99 

100 

103 

107 

105 

105 

105 

97 

97 

97 

103 

90 

83 

90 

89 

90 

94 

88 

96 

97 

91 

87 

91 

88 

91 

82 

90 

85 

91 

94 

96 

94,2 

Mm 

70 

68 

67 

67 

71 

72 

62 

70 

71 

71 

70 

67 

59 

60 

72 

69 

67 

67 

63 

69 

71 

66 

63 

62 

64 

65 

66 

66 

66 

70 

67 

67,0 

HOPE   J  NE 

MAX 

95 

96 

99 

100 

104 

103 

102 

101 

96 

95 

97 

102 

87 

8  1 

90 

99 

66 

91 

88 

94 

92 

84 

85 

88 

89 

92 

75 

69 

89 

91 

93 

92.4 

Mm 

72 

74 

76 

74 

75 

73 

70 

72 

71 

72 

66 

69 

63 

63 

66 

67 

64 

64 

67 

70 

73 

67 

67 

68 

68 

66 

66 

67 

68 

66 

68 

68.6 

MOUNT  IDA 

MAX 

9e 

100 

103 

107 

100 

102 

102 

96 

98 

93 

107 

90 

68 

85 

84 

83 

93 

91 

97 

95 

87 

88 

93 

91 

90 

60 

87 

62 

90 

93 

93 

93.1 

Mm 

73 

72 

69 

69 

73 

69 

68 

71 

68 

68 

71 

66 

63 

60 

71 

66 

66 

65 

62 

64 

66 

66 

62 

59 

66 

63 

63 

66 

64 

69 

65 

66.6 

NARROWS  DAM 

MAX 

96 

98 

99 

101 

108 

102 

103 

100 

94 

96 

96 

103 

92 

81 

90 

86 

91 

92 

87 

94 

95 

62 

87 

9l 

89 

92 

81 

69 

83 

90 

93 

92.9 

Mm 

68 

67 

66 

66 

73 

71 

68 

69 

69 

69 

67 

70 

59 

59 

68 

67 

67 

63 

61 

66 

73 

66 

63 

61 

64 

63 

64 

67 

65 

68 

65 

66.  2 

NASHVILLE  PEACH  SU85TA 

MAX 

97 

97 

99 

101 

107 

1  06 

103 

101 

96 

95 

95 

105 

69 

80 

92 

86 

89 

93 

86 

92 

95 

80 

87 

90 

66 

91 

77 

67 

33 

69 

92 

92.5 

Mm 

69 

69 

68 

70 

77 

75 

69 

69 

70 

69 

TO 

69 

63 

62 

64 

65 

62 

64 

65 

67 

71 

63 

63 

64 

65 

63 

62 

64 

64 

66 

67 

66,7 

OKAY 

MAX 

99 

100 

102 

106 

107 

104 

103 

101 

98 

98 

l05 

92 

89 

95 

89 

90 

96 

91 

96 

95 

91 

87 

89 

90 

94 

91 

91 

90 

92 

95 

95 

95.5 

MIN 

75 

75 

75 

72 

74 

75 

72 

74 

73 

70 

69 

72 

65 

63 

65 

69 

67 

69 

68 

64 

75 

66 

66 

69 

69 

66 

67 

65 

68 

74 

69 

69,7 

STAMPS 

MAX 

96 

97 

99 

104 

104 

100 

99 

97 

98 

97 

103 

86 

79 

92 

90 

90 

82 

90 

93 

85 

84 

88 

88 

92 

SO 

89 

90 

93 

95 

92.4 

Mm 

73 

73 

74 

73 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

74 

66 

61 

65 

72 

67 

63 

67 

69 

71 

70 

67 

70 

72 

66 

65 

69 

69 

70 

68 

69.5 

texarkAna  ub  airport 

MAX 

96 

98 

100 

103 

105 

101 

100 

97 

97 

97 

104 

88 

81 

90 

87 

87 

90 

84 

91 

95 

86 

86 

38 

86 

91 

80 

91 

90 

91 

93 

94 

92,5 

ft      «  « 

Mm 

76 

75 

77 

79 

79 

76 

74 

7<t 

72 

74 

76 

71 

66 

68 

74 

69 

66 

72 

70 

73 

78 

69 

71 

71 

70 

66 

69 

70 

70 

75 

72 

72,4 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA 

MAX 

99 

100 

101 

107 

104 

101 

100 

97 

96 

92 

103 

97 

89 

69 

89 

83 

91 

90 

94 

97 

93 

67 

85 

90 

91 

89 

89 

86 

91 

92 

94 

93.7 

Mm 

72 

74 

72 

74 

77 

69 

72 

73 

71 

71 

71 

69 

65 

63 

70 

65 

63 

66 

66 

69 

76 

66 

67 

65 

68 

65 

65 

7  1 

67 

70 

70 

69.1 

CAMDEN  1 

MAX 

96 

100 

101 

105 

104 

99 

99 

98 

97 

96 

101 

92 

87 

90 

93 

84 

92 

89 

92 

94 

90 

86 

91 

92 

94 

■50 

91 

93 

94 

95 

96 

94.3 

Mm 

73 

73 

75 

78 

76 

72 

72 

72 

71 

72 

75 

72 

60 

63 

74 

67 

62 

67 

69 

69 

75 

68 

66 

70 

70 

68 

67 

7  3 

69 

73 

69 

70.4 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

99 

103 

101 

106 

104 

102 

101 

99 

99 

101 

102 

84 

78 

91 

90 

81 

89 

84 

90 

94 

92 

86 

89 

89 

92 

77 

91 

93 

93 

94 

95 

93.3 

Mm 

72 

74 

75 

76 

77 

73 

72 

70 

70 

71 

74 

64 

56 

63 

75 

68 

64 

66 

70 

71 

76 

69 

73 

72 

70 

68 

68 

72 

70 

72 

70 

70.4 

FOPOVCE  6  w 

MAX 

99 

100 

101 

105 

103 

102 

102 

99 

98 

97 

102 

90 

85 

89 

91 

82 

92 

91 

95 

96 

95 

89 

91 

92 

99 

90 

92 

101 

102 

96 

95 

95.5 

Mm 

74 

74 

73 

74 

77 

72 

71 

72 

71 

70 

72 

69 

63 

62 

69 

65 

62 

67 

67 

69 

74 

67 

68 

70 

71 

65 

67 

73 

72 

70 

70 

69,7 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

97 

99 

101 

105 

104 

100 

99 

100 

99 

96 

101 

94 

80 

89 

90 

64 

89 

85 

89 

92 

90 

87 

88 

88 

93 

86 

90 

91 

92 

94 

94 

93.2 

Mm 

69 

7  1 

72 

69 

70 

69 

68 

65 

66 

68 

68 

62 

56 

62 

72 

66 

61 

66 

66 

69 

74 

66 

68 

69 

68 

64 

6  7 

67 

66 

70 

66 

67.2 

MOROBAV  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 

97 

100 

100 

102 

107 

98 

100 

101 

98 

99 

99 

100 

85 

80 

92 

90 

82 

89 

90 

91 

94 

93 

88 

89 

89 

92 

78 

92 

94 

95 

98 

93.6 

Mm 

70 

7  1 

7  1 

72 

74 

7  1 

71 

69 

7  I 

70 

69 

70 

57 

62 

7  1 

68 

64 

66 

70 

68 

75 

69 

7  1 

72 

7  1 

67 

6  7 

70 

68 

7  I 

6  7 

69.1 

PRESCOTT 

MAX 

98 

100 

104 

107 

102 

103 

100 

95 

96 

95 

103 

88 

80 

90 

90 

85 

94 

87 

93 

96 

93 

86 

66 

91 

92 

85 

90 

90 

91 

95 

96 

93.6 

MIN 

74 

78 

78 

76 

74 

76 

72 

72 

73 

65 

65 

7  1 

75 

65 

64 

SPARKMAN   3  WSW 

MAX 

97 

99 

105 

94 

99 

95 

97 

92 

100 

92 

86 

89 

69 

90 

84 

93 

94 

85 

86 

89 

92 

86 

89 

69 

92 

95 

95 

92.3 

Mm 

71 

69 

74 

71 

69 

71 

68 

70 

73 

69 

60 

61 

67 

60 

65 

65 

65 

73 

66 

66 

66 

65 

67 

67 

67 

70 

69 

67,6 

WARREN 

MAX 

97 

99 

101 

108 

104 

100 

100 

93 

97 

97 

101 

94 

87 

87 

95 

77 

90 

91 

95 

97 

95 

93 

97 

95 

97 

64 

93 

94 

96 

95 

96 

95.0 

.        .  . 

Mm 

73 

74 

74 

75 

77 

75 

74 

71 

72 

73 

74 

68 

61 

64 

74 

66 

63 

65 

65 

68 

76 

66 

7  1 

70 

67 

67 

69 

73 

70 

7  1 

70 

70,3 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT   7  S 

MAX 

99 

100 

1  00 

107 

92 

99 

98 

99 

94 

95 

98 

92 

80 

88 

91 

87 

86 

85 

90 

92 

94 

91 

85 

89 

92 

87 

90 

95 

94 

95 

95 

92,9 

Mm 

70 

71 

73 

72 

73 

72 

71 

69 

71 

71 

77 

63 

57 

62 

74 

70 

64 

64 

68 

67 

75 

69 

72 

72 

7  1 

70 

69 

7  1 

69 

7  1 

CUMMINS  FARM 

MAX 

95 

92 

101 

104 

100 

1  00 

96 

92 

95 

95 

99 

80 

60 

82 

92 

74 

94 

89 

90 

91 

92 

90 

92 

91 

93 

92 

92 

92.0 

Mm 

73 

72 

79 

73 

72 

72 

72 

72 

70 

70 

68 

67 

60 

65 

69 

65 

74 

66 

66 

66 

71 

67 

67 

69 

69 

70 

68 

69.3 

OERMOTT   3  NE 

MAX 

93 

97 

99 

103 

99 

94 

95 

93 

93 

95 

94 

80 

60 

85 

92 

79 

83 

85 

90 

93 

94 

92 

90 

90 

89 

88 

92 

92 

97 

95 

95 

91.5 

Mm 

70 

69 

73 

72 

69 

70 

71 

68 

68 

71 

75 

66 

54 

60 

60 

65 

63 

59 

62 

63 

73 

66 

69 

67 

71 

65 

65 

68 

68 

67 

65 

66.9 

OLMAS 

MAX 

96 

98 

102 

106 

96 

98 

100 

94 

98 

99 

92 

82 

83 

85 

92 

74 

85 

87 

91 

92 

95 

90 

91 

88 

69 

90 

91 

92 

95 

95 

95 

92.4 

Mm 

73 

72 

72 

72 

74 

72 

73 

71 

70 

72 

71 

67 

60 

64 

70 

65 

63 

61 

65 

65 

73 

67 

70 

62 

71 

66 

68 

69 

70 

70 

68 

68,6 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
-   112  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST  1964 


Station 


Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

97 

96 

102 

too 

94 

95 

95 

94 

95 

96 

90 

80 

67 

92 

67 

83 

87 

89 

95 

93 

91 

89 

92 

94 

90 

93 

95 

97 

97 

94 

MIN 

72 

70 

7 1 

73 

75 

72 

72 

70 

71 

72 

75 

62 

59 

65 

69 

70 

67 

69 

70 

^' 

70 

69 

69)4 

MAX 

96 

97 

99 

lOA 

93 

95 

96 

93 

92 

95 

99 

63 

79 

85 

87 

90 

93 

87 

90 

94 

95 

90 

93 

92 

94 

89 

93 

95 

97 

96 

9! 

92  8 

MIN 

74 

74 

74 

76 

75 

73 

7  1 

70 

72 

72 

65 

55 

68 

68 

68 

69 

66 

68 

70 

68 

69!2 

MAX 

n 

100 

102 

104 

103 

96 

96 

96 

96 

91 

102 

60 

82 

84 

86 

83 

84 

88 

90 

95 

90 

88 

90 

91 

93 

91 

92 

90 

96 

95 

92 

Mm 

75 

76 

76 

77 

80 

74 

74 

7  3 

73 

73 

62 

66 

65 

68 

65 

64 

70 

67 

70 

74 

72 

70^5 

MAX 

99 

99 

103 

107 

92 

96 

96 

90 

92 

92 

103 

82 

81 

83 

87 

73 

83 

87 

89 

96 

90 

88 

90 

93 

93 

87 

93 

91 

96 

94 

93 

91.5 

MIN 

74 

75 

76 

76 

60 

74 

75 

74 

73 

73 

75 

62 

70.6 

MAX 

85 

89 

9  I 

8  5 

85 

8  7 

91 

86 

90 

93 

94 

95 

89.7 

MIN 

72 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

69 

69 

71 

72 

71 

59 

58 

65 

68 

62 

62 

64 

67 

69 

69 

68 

70 

69 

66 

65 

68 

69 

70 

69 

68.1 

MAX 

96 

98 

98 

103 

101 

95 

95 

91 

94 

93 

91 

89 

80 

83 

88 

88 

89 

86 

88 

92 

95 

98 

91 

91 

87 

88 

91 

91 

91 

95 

93 

91.6 

MIN 

72 

71 

72 

73 

73 

71 

72 

69 

70 

70 

69 

66 

58 

63 

59 

58 

64 

58 

62 

58 

61 

66 

64 

65 

70 

63 

66 

68 

68 

65 

71 

66.3 

MAX 

97 

100 

101 

104 

95 

95 

97 

92 

96 

98 

87 

81 

64 

94 

73 

84 

88 

89 

94 

95 

89 

89 

94 

85 

91 

94 

92 

97 

95 

94 

92,1 

MIN 

72 

72 

75 

75 

77 

71 

70 

71 

71 

75 

69 

58 

60 

70 

65 

61 

62 

63 

64 

75 

67 

69 

63 

71 

66 

65 

72 

67 

69 

68 

68.4 

EUeORA 

MONTICELLO  3  s 
PINE  BLUFF 
PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PORTLAND 
ROHHER  2  NNE 
STAR  CITY  ♦  ENE 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  ot  month 

• 
a 

STATION  AND  DEPTH 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

K 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

93 
85 

97 
85 

97 
85 

101 

85 

101 

89 

102 
87 

103 
87 

99 
71 

99 
90 

99 
88 

96 
87 

93 
85 

86 
81 

89 
81 

93 
81 

85 
64 

93 
61 

89 
80 

95 
82 

96 
82 

93 
84 

96 
85 

92 
83 

93 
83 

97 
84 

84 
81 

88 
80 

88 
79 

90 
80 

91 
81 

92 
83 

93.9 
83.2 

SLOPE  OF  GROUND,  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE,  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER,  GRASS.  INSTRUMENTATION,  PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      »  • 

NORTH  CENTRAL  02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENO 

EVAP 

.21 

.29 

.29 

.25 

.29 

.15 

.26 

.25 

.15 

.22 

.13 

•  21 

.23 

.21 

.15 

.02 

.04 

.13 

.22 

•  20 

•  21 

.06 

.18 

.20 

.21 

.37 

.07 

.16 

.06 

.20 

.16 

9.60 

WIND 

4 

IS 

21 

3 

11 

9 

10 

9 

11 

9 

13 

13 

9 

9 

IS 

5 

3 

3 

7 

12 

63 

18 

10 

13 

15 

32 

15 

30 

12 

33 

J 

440 

MAX 

98 

100 

98 

102 

103 

90 

98 

98 

88 

93 

82 

93 

89 

68 

65 

65 

73 

89 

91 

93 

91 

85 

96 

98 

100 

99 

65 

90 

84 

100 

101 

91.2 

MIN 

74 

75 

75 

75 

75 

70 

70 

73 

66 

66 

69 

60 

58 

56 

58 

58 

62 

62 

70 

70 

70 

70 

65 

64 

64 

65 

65 

67 

67 

69 

73 

67.2 

*      •  « 

NEST  CENTRAL  0* 

RUS5ELLVILLE  4  N 

EVAP 

.23 

.28 

.24 

.30 

.23 

.26 

.34 

.23 

.32 

.15 

•  13 

.27 

.27 

.11 

.08 

•  14 

.15 

.17 

.20 

•  23 

.16 

.22 

.25 

.22 

.23 

.11 

.14 

.09 

.14 

6.  308 

WIND 

15 

7 

19 

20 

13 

43 

10 

18 

8 

• 

36 

17 

31 

25 

8 

14 

11 

18 

39 

9 

44 

21 

15 

17 

14 

10 

12 

14 

6 

6 

522 

MAX 

98 

98 

101 

102 

98 

98 

100 

94 

95 

91 

92 

91 

86 

78 

69 

85 

90 

91 

94 

89 

85 

89 

88 

87 

87 

85 

81 

81 

81 

94 

105 

90.4 

MIN 

76 

76 

75 

75 

78 

73 

73 

78 

72 

74 

73 

67 

63 

68 

65 

72 

68 

76 

72 

72 

76 

73 

68 

66 

73 

70 

69 

69 

65 

71 

76 

71.7 

*      *  • 

CENTRAL  05 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.24 

.26 

.32 

.27 

.32 

.16 

.29 

.24 

.12 

.15 

.07 

.26 

.30 

.09 

.16 

.03 

.13 

.20 

.08 

•  15 

.27 

.25 

.25 

.20 

.15 

.02 

.11 

.05 

.18 

.17 

5.69B 

WIND 

25 

17 

28 

24 

22 

33 

29 

21 

20 

21 

15 

36 

30 

13 

45 

28 

16 

14 

8 

17 

40 

21 

20 

18 

22 

33 

14 

20 

16 

15 

18 

699 

NIMROO  DAM 

EVAP 

.18 

.25 

.37 

.IT 

.31 

.13 

.10 

•  17 

.09 

.18 

• 

.11 

.19 

.05 

.07 

'°l 

.04 

.13 

.03 

.24 

.17 

.15 

.12 

.14 

.11 

.06 

.05 

.09 

.05 

4.04B 

WIND 

10 

11 

12 

10 

9 

12 

15 

10 

4 

9 

3 

9 

8 

3 

28 

8 

7 

9 

27 

9 

6 

6 

11 

9 

5 

10 

2 

5 

3 

279 

•      »  • 

EAST  CENTRAL  06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.29 

.31 

.40 

.48 

.35 

.19 

.31 

.28 

.15 

.26 

.15 

.44 

.24 

.17 

.10 

.11 

.09 

.1) 

.13 

.24 

.27 

.20 

.21 

.20 

.15 

.27 

.17 

.21 

.21 

.20 

.15 

7.06 

WIND 

56 

62 

62 

46 

29 

34 

31 

20 

29 

19 

40 

93 

37 

10 

27 

45 

20 

i 

10 

13 

93 

80 

48 

15 

41 

76 

35 

69 

24 

26 

21 

1218 

MAX 

100 

102 

101 

104 

107 

93 

102 

105 

89 

101 

93 

97 

90 

67 

79 

90 

77 

91 

91 

101 

96 

91 

93 

95 

93 

97 

94 

96 

99 

102 

100 

95,4 

MIN 

77 

75 

75 

75 

77 

77 

76 

76 

75 

75 

75 

70 

67 

67 

69 

69 

69 

69 

70 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

70 

70 

74 

74 

76 

74 

72.7 

•      tt  * 

SOUTHWEST  07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.14 

.24 

.33 

.27 

.43 

.32 

.26 

.22 

.27 

.20 

.07 

.59 

•  27 

.14 

.30 

.00 

.16 

.23 

.11 

.21 

.25 

.16 

.15 

.09 

.44 

.14 

.20 

.12 

.23 

.18 

6.86 

WIND 

16 

25 

37 

20 

18 

25 

16 

16 

18 

15 

37 

46 

20 

9 

19 

40 

11 

12 

5 

18 

62 

28 

17 

7 

19 

38 

12 

35 

U 

24 

12 

688 

NARRCMS  DAM 

EVAP 

.29 

.30 

.29 

.31 

.35 

.28 

.26 

.24 

.00 

.28 

.15 

.30 

.33 

.22 

.06 

.10 

.23 

.15 

.08 

.21 

.36 

.18 

.18 

.16 

.22 

.16 

.19 

.06 

.15 

.14 

6.46B 

WIND 

26 

28 

32 

22 

20 

20 

16 

• 

• 

23 

17 

35 

18 

12 

13 

li 

12 

11 

12 

18 

61 

23 

23 

11 

20 

27 

17 

49 

5 

11 

11 

617 

MAX 

93 

98 

97 

97 

99 

98 

99 

95 

95 

98 

96 

98 

92 

78 

87 

93 

93 

85 

92 

94 

62 

90 

93 

92 

94 

76 

88 

78 

92 

96 

91.6 

MIN 

73 

72 

72 

73 

73 

76 

" 

74 

78 

80 

79 

63 

78 

66 

67 

70 

7. 

76 

76 

72 

74 

67 

67 

69 

70 

66 

74 

67 

68 

67 

64 

72,4 

•      •  • 

SOUTH  CENTRAL  08 

J 

MARREN 

EVAP 

.31 

.26 

.33 

.28 

.30 

.18 

.32 

.32 

.11 

.29 

.23 

.27 

•  15 

.07 

.19 

.12 

.21 

.15 

.24 

.26 

.26 

.07 

.28 

.23 

.44 

.12 

.21 

.1* 

.22 

.22 

6.85 

WIND 

24 

27 

27 

20 

13 

12 

18 

17 

12 

14 

24 

31 

10 

13 

31 

35 

7 

15 

U 

19 

49 

50 

27 

12 

31 

37 

14 

38 

13 

15 

17 

683 

MAX 

99 

97 

102 

102 

110 

98 

1061 104 

103 

96 

100 

105 

93 

86 

89 

95 

81 

97 

97 

97 

95 

100 

98 

96 

100 

97 

83 

94 

103 

98 

99 

97.5 

MIN 

75 

75 

75 

75 

75 

77 

76 

76 

70 

76 

69 

68 

66 

59 

67 

72 

69 

68 

72 

72 

67 

67 

73 

68 

69 

69 

72 

66 

75 

74 

71.2 

S—  Helereoce  Nol«s  FoUowiog  Sution  Indmx 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

NAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

ABBOTT 

ALUM  FORK 

o: 

LAWRENCE 

35 

91 

0130 

SALINE 

48 

52 

780 

0136 

3*. 

47 

93 

29 

S54 

AMITt  3  NE 

0150 

17 

25 

amtoine 

0178 

0 

PIKE 

02 

265 

APLJN  1  w 

0186 

PERRY 

58 

93 

00 

400 

appleion 

0196 

25 

92 

53 

522 

ARKAOELPHIA 

0220 

01 

CLARK 

07 

93 

03 

200 

ARKANSAS  CI  TT 

023* 

DESHA 

2 

37 

91 

12 

145 

ARKANSAS  POST 

02'»0 

06 

ARKANSAS 

0300 

HOWARD 

19 

AUGUSTA 

WOODRUFF 

35 

91 

22 

218 

BALD  KNOB 

035C 

o' 

WMI  TE 

35 

18 

91 

34 

230 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
batesvtlle  l  and  0  fil 
BEAVER  0AM 

INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE 

35 

91 
91 

38 

277 

0S24 

01 

CARROLL 

BEEBE 

0530 

03 

WHITE 

8EECH  GROVE 

OSS'. 

GREENE 

09 

38 

298 

BEEOEVILLE 

0536 

JACKSON 

: 

35 

91 

06 

221 

BENTON 

0582 

06 

3* 

33 

92 

bentonville 

0SS6 

01 

BENTON 

I 

36 

22 

13 

1295 

BERRtVILLE  NW 

CARROLL 

93 

8IG  fORK 

066*. 

POLK 

34 

29 

93 

58 

1100 

BLACK  ROCK 

07'.6 

LAWRENCE 

36 

91 

06 

259 

blakely  mountain  dam 

OTft*. 

GARLAND 

93 

BLUE  MOUNTAIN  OAH 

079B 

06 

BLUFF  CITT   3  SW 

33 

93 

09 

360 

BLtTHEVILLE 

0806 

o; 

MISSISSIPPI 

5 

35 

55 

89 

55 

252 

BOONEVILLE  6  NW 

0925 

LOGAN 

35 

12 

93 

59 

600 

BOONEVILLE  7  N£ 

Ofc 

BOONEVILLE  (>  NNE 

LOGAN 

BOONEVILLE 

oasc 

LOGAN 

{ 

35 

09 

93 

55 

511 

BOTKINBURG  2  S 

oe<>2 

Oi 

35 

39 

92 

28 

1200 

BOUGHTON 

NEVADA 

3 

33 

52 

235 

BRANCH  4  NW 

0' 

FRANKLIN 

BRANCH  3  SW 

FRANKLIN 

16 

MONfiOE 

6UFFAL0  TOWER 

0] 

NEWTON 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

02 

BAXTER 

22 

buroette 

MISSISSIPPI 

240 

CABOT  4  SW 

1102 

0( 

PULASKI 

1 

57 

04 

2B9 

CALICO  ROCK 

02 

IZARD 

7 

36 

92 

1152 

OE 

OUACHITA 

33 

36 

92 

49 

116 

OUACHITA 

155 

06|  LONOKE 

235 

CARPENTER  DAM 

GARLAND 

27 

93 

01 

CLARENDON 

h 

MONROE 

9i 

CLARKSVILLE 

JOHNSON 

35 

28 

93 

28 

CLARKSVILLE  6  NNE 

1 

32 

93 

25 

840 

CLINTON 

1*92 

02 

VAN  BUREN 

35 

92 

28 

510 

COMBS  3  SE 

01 

MADISON 

35 

93 

COMPTON 

1582 

05 

IB 

2166 

CONWAY 

1596 

oi 

FAULKNER 

1 

35 

05 

92 

28 

316 

CORNING 

CLAY 

24 

90 

35 

293 

COVE 

POLK 

34 

25 

1050 

CROSSeTT  7  S 

ASHLEY 

02 

91 

56 

175 

CRYSTAL  VALLEY 

1 

42 

92 

27 

350 

CUMMINS  FARM 

1768 

LINCOLN 

34 

04 

91 

35 

176 

DAISY   3  E 

PIKE 

3 

93 

05 

FAULKNER 

DANVILLE 

YELL 

t 

35 

03 

93 

24 

370 

DANVILLE  SCS 

18  35 

Oo 

YELL 

93 

OAROANELLE 

1838 

YELL 

1 

35 

13 

93 

09 

330 

OF  OUEEN 

07 

SEVIER 

34 

02 

21 

420 

DERMOTI 

CHICOT 

DERi^OTT  3  NE 

1962 

CHICOT 

DES  ARC 

PRAIRIE 

DEVILS  KNOe 

07 

09 

DESHA 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

08 

EUOORA 

2355 

09 

CHICOT 

33 

07 

91 

16 

135 

EUREKA  SPRINGS 

2356 

01 

CARROLL 

7 

36 

24 

93 

44 

1465 

EVfNING  Shade   I  NE 

2  366 

02 

05 

37 

FAtETTEvILLE  FAA  AP 

WASHINGTON 

FAYETTEvILLE  EXP  STA 

WASHINGTON 

FOROYCE  6  W 

08 

DALLAS 

3 

92 

31 

260 

LITTLE  RIVER 

33 

43 

24 

400 

06 

ST  FRANCIS 

35 

01 

90 

261 

FORT  SMjTm  wB  airport 

SEBASTIAN 

35 

22 

FORT  SH[Th  water  plant 

35 

39 

79  3 

FULTON 

2670 

HEMPSTEAD 

93 

48 

GEORGETOWN 

2760 

WHITE 

35 

07 

91 

26 

200 

SEARCY 

35 

92 

glenwood 

PIKE 

19 

93 

33 

547 

GPaVELLT 

2922 

YELL 

93 

gpavctte 

2930 

BENTON 

GREEN  FOREST  i>  ESE 

01 

CARROLL 

93 

1300 

GPEEN9RIER 

2962 

FAULKNER 

35 

14 

92 

360 

GREENWOOD 

SEBASTIAN 

13 

15 

518 

GREFRS  FERRY  0AM 

02 

CLEBURNE 

35 

31 

92 

00 

527 

GUfiOON 

33 

09 

210 

HAMBURG 

09 

ASHLEY 

14 

177 

02 

36 

19 

29 

362 

3164 

01 

BOONE 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

01 

eooNE 

16 

09 

1370 

HEBER  SPRINGS  3  SW 

3230 

02 

CLEBURNE 

35 

28 

92 

03 

3235 

35 

28 

92 

555 

32  (.2 

PHILLIPS 

90 

35 

200 

HOPE  3  NE 

HEMPSTEAD 

33 

93 

375 

HOPPER 

31.38 

MONTGOMERY 

22 

93 

41 

700 

HORATIO 

SEVIER 

33 

22 

337 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

GARLAND 

34 

31 

93 

03 

710 

HUNTSVILLE 

3»<>0 

01 

MAD  1  SON 

36 

05 

93 

HUTTIG  0AM 

3556 

UNION 

33 

92 

05 

60 

INDEX 

358'. 

07 

LITTLE  RIVER 

33 

35 

03 

JASPER 

01 

NEWTON 

93 

11 

857 

JESSIEVILLE 

3701. 

GARLAND 

42 

93 

7  30 

JONESeOfiO 

03 

CRAIGHEAD 

35 

50 

90 

345 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


JAMES  V.  WILLIAMS 

RUBY  B.  OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

REBA  Y.  SHAIM 

ALTA  F.  GARNER 

OWEN  B.  HENDRIX 

H08ART  WAITS 

RONNIE  6ARTLETT 

TILLMAN   E.  LAWRENCE 

CLARENCE  L.WESTMORELAND 

PU6L ICl ITtPARKS  COMM  I 
PAULINE  A  PINKERTON 
TOHMIE  D.  PEEBLES 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  | 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  . 
HELEN  GARRISON 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
0.    C.    HENRY  I 


P.  M.  BRECKENRIDOE 
ETTA  C,  BURKS 


CttAMPLIN 
LILES 

ft.  WILLIAMS 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  I 
R,  P.  PLYLER 
JOE  E.  ATKINSON 

I  U  S  SOIL  CONS  SERVICE  | 

!  U  S  SOIL  CONS  SERVICE  I 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
CLEO  E.  YANDELL 
MARY  C.  PEARSON  \ 
EUNICE  INGERSOLL 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE  [ 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICHARD  K.   WEIS  j 
WILLIAM  R.  WVATT 

j  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

'  G.  A.  HALE  , 
'  Q.  M.  WALTHER  i 
i  AUST  IN  D.   HAf^RI  S 

MIKON  M.  BAILEY 

MARY  REIDER 

JOHN  L.  TAIT 

ARK    POWER  AND   LIGHT  CO 

RAY   9.  mURST 

DR.    IRVING  T.  BEACH 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  | 

EARL  B.  RIDDICK  | 
OTTO  DAVIS 

JONAH  LEE  SIMS  I 
BILL  JOHNSON  ' 
WINFRED  0.  POLK 
JOE  C.  ALLEN 
U  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  C.  TIMMING 
CUMMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEDDER 


I  WILLIAM  A.  BROWN 

'  J.    A.  MOUOY 

1  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

I  JACK    E.  eURKS 

0.    TUCKER  VASSER 
I  L.   W.  WILSON 

RADIO  STATION  KVSA 

C.  J.  ftlSTER 

DOYLE  H.  DICKEY 

THOMAS  F.  HINSLEY 

TRAVIS  C.  KEAHEY 
U   S   FED   AVIATION  AGENC 
CITY  OF  EUOORA 
WALTER  H.  PETERSON 
OPHA  WOLFE 

U  S  FED  AVIATION  AGENC 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM  ' 
LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 

U  S  WEATHER  BUREAU 
JAMES  L.  CRISIEE 
INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 
MRS    IDA   A  KILLION 


WILLIE  PENDERGRASS 
GLENN  S.  JUSTICE  , 
RALPH  L.  BANTa  I 
CHARLES  F.  FORD 

DOROTHY  M.  BEEN  I 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  i 
ROY  S.  fiOBBS 
ALLEN  J.  LINDER 
THERESA   DONALDSON  | 

U  S   FED  AVIATION  AGENCy 
WAYNE    STARK  I 
JANE  LARKEY 
CHARLEY   M,  FRIDOELL 

RUTH  HAMILTON 
AVADELLE  WHtSENHUNT 
ELIIABEIH  w.  FRIDAY 
U  S   NATL   PARK  SERVICE 
MAT  PEARL  MAfiKLEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  E.  MCDOWELL 


KEO 

KINGSLAND  3  SSE 
LAKE 
LAKE 
LANGLEY 
LEAD  HILL 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
LITTLE   ROCK   FILT  PLANT 


MELBOURNE    5  Wl 

MILLWOOD  DAM 
MONTICELLO   3  ; 
MONTROSE 
MOROBAV  LOCK  I 
MORRILTON 


VIEW  2  FSE 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 
NASHVILLE  SCS 
NAThAN  4  WNW 
NATURAL  DAM 
NEWHOPE    3  E 
NEWPORT 

NIMROO  DAM 
NORFORK  DAM 
OOELL  3  N 

OSCEOLA 
OWENSVILLE 
OZARK 
020NE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 


PARI  S 


PARTHENON 
PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 
PINE  BLUFF  I 
PINE  RIDGE 


I  PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  ; 


REMMEL  DAM 

ROGERS 

POHWER  2  NNE 

RUSSELLVILLE   4  N 

SAINT  CHARLES 

SAINT  FRANCIS 

SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

siloam  springs 

sparkman  3  wsw 

star  city  2  s 

siutigart 
stuttgart  9  ese 

SUBI ACO 
TAYLOR 

texaRKana  w8  airport 

WALORON 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
WARREN 

WEST  FORK  1  W 

WEST  MEMPHIS 

WHEELING 

WHITE  ROCK 

WING 

WYNNE 

YELLVILLE 


NEW  STATION 
STAR  CITY  4  ENE 

CLOSED  STATION 
STAR  CITY  2  S 


5354 
5358 
5376 
I  5480 

'  S508 
'  5514 
I  5562 


MISSISSIPPI 

LONOKE 

CLEVELAND 

CRAIGHEAD 

PULASKI 

PIKE 

BOONE 

GRANT 

PULASKI 

PULASK  I 


COLUMBIA 
HOT  SPRING 
FULTON 


UARD 
POLK 

LITTLE  RIVER 

DREW 

ASHLEY 

CALHOUN 

CONWAY 


BAXTER 
STONE 
FRANKLIN 


HOWARD 
07l  HOWARD 
04  CRAWFORD 
07]  PIKE 
03^  JACKSON 

02!  BAXTER 
01  WASHINGTON 
0T|  MONTGOMERY 
HOWARD 


SALINE 
FRANKLIN 
JOHNSON 
GREENE 


NEWTON 

PERPY 

JEFFERSON 
09  JEFFERSON 
07  MONTGOMERY 
03  RANDOLPH 


BENTON 
DESHA 
POPE 
ARKANSAS 

FULTON 
WHITE 
GRANT 
VAN  BUREN 
BENTON 

DALLAS 
LAFAYETTE 
LINCOLN 
MONTGOMERY 


FRANKLIN 
YELL 
CROSS 
MAR  I ON 


92  16 
90  26 

92  28 

93  51 


91  59 
94  15 
93  58 


92  21 
92  19 
94  33 

92  54 

93  29 
91  51 
93  31 
91  32 
91  25 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


I  ^ 


^1 

5P|  7A 


393     5P  5( 


'1  ,J  ,^ 

260  5P|  7A 

663  5P1  7* 

2800|  5P|  5P| 


BOO     BAi    BA  eAK 

768  SS'  7A 
500j  7A, 


410      6P)  6P' 


MAXSIE  TAYLOR 

ARKANSAS   FORESTRY  COMM 
TRESSA  SI.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
MABEL  L.  FORRESTER 
ETHEL  PUMPHREY 
PIERCE  A,  PEEOER 
U  S  WEATHER  euRLAU 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 


j  LOLA  D 
JAMES  C.  HODGES 
EARLE  E.  GRAHAM 
I  ARKANSAS  P  ■+  L  CO, 
,  RADIO  STATION  KBOK 

THOMAS  B.  TURNER 
'  RADIO  STAT  ION  KPCA 
j  MINNIE  HORTON 
,  HELEN   E.  ADAMS 

I  MRS.  JUANITA  COOPER 
:  RICHARD  W.  SI.  JOHN 
j  U  S  ENGINEERS 
'  RADIO   STAT  ION  KH8M 


CO  I 


.  CORPS  OF  ENGINEERS 
PERRY  D.  MALLETT  | 
]  WILLIAM  E.  BLACK  | 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM  1 
RADIO  STATION  KTLO  I 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  ' 
I  NELL   A.  lAPLEY 

HENRY  G.    AfiVlN  I 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  , 
,  UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE  ■ 

EDNA  J.  WESTFaLL  ' 
I  MRS.    NONA  L.   HAILEY  ' 

ELSIE  F.  WARD 

LEVI    W.  TIMS 

U  S   CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  RENZO  HURSI 
U  S  FOREST  SERVICE 


MRS.  GUV  E.  COOK 
BURNS  WAKEFIELD 

RADIO  STATION  KDRS 


U  S   SOIL  con: 
INACTIVE  : 
BOMAR  t 
j  ETHEL  CARLTON 
A  O  HOLBROOK 
HARRY  W.  WHITE 
U   S   FED  AVIATION  AGEI 
J.    R.  HUDOLESTON 
BENEDICTINE  SISTERS 

PEARL  NEWTON 


U  S  SOIL  C( 
MRS.  JOHNNIE  f,  MELTON 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

'  LULA  M.  WEEKS 

I  PANSY   LA  RUTH  TERRY 

ARK   POWER   AND  LIGHT  CO 

j  HOWARD  FOWLER 

I  UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

I  J,   H.  FONOREN 

U  S   FISH  AND  WILDLIFE 
j  GILLIS  R.  NEELEY 

ALGER  8.  POMEROY 
I  ADAM  C.  MELTON 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

HEEDIS  ALLEN 

DR.    IRVIN  A.  WILLS 

MATTIE  D.  MI2ELL 

HUBERT  A  BAKER 
I  CLOSED  7/21/64 

NORA  L.  MAYBERRY  , 

GEORGE  L.  CLARK 
,  UNIVERSITY  OF   ARKANSAS  , 
;  NEW  SUBIACO  AfiBEY  I 
,  IDELLfi  U.  NORWOOD 

U  S  WEAIHER  BUREAU  1 

WILLIAM  0.    BIVENS  | 

U  S  FED  AVIATION  AGENCV 
'  CHARLEY  L.  SHARP  ' 
'  GEORGE  W  KNOX 

W  MEMPHIS  UT IL  COMM 
I  THOMAS  W.  CONE  ' 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
I  MILES  B  TURNER  1 

RAOlO  STATION  KWYB 
,  CARL  WALKER 


6URNICE  FfilZZELL 


CLOSED  7/21/64 


I       DRAINAGE  CODE        1-ARKANSAS   2-MISSISSlPPI    3-OUACmTA    4-RED   S-SAITJT  FRANCIS   6-SALINE  7-WHlTE 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansa 
Weather  Bureau  Office  near  you. 


DIMENSIONAL  UNITS:      Unless  other 


ay  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Statu 


•  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  m  'F.  precipitation  and  evaporation  m  ini  h 
i  of  the  negative  departures  of  average  daUy  temperatures  from  65'  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  dc, 


Field,  LittU-  Hock.  Arkansas  72202,  or  to  uny 

*md  movement  m  miles.    Monthly  degree  day  totals 


OBSERVATION  TIME:      The  Station  Index  shows  observation  tinn 


I  local  standard  tii 


I>uring  the  summer  months  some  observers  take  tlie  observations  on  daylight  saving  lime.    Snow  on  gn 

.         .„  ..  --    .S.T.    Data  in  the  "Extremes"  I 

and  Wind    table,  and  snowfall  in  the    Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  2-1  hours  ending  at  lime  of  observatic 


and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations."  For  these  stations  sno'w'on'ground'values  are  at  G:00  a.  m.  ,  C.  S.  T.  Data  m  the  "Extremes"  tabU 
tion    table,     Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  .„  ih..  "Sn^wf«ii         q  <^  ^"  ..^.i.  ...... 


J  in  the  Snowfall 
"Daily  Prectplta- 


EVAPORATION  i 


ured  in  the  standard  Weather  Bun 


,  ^  ,  '  P^"      4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    Max  and  Min  in  "Evaporation  .ind  Wind"  table 

of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


WATER  SqUTVALENT  values  pubUshed  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  r 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


taken  from  diffe 


Entr 


i  of  £ 


#faU 


I  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seas. 


al  Snowfall"  table. 


cludr 


nd  sle 


Entr 


i  of  ^ 


1  from  the  post  offiCi 
ne  data  will  b.-  carr 


1  the  July  i 


:  of  this  buUetir 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  dir 
SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preced 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "DaUy  Precipitation'*  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Dau"  Uble  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  asi  earlier  date  or  dates. 
+-f     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missmg.    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  ( 


ha  VI 


ore  days  of  record  missmg.  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  i 
1  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


'ied  for  this  station. 


R     Amounts  from  recording  gage,     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


I  Ho 


rly  Precipitation  DaU. ) 


Recording  Rain  Gage  Station.    Hourly  precipitati 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separat< 
the  "Hourly  Precipitation  DaU"  bulletin. 


lues 


;  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Pr^ 


ording  gage,  except  where  indicated  by  i 


;fer 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  m  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-co' 
building. 


ce  'R'.    Such  a 


1  that  month. 


lunts  pul>libhed  from  the 


re  published  i 
ording  gage  ir 


ed  ground,   however,  this  refen 


xposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 


Stations  appear 


1  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  m  the  tables,  we 


General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Dociiments,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  tins  State,  price  45  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  DaU,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,    $2.50  per  year,     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Supcrmtcndcnl 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

1 
i2 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

o 
Q 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

So 

,°  J 

So 
on 

tt       «  « 

NORTHWEST  01 

BEAVER  CAM 

80.9 

57,5 

69.2 

91 

lU 

43 

13 

40 

5 

0 

0 

0 

4,57 

1.83 

1 

.0 

0 

8 

2 

2 

BENTONVILLE 

ei.'. 

59,1 

70.3 

92 

1 

45 

28 

22 

4 

0 

0 

0 

3,53 

1,12 

21 

.0 

0 

8 

2 

1 

EUREKA  SPRINGS 

77.8 

54,5 

66.2 

6.0 

89 

3 

42 

28* 

59 

0 

0 

0 

0 

1,86 

-  2,49 

,66 

23 

.0 

0 

5 

I 

0 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

79.2 

58,6 

68.9 

91 

10 

44 

13 

32 

4 

0 

0 

0 

4.42 

2,66 

22 

.0 

0 

6 

2 

1 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

80. 5 

60,  I 

70.3 

- 

1.1 

96 

5 

47 

13 

29 

0 

0 

0 

4,01 

-  .09 

1,86 

22 

.0 

0 

5 

2 

2 

SRAVETTE 

61.4 

56,8 

69.1 

- 

2.5 

92 

I 

40 

28 

38 

4 

0 

0 

0 

2,90 

-  1,62 

.87 

22 

.0 

0 

7 

3 

0 

HARR I  SON 

81.6 

59,0 

70.3 

,7 

93 

10 

42 

12 

23 

5 

0 

0 

0 

3,63 

1,70 

22 

.0 

0 

4 

3 

2 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

79.  3 

60,0 

69.7 

90 

10 

45 

13 

32 

I 

0 

0 

0 

3,94 

1,92 

22 

.0 

0 

4 

3 

HUNTSVILLE 

81.3 

57,1 

69,2 

92 

3« 

40 

13 

36 

6 

0 

0 

0 

3.72 

1,35 

24 

.0 

0 

6 

3 

I 

LEAD  HILL 

82.5 

59,9 

71,2 

• 

.1 

93 

10 

45 

13 

20 

6 

0 

0 

0 

4.39 

1.16 

2,82 

17 

.0 

0 

4 

2 

I 

ROGERS 

80.1 

60,3 

70.2 

- 

1,3 

89 

10 

47 

26 

25 

0 

0 

0 

0 

3.53 

•  1.11 

.99 

21 

.0 

0 

6 

3 

0 

5IL0AM  SPRINGS 

82.3 

60,6 

71,5 

94 

1 

44 

28 

26 

7 

0 

0 

0 

3,65 

2,03 

21 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

69.7 

- 

1.6 

3,68 

-  ,27 

.0 

•       #  • 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

63.2 

56,2 

69,7 

96 

10 

36 

13 

32 

9 

0 

0 

0 

3,56 

,34 

1,19 

27 

.0 

0 

6 

3 

2 

EVENING  Shade  i  ne 

84.5 

54,7 

69,6 

95 

10 

39 

14 

36 

10 

0 

0 

5,63 

2,09 

27 

.0 

0 

6 

4 

2 

GILBERT 

83.0 

57,3 

70.2 

93 

10 

43 

1 3 

31 

8 

0 

0 

0 

4,25 

1.17 

27 

.0 

0 

6 

3 

3 

GREERS  FERRY  DAM 

83.1 

60,4 

71,8 

99 

9 

47 

14 

24 

7 

0 

0 

0 

6,65 

2.45 

27 

.0 

0 

5 

5 

3 

MAMWOTH  SPRING 

82.2 

56,0 

70,  1 

* 

,9 

92 

10 

43 

14* 

30 

8 

0 

0 

0 

3,57 

.  70 

18 

.0 

0 

6 

5 

0 

MARSHALL 

80.3 

60,1 

70,2 

90 

10 

41 

28 

42 

^ 

5,56 

2.46 

27 

.0 

0 

4 

3 

2 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

82.2 

60,4 

71.3 

,  7 

93 

11 

49 

14* 

31 

10 

0 

0 

3,41 

.47 

1.11 

17 

•  0 

0 

5 

3 

2 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

61.4 

59.3 

70,4 

93 

u 

47 

14 

39 

0 

0 

3,40 

1.12 

17 

.0 

0 

5 

3 

2 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

79.3 

57.9 

68.6 

91 

10 

44 

28 

49 

2 

0 

0 

0 

6,27 

3,05 

27 

,0 

0 

5 

5 

1 

YELLVILLE 

62.8 

55,0 

66,9 

94 

10 

39 

13 

36 

7 

0 

0 

0 

3,91 

1  ,44 

27 

,0 

0 

5 

4 

I 

DIVISION 

70.1 

• 

1,3 

4.62 

1.65 

,0 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

82.6M 

60, 6M 

71, 7M 

93 

4 

44 

14 

22 

5 

0 

0 

0 

6.52 

2,14 

18 

,0 

0 

^ 

9 

3 

BALD  KNOB 

82.8 

60,5 

71,7 

93 

4 

43 

14 

23 

4 

0 

0 

0 

6.73 

3,53 

17 

,0 

0 

5 

2 

2 

BATE5VILLE  LIVESTOCK 

82. 9M 

57, 3M 

70, IM 

93 

10 

4J 

14 

33 

9 

0 

0 

0 

6,49 

3.30 

27 

,0 

0 

6 

3 

3 

BATESVILLF   L  AND  D  #1 

83.3 

56,5 

70,9 

93 

4 

41 

14 

26 

8 

0 

0 

0 

6,  10 

2,87 

2.55 

27 

,0 

0 

6 

4 

2 

BEEOEVILLE 

82.9 

60.3 

71,6 

93 

4 

44 

14 

23 

6 

0 

0 

0 

4,06 

1.95 

27 

.0 

0 

4 

3 

2 

blytheville 

83.6 

61.0 

72,3 

- 

1,2 

95 

6 

42 

13 

25 

9 

0 

0 

0 

5,67 

2.46 

3.13 

28 

.0 

0 

4 

3 

2 

CORNING 

81.1 

59.5 

70,  3 

2,4 

90 

10 

46 

14* 

31 

1 

0 

0 

0 

6,02 

5,09 

2.90 

27 

.0 

0 

6 

4 

3 

JONE  SBORO 

82.8 

61.7 

72,3 

1,4 

92 

6* 

49 

28* 

20 

6 

0 

0 

0 

7,33 

4,23 

2,60 

18 

.0 

0 

5 

4 

4 

KE I SER 

84,2 

60.1 

72,2 

92 

10* 

43 

14 

21 

7 

0 

0 

0 

4,99 

3,30 

28 

.0 

0 

3 

2 

2 

MARKED  TREE 

62,7 

58,1 

70,4 

2,4 

92 

4 

42 

14 

34 

4 

0 

0 

0 

4,96 

1.93 

1,43 

28 

.0 

0 

6 

4 

3 

NEWPORT 

62,9 

60,2 

71.6 

- 

2,3 

93 

4 

45 

14 

22 

0 

0 

5,35 

2,48 

1,78 

18 

.0 

0 

7 

4 

3 

paragould  radio  KDRS 

8  3,0 

62,3 

72.7 

92 

6 

48 

28 

15 

* 

0 

0 

7,78 

2,08 

27 

.0 

0 

5 

4 

4 

POCAHONTAS  1 

81,5 

56.3 

66.9 

• 

4.1 

91 

10* 

41 

14* 

52 

0 

0 

7,24 

4,50 

3,50 

28 

.0 

0 

5 

4 

3 

SEARCY 

84,7 

62.2 

73.5 

1.0 

94 

5* 

47 

14 

13 

12 

0 

0 

0 

7,35 

4,46 

2,60 

17 

.0 

0 

5 

4 

3 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

61,8 

60.6 

71.2 

92 

10* 

46 

13 

25 

6 

0 

0 

0 

8,31 

3,13 

27 

.0 

0 

4 

4 

4 

U I V  I  5  i  OM 

71.4 

- 

1.7 

6,46 

3,52 

.0 

#        *  • 

WEST  CENTRAL 

appl  e  ton 

85.0 

M 

M 

95 

10* 

11 

0 

5,63 

3,53 

27 

.0 

0 

9 

3 

BUUN t V  I  LLC 

65.4 

61,6 

73.5 

1.5 

96 

4* 

45 

14 

14 

1 1 

0 

0 

0 

5.91 

2,54 

2.35 

27 

,0 

0 

5 

4 

2 

CLARK  3 V 1 LL  t 

83.8 

62.2 

73.0 

95 

4 

47 

14 

12 

10 

0 

0 

0 

S,34 

2.25 

27 

,0 

0 

6 

4 

2 

84.9 

61,1 

73.0 

2.3 

96 

10 

44 

14 

15 

11 

0 

0 

0 

5,26 

2,30 

2.72 

27 

.0 

0 

5 

3 

2 

DEVILS  KNOB 

77, IM 

61. OM 

69. 4M 

90 

19 

42 

28 

30 

1 

0 

0 

0 

4.14 

1.55 

17 

.0 

0 

7 

2 

2 

rUHl          I IH    WB    MIKrDKl  //K 

84,2 

61.8 

73.0 

- 

1.9 

95 

1 

49 

14* 

14 

10 

0 

0 

0 

3.18 

-  ,46 

1.30 

27 

,0 

0 

7 

3 

1 

CAOT     CMtTu     L.i  A  V  C  Q     Di  AMT 

81,9 

59.5 

70,7 

92 

1 0* 

46 

1 3 

18 

5 

0 

0 

0 

2,71 

.76 

23 

,0 

0 

7 

2 

0 

80,6 

60.9 

70,8 

3.3 

92 

4 

46 

14 

23 

5 

0 

0 

0 

6,  17 

2,03 

2,40 

27 

,0 

0 

6 

4 

3 

MUUP*  1  I^AUAtlNc 

75,8 

59.  3 

67,6 

89 

10 

43 

28 

60 

0 

0 

0 

0 

6,31 

3,03 

27 

.0 

0 

6 

5 

2 

OZARK 

82.3 

63,0 

72,7 

* 

2.2 

91 

10* 

52 

29* 

13 

7 

0 

0 

0 

5.27 

1,98 

1,36 

17 

.0 

0 

6 

4 

3 

PARIS 

84,1 

61.0 

72,6 

95 

4 

46 

14 

13 

10 

0 

0 

0 

6.76 

3,74 

27 

.0 

0 

4 

3 

2 

KUDStLLVlLLt  vi 

84,5 

59.2 

71,9 

95 

4 

45 

14* 

20 

1 1 

0 

? 

0 

5.68 

3,30 

27 

.0 

0 

6 

4 

1 

SUBIACO 

83,5 

62.6 

73,1 

2,0 

94 

4 

48 

14 

13 

9 

0 

0 

0 

4.33 

.91 

1,80 

27 

.0 

0 

5 

4 

1 

WALDRON 

84,6 

61.3 

73,0 

95 

10* 

45 

14 

16 

11 

0 

0 

0 

5.76 

2,07 

17 

.0 

0 

7 

4 

2 

WHITE  ROCK 

75, 9M 

59. 9M 

67, 9M 

86 

2 

44 

26 

51 

0 

0 

0 

0 

3.59 

1.57 

22 

.0 

0 

4 

3 

1 

Pi  f  u  T  ^  T  nw 

71.6 

2,0 

5.07 

1.53 

.0 

»        *  # 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

84.8 

61,4 

73.1 

96 

4 

46 

14 

21 

11 

0 

0 

0 

4.93 

2.52 

27 

.0 

0 

2 

n  c  1^  1  u  iN 

63,6 

62.0 

72.9 

95 

4 

44 

14 

17 

9 

0 

0 

0 

6,92 

4,12 

17 

.0 

0 

2 

r3L«^tLT    i^DUiNTAIN  UAM 

63.7 

58,7 

71,2 

9* 

5 

43 

14 

26 

11 

0 

0 

0 

5,08 

2,60 

17 

.0 

0 

2 

65. 0 

58,6 

71,6 

3,5 

97 

4 

41 

14 

34 

13 

0 

0 

0 

9,23 

5,97 

4,40 

27 

.0 

0 

3 

GREENBRIER 

84.1 

59,4 

71,8 

95 

10 

41 

14 

25 

10 

0 

0 

0 

7,96 

3.38 

27 

.0 

0 

3 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

85.5 

63,6 

74,6 

1.7 

97 

4 

49 

28 

17 

10 

0 

0 

0 

4,79 

,96 

2,06 

27 

.0 

0 

2 

LEOLA 

65.4 

59.4 

72,4 

95 

4 

41 

14 

14 

10 

0 

0 

0 

6,69 

4.48 

17 

.0 

0 

2 

LITTLE  ROCK  wB  AIRPORT//R 

85.3 

62,0 

73.7 

,6 

97 

4 

48 

14 

14 

14 

0 

0 

0 

5.46 

2,23 

3,34 

17 

.0 

0 

2 

MALVERN 

85.4 

59,6 

72.6 

97 

4 

42 

14 

17 

10 

0 

0 

0 

6,04 

4,36 

17 

.0 

0 

2 

MORRILTON 

85.4 

62,2 

73.8 

,6 

97 

10* 

49 

14 

10 

12 

0 

0 

0 

8.48 

5.47 

2,87 

17 

.0 

0 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued      


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Minimum 

o 
Di 

i 

► 

a; 

Departure 

From  Norma] 

Highest 

0 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

3 

H 

■a 

|l 
|z 

1.8 

Q 
H 
e 

e 

Q 

Snow,  Sleel 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

3 
0 

Max.  Depth 

on  Ground 

0 

.10  or  More 

s 

0 

S 

0 

s 

0 

0 

0  * 

si 

hi 

0  * 

hi 

%s 

NIMROD  DAM 

e<>.; 

99.* 

72.0 

99 

8 

45 

14 

29 

12 

0 

0 

0 

6.65 

2.85 

27 

.0 

0 

4 

3 

3 

SHERIDAN  TOWER 

85.3 

61,2 

73.3 

99 

lOe 

46 

14 

15 

13 

0 

0 

0 

6,78 

5.28 

17 

.0 

0 

2 

2 

2 

DIVISION 

72.8 

_ 

1,5 

6.58 

3.25 

.0 

•       <  * 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

86.2 

98.1 

72.2 

97 

4 

38 

14 

25 

15 

0 

0 

0 

3.37 

1.46 

17 

0 

4 

4 

BRINKLEY 

e;.s 

59.2 

72.4 

- 

1.7 

94 

4 

42 

14 

12 

I 

0 

0 

4.12 

2.50 

18 

!o 

0 

3 

2 

2 

DE5  ARC 

72  8 

13 

0 

0 

0 

.0 

4 

2 

FORREST  City 

84.1 

60.2 

72I2 

93 

4 

4? 

14 

23 

10 

0 

0 

0 

4)36 

1)95 

17 

.0 

0 

4 

84.6 

60.6 

72.6 

- 

2.5 

92 

5 

46 

14 

18 

12 

0 

0 

0 

4.78 

1.83 

3,72 

28 

.0 

0 

2 

2 

KEO 

83.7 

60.9 

72.3 

92 

4 

44 

14 

19 

Q 

4.58 

3.34 

17 

.0 

0 

3 

2 

MAR  I  ANNA   2  S 

89.0 

60.3 

72.7 

1,1 

94 

4 

43 

14 

16 

10 

0 

0 

0 

4.85 

1.96 

1.88 

27 

.0 

0 

3 

3 

\ 

SAINT  CHARLES 

73.9 

9* 

14 

15 

0 

0 

0 

3.80 

2.90 

28 

0 

Q 

STUTTGART 

86.3 

64.6 

75.5 

.0 

99 

8 

50 

14 

11 

15 

0 

0 

0 

4.04 

.81 

1.62 

28 

.0 

0 

3 

3 

3 

STUTTGART   9  E5E 

85.2 

61.6 

73  4 

93 

7. 

46 

14 

18 

15 

0 

0 

0 

3.73 

2.50 

28 

.0 

0 

3 

2 

1 

WEST  MEMPHIS 

83,5 

60.5 

72.0 

91 

10. 

42 

14 

19 

0 

0 

1.82 

1.00 

28 

,0 

0 

2 

2 

1 

WYNNE 

72. 6M 

93 

9 

43 

27. 

26 

8 

0 

0 

0 

5.29 

3.00 

17 

.0 

3 

DIVISION 

72.9 

1,3 

4,0s 

1.02 

.0 

•       «  ft 

DE  CllEEN 

8<>.5 

62.4 

73.5 

96 

4 

48 

14 

14 

11 

0 

0 

0 

4.73 

1.57 

28 

,0 

0 

6 

4 

2 

dierks 

84.3 

60.8 

72  6 

95 

44 

14 

12 

9 

0 

0 

0 

6.23 

2.00 

28 

.0 

0 

6 

4 

3 

HOPE  3  NE 

84,5 

61.3 

72I9 

• 

2.7 

94 

5e 

47 

14 

18 

q 

Q 

0 

6.55 

3.62 

4.50 

17 

.0 

0 

9 

3 

1 

MOUNT  IDA 

83.7 

60.2 

72.0 

• 

.7 

95 

4 

43 

14 

21 

9 

0 

0 

0 

3,20 

-  .62 

1.38 

28 

.0 

0 

4 

3 

1 

NARROWS  DAM 

84,0 

60.1 

72.1 

1 

45 

14 

20 

9 

0 

0 

0 

5,30 

2.56 

IT 

.0 

0 

9 

3 

2 

NASHVILLE  PEACH  SUB5TA 

83.6 

60.8 

72,2 

95 

48 

14 

17 

10 

0 

0 

0 

4.91 

2.19 

17 

.0 

0 

5 

3 

2 

OKAY 

85.5 

63.4 

74.5 

- 

1.7 

97 

4 

48 

14 

11 

11 

0 

0 

0 

8.48 

5.07 

3.76 

16 

.0 

0 

6 

4 

3 

85,1 

63.2 

74.2 

95 

4, 

46 

14 

16 

0 

Q 

5.90 

4.28 

17 

.0 

0 

3 

2 

2 

TEXARKANA  we  AIRPORT  //R 

75.0 

1.5 

3 

46 

14 

10 

10 

0 

0 

0 

7.79 

5.06 

3.80 

16 

.0 

0 

6 

4 

3 

DIVISION 

73.2 

1.6 

5.90 

2.35 

.0 

ft       *  • 

ARKADELPHIA 

85.1 

62.4 

73.8 

96 

4 

47 

14 

14 

10 

0 

0 

0 

7.36 

4.00 

5.65 

16 

.0 

0 

2 

2 

2 

CAMDEN  1 

86.7 

62.7 

.8 

97 

45 

1 4 

11 

14 

0 

0 

0 

5.07 

1.95 

3.35 

17 

.0 

0 

4 

3 

1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

85.7 

63.2 

74)5 

2.1 

95 

5» 

45 

14 

10 

1 0 

Q 

Q 

4.45 

1.96 

1.36 

16 

.0 

0 

5 

4 

3 

FORDYCE  6  W 

87.4 

61.7 

74.6 

99 

3 

48 

14 

16 

17 

0 

0 

0 

4.90 

2.60 

17 

,0 

0 

3 

2 

2 

MAGNOLIA   3  N 

85.3 

61.7 

73.5 

3.2 

95 

4 

tf^ 

14 

^  g 

9 

0 

0 

0 

7.30 

4,89 

4.60 

17 

.0 

0 

7 

3 

MORCBAY  LOCK  AND  DAM  8 

88.3 

61.6 

79  0 

98 

3 

43 

14 

12 

16 

0 

0 

0 

4.00 

1.83 

17 

.0 

0 

4 

4 

1 

PRESCOTT 

85.7 

63.7 

74)7 

1.7 

98 

4 

49 

28* 

11 

11 

0 

0 

0 

7.82 

4.60 

5.40 

17 

.0 

0 

5 

3 

2 

SPARKMAN   3  WSW 

85. OM 

59. 3M 

72. 2M 

95 

9* 

43 

14 

19 

6.48 

4.61 

17 

.0 

0 

3 

3 

2 

WARREN 

87.1 

62.5 

74.8 

1.5 

98 

3 

44 

14 

13 

15 

0 

0 

0 

4.37 

1.63 

28 

.0 

0 

4 

3 

3 

DIVISION 

74.2 

1.7 

5.75 

2.70 

.0 

•       ft  ft 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT   7  S 

87.2 

63. OM 

75. IM 

.8 

97 

3 

45 

14 

10 

^9 

Q 

Q 

3.66 

.77 

1.49 

27 

.0 

0 

4 

3 

CUMMINS  FARM 

89. 3M 

61. OM 

75. 2M 

96 

4 

45 

13 

0 

16 

0 

0 

0 

4.35 

2.52 

28 

.0 

0 

4 

2 

\ 

DERMOTT   3  NE 

87,0 

99.4 

7  3  2 

97 

40 

14 

13 

15 

0 

0 

0 

3,33 

2.71 

28 

.0 

0 

3 

1 

DUMAS 

87,9 

61,7 

74.8 

l.l 

98 

4 

45 

14 

14 

17 

0 

0 

0 

3,79 

.71 

2.25 

18 

.0 

0 

4 

2 

\ 

EUOCRA 

88.2 

62.9 

75  6 

95 

21* 

46 

14 

7 

19 

0 

0 

0 

3.12 

2,91 

2g 

.0 

0 

5 

1 

MDNTILtLLU    J  5 

86.1 

62,1 

74.  I 

97 

4 

43 

14 

15 

15 

0 

0 

0 

4.86 

2.17 

1,68 

17 

.0 

0 

6 

3 

PINE  BLUFF 

85.8 

64.0 

74.9 

2.0 

94 

4 

47 

14 

10 

14 

0 

0 

0 

5.27 

1,78 

28 

.0 

0 

4 

4 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

85.7 

63.6 

74.7 

96 

4 

46 

14 

11 

15 

0 

0 

0 

4.11 

-  .75 

2,31 

17 

,0 

0 

3 

2 

PORTLAND 

86.4 

60.3 

73.4 

1.8 

93 

6e 

45 

15. 

9 

14 

0 

0 

0 

2.14 

1,69 

28 

.0 

0 

4 

1 

ROHUER  2  NNE 

85.6 

61.4 

73.9 

93 

lOe 

44 

14 

3 

12 

0 

0 

0 

3.02 

2,23 

28 

,0 

0 

2 

2 

STAR  CITY  4  ENE 

86. 7M 

60.  3M 

73. 9M 

96 

4 

42 

14 

13 

15 

0 

0 

0 

2.98 

1,99 

17 

,0 

0 

2 

2 

2 

DIVISION 

74.4 

1.2 

3,69 

.62 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:       99"  on  the  9+  at  3  stations 

Lowest  Temperature:         38     on  the  14th  at  Arkansas  Post  and  on  the 
13th  at  Calico  Rock 

Greatest  Total  Precipitation:       9.81  Inches  at  Bluff  City  3  SW 

Least  Total  Precipitation:  1.74  Inches  at  Arkansas  City 

Greatest  One-Day  Precipitation:   7.65  Inches  on  the  17th  at  Bluff  City  3  SW 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1964 


Day  of  Month 


13 


14  15 


16     17  18 


25     26  27 


NORTHWEST 

BEAVER  0AM 
BENTONVILLE 
BEBRYVILLE 
BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 


FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  5TA 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

JASPER 

LEAO  hill 

LURTON 

OOELL   3  N 
ROGERS 

SILOAH  SPRINGS 


A. 32 
3.53 
i.ii 


■OS  ,0' 


,02     .22  .OS 


2.66 
1.S8 
.67 

1.70 

1.92 

.06 
.83 


.27 
.05 


.05 
.46 


NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 
CLINTON 

EVENING  SHADE   1  N£ 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  5  WNU 
MOUNTAIN    HOME    I  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLVILLE 


3.20 
7.73 
3.91 


.19  .45 
.44  1.10 
1.43  .35 


2.09 
1.17 
2.45 


NORTHEAST  0 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
6ATESVILLE  L  AND  D  •! 
BEECH  GROVE 

BEEDEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 
BURDETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
kEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  THEE 

NEWPORT 
OSCEOLA 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  1 
SAINT  FRANCIS 


7.70 
5.67 
5.«3 
S.02 

4.73 
7.33 
4,99 
6.O0 
4,9« 

5.35 


•26  .01 


.50  2.14 
.10  3.53 
.10  1.32 

.93  .S2 


1.85  1.12 
.22  2.80 
.11  1.49 
2.35 


1.01 
.30 

1.30 
.44 

1.10 

.53 
1.58 

•  21 
2.01 


2.00 
1.35 
1.24 


1.25 
3.30 
1.55 
1,43 


WEST  CENTRAL  04 

ABBOTT 
ALT 

APPLETON 
BIG  FORK 
BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GRAVELLY 

GREENWOOD 

HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  DAM 
OZARK 

OZONE 
PARIS 
PARKS 
RATCLIFF 

RUSSELLVILLE  4  N 

SUBIACO 
WALORON 
WHITE  ROCK 


7,61 
5.19 
5,63 
4.16 
5.91 

5.34 
5.71 
4.9ll 
5.26; 
4.14 


4.26 
3,80 
4,84 


1.13 
1.00 
1.55 


.18  1.55 
1.04  .63 
.12  .59 


1.67 
1.65 
3.53 
1.23 
2.35 

2.25 


1.9U 

T 

2,60 
1.71  .29 


5,76 
3.59 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK 
APLIN  1  M 
BENTON  I 
BLAKELY  MOUNTBIN  DAM  I 
CONWAY  I 

CRYSTAL  VALLEY  ' 

DAMASCUS 

GREENBRIER 

HOT   SPRINGS   I  NNE 

JESSIEVILLE  j 

LAKE  MAUMELLE  I 
LEOLA  1 
LITTLE  ROCK  wR  AIHPORT//R 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT  j 
MALVERN 

MOBRILTON 
NIMROO  DAM 
OWENSVILLE 


4.93 
5,77 
b.92 


8.40 
6«65 
6,32 


.06  ,04 
.22  .07 


.02     T  .10 


.47  3.21 
4,48 
.30  3.34 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


EAST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUGUSTA 
BRINKLEV 
CABOT  *  Sw 
CARLISLE   I  S« 

CLAPENOON 
Dli  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA 
ItEO 

MADISON 
HABIANNA  2  S 

SAINT  CHARLES 
STUTTOART 
STUTTGART  9  ESE 


SOUTHWEST  OT 

ANTOINE 
ATHENS 
DAISY  3  E 
DE  QUEEN 
OIERKS 

FULTON 
GLENkiOOO 
HOPE  !  NE 
HOPPER 
HORATIO 

INDEX 
LAN6LEY 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAK 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  *  WNW 
NEbHOPE   3  E 
ODEN  2  W 
OKAY 

PINE  RIOGE 

STAMPS 
STORY 

TEXARKANA  w6  AIRPORT  / 


SOUTH  CENTRAL  08 

AMITY  3  NE 
ARKADElPHIA 
BLUFF  CITY  3  S« 
BOUGHTON 
CAMDEN  I 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

FOPOYCE  6  «. 

GURDON 

MAGNOLIA   3  N 

MOROBAY  LOCK  AND  0AM  B 

PRESCOTT 
SPARKMAN   3  MSW 
TAYLOR 
mARREN 


SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  T  S 
CUMMINS  FARM 
DERMCTT 
DERMOTT  3  NE 

DUMAS 
EUDORA 
HAMBURG 

MONTICELLO  3  S 
PINE  BLUFF 

PINE  Bluff  faa  airport 

PORTLAND 
ROHmER  2  NNE 
STAR  CITY  »  ENE 


3.11 

J.7J 
3.91 
•..II. 
«,T8' 

*.53 
4,89 

3,80 
4,04 
3.73 

1.82 


6.34 
4.97 
6.5! 
4.67 
6.21 

9.3S 
4.73 

3.20 
S.30 


S.27 
4.10 
8.48 
4.09 


9,81 
T.9S 
5,07 

4,45 
4.90 
7.34 


7.821 
6.48| 
9.27 
4.37 


1.74 
3.66 
4.39 
4.77 
3.33 

3.79 
3.12 
3.28 
4,86 
5,27 


T  T  .05 
,07     ,05  .48 


,08  1.22 


.19     T         .08  T 


13       14  15 


16     17  18 


T        1.44  .43 

.82  3.48 

.24  2.50 

.11  3.4S 

.TO  1,54 

.34  1.76 

1.20  1,18 

1.95  .19 


3.44 
T  1.01 
,05  2,18 
.42  1,10 
.13  1.6S 

T  5.15 

.01  2.11 

.05  4. SO 

T  1.74 

.52  1.32 


19     20     21     22    23     24     25     26  27 


7.69 
9.34 
3.39 

1.36  1.20 
.40  2.60 
T  6.01 
.02  4.60 
1.83 


1.03 
1.68  1.29 
1.99  1.40 


28     29  30 


.10 

2.36 
1.51 
2.90 
1.62 
2.50 


2.24  I. 00 

1.71  1,35 
1,43  ,04 
1,50  1,52 


1.00 
1.80 
.05 


.90 

.03 
T 

1.08 
.86 
.88 

.80 
1.05 
1.82 
1.63 


1.43 

t.osi 


Sm  iidwencw  not*,  (allowing  Sunon  Indai 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ft      «  « 

NORTHWEST  01 

BEAVER  DAM 

MAX 

91 

91 

91 

91 

82 

87 

89 

87 

67 

68 

91 

76 

8  I 

82 

73 

MIN 

63 

64 

61 

66 

66 

62 

64 

62 

64 

63 

64 

46 

43 

44 

52 

55 

61 

63 

61 

61 

57 

65 

59 

46 

53 

54 

50 

50 

50 

53 

57I5 

8ENT0NVILLE 

MAX 

92 

90 

90 

85 

88 

88 

85 

88 

88 

9  1 

82 

8  1 

82 

78 

78 

79 

66 

70 

76 

MIN 

66 

66 

64 

69 

69 

65 

62 

64 

65 

65 

64 

48 

46 

50 

53 

53 

62 

63 

63 

66 

65 

65 

59 

49 

55 

59 

49 

45 

55 

50 

59)1 

EUREKA  SPRINOS 

MAX 

S9 

87 

89 

81 

83 

86 

83 

80 

68 

80 

72 

67 

79 

80 

78 

72 

76 

80 

8  7 

65 

66 

71 

77,6 

MIN 

6 1 

59 

6  3 

62 

59 

62 

59 

60 

60 

60 

42 

42 

48 

51 

56 

57 

56 

58 

60 

62 

61 

53 

46 

49 

52 

43 

42 

49 

45 

54.5 

fAYETTEVILUE  FAA  AP 

MAX 

90 

90 

90 

84 

85 

86 

83 

83 

66 

9  1 

77 

75 

76 

78 

77 

72 

90 

69 

75 

79,2 

MIN 

65 

64 

62 

66 

68 

66 

64 

63 

64 

62 

60 

52 

44 

47 

50 

60 

61 

63 

62 

61 

66 

64 

59 

48 

50 

63 

51 

52 

51 

50 

58.6 

r»YETTEvILLE  EXP  STA 

MAX 

90 

90 

90 

88 

96 

87 

84 

85 

87 

69 

07 

75 

89 

75 

MIN 

65 

65 

64 

69 

67 

67 

67 

64 

69 

64 

66 

50 

47 

50 

53 

62 

62 

62 

64 

64 

68 

65 

62 

51 

54 

60 

50 

48 

59 

49 

6o!l 

6RAVETTE 

MAX 

92 

91 

90 

88 

86 

69 

87 

88 

87 

90 

86 

75 

80 

62 

7 1 

77 

81,4 

MIN 

64 

64 

61 

68 

67 

63 

63 

61 

63 

63 

62 

46 

43 

46 

51 

60 

60 

60 

60 

62 

63 

64 

56 

45 

49 

55 

47 

40 

50 

46 

56.8 

HARRISON 

MAX 

91 

99 

90 

67 

87 

90 

68 

87 

91 

93 

84 

82 

82 

79 

76 

91,6 

MDJ 

65 

64 

62 

65 

67 

61 

65 

62 

64 

62 

65 

42 

46 

51 

52 

60 

64 

62 

60 

61 

64 

66 

62 

46 

49 

60 

50 

51 

59 

60 

59.0 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

MAX 

88 

68 

89 

62 

64 

87 

65 

85 

87 

90 

75 

60 

80 

8 1 

74 

79,3 

Mm 

67 

65 

64 

67 

68 

63 

67 

66 

66 

66 

58 

47 

45 

49 

54 

61 

64 

62 

65 

65 

68 

66 

62 

53 

52 

63 

50 

51 

55 

51 

60,0 

huntsville 

MAX 

90 

92 

92 

87 

89 

90 

75 

75 

MIN 

63 

62 

61 

65 

63 

64 

63 

61 

63 

61 

65 

47 

40 

49 

51 

49 

62 

59 

62 

59 

67 

63 

55 

45 

49 

62 

49 

50 

58 

47 

57)1 

LEAD  HiLL 

MAX 

90 

92 

91 

87 

88 

92 

7§ 

76 

Mm 

66 

65 

63 

67 

67 

61 

67 

65 

66 

64 

65 

50 

45 

48 

55 

61 

65 

61 

64 

64 

70 

65 

62 

51 

50 

59 

50 

52 

94 

54 

59.9 

ROSERS 

MAX 

88 

66 

68 

86 

86 

87 

65 

85 

66 

69 

88 

74 

73 

81 

80 

75 

76 

82 

88 

83 

75 

76 

76 

74 

76 

76 

72 

67 

70 

70 

60.1 

Mm 

65 

65 

64 

68 

68 

65 

67 

65 

65 

65 

64 

5 1 

62 

97 

90 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

94 

92 

93 

89 

9  1 

90 

89 

69 

90 

92 

8  1 

6  3 

74 

82.3 

ft      «  « 

Mm 

67 

68 

67 

70 

70 

68 

69 

65 

67 

66 

64 

46 

47 

48 

53 

63 

62 

62 

65 

66 

66 

67 

61 

49 

54 

60 

51 

44 

56 

52 

60.6 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 

91 

92 

92 

92 

88 

92 

90 

80 

77 

63.2 

Mm 

63 

60 

58 

60 

64 

57 

57 

61 

61 

59 

62 

45 

36 

40 

42 

58 

65 

65 

56 

65 

66 

66 

63 

45 

44 

57 

51 

49 

54 

50 

56.2 

EVENING  SHADE  1  NE 

MAX 

9 1 

78 

60 

57 

55 

55 

64 

57 

61 

62 

51 

56 

61 

49 

42 

39 

45 

56 

63 

63 

57 

59 

66 

66 

64 

47 

43 

54 

48 

47 

50 

43 

54)7 

GILBERT 

MAX 

90 

9 1 

92 

91 

86 

9 1 

87 

82 

87 

66 

68 

75 

63.0 

67 

62 

59 

61 

65 

59 

64 

62 

63 

60 

61 

45 

43 

44 

49 

59 

65 

60 

60 

59 

67 

64 

62 

48 

45 

60 

50 

49 

55 

53 

57,3 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

9 1 

92 

73 

67 

63 

63 

65 

68 

64 

t  7 

66 

66 

65 

66 

54 

52 

47 

51 

55 

64 

65 

63 

64 

68 

69 

69 

53 

51 

56 

60 

46 

50 

52 

60^4 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

90 

90 

90 

90 

85 

90 

9  1 

80 

86 

90 

63 

85 

60 

80 

7  1 

70 

76 

62.2 

62 

60 

56 

59 

66 

59 

44 

64 

62 

62 

64 

59 

43 

43 

49 

59 

64 

67 

66 

61 

69 

66 

63 

47 

44 

58 

49 

50 

53 

46 

58.0 

MARSHALL 

MAX 

68 

67 

89 

68 

85 

87 

65 

65 

87 

90 

8  1 

75 

72 

80 

80 

79 

78 

8  1 

86 

84 

63 

63 

74 

76 

68 

63 

70 

72 

60.3 

66 

64 

63 

67 

66 

66 

71 

67 

66 

68 

60 

47 

45 

46 

54 

62 

66 

65 

66 

65 

72 

66 

66 

50 

49 

65 

50 

41 

52 

53 

60.1 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

MAX 

90 

90 

9  1 

9  1 

9  1 

86 

90 

90 

86 

9  1 

93 

75 

76 

76 

83 

84 

76 

82 

90 

86 

64 

84 

60 

76 

78 

72 

53 

67 

75 

62.2 

66 

66 

64 

66 

67 

63 

64 

68 

68 

67 

67 

49 

49 

49 

53 

61 

65 

64 

63 

66 

66 

67 

65 

56 

51 

54 

53 

50 

51 

91 

60.4 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

90 

88 

89 

89 

92 

85 

90 

89 

87 

69 

93 

75 

76 

72 

80 

84 

76 

75 

92 

89 

66 

82 

89 

76 

75 

7  7 

72 

54 

67 

72 

61,4 

Mm 

67 

63 

62 

65 

68 

62 

66 

65 

66 

65 

67 

49 

48 

47 

52 

59 

65 

62 

61 

64 

68 

67 

65 

51 

48 

54 

52 

49 

52 

49 

59.3 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

87 

67 

68 

90 

64 

67 

84 

84 

87 

91 

79 

77 

74 

78 

80 

69 

77 

80 

84 

83 

81 

84 

77 

72 

74 

71 

65 

60 

70 

74 

79.3 

Mm 

6 1 

48 

45 

51 

62 

68 

65 

58 

54 

46 

57,9 

YELLVILLE 

MAX 

9 1 

84 

84 

79 

9 1 

85 

87 

79 

76 

68 

66 

72 

60 

62.8 

ft      ft  ft 

Mm 

61 

58 

57 

61 

61 

56 

59 

•>\ 

61 

58 

59 

45 

39 

41 

46 

58 

65 

62 

59 

59 

57 

63 

60 

44 

45 

57 

49 

49 

54 

47 

55.0 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

MAX 

94 

75 

7  3 

90 

66 

89 

8 1 

78 

80 

69 

59 

72 

79 

82.6 

65 

64 

60 

62 

68 

63 

67 

66 

64 

61 

44 

49 

63 

65 

67 

64 

65 

71 

70 

67 

53 

49 

60 

52 

50 

56 

90 

60.6 

BALD  KNo8 

MAX 

66 

9 1 

86 

9 1 

9 1 

87 

79 

80 

85 

75 

86 

89 

8  7 

87 

69 

62 

78 

76 

60 

71 

60 

72 

75 

82.8 

69 

62 

60 

64 

68 

64 

67 

69 

67 

62 

67 

55 

53 

43 

46 

65 

66 

68 

63 

64 

70 

66 

66 

53 

50 

59 

51 

50 

56 

49 

60.5 

BATESVlLLE  LIVESTOCK 

MAX 

85 

8  3 

72 

79 

89 

85 

69 

80 

79 

66 

64 

75 

77 

82.9 

Mm 

65 

60 

59 

62 

66 

59 

64 

54 

63 

62 

49 

46 

43 

51 

60 

64 

64 

62 

63 

69 

68 

66 

49 

45 

56 

46 

47 

53 

46 

57.3 

BATESVILLE  L  AND  D  •! 

MAX 

67 

79 

84 

85 

73 

75 

82 

89 

99 

87 

87 

62 

77 

76 

80 

72 

63 

75 

76 

83.3 

Mm 

64 

60 

60 

62 

67 

60 

65 

65 

63 

61 

65 

53 

46 

41 

47 

60 

62 

65 

62 

63 

70 

70 

69 

49 

45 

58 

52 

49 

54 

47 

58.5 

BEEDEVlLLE 

MAX 

88 

88 

68 

8 1 

82 

8  5 

90 

86 

90 

62 

79 

83 

70 

59 

71 

76 

82,9 

Mm 

66 

63 

60 

63 

69 

64 

68 

69 

65 

61 

64 

54 

47 

44 

47 

63 

66 

69 

64 

64 

71 

68 

68 

93 

49 

60 

52 

50 

57 

91 

60.3 

Blytheville 

MAX 

69 

89 

82 

99 

9 1 

89 

8  1 

6  1 

8  5 

58 

69 

76 

6  3.6 

Mm 

65 

64 

64 

62 

66 

66 

66 

70 

66 

71 

66 

52 

42 

46 

54 

64 

66 

66 

63 

66 

72 

71 

69 

54 

50 

60 

52 

49 

56 

91 

61.0 

CORNING 

MAX 

89 

87 

90 

74 

75 

73 

80 

82 

80 

73 

63 

96 

67 

85 

64 

79 

76 

77 

79 

72 

60 

71 

74 

61.1 

Mm 

64 

63 

62 

62 

69 

68 

67 

66 

69 

65 

60 

51 

46 

46 

51 

60 

64 

63 

63 

65 

70 

67 

62 

51 

48 

56 

52 

48 

54 

49 

59.5 

JONESBORO 

MAX 

87 

89 

89 

9 1 

76 

8  1 

95 

78 

80 

63 

99 

69 

87 

69 

79 

78 

80 

80 

70 

65 

72 

79 

62.8 

Mm 

68 

66 

63 

66 

70 

67 

69 

69 

66 

64 

60 

52 

49 

50 

53 

69 

65 

68 

64 

67 

72 

70 

68 

51 

55 

60 

52 

49 

53 

93 

61.7 

KEISER 

MAX 

88 

86 

89 

90 

88 

92 

90 

90 

91 

92 

90 

79 

77 

81 

86 

62 

80 

63 

86 

89 

89 

89 

66 

60 

80 

63 

80 

59 

70 

76 

84.2 

Mm 

64 

63 

60 

59 

67 

66 

66 

69 

64 

61 

64 

53 

46 

43 

51 

62 

66 

66 

62 

64 

73 

70 

69 

93 

47 

57 

59 

50 

56 

90 

60,1 

MARKED  TREE 

MAX 

88 

69 

66 

92 

87 

91 

89 

89 

91 

90 

60 

77 

75 

81 

84 

60 

76 

62 

88 

69 

69 

89 

62 

75 

78 

82 

72 

59 

71 

76 

82.7 

Mm 

69 

59 

56 

99 

60 

64 

66 

66 

64 

58 

62 

51 

46 

42 

46 

64 

64 

67 

61 

62 

69 

66 

66 

52 

47 

57 

50 

43 

54 

48 

58,1 

NEWPORT 

MAX 

88 

90 

69 

93 

86 

91 

88 

89 

91 

91 

61 

77 

74 

81 

85 

75 

76 

84 

89 

89 

87 

69 

81 

77 

79 

80 

71 

69 

72 

79 

62.9 

Mm 

66 

64 

63 

64 

66 

63 

67 

66 

66 

64 

66 

53 

50 

45 

51 

61 

64 

67 

64 

65 

69 

69 

66 

54 

50 

60 

49 

47 

54 

49 

60.2 

See  Reference  Notes  FoUovviog  Slatioo  Index 


Contlnu*d 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1964 


StattoQ 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MIN 

87 
68 

87 
68 

88 
64 

91 
64 

88 

70 

92 
67 

90 
69 

90 
71 

90 
69 

91 
64 

88 
68 

77 
55 

75 
51 

80 
49 

34 
53 

81 
65 

78 
66 

83 
67 

68 
64 

89 
66 

86 
73 

69 

72 

80 
69 

77 
56 

79 
50 

82 
61 

76 
53 

59 
48 

71 
56 

53 

83*0 
62.3 

POCAHONTAS  1 

MAX 

87 
63 

87 

61 

87 
64 

91 
69 

84 
64 

90 
60 

88 
63 

88 
64 

89 
62 

91 
58 

83 
60 

76 
47 

74 
41 

79 
41 

84 
46 

75 
56 

70 
62 

83 
64 

87 
58 

87 
60 

85 
67 

86 
64 

89 
64 

75 
46 

77 
43 

77 
54 

70 
48 

61 
45 

72 
48 

74 

46 

81.5 
56.  3 

SEARCY 

MAX 

91 
69 

91 
64 

91 
64 

94 
66 

94 
71 

93 
66 

90 
69 

90 
69 

93 
68 

93 
67 

89 
69 

81 
56 

78 
53 

84 
47 

88 
52 

78 
67 

75 
67 

83 
68 

90 
65 

89 
66 

88 

71 

90 
69 

83 
69 

78 
54 

76 
52 

84 
61 

74 
52 

62 

50 

73 

55 

76 
5 1 

84.7 
62.2 

HALNUT  RIDGE   FAA  AP 
ft       •  • 

MAX 
MIN 

88 
66 

89 
65 

88 
63 

92 
64 

85 
68 

91 
64 

90 
70 

90 
69 

90 
67 

92 
62 

76 
59 

78 
53 

76 
46 

81 
47 

85 
53 

75 
63 

72 
66 

82 
67 

89 
65 

89 
65 

85 
72 

86 
70 

80 
61 

75 
55 

76 
49 

79 
61 

68 
51 

60 
50 

72 
56 

75 
50 

81.8 
60.6 

WEST  CENTRAL  0* 

APPLETON 

MAX 
MIN 

90 

91 

93 

95 

93 

93 

91 

89 

93 

95 

92 

85 

83 

84 

84 

73 

81 

86 

90 

86 

86 

66 

82 

78 

78 

81 

71 

68 

75 

79 

85.0 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

96 
72 

94 
66 

95 
67 

96 
70 

95 
71 

94 
68 

92 
68 

90 
68 

94 

67 

95 
64 

86 
66 

85 
54 

80 
47 

88 
45 

83 
53 

74 
61 

80 
60 

89 
58 

94 
64 

85 
65 

67 
70 

87 
69 

86 
67 

80 
54 

81 
54 

75 
65 

69 
53 

64 

50 

69 
56 

79 
55 

85.4 
61.6 

CLARKSVILLE 

MAX 

Mm 

92 
70 

92 
66 

93 
68 

95 
69 

91 
70 

92 
66 

90 
69 

89 
71 

92 
69 

93 
66 

83 
69 

82 
54 

78 
48 

83 
47 

82 
54 

72 
63 

81 
65 

86 
62 

91 
64 

85 
65 

86 
70 

83 
69 

84 
66 

79 
52 

76 
53 

76 
67 

70 
53 

67 
50 

70 
57 

78 
54 

83.6 
62.2 

DAROANElLE 

MAX 
MIN 

93 
69 

93 
65 

94 
64 

95 
66 

92 
69 

93 
64 

90 
68 

91 
69 

93 
67 

96 
63 

86 
68 

83 
54 

80 
47 

87 
44 

82 
5 1 

73 
62 

82 
66 

88 
61 

92 
62 

86 
64 

87 
70 

88 
71 

85 
69 

81 
53 

81 
52 

78 
60 

69 
52 

63 
51 

67 
58 

79 
54 

84.9 

61.1 

DEVILS  KNOB 

MAX 

Mm 

83 
63 

83 
67 

85 
65 

85 
72 

83 
65 

79 
64 

79 
63 

82 
67 

85 

82 
60 

68 
45 

70 
49 

78 

73 
60 

78 
68 

90 
65 

80 
65 

77 
66 

73 
64 

72 
61 

67 
53 

70 
64 

42 

61 
56 

68 
58 

77.1 
61  .0 

FORT  SMITH  wB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

95 
70 

94 

68 

94 
67 

92 

70 

92 
72 

94 
69 

90 
68 

88 
69 

91 
68 

93 
67 

85 
66 

83 
53 

77 

85 

82 
53 

71 
62 

80 
64 

89 
60 

93 
64 

83 
66 

85 
70 

83 
67 

85 
57 

80 
53 

82 
54 

77 
63 

67 
52 

67 
51 

70 
56 

78 
55 

64.2 
61.8 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

Mm 

91 
65 

89 
64 

90 
62 

92 
64 

88 
67 

90 
65 

85 
6  5 

86 
66 

S9 
65 

92 
63 

87 
67 

79 
49 

77 
46 

81 
4  7 

80 
5 1 

74 
6 1 

79 
63 

84 

60 

88 
6  1 

85 

81 
67 

78 
64 

60 
64 

77 
49 

77 
50 

74 

62 

71 

68 
5 1 

68 
58 

77 
55 

81.9 
59.5 

MFNA 

MAX 

Mm 

91 
70 

90 

91 

92 
66 

88 
67 

88 

85 

82 
66 

88 
65 

90 

85 
65 

79 

77 
5  1 

79 
46 

77 

70 
6  1 

78 
60 

83 
59 

87 

80 

84 
69 

84 

70 

80 

76 
56 

75 

72 
6  3 

70 

61 
48 

62 
56 

75 
56 

80.6 
60.9 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

Mm 

S<> 

68 

84 

67 

87 
66 

85 

69 

83 

60 

86 
65 

85 
66 

84 
64 

84 
66 

89 

81 
62 

73 
50 

71 
50 

74 
5  1 

71 
54 

67 
57 

68 
58 

77 
58 

80 
60 

82 
65 

76 
64 

76 
64 

74 
59 

73 
56 

69 
55 

67 
59 

71 

56 
43 

58 
51 

60 
55 

75.8 
59.3 

OZARK 

MAX 

Mm 

90 
72 

90 
67 

90 
70 

90 
70 

88 
72 

91 
70 

87 

88 
7  1 

90 
68 

91 

67 

82 

70 

83 
55 

76 
52 

81 
52 

80 
56 

72 
64 

78 
63 

85 
60 

88 
65 

84 
68 

85 
70 

82 
69 

83 
66 

78 
54 

77 
54 

75 
6  3 

68 

67 
52 

72 
52 

76 
53 

82.3 
63.0 

PARIS 

MAX 

Mm 

93 

69 

92 
65 

92 
64 

95 
68 

92 
70 

92 
66 

90 
68 

88 
67 

91 
66 

94 
64 

87 
67 

82 
49 

77 
47 

84 
46 

81 
52 

73 
61 

81 
63 

88 
62 

92 
62 

85 
64 

85 
70 

85 
69 

84 
67 

60 
54 

81 
55 

77 
60 

71 

66 
50 

69 
58 

77 
54 

84.1 
61.0 

RU5SELLVILLE  4  N 

MAX 

Mm 

9* 

66 

92 
64 

93 
63 

95 
65 

91 
68 

93 
63 

90 
66 

90 
67 

94 
65 

94 
64 

84 

66 

83 
49 

79 
45 

85 
45 

83 
51 

73 
60 

80 
64 

87 
60 

92 
61 

86 
62 

85 
68 

87 
67 

84 
66 

80 
49 

76 
50 

60 
57 

71 
49 

66 
48 

68 
56 

51 

59)2 

SUBIACO 

MAX 

91 
71 

91 
67 

91 
67 

94 
69 

91 
71 

93 
72 

88 
68 

89 
69 

91 
67 

92 
66 

84 
67 

80 
54 

77 
52 

84 
48 

83 
55 

72 
64 

79 
65 

87 
62 

92 
64 

84 
66 

86 
70 

84 
71 

81 
67 

79 
57 

80 
54 

80 
63 

71 
51 

66 
49 

66 
56 

77 
55 

83.5 

maldron 

MAX 

Mm 

95 
70 

93 
66 

95 
65 

95 
78 

93 

70 

93 
68 

89 
67 

89 
67 

91 
67 

95 
63 

92 
66 

82 
53 

80 
47 

85 
45 

82 
51 

76 
61 

79 
61 

88 
58 

92 
60 

90 
63 

87 
69 

87 

68 

83 
65 

79 
54 

79 
54 

75 
63 

70 
56 

61 

50 

65 
57 

77 
57 

64.6 
61,3 

WHITE  ROCK 
ft      ft  ft 

MAX 

Mm 

86 

66 

85 
66 

85 

70 

83 
69 

84 
66 

77 

81 

83 

85 

81 
63 

72 
5 1 

71 

75 

74 
61 

68 

77 

81 

77 

74 

71 

71 

70 

69 

59 

61 

70 
54 

75.6 
59.9 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MAX 

Mm 

95 
69 

93 
64 

93 
65 

96 
66 

95 
68 

92 
66 

88 
67 

89 
69 

93 
68 

95 
65 

93 
65 

80 
57 

80 
54 

86 
46 

85 
52 

80 
62 

81 
65 

88 
60 

90 
63 

89 

88 
66 

90 
69 

87 
69 

79 
56 

76 
5  3 

74 

70 

57 

65 
55 

75 
53 

84.8 
61.4 

BENTON 

MAX 

Mm 

91 
69 

90 
67 

93 
63 

95 
66 

91 
68 

93 
67 

89 
68 

87 
71 

93 
67 

94 
64 

91 
61 

81 
60 

78 

50 

84 
44 

85 
48 

75 
61 

80 
67 

86 
7  1 

84 
61 

88 
64 

87 
71 

88 
69 

84 
69 

76 
52 

79 
57 

77 
58 

70 
55 

60 
50 

67 
57 

77 
65 

83.6 
62.0 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

Mm 

9'> 
67 

92 
61 

92 
62 

92 
64 

96 
64 

91 
64 

92 
66 

85 
66 

88 
64 

92 
61 

93 
63 

84 

60 

82 
48 

79 
43 

82 
48 

82 
54 

70 
60 

79 
59 

87 
59 

90 
6  1 

82 
65 

89 
65 

90 
68 

62 
5  1 

80 
5 1 

81 

72 

66 

61 

52 

65 
50 

83.7 
56.7 

CONWAY 

MAX 

Mm 

93 
66 

93 
60 

94 

60 

97 
62 

94 

65 

93 
61 

94 
63 

91 
68 

93 
65 

96 
6  1 

94 
65 

82 
55 

79 
42 

85 
4  1 

87 
47 

80 
61 

80 
65 

88 
62 

91 

88 

88 

91 

84 

79 

77 
5 1 

72 

60 

62 

70 

76 
56 

85.0 
58.6 

6REENBRTER 

MAX 

Mm 

92 
68 

91 
62 

93 
62 

94 
63 

90 
67 

93 
63 

89 
67 

90 
65 

94 
66 

95 
62 

79 
67 

82 
55 

77 
4  3 

86 
4  1 

88 
47 

70 
60 

82 
67 

86 

91 
62 

87 

88 

67 
66 

83 

79 
5  1 

79 
49 

80 

67 

62 
49 

71 

77 
49 

84.1 
59.4 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

Mm 

95 
71 

96 
66 

96 

70 

97 
69 

95 
71 

93 
68 

89 
70 

89 
72 

94 
68 

96 
68 

90 
68 

87 
58 

86 
53 

86 
50 

86 
57 

78 
63 

80 
66 

86 
65 

91 
68 

86 
6  7 

88 
70 

88 
7  1 

85 
70 

82 
57 

60 
57 

72 
6  1 

71 

60 
49 

64 
56 

80 
55 

85.5 
63.6 

LFOLA 

MAX 

Mm 

92 
68 

92 
61 

94 
62 

95 
66 

92 
67 

90 
65 

88 
68 

87 
69 

92 
64 

93 
62 

85 
64 

82 
58 

78 
46 

85 
41 

86 
45 

77 
59 

84 
65 

88 
64 

92 
59 

89 
62 

89 
67 

90 
66 

81 

79 
5 1 

83 
49 

85 

82 

69 
49 

67 

76 
56 

85.4 
59.4 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

90 
70 

91 
64 

92 
63 

97 
6  7 

94 

70 

94 

92 

92 
72 

95 

96 

82 

84 

81 

85 

87 

75 

80 
66 

87 
67 

91 

90 
66 

90 
70 

91 

69 

84 
66 

79 

80 
^3 

79 
60 

70 
52 

61 

72 

77 
53 

85.3 
62.0 

MALVERN 

MAX 

Mm 

94 
68 

93 
62 

95 
63 

97 
66 

95 
67 

90 
65 

90 
67 

89 
70 

93 
65 

95 
62 

89 
65 

85 
57 

80 
47 

84 
42 

86 
47 

78 
60 

83 
66 

87 
63 

92 
59 

87 
62 

88 
6  7 

89 
67 

85 
68 

61 
50 

82 
52 

78 

71 

60 
50 

67 
56 

79 
51 

86.4 
59.8 

MORRILTON 

MAX 

Mm 

93 
71 

94 
65 

95 
65 

97 
67 

93 
69 

95 
65 

90 
69 

91 
70 

95 
68 

97 
65 

93 
70 

80 
56 

79 
52 

85 
48 

85 
53 

79 
62 

80 
65 

84 
65 

91 
65 

85 
65 

87 
70 

89 

70 

85 
70 

80 
56 

82 
52 

79 
52 

72 
60 

63 
50 

68 
58 

77 
54 

85.4 
62.2 

NIMROD  0AM 

MAX 

Mm 

95 
68 

92 
62 

93 
62 

95 
65 

96 
67 

92 
64 

95 
65 

99 
68 

91 
64 

92 
63 

96 
67 

78 
56 

82 
51 

79 
45 

86 
46 

82 
55 

69 
59 

81 
59 

87 
57 

91 
63 

85 
68 

88 
66 

88 
68 

64 
54 

80 
51 

80 
55 

75 
59 

60 
48 

60 
52 

65 
55 

84.5 

PFRRYVILLE 

MAX 

SHERIDAn  TOhER 
ft      ft  ft 

MAX 

Mm 

92 
69 

92 
63 

94 
64 

95 
64 

92 
68 

93 
65 

90 
67 

89 
72 

93 
66 

95 
64 

86 
64 

84 
58 

79 
46 

85 
46 

86 
52 

77 
61 

82 
65 

88 
65 

90 
67 

92 
64 

91 
70 

90 
69 

83 
69 

79 
52 

81 
53 

82 
60 

71 

60 

70 
56 

76 
52 

85.3 
61.2 

FAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

Mm 

94 

67 

93 
60 

94 
58 

97 
64 

93 
67 

94 

63 

93 
67 

92 

67 

93 
60 

95 
58 

90 
60 

82 
56 

79 
46 

85 
38 

88 
44 

84 

60 

76 
65 

88 
67 

91 
58 

90 
59 

92 
68 

91 
65 

64 

66 

80 
50 

82 
45 

87 
55 

61 
57 

62 
50 

65 
54 

69 
50 

86.2 
58.1 

See  Bfil«i«cc«  Notes  ToUowing  Sl«tion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  196* 


Station 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BPINKtEv 

MAX 
MIN 

92 
68 

91 
62 

92 
62 

94 
64 

92 
66 

93 
66 

91 
69 

91 
66 

92 
66 

92 
60 

79 
61 

78 
55 

76 
49 

84 
42 

89 
46 

82 
52 

74 

66 

87 
60 

92 
63 

92 
63 

90 
69 

92 
70 

83 
67 

77 

50 

79 
48 

84 

60 

80 
61 

79 
50 

70 
50 

78 
50 

65.5 
59.2 

DES  ARC 

MAX 

Mm 

90 
68 

90 
63 

89 
63 

92 
65 

90 
68 

91 
64 

92 
66 

91 
68 

96 
68 

91 
64 

61 
64 

78 
57 

SO 
51 

82 
45 

86 
52 

79 
62 

75 
66 

87 

68 

91 
65 

91 
65 

90 
70 

91 
67 

85 
69 

78 
52 

79 
51 

83 
61 

77 
52 

59 

50 

73 
56 

76 
52 

84,4 
61.1 

FORREST  CITY 

MAX 

Mm 

90 
66 

91 
61 

91 
60 

93 
62 

89 
66 

92 
71 

91 
71 

91 

70 

92 
66 

92 
60 

62 
60 

78 
55 

77 
52 

84 
42 

68 
49 

60 
67 

73 
62 

85 
68 

90 
63 

89 
66 

69 
71 

89 
70 

85 
68 

77 
51 

80 
47 

66 
59 

75 
52 

58 

50 

69 
31 

77 
49 

84.1 
60.2 

HELENA 

I4AX 

Mm 

90 
6'> 

90 
65 

90 
61 

90 
64 

92 
68 

90 
67 

90 
70 

89 
69 

88 
65 

90 
63 

90 
64 

87 
56 

80 
52 

77 
46 

61 
49 

89 
52 

83 
59 

75 
69 

86 
63 

90 
64 

89 
66 

90 
70 

90 
69 

87 
53 

80 
50 

80 
55 

84 
62 

77 
51 

59 
51 

65 
57 

64,6 
60.6 

KEO 

MAX 

Mm 

90 
68 

90 
64 

90 
63 

92 
66 

90 
68 

91 
65 

90 
69 

87 
69 

91 
65 

91 
63 

66 
65 

81 

57 

77 
47 

81 
44 

66 
50 

79 
61 

80 
66 

86 
65 

89 
64 

86 
65 

69 
69 

89 
69 

66 
68 

77 
53 

78 
53 

82 
57 

73 
54 

60 
50 

70 
56 

75 
53 

83.7 
60.9 

MARIANNA  2  S 

MAX 

Mm 

92 
68 

91 
61 

90 
60 

94 
64 

91 
66 

91 
76 

91 
69 

90 
66 

93 
66 

93 
60 

67 
61 

60 
56 

78 
50 

83 
43 

68 
49 

65 
67 

79 
66 

85 
66 

89 
62 

69 
64 

89 
69 

89 
68 

86 
66 

78 
49 

60 
48 

84 

50 

76 
54 

68 
50 

65 
55 

77 
53 

89.0 
60,3 

SAINT  Charles 

MAX 

Mm 

93 

70 

91 
65 

91 
64 

93 
66 

95 
69 

93 
66 

95 
71 

93 
66 

95 
68 

94 
64 

94 
65 

67 
58 

80 
51 

79 
45 

84 
51 

89 
54 

84 
66 

n 

67 

87 
63 

91 
65 

90 
70 

92 
69 

91 
69 

66 
52 

79 

50 

81 
53 

67 
61 

76 
51 

61 
51 

66 
52 

86.5 
61.2 

STUTTGART 

MAX 

Mm 

91 
72 

92 
68 

92 
67 

93 
71 

92 
72 

93 
76 

92 
72 

95 
71 

93 
72 

92 
67 

69 
67 

SO 
59 

77 
53 

85 
50 

91 
55 

85 
66 

80 
67 

88 
68 

91 
66 

90 
67 

93 
71 

92 
72 

88 
71 

81 

57 

82 
56 

67 
60 

79 
56 

60 
52 

69 

57 

77 
56 

36,3 
64,6 

STUTT6ART  <9  ESE 

MAX 

Mm 

70 

66 

65 

69 

70 

92 
70 

93 
72 

92 
70 

91 
69 

92 
62 

92 
62 

63 
57 

60 
49 

77 
46 

63 
49 

89 
55 

83 
62 

77 
66 

66 

66 

90 
65 

90 
70 

90 
70 

90 
68 

84 

53 

77 
52 

80 
54 

85 

62 

77 
51 

59 
51 

68 
54 

89,2 
61,6 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

Mm 

89 

89 

89 

91 

90 

91 
69 

90 
70 

90 
70 

91 
64 

91 
60 

83 
65 

77 
52 

75 
47 

82 
42 

66 
50 

83 

60 

76 
66 

65 
59 

89 
64 

88 
64 

90 
72 

90 
70 

81 
70 

75 
53 

81 
49 

76 
67 

75 
55 

50 

54 

77 
52 

83,9 
60.9 

WYNNE 

«      «  • 

MAX 

Mm 

89 
67 

90 
62 

89 
62 

89 
61 

90 
60 

92 
66 

89 

70 

92 
71 

93 

70 

91 
61 

82 
68 

79 
54 

79 
45 

84 
43 

68 
44 

83 
70 

78 
70 

87 
71 

90 
72 

92 
66 

68 
74 

86 
70 

63 
69 

76 
51 

79 

76 
62 

72 
43 

56 
49 

72 
55 

78 
50 

83. S 

61.3 

SOUTHWEST  07 

DC  OUEEN 

MAX 

Mm 

9* 
71 

94 

70 

94 

49 

96 

70 

93 
69 

91 
67 

89 
68 

65 

70 

92 
68 

93 
64 

92 
66 

85 
58 

82 
49 

82 
46 

60 
52 

74 
62 

83 
64 

88 
59 

91 
61 

87 
66 

90 
69 

89 
71 

80 
69 

82 
54 

79 
53 

75 
60 

66 
56 

63 
50 

65 
56 

79 

60 

84,9 
62,4 

DIERKS 

MAX 

Mm 

95 
70 

95 
67 

94 

66 

95 
68 

93 
67 

92 
65 

86 
66 

82 
69 

92 
65 

93 
61 

86 
65 

83 
58 

60 
46 

82 
44 

61 
49 

74 
63 

62 
65 

87 
59 

91 
60 

84 
64 

88 
66 

88 
61 

61 
69 

83 
52 

61 
51 

75 
58 

72 
60 

68 
52 

66 
57 

77 
96 

84,3 
60,8 

HOPE  3  NE 

MAX 

Mm 

9» 
67 

92 
68 

93 
66 

94 
67 

94 

70 

93 
66 

92 
69 

89 
66 

86 
68 

91 
66 

92 
66 

69 
59 

62 
53 

77 
47 

S3 
48 

84 
55 

70 
61 

82 
65 

66 
62 

89 
63 

83 
67 

88 
69 

86 
70 

78 
55 

81 
54 

82 
54 

82 
59 

75 
50 

61 
51 

65 
97 

84.5 
61.3 

MOUNT  IDA 

MAX 

Mm 

93 
68 

92 
68 

92 
62 

95 
66 

91 
66 

90 
64 

87 
64 

86 
66 

90 
64 

92 
62 

69 
64 

82 
52 

80 
47 

81 
43 

79 
47 

76 
60 

61 
61 

87 
57 

90 
67 

86 
61 

87 
69 

86 
66 

84 
67 

80 
61 

61 
50 

77 
61 

70 
64 

64 
49 

64 

51 

78 
96 

83.7 
60.2 

NARROWS  DAM 

MAX 

Mm 

97 
69 

95 
65 

95 
63 

93 
67 

96 
67 

93 
64 

91 
66 

89 
70 

80 
65 

92 
63 

92 
64 

86 
61 

64 
50 

80 
45 

63 
50 

84 

60 

69 
61 

82 
57 

66 
58 

89 
62 

77 
65 

89 
67 

86 
68 

82 
51 

83 
51 

80 
55 

70 
60 

67 
52 

61 
52 

65 
55 

84.0 
60.1 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

Mm 

9* 

71 

93 
68 

93 
67 

93 

69 

95 

70 

92 
64 

90 
66 

90 
66 

81 
67 

90 
63 

92 
65 

86 
56 

82 
54 

79 
46 

65 
49 

82 
60 

69 
60 

80 
57 

65 
60 

86 
61 

77 
67 

86 
67 

87 
69 

81 
52 

80 
51 

SO 
56 

76 
62 

72 
49 

63 
50 

65 
56 

83.6 
60.6 

OKAY 

MAX 

Mm 

72 

93 
68 

66 

71 

95 
71 

93 
68 

91 
69 

81 
71 

92 
61 

94 
64 

92 
66 

85 
61 

60 
52 

84 
48 

64 
55 

77 
63 

83 
67 

88 
62 

90 
63 

88 
68 

89 
69 

89 
71 

87 
71 

82 
58 

79 
55 

79 
61 

77 
61 

63 
51 

66 
57 

77 
60 

85.5 
63.4 

STAMPS 

MAX 

Mm 

95 
72 

94 

70 

94 

95 

70 

93 
69 

90 

88 
69 

87 
70 

92 
69 

93 
65 

93 
67 

64 

60 

79 
53 

84 

86 
53 

81 

82 
67 

88 
66 

89 

68 
63 

87 
70 

89 
70 

60 
69 

79 
60 

81 
57 

84 

58 

77 
6  1 

62 
50 

65 
50 

75 
60 

85,1 
63,2 

TExARKANA  we  AIRPORT 
•      •  • 

MAX 

Mm 

9* 
73 

94 
70 

96 
71 

95 
73 

95 
71 

92 
68 

92 
70 

87 
73 

93 
69 

94 
66 

92 
66 

84 
62 

80 
55 

66 
46 

85 
58 

72 
65 

83 
69 

87 
67 

89 
64 

62 
69 

88 
72 

88 
71 

78 
70 

79 
61 

82 
58 

83 
64 

76 
55 

64 
52 

65 
58 

76 
60 

85.0 
69.0 

SOUTH  CENTRAL  06 

ARKAOELPHIA 

MAX 

Mm 

93 
72 

92 
67 

93 
68 

96 
69 

93 
71 

92 
69 

89 

67 

89 
71 

94 
68 

94 

65 

90 
67 

84 

60 

76 
53 

85 
47 

84 
53 

80 
63 

80 
66 

87 
61 

90 
63 

86 
65 

88 
68 

89 
66 

65 

70 

80 
51 

84 

53 

79 
59 

77 
58 

61 
49 

65 
56 

77 
56 

95.1 
62.4 

CAMDEN  1 

MAX 

Mm 

96 
70 

96 
67 

97 
66 

95 
70 

95 
69 

92 
67 

86 
66 

90 
66 

94 
66 

95 
65 

93 
66 

65 
61 

82 
50 

65 
45 

86 
50 

79 
62 

83 
68 

89 
67 

91 
62 

90 
65 

90 
69 

91 
68 

85 
70 

61 
69 

82 
52 

66 
57 

80 
51 

62 
51 

67 
56 

73 
97 

86.7 

52.7 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

95 

72 

95 
70 

95 
66 

95 
TO 

95 
68 

91 
66 

87 
70 

89 
71 

91 
66 

91 
66 

94 

68 

85 
62 

80 
52 

84 
45 

87 
51 

SO 
65 

62 
69 

87 
67 

88 
62 

86 
66 

90 
71 

69 

66 

83 
66 

82 
57 

82 
54 

86 
56 

82 
55 

60 
53 

68 
58 

70 
62 

89.7 
63.2 

FOROYCE  6  W 

MAX 

Mm 

96 
69 

98 
66 

99 
66 

96 
70 

98 
69 

92 
67 

90 
70 

94 
67 

95 
66 

95 
66 

90 
67 

65 
60 

82 
50 

63 
48 

91 
51 

65 
53 

80 
66 

90 
66 

94 

65 

90 
66 

93 

70 

91 

70 

85 

70 

82 
52 

86 
54 

66 
52 

80 
51 

59 
50 

67 
54 

69 
97 

87.4 
61.7 

MASNOLIA  9  N 

MAX 

Mm 

93 
70 

93 
67 

94 
65 

95 
67 

91 
67 

88 
65 

87 
67 

86 
66 

90 
67 

93 
64 

91 
65 

65 
58 

83 

50 

83 
43 

85 
50 

61 
63 

83 
66 

68 
64 

89 
60 

66 
67 

89 
69 

90 
67 

67 
66 

80 
62 

80 
52 

66 
56 

81 
61 

61 
50 

67 
55 

71 
99 

85.3 
61.7 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 

Mm 

97 
70 

97 
66 

98 
64 

97 
67 

96 
67 

96 
66 

92 
67 

89 
68 

92 
65 

95 
64 

95 
63 

93 
63 

87 
55 

82 
43 

84 
49 

92 
62 

85 
66 

61 
65 

89 
66 

91 
62 

91 
65 

90 
66 

90 
67 

85 
60 

83 
51 

64 
55 

86 

59 

84 

53 

60 
54 

67 
98 

88.3 
61.6 

PRESCOTT 

MAX 

Mm 

73 

66 

66 

70 

94 
72 

70 

69 

71 

69 

66 

67 

60 

55 

49 

8  5 
56 

80 
61 

65 

64 

92 
65 

67 

88 
66 

89 
71 

64 

70 

80 
58 

8 1 

55 

60 

60 

64 
49 

67 
57 

72 
98 

89.7 
63.7 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 

Mm 

93 

95 

94 

93 

90 

95 

94 

90 

83 

78 

87 
43 

65 

67 

90 
61 

89 
64 

87 
68 

89 
66 

80 

S3 
52 

81 

76 

60 

61 
50 

66 
57 

74 

52 

89,0 
99,3 

WARREN 

*      •  ft 

MAX 

Mm 

95 
71 

96 
66 

96 
65 

95 
69 

95 

70 

92 
67 

68 
70 

93 
69 

97 
65 

97 
63 

93 
62 

64 
62 

83 
53 

68 
44 

90 
49 

83 
66 

79 
68 

68 
69 

91 
63 

95 
66 

91 
71 

90 
69 

82 
69 

83 
57 

64 
50 

87 
57 

SI 
59 

62 
52 

66 
57 

68 
98 

87,1 
62,9 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

MAX 

Mm 

95 
71 

95 
66 

97 
66 

95 
70 

93 
68 

92 
68 

66 
70 

92 
69 

93 
65 

95 
61 

94 

61 

84 
61 

83 
56 

87 
45 

90 
50 

84 
66 

77 
70 

69 
69 

92 
63 

90 
65 

93 
69 

91 
67 

68 
66 

84 
65 

66 
50 

89 
55 

62 

60 
54 

68 
58 

72 
62 

87,2 
63,0 

CUMMINS  FARM 

MAX 

Mm 

92 
73 

92 
66 

95 
66 

96 
69 

93 
71 

93 
68 

92 
71 

92 
69 

93 

66 

93 
64 

94 
62 

81 
60 

85 
45 

64 
46 

86 
49 

86 
54 

85 
64 

68 
64 

90 
65 

91 

65 

92 
66 

91 
59 

90 
55 

79 

55 

64 

52 

86 
56 

87 
55 

«9 

92 

89,3 
61,0 

OERMOTT  3  NE 

MAX 
MIN 

94 
68 

93 
65 

95 
59 

97 
64 

94 
65 

94 
66 

90 
66 

94 
63 

92 
60 

94 
56 

91 
59 

62 
58 

80 
51 

65 
40 

88 
44 

67 
62 

79 
68 

69 
70 

91 
61 

93 
61 

94 
69 

86 
68 

82 
56 

85 
47 

86 
54 

90 
55 

66 
61 

61 
52 

67 
56 

71 
99 

87,0 
99,4 

DUMAS 

MAX 

Mm 

95 
70 

95 

65 

96 
64 

98 
68 

96 

69 

95 
68 

93 
69 

94 

66 

95 
66 

95 
62 

93 
64 

64 

58 

82 
50 

67 
45 

89 
46 

86 
64 

77 
66 

90 
66 

93 
63 

92 
64 

92 
69 

92 
66 

93 
69 

83 
55 

86 
51 

87 
57 

81 

59 

61 
52 

66 
56 

70 
95 

87.9 
61.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  196«i 


Day  oi  Month 

01 

StaUon 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

EUOORA 

MAX 

9* 

92 

93 

95 

9* 

95 

65 

91 

91 

93 

93 

65 

61 

8« 

90 

67 

82 

90 

92 

92 

95 

94 

90 

85 

86 

91 

90 

69 

68 

78 

88.2 

MIN 

71 

6t 

66 

68 

69 

69 

70 

68 

66 

62 

65 

56 

50 

46 

52 

66 

66 

69 

66 

65 

68 

66 

68 

62 

50 

56 

67 

53 

56 

60 

62,9 

MONTICElLO  3  S 

MAX 

92 

9* 

95 

97 

9* 

91 

68 

93 

93 

9* 

91 

82 

79 

87 

91 

85 

76 

86 

92 

90 

90 

90 

63 

80 

83 

68 

81 

60 

66 

68 

66,1 

MIN 

64 

69 

69 

To 

69 

67 

69 

66 

65 

61 

59 

60 

53 

43 

47 

67 

65 

70 

62 

67 

72 

69 

67 

59 

46 

59 

59 

52 

56 

58 

62,  1 

PINE  BLUFF 

MAX 

91 

92 

93 

9* 

92 

92 

92 

91 

93 

93 

67 

60 

79 

6* 

87 

62 

62 

89 

92 

90 

91 

91 

88 

78 

84 

86 

77 

65 

69 

71 

65,8 

MIN 

73 

68 

66 

71 

73 

70 

71 

73 

61 

65 

67 

59 

53 

47 

52 

65 

67 

68 

65 

66 

70 

7  1 

73 

58 

55 

60 

65 

5  I 

56 

57 

64,0 

PINE  BLuFF  FAA  AIRPORT 

MAX 

93 

92 

93 

96 

92 

93 

90 

90 

93 

9* 

65 

81 

79 

83 

87 

82 

82 

90 

91 

90 

92 

92 

83 

80 

84 

86 

75 

60 

68 

75 

85,7 

MIN 

72 

68 

68 

71 

73 

70 

72 

72 

69 

66 

65 

60 

53 

46 

91 

65 

66 

68 

65 

67 

72 

70 

67 

59 

5  3 

58 

54 

52 

58 

57 

63,6 

PORTLAND 

MAX 

91 

93 

90 

93 

90 

93 

90 

83 

91 

90 

92 

91 

79 

76 

82 

87 

64 

79 

87 

90 

89 

92 

91 

86 

62 

84 

89 

85 

75 

67 

86,4 

MIN 

69 

67 

65 

66 

66 

67 

68 

67 

65 

62 

63 

58 

52 

45 

45 

50 

66 

66 

63 

62 

64 

67 

67 

61 

51 

51 

57 

51 

51 

56 

60,3 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

ee 

91 

91 

93 

93 

91 

91 

89 

93 

93 

82 

79 

63 

83 

86 

85 

79 

87 

91 

91 

91 

90 

85 

81 

65 

81 

60 

74 

71 

70 

85,6 

Mm 

71 

66 

62 

67 

67 

66 

67 

66 

6'> 

59 

6'. 

59 

90 

44 

47 

65 

66 

71 

62 

65 

70 

67 

66 

57 

50 

57 

55 

53 

56 

58 

61.4 

STAR  CITY  »  ENE 

MAX 

93 

9* 

95 

96 

9« 

9* 

92 

93 

9* 

9* 

66 

61 

84 

90 

84 

80 

91 

91 

69 

94 

92 

63 

79 

84 

88 

76 

60 

68 

71 

86,7 

Mm 

69 

62 

61 

66 

67 

66 

69 

66 

61 

60 

56 

59 

42 

44 

60 

67 

69 

61 

63 

69 

66 

68 

52 

47 

54 

52 

53 

56 

59 

60.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«      •  • 

NORTH  CENTRAL 

02 

NOUNTAIN  HOME   C  OF 

ENG 

EVAP 

.19 

.20 

.21 

.17 

.19 

.22 

,18 

.19 

,13 

.15 

.19 

.16 

.22 

.14 

.16 

.15 

•  07 

•  03 

.12 

.15 

.14 

•  07 

•  07 

.23 

.16 

.19 

.16 

.06 

.06 

.07 

4.41 

WIND 

10 

2 

13 

6 

14 

12 

12 

20 

12 

9 

17 

18 

33 

9 

13 

6 

8 

6 

7 

9 

15 

11 

6 

12 

11 

19 

19 

12 

2 

3 

346 

MAX 

104 

102 

101 

102 

94 

91 

92 

91 

67 

90 

95 

77 

79 

80 

62 

82 

73 

74 

84 

89 

86 

82 

82 

85 

78 

75 

67 

96 

71 

75 

64.3 

MIN 

72 

70 

68 

68 

70 

67 

67 

69 

69 

69 

69 

52 

52 

52 

54 

60 

65 

66 

67 

67 

69 

72 

67 

62 

57 

97 

98 

92 

92 

57 

63.2 

•      ft  • 

MEST  CENTRAL 

04 

RUSSELLVILLE   4  N 

EVAP 

.31 

.22 

.10 

.18 

.21 

.19 

.21 

,19 

.16 

.18 

.16 

.25 

.18 

.14 

,11 

•  05 

ft 

•  13 

.21 

.16 

.06 

.19 

•  18 

.19 

.20 

.12 

.01 

.19 

.09 

4.64B 

HIND 

14 

8 

11 

13 

25 

16 

21 

24 

12 

16 

22 

21 

17 

22 

20 

9 

17 

18 

16 

20 

12 

16 

21 

16 

18 

14 

17 

9 

9 

23 

497 

MAX 

101 

101 

102 

102 

99 

100 

97 

96 

102 

102 

98 

92 

90 

90 

87 

80 

66 

96 

97 

94 

90 

90 

94 

69 

83 

78 

76 

72 

73 

94 

91,6 

MIN 

76 

75 

76 

77 

79 

75 

77 

77 

76 

75 

76 

64 

62 

57 

65 

70 

72 

74 

74 

74 

79 

76 

76 

65 

63 

68 

69 

60 

67 

69 

7U2 

CENTRAL 

05 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.15 

.18 

.18 

.19 

.19 

.19 

.10 

.13 

.14 

.20 

.17 

.22 

.17 

.13 

•  08 

.09 

.17 

.15 

.01 

•  12 

•  16 

,08 

.19 

.10 

.14 

.04 

.IS 

.11 

4.J1B 

WIND 

12 

11 

10 

9 

11 

22 

17 

21 

18 

10 

15 

64 

■11 

28 

17 

10 

10 

9 

16 

13 

T 

12 

31 

19 

16 

10 

12 

40 

19 

10 

946 

NIMROD  0AM 

EVAP 

.08 

.13 

.14 

.09 

.13 

.12 

.11 

,08 

.06 

.07 

.15 

.12 

.14 

.09 

.07 

•  03 

•  07 

.06 

.09 

.12 

.01 

,02 

•  04 

.10 

.10 

.09 

.07 

z.tot 

WIND 

2 

4 

2 

3 

5 

10 

4 

2 

3 

2 

4 

12 

13 

7 

3 

4 

2 

2 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

2 

2 

lo 

I 

0 

116 

ft        ft  ft 

EAST  CENTRAL 

06 

5TUTT6ART  9  ESE 

EVAP 

.23 

.27 

.24 

.25 

.23 

.25 

.24 

.23 

.22 

.21 

.22 

.27 

.29 

.24 

.19 

.22 

•  09 

•  06 

.22 

.21 

.21 

.19 

•  24 

.17 

.19 

.19 

.22 

.16 

.01 

.04 

6^02 

WIND 

24 

21 

11 

7 

19 

26 

26 

26 

23 

8 

15 

117 

91 

33 

8 

19 

43 

64 

33 

12 

19 

49 

40 

30 

26 

27 

61 

92 

34 

13 

1019 

MAX 

103 

101 

100 

101 

100 

100 

96 

94 

95 

100 

96 

85 

82 

83 

87 

89 

60 

77 

92 

96 

96 

92 

94 

69 

84 

84 

62 

73 

61 

70 

89.4 

MIN 

74 

71 

71 

71 

74 

73 

72 

73 

73 

70 

68 

57 

52 

52 

54 

59 

66 

68 

70 

71 

72 

73 

72 

60 

56 

98 

61 

94 

54 

98 

69.4 

«      ft  ft 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.19 

.25 

.21 

.17 

.21 

.16 

.15 

.18 

.65 

.19 

.24 

.27 

.30 

.20 

.15 

'^l 

•  07 

,66 

.16 

.10 

.06 

•  14 

.11 

"5 

.16 

.01 

.06 

.02 

.09 

9.728 

WIND 

6 

12 

8 

6 

13 

10 

4 

7 

3 

5 

5 

51 

48 

19 

8 

i' 

• 

20 

6 

6 

14 

13 

9 

9 

12 

91 

16 

11 

996 

NARROWS  0AM 

EVAP 

.27 

.17 

.21 

.19 

.24 

.22 

.20 

.10 

.05 

.19 

.19 

.19 

.21 

.20 

.23 

.10 

•  10 

.15 

.16 

.06 

.09 

.13 

.16 

.05 

.13 

.06 

.09 

.03 

.03 

4.10B 

WIND 

4 

6 

5 

8 

10 

12 

13 

12 

5 

8 

8 

29 

24 

14 

15 

8 

9 

6 

15 

14 

10 

17 

16 

3 

8 

16 

12 

26 

9 

7 

991 

MAX 

99 

97 

100 

95 

98 

96 

96 

90 

82 

95 

"l 

90 

88 

85 

82 

80 

72 

80 

90 

91 

60 

89 

90 

90 

85 

60 

72 

67 

62 

69 

86.0 

MIN 

65 

63 

70 

70 

73 

72 

72 

65 

62 

69 

62 

63 

60 

55 

54 

" 

55 

69 

65 

66 

70 

60 

84 

60 

63 

,6 

62 

94 

94 

96 

63.4 

SOUTH  CENTRAL 

06 

MARREN 

EVAP 

.19 

.22 

•  25 

.22 

.13 

.22 

.16 

.12 

.26 

.19 

.19 

.21 

.29 

.21 

.17 

•  21 

.10 

.16 

.20 

•  16 

.13 

.19 

.06 

.17 

.16 

.14 

.09 

.04 

.01 

4,968 

WIND 

7 

5 

5 

9 

14 

11 

10 

26 

21 

9 

7 

34 

29 

16 

8 

20 

36 

23 

U 

11 

17 

16 

14 

4 

9 

13 

20 

24 

7 

9 

44, 

MAX 

103 

104 

101 

100 

97 

99 

95 

97 

95 

99 

97 

96 

86 

65 

86 

91 

78 

80 

93 

94 

93 

99 

92 

78 

68 

84 

84 

76 

62 

66 

69^9 

MIN 

75 

73 

72 

71 

74 

73 

71 

70 

69 

67 

60 

57 

54 

53 

51 

62 

70 

69 

69 

71 

73 

72 

64 

58 

98 

60 

56 

56 

98 

69,3 

Sftft  Bftiarancft  NoM  ToOontao  SUOoii  IiKlftS 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1964< 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

3 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

103 
75 

104 
73 

101 
72 

100 
71 

97 
74 

99 

95 
73 

97 
71 

95 
70 

99 
69 

97 
67 

96 
60 

36 
57 

85 
54 

66 
53 

91 
51 

78 
62 

80 
70 

93 
69 

94 
69 

93 
71 

95 
73 

92 
72 

78 
64 

88 
58 

84 
58 

84 
60 

75 
56 

62 
56 

68 
58 

89.9 
65.3 

SLOPE  OF  GROUND,  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE,  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER,  GRASS.  INSTRUMENTATION,  PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 
P  h 

Relab 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

6  ,00  AM 
CST 

NOON 
CST 

Q. 

O  *- 
O  Ul 
-  W 

Trace 

.01-09 

10-49 

66-08 

1,00-1,99 

2,00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si. 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

07 

13 

6.4 

23 

W 

22 

85 

90 

56 

61 

2 

1 

4 

2 

1 

0 

10 

54 

5.6 

LITTLE  ROCK  WS  AIRPORT 

02 

6 

5.8 

24 

N 

12 

84 

90 

53 

54 

6 

0 

1 

0 

1 

1 

9 

62 

5.0 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

07 

7 

5.7 

81 

68 

61 

57 

4 

2 

2 

1 

2 

1 

12 

See  raierenc*  notM  follovrlag  Station  Indn. 
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STATION  INDEX 


oi  A  liUIN 

INDEX  NO. 

SION  1 

/^/^TTKT*rv 

t^tJUPi  1  Y 

0 
< 

U 

LONGITUDE 

\noN 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

g 

DRAIN 

LATI' 

i 

Si 
u 

i 

e 

SPECIAL  1 

ABBOTT  ~ 

SCOTT 

624 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 

0064 

LAWRENCE 

3S  5* 

91  05 

296 

55 

C 

RUBY  a,  OWENS 

013C 

34  48 

92  52 

780 

9P 

C 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

894 

AMI  TV  3  NE 

CLARK 

475 

ANTOt  NE 

01 

PERRY 

40C 

6P 

HOBART  WATTS 

APPLE TON 

04 

POPE 

ss 

RONNIE  BARTLETT 

ARKAOCLPHIA 

CLARK 

III 

6P 

ARKANSAS  CI  Tr 

DESHA 

145 

CLARENCE  L.wESIMOflELANO 

ARKANSAS  POST 

ARKANSAS 

17B 

ss 

PUBLICITY*PARKS  COMM 

ATHENS 

0300 

HOWARD 

3A  19 

93  98 

960 

PAULINE   A  PINKERTON 

03i6 

WOODRUFF 

35  18 

91  22 

2181 

c 

TOMMIC  D>  PEEBLES 

BALD  KNOe 

35  18 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

6ATESVILLE  LFVESTOCH. 

INDEPENDENCE 

3S  49 

571 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE   L  AND  0  1 

INDEPENDENCE 

35  45 

27T 

11 

7A 

HELEN  GARRISON 

BEAVED  0AM 

o; 

CARROLL 

36  25 

1136 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

35  04 

91  53 

250 

D>  Ci  HENRY 

BEECH  OROVE 

36  09 

2981 

at. 

Ip 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  rlimate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field.  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any 
Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'  F.   In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:      The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.  S,  T.    Data  in  the  "Extremes"  table.  "Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office, 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heatmg  degree  days  for  the  12  months  endmg  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Gage  le  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  static 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.  ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data."  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

a      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearmg  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual:   $2.  50  per  year.     (Yearly  subscrip^tion  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Prmting  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 


ASHEVILLE:  1964 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARICANSAS 
OCTOBER  1964 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxim  um 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

£ 
Q 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

3 

H 

Departure 
From  Nonnal 

Grealesl  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  oi  Day* 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

on  Ground 

Date 

.10  or  More 

0 
0 

s 

1.00  or  More 

"  1 

si 

°  t 
hi 

5  S 
0^ 

•       *  * 

NORTHWEST  01 

71.6 

39. S 

55,7 

88 

16 

29 

20. 

281 

0 

0 

4 

0 

1,31 

•  65 

27 

,0 

0 

4 

I 

0 

nPNTAMU  T 1  1  F 
OC'  1  U''iV  1  UUt. 

73.3 

44,3 

58,8 

85 

17 

28 

20 

194 

0 

0 

3 

0 

1,33 

•  57 

27 

.0 

0 

3 

2 

0 

tUKtKA  S'^KlnJyj 

71.6 

40,  3 

56,0 

-  6.0 

88 

17 

26 

19 

275 

0 

0 

6 

0 

,58 

- 

3.  13 

•  43 

26 

,0 

0 

2 

0 

0 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

71.4 

40,0 

55,7 

84 

J  7 

20 

2  79 

0 

0 

5 

0 

,25 

- 

•  1 8 

1 2 

,  0 

1 

0 

0 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

71.5 

44,3 

57,9 

—  3.1 

87 

17 

77 

20 

222 

0 

0 

4 

0 

,31 

•  19 

26 

,0 

^ 

0 

0 

GRAVETTE 

72  0 

41  3 

56  7 

•  3.9 

85 

17 

22 

20 

234 

0 

0 

6 

0 

1.95 

I  •  76 

I  •42 

26 

,0 

0 

2 

1 

1 

HARRISON 

70.7 

43,5 

57I1 

•  3*1 

86 

17 

28 

20 

240 

0 

0 

0 

,31 

•  13 

13 

,0 

0 

2 

0 

0 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

70.7 

44,5 

57,6 

87 

17 

31 

20 

231 

0 

Q 

2 

0 

.17 

•  17 

13 

,0 

0 

1 

0 

0 

HUNT  SV I LLE 

72.6 

39.7 

56.2 

87 

17 

0 

0 

6 

0 

T 

28. 

0 

0 

LEAD  HILL 

7  3.3 

43,3 

58.  3 

■  • 

88 

17 

28 

20 

214 

0 

0 

3 

0 

1.83 

1 .  16 

I »  70 

28 

,0 

0 

2 

1 

R0SER5 

73  3 

46  2 

59  8 

87 

I  f 

33 

l9 

l73 

0 

0 

0 

0 

1,26 

2,51 

I  •OS 

26 

.0 

0 

2 

1 

5IL0AM  SPRINGS 

73)0 

45,1 

59!l 

86 

1 7 

28 

20 

188 

0 

0 

I 

0 

1,22 

•  66 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

D I V I S I  ON 

57.4 

•  3,4 

,88 

2,60 

.0 

«       »  » 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

73.0 

55  5 

17 

25 

20 

0 

0 

11 

0 

1,64 

• 

1  •47 

28 

•  0 

0 

2 

1 

EVENING  Shade  i  ne 

33  6 

87 

21 

24 

20 

288 

0 

0 

12 

0 

1.71 

I  24 

27 

0 

0 

2 

1 

.1 

GILBERT 

74. Z 

• 

36  3 

68 

17 

22 

20 

266 

0 

0 

13 

0 

.82 

.62 

15 

•  0 

0 

2 

1 

Q 

6REER5  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 

73. 3M 

38, 5M 

65, 9M 

-  4.3 

88 

21 

25 

20 

279 

0 

0 

0 

.0 

0 

MARSHALL 

71  1 

43  3 

57  2 

83 

21. 

29 

20 

243 

0 

0 

3 

0 

.28 

,26 

16 

.  0 

0 

1 

0 

Q 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

7?*Q 

^1 '1 

•  3,0 

18 

31 

20 

203 

0 

0 

1 

0 

.82 

2  .O9 

•  70 

28 

.  0 

0 

2 

I 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

56  5 

88 

22 

28 

20 

257 

0 

0 

4 

0 

1,02 

.87 

28 

0 

0 

2 

1 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

694M 

40  SM 

3  3  •  IM 

60 

21. 

28 

20* 

303 

0 

0 

4 

0 

,63 

•  41 

28 

.0 

0 

2 

0 

Q 

VFI  1  U  T  1  1  F 

73.0 

36,8 

54,  <) 

89 

17 

20 

20 

307 

0 

0 

14 

0 

,90 

•  82 

28 

.0 

0 

1 

1 

0 

D IV I  SI  ON 

56,2 

4.2 

,98 

2.12 

,0 

•      «  » 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

71.9 

43,7 

57o8 

84 

21. 

30 

20 

230 

0 

0 

3 

0 

,  74 

.59 

28 

,0 

0 

2 

1 

0 

BALD  kN08 

73,1 

44,9 

59,0 

84 

17 

32 

10 

204 

0 

0 

I 

0 

,62 

•  51 

28 

,0 

0 

1 

I 

0 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

72#8m 

42, 6M 

57,  7M 

85 

17 

29 

10 

230 

0 

0 

4 

0 

1.27 

.58 

14 

,0 

0 

3 

1 

0 

BATESVILLE  L  AND  0  *l 

72.6 

41.2 

56.9 

85 

1 7 

28 

20 

252 

0 

0 

4 

0 

1.85 

U42 

.76 

28 

,0 

0 

3 

2 

0 

BEEDEVILLE 

72.9 

44.6 

56,6 

64 

1 7 

32 

U 

208 

0 

0 

1 

0 

.  95 

•  58 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

BlYTHEV I LLE 

72.5 

46.5 

59,5 

-  3.6 

85 

17 

34 

10 

187 

0 

0 

0 

0 

,54 

2.26 

,22 

28 

.0 

0 

2 

0 

Q 

CORNING 

71.3 

43.6 

57,5 

.  4.1 

84 

21 

31 

20* 

232 

0 

0 

2 

0 

.18 

3,25 

•  1 2 

28 

,  0 

0 

1 

0 

JONESBORO 

71.4 

•  3,7 

84 

17. 

36 

20* 

190 

0 

0 

0 

0 

,56 

2,87 

.30 

28 

.0 

0 

3 

0 

Q 

KEISER 

73.7 

44*4 

59,  I 

84 

17 

32 

il* 

201 

0 

0 

2 

0 

.86 

.46 

19 

,0 

0 

2 

0 

0 

MARKED  TREE 

72.4 

42% 

57,5 

-  *.3 

84 

17 

32 

11 

240 

0 

0 

1 

0 

,  96 

• 

2,06 

.50 

18 

,0 

0 

2 

1 

0 

NEWPORT 

71.6 

44  .  1 

57  ^9 

"  5,3 

84 

17 

32 

1 1 

22  1 

0 

0 

1 

0 

.68 

2  .  76 

39 

14 

,  0 

0 

3 

0 

Q 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

72.7 

47,5 

60,1 

63 

17 

37 

11* 

165 

0 

0 

0 

0 

,78 

.  34 

28 

.  0 

0 

3 

0 

Q 

POCAHONTAS  I 

71.6 

42,8 

57,2 

•  3,1 

64 

24 

30 

240 

0 

0 

2 

0 

,44 

2,  94 

.40 

29 

,  0 

0 

1 

0 

Q 

SEARCY 

72.5 

60,1 

"  3.4 

63 

2 

37 

20* 

1  74 

0 

0 

0 

0 

1,13 

2  .40 

.91 

28 

,0 

0 

2 

1 

Q 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

71.7 

44,3 

58,0 

84 

21. 

34 

20* 

215 

0 

0 

0 

0 

,58 

•  21 

28 

,0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

38,4 

-  3.9 

,81 

2.33 

.0 

•       *  » 

WEST  CENTRAL  04 

APPLETON 

76.2 

43,4 

59,8 

66 

17 

29 

19 

165 

0 

0 

2 

0 

,77 

.55 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

BOONEVILLE 

76.  1 

44,4 

60,3 

-  3,9 

91 

17 

27 

20 

167 

1 

0 

2 

0 

,01 

- 

3.16 

,01 

27 

,0 

0 

0 

0 

0 

clarksville 

73.5 

46.0 

39  6 

86 

17 

29 

20 

1  84 

0 

0 

1 

0 

,61 

.40 

1 3 

•  0 

0 

2 

0 

DARDANELLE 

75.1 

43,9 

39I5 

-  4.8 

87 

17 

30 

20 

187 

0 

0 

1 

0 

,60 

2.60 

•  31 

14 

,0 

0 

2 

0 

0 

DEVILS  KNOB 

66. RM 

46, 7M 

56. RM 

78 

1 7 

34 

9 

234 

0 

0 

0 

0 

,41 

•  23 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

75.4 

43,6 

59,5 

-  3 

91 

17 

30 

20 

182 

1 

0 

1 

0 

J 

3.43 

27. 

0 

0 

0 

0 

Q 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

7  3.3 

42  6 

58  0 

17 

28 

20 

222 

0 

0 

3 

0 

,32 

28 

Q 

0 

MENA 

72.5 

45,6 

59,1 

-  4  9 

8 1 

17. 

31 

20 

195 

0 

0 

I 

0 

.08 

3  .72 

*nfl 

26 

*n 

Q 

0 

MOUNT  MAGAZINE 

66.6 

47  1 

56  9 

79 

17 

34 

248 

0 

0 

0 

0 

.71 

*7l 

0 

1 

OZARK 

73.5 

47,4 

60,5 

.   3.  I 

85 

1 7 

33 

20 

153 

0 

0 

0 

0 

19 

3,12 

!l7 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

PARIS 

74.5 

43,5 

9O 

17 

33 

19* 

200 

1 

0 

0 

0 

.58 

*  ^  0 

1 3 

Q 

I 

RUSSELLVILLE  *  N 

58*4 

17 

28 

0 

0 

3 

0 

,59 

.28 

1 3 

*n 

0 

SUBIACO 

73.5 

47.8 

60  7 

_   3  7 

RR 

17 

3^ 

10 

154 

0 

0 

0 

0 

,50 

3  00 

*t  ^ 

14 

*n 

Q 

0 

WALDRON 

89 

28 

0 

0 

1 

0 

T 

*0 

0 

0 

WHITE  ROCk 

67)2 

48!6 

57^9 

77 

35 

9 

215 

0 

0 

0 

0 

* 

.07 

14* 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

59,0 

-  4.2 

,37 

3.15 

.0 

... 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

74,'? 

47.2 

61,1 

64 

35 

11 

145 

0 

0 

0 

0 

.14 

13 

.0 

0 

I 

0 

0 

BENTON 

74.0 

43.8 

38,9 

84 

29. 

31 

20 

210 

0 

0 

2 

0 

,10 

,10 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

RLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

74,2 

43,  1 

58.7 

85 

3 

31 

20 

208 

0 

0 

1 

0 

,66 

.58 

14 

.0 

0 

I 

1 

0 

CONWAY 

75,0 

42,5 

58.8 

-  5.6 

87 

17 

29 

20 

201 

0 

0 

3 

0 

.38 

2.84 

,26 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

GREENBRIER 

73,7 

42,3 

58.0 

86 

17 

28 

20 

227 

0 

0 

4 

0 

.15 

.09 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

75.7 

51,5 

63,6 

.  2.5 

87 

3 

39 

10 

94 

0 

0 

0 

0 

,84 

2.62 

.35 

18 

.0 

0 

3 

0 

0 

LEOLA 

74,1 

42,8 

58.3 

86 

17 

29 

10 

218 

0 

0 

8 

0 

.86 

.71 

14 

.0 

0 

2 

1 

0 

LITTLE  ROCK  w8  AIRPORT//R 

73,8 

46,4 

60,1 

-  3.0 

86 

17. 

33 

20 

175 

0 

0 

0 

0 

,37 

2,51 

.35 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

MALVERN 

76,0 

43,8 

59,9 

83 

29. 

29 

20 

182 

0 

0 

3 

0 

.49 

.24 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

MORR ILTON 

75,2 

46,2 

60,7 

-  2,9 

88 

17 

35 

20 

161 

0 

0 

0 

0 

.14 

2,76 

.10 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 


Temperature 

Predpilation 

Station 

a 

^  a 

?  3 
<z 

Average 
Minimum 

« 
< 

o 

a 

Degree  DaTS 

No.  of  Days 

3 

Departure 
From  Nomul 

Grealesl  Day 

9 

a 

Sdow,  Sleet 

No.  of  Days 

1 

Z 

a 

9 
& 

Highest 

Lowes) 

— 
Q 

Max. 

Mln. 

3 

■S-a 

A  0 

• 

• 

s 

1    .50  or  More 

1 

8 

s  S 

sl 

S  ft 

S  ft 
*"  ^ 

s  % 

o  5 

NIMROO  DAM 

73»5 

*3.3 

58.* 

85 

18 

31 

1 1 

2  I* 

0 

0 

2 

0 

,  30 

•  20 

1* 

.0 

0 

2 

0 

0 

PERRY 

75,3 

*2,1 

58,7 

*,  3 

85 

17* 

30 

20 

20* 

0 

0 

1 

0 

,18 

•  2.82 

.13 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

SHEr I dan  TOwER 

74,  1 

*6,l 

60,1 

86 

17 

33 

20. 

175 

0 

0 

0 

0 

,  *6 

.25 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

Q  I  V  I  3  1  OiV 

59,7 

- 

*.2 

.*o 

.  2.8* 

.0 

tt        *  * 

EAST  CENTRAL  06 

AKKANbAa  PU3T 

7*. 7 

*2.0 

58.* 

85 

17 

28 

10 

222 

0 

0 

5 

0 

1.22 

.92 

1* 

Q 

1 

Br  I  nklE Y 

72,9 

*2.5 

57.7 

- 

5.7 

8* 

18 

30 

20 

23* 

0 

0 

2 

0 

1.5* 

,8* 

15 

!o 

0 

3 

1 

0 

OES  ARC 

74«5 

*7.0 

60,8 

86 

17 

33 

173 

0 

.51 

,25 

l8 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORREST  CiTY 

73.3 

**  .  9 

59,1 

8* 

17 

30 

20 

0 

0 

2 

0 

1.26 

,  *7 

28 

.0 

0 

* 

0 

hElena 

72.0 

*5,  8 

58.9 

• 

6.1 

8* 

2 

35 

11. 

200 

0 

0 

0 

0 

3.71 

,91 

1,65 

15 

.0 

0 

4 

3 

2 

KEO 

73.2 

*6,2 

59.7 

85 

17* 

33 

20 

185 

I .  I* 

.67 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

MARIANNA  2  S 

73,1 

*5.3 

59,2 

- 

*.2 

83 

29« 

31 

20 

203 

0 

3 

0 

2.93 

-  .25 

l.*l 

I* 

.0 

0 

5 

2 

1 

72,8 

*6  .  3 

59,6 

8* 

18* 

20. 

188 

0 

0 

3.28 

1.15 

15 

*2 

Q 

' 

^ 

STUTTGART 

75.2 

*9,0 

62.1 

- 

2.7 

8* 

17 

37 

20 

125 

0 

0 

0 

0 

2.01 

■  .98 

.68 

28 

.  0 

Q 

2 

STUTTGART  9  ESE 

72.5 

*5.3 

58.9 

8* 

16 

33 

20 

2  09 

0 

0 

0 

0 

2,15 

.95 

15 

•  0 
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76.0 

*5  .* 

60.7 

87 

3 

29 

20 

163 

0 

0 

1 

0 

.21 

13 
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.0 

0 

2 

0 

HOPE  3  NE 

**,* 

5  0 

8* 

18. 

3* 

20. 

179 

0 

0 

52 

.  2.65 

.3* 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

MOUNT  IDA 

75.1 

*0,8 

58.0 
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*0 

Q 
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88 

22 

30 

20 
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0 

0 

1 

0 

.23 

.22 

J* 

lo 

0 

1 

0 

0 
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76.2 
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86 

2 
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^ 
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^ 
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.0 
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0 
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76.0 
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87 

2 

32 

20 
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0 

0 

1 

0 

.37 
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.20 
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.0 

0 
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0 

0 
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*3.9M 

58. 9M 

85 

17 

32 

20 
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0 

0 

1 

0 

.61 

.33 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

OERMOTT   3  NE 

7*, 9 

*5.8 

60.* 

86 

2 

30 

11 

18* 

0 

0 

* 

0 

1.58 

.75 

15 

.0 

0 

3 

2 

0 
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7*, 9 

*6,1 

60.5 

• 

*.7 

85 

2. 

3* 

11 
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0 

0 

0 

0 

.72 
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.*0 

15 

0 
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86 

17 

3* 

20 
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0 

0 

0 

0 

1,06 

.65 

I* 

.0 

0 

3 

1 
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86 

2 

30 

20 
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0 

0 

1 

0 
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.59 

1* 

.0 

0 

2 

I 

0 

PINE  BLUFF 

76.0 

*7,8 

61,9 

*.* 

88 

17. 

36 

20 
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0 

0 

0 

0 

.91 

.35 

19 

.0 

0 

* 

0 

0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

73,9 

*7.8 

60.9 

86 

17 

37 

20 
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0 

0 

0 

0 

.83 

.  ,03 

,36 

28 

.0 

0 

* 

0 

0 

PORTLAND 
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*5.6 

59.5 

5.5 

83 

18 

36 

12 
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0 

0 

0 

0 

2.80 
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.0 

0 

* 

3 

2 
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76.5 

**,0 
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85 

17 

31 

10 
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0 

0 

I 

0 

1.29 

1.05 

1* 

.0 

0 

2 

1 

1 

STAR  CITY  *  ENE 
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**,  1 
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67 

17 

31 

31 
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0 

0 

3 

0 

.56 

.20 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

60.6 

*,6 

1.07 

-  1,73 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:     91°  on  tlie  17th  at  Boonevllle  and  Fort  Smith  WB  AP 

Lowest  Temperature:    20°  on  the  20th  at  Yellvllle 

Greatest  Total  Precipitation:    3.71   Inches  at  Helena 
Least  Total  Precipitation:    0.00  inch  at  5  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:    2.15  Inches  on  the  28th  at  Burdette 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 
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MOUNTAIN  HOME   I  NNw 
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DAILY  PRECIPITATION 


E»ST  CENTRAL 

ARKANSAS  POST 
AUOUSTA 
BRINKLEY 
CABOT  SM 
CARLISLE   1  Sm 

CLARENDON 
DES  ARC 
FORBES!  CITY 
HELENA 
KEO 

HAD  I  SON 
MARIANNA  2  S 

SAINT  Charles 

STUTTGART 
STUITOART  9  ESE 


SOUTHWEST  OT 

ANTOINE 
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DAISY  3  E 
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HOPE  3  NE 
HOPPER 
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LANOLEY 
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NARROWS  DAM 
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STAMPS 
STORY 

TEXARKANA  MB  AIRPORT  /, 
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AMITY  3  NE 
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BLUFF  CITY  S  s« 
BOUGHTON 
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EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
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GUROON 

MAGNOLIA  3  N 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 
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SPARKMAN  3  WSW 
TAYLOR 
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SOUTHEAST  09 
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CROSSETT   T  5 
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EUDORA 
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MONTICELLO  3  S 

PINE  Bluff 
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PORTLAND 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
OCTOBER  196* 
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Day  of  Month 
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3 

4 
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7 

8 
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10 
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17 

18 

19 

20 
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23 
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NORTHWEST  01 

BEAVER  DAM 
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75 

60 

75 
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71 

64 

66 

70 

65 

63 
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70 

56 

63 

72 

76 

80 

60 
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72 

78 

77 

77 

77 

71,6 

MIN 

46 

48 

39 

41 

36 

36 

37 

42 

31 

29 

29 

35 

49 

44 

46 

47 

45 

49 

39 

29 

33 

39 

37 

41 

36 

36 

49 

49 

62 

36 

34 

39.8 

BENTONVILLE 

MAX 

Te 

78 

82 

71 

64 

66 

62 

66 

61 

B9 

73 

6 1 

82 

60 

7  J 

67 

60 

MIN 

49 

56 

43 

51 

36 

34 

41 

44 

32 

34 

39 

49 

52 

43 

44 

45 

62 

99 

32 

28 

46 

46 

41 

41 

44 

48 

52 

64 

82 

43 

45 
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EUREKA  SPRIN6S 

MAX 

79 

73 

79 

73 

64 

68 

69 

67 

59 

63 

66 

60 

70 

73 

80 

88 

82 

59 

88 

82 

It 

77 

76 

71 

73 

77 

79 

76 

76 

71,6 

MIN 

44 

55 

40 

45 

34 

29 

36 

44 

26 

29 

34 

43 

45 

40 

42 

43 

47 

46 

26 

31 

28 

37 

40 

44 

49 

90 

60 

90 

38 

42 
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FAYETTEVILLE  FAA  AP 
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75 

76 

81 

71 

62 

68 

68 

65 

62 

68 

78 

99 

83 

68 

78 

77 

76 

71,4 

MIN 

45 

46 

42 

48 

35 

31 

34 

42 

32 

29 

35 

4T 

46 

44 

40 

99 

46 

3T 

10 

26 

49 

39 

36 

36 

39 

92 

54 

52 

43 

39 

39 
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75 

75 
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69 

68 

66 

61 

61 

70 

74 

76 

80 

Tl 
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73 

76 

71.9 
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48 

57 

42 

55 

34 

33 

41 

48 

32 

31 

36 

49 

92 

43 

43 

43 

50 

94 

91 

27 

62 

43 

41 

99 

47 

94 

56 

66 

61 

39 

44 
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64 

69 

63 

58 
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66 

63 

74 

72 
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47 
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39 

50 

31 

28 

37 

43 

29 
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90 

90 
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43 
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42 

35 

43 
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39 
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77 

74 
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63 

61 

60 

79 

59 

66 

84 

66 

77 

76 
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51 

50 

40 

50 

38 

32 

35 

50 

32 

29 

S3 

50 

52 

51 

42 

43 

49 

55 

39 

28 

49 

36 

40 

37 

40 

53 

56 

56 

96 

40 

47 
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HARRISON  FAA  AIRPORT 
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77 

75 

78 

69 

60 

70 

6 1 

72 

96 

79 
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50 

52 

50 

49 

39 

35 

39 

36 

32 

34 

S3 

50 

47 

49 

49 

94 

48 

42 

34 

31 

66 

49 

41 

41 

48 

53 

56 

56 

90 

40 

4* 
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76 

75 

60 

75 

62 

67 

60 

83 

60 

66 

83 

70 

78 

82 

60 
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MIN 

43 

46 
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28 

37 

51 

28 

26 

34 
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40 

40 

41 

36 

26 

23 

42 

39 

33 

41 

49 

58 

62 

53 

47 

36 

36 
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MAX 

80 

72 

62 

65 

7  J 

73 

82 

60 

65 

66 

75 

72 

72 

MIN 

48 

51 

40 

56 

41 

32 

36 

36 

35 

32 

36 

47 

49 

41 

47 

49 

47 

98 

38 

28 

47 

38 

34 

39 

42 

64 

55 

57 

93 

38 

39 

43I3 

ROGERS 

MAX 

79 

79 

80 

75 

64 

69 

70 

66 

61 

67 

68 

66 

98 

72 

77 

80 

67 

80 

98 

66 

83 

80 

72 

76 

77 

72 

76 

76 

77 

80 
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57 

41 

50 

3} 

34 

40 

49 
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61 
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42 

48 

52 

54 

55 
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73 
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99 

75 
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Mm 

51 
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40 

46 

34 
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49 

53 

49 

44 

44 

53 
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33 

28 

44 

43 

46 
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90 

46 

49 
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CALICO  ROCK 
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Q2 
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63 

73 

7  I 

63 

64 

67 
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67 

75 

74 

89 

TO 
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69 

b2 

76 

77 

TO 

78 

70 

76 

77 

72 

72 
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MIN 
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47 

40 

42 

43 

30 

30 

45 

29 

26 

26 

31 

49 

41 

48 

43 

«0 

94 

29 

29 

30 

33 

29 

)1 

33 

39 

50 

93 

47 

35 

33 
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EVENING  SHADE  1  NE 

MAX 

62 

62 

80 

8 1 

67 

67 

7 1 

69 

72 

79 

82 

66 

79 

87 

69 

70 

78 

70 

81 

71 

74,  5 

44 

55 

45 

40 

36 

36 

31 

44 

30 

25 

25 

33 

44 

40 

39 

40 

98 

92 

33 

24 

30 

32 

28 

30 

31 

39 

50 

46 

39 

32 

29 

36,7 

GILBERT 

MAX 

62 

62 

6 1 

66 

65 

68 

80 

88 

86 

78 

70 

79 

61 

74,2 

46 

54 

43 

43 

34 

30 

24 

49 

30 

29 

29 

40 

49 

46 

49 

42 

93 

30 

22 

29 

32 

28 

30 

32 

42 

47 

92 

47 

36 

30 

38.4 

GREERS  FERRY  DAM 

MAX 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

81 

60 

60 

7 1 

63 

69 

72 

66 

71 

78 

79 

82 

87 

61 

69 

88 

69 

75 

73,3 

46 

58 

39 

49 

42 

29 

JO 

45 

31 

27 

26 

36 

It 

»5 

91 

41 

42 

92 

30 

29 

11 

39 

33 

35 

3a. s 

MARSHALL 

MAX 

63 

65 

60 

61 

64 

65 

7  J 

70 

03 

37 

64 

6* 

75 

79 

74 

71,1 

Mm 

48 

56 

46 

46 

36 

33 

39 

52 

33 

30 

36 

45 

90 

49 

48 

49 

50 

97 

1* 

29 

31 

39 

34 

40 

48 

46 

59 

96 

92 

38 

36 

43,3 

MOUNTAIN  HOME  I  NNW 

MAX 

80 

78 

79 

72 

63 

67 

70 

69 

69 

67 

67 

64 

73 

8l 

69 

60 

69 

87 

73 

67 

80 

70 

72,9 

Mm 

50 

51 

45 

49 

43 

34 

38 

42 

36 

34 

35 

39 

46 

49 

49 

90 

51 

91 

40 

31 

33 

44 

40 

41 

44 

47 

53 

94 

65 

43 

42 

43,8 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

63 

80 

87 

88 

69 

80 

71,9 

Mm 

47 

50 

42 

45 

43 

32 

35 

40 

33 

30 

34 

37 

45 

49 

49 

46 

49 

♦T 

39 

2« 

30 

42 

36 

37 

36 

46 

52 

94 

52 

38 

36 

41,1 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

77 

65 

66 

69 

60 

62 

62 

70 

TO 

TO 

79 

80 

94 

62 

80 

72 

66 

70 

73 

77 

74 

74 

76 

70 

69 

69.4 

MIN 

38 

46 

49 

49 

94 

96 

28 

54 

40,8 

YELLVILLE 

MAX 

T6 

60 

6 1 

87 

66 

78 

78 

60 

73,0 

•      *  « 

Mm 

42 

54 

38 

52 

33 

28 

30 

38 

28 

24 

26 

42 

49 

47 

42 

38 

40 

42 

29 

20 

31 

31 

27 

31 

31 

42 

47 

94 

48 

32 

30 

36.8 

NORTHEAST  03 

Alicia 

MAX 

79 

8  3 

70 

66 

70 

63 

8 1 

70 

82 

69 

T1.9 

Mm 

51 

62 

49 

54 

42 

34 

48 

47 

37 

32 

32 

36 

46 

45 

94 

49 

44 

96 

37 

30 

39 

43 

39 

37 

38 

39 

53 

90 

65 

43 

37 

41,7 

BALD  KNOB 

MAX 

80 

62 

60 

76 

65 

70 

70 

62 

82 

79 

78 

61 

73  1 

Mm 

52 

62 

59 

61 

48 

37 

35 

43 

39 

32 

37 

36 

46 

49 

51 

46 

44 

94 

43 

33 

37 

44 

42 

36 

38 

44 

93 

97 

62 

48 

36 

44,9 

BATESVlLLE  LIVESTOCK 

MAX 

61 

79 

65 

70 

66 

66 

72 

7 1 

79 

83 

69 

72 

71 

80 

72.8 

Mm 

46 

60 

45 

40 

32 

40 

49 

35 

29 

30 

36 

48 

46 

52 

49 

47 

63 

38 

31 

46 

41 

36 

37 

41 

42 

94 

53 

86 

39 

33 

42.6 

batesville  l  And  d  *i 

MAX 

60 

81 

80 

7  ^ 

67 

67 

70 

62 

69 

72 

84 

66 

62 

72 

78 

80 

72.6 

Mm 

47 

59 

46 

54 

44 

32 

36 

36 

37 

29 

30 

35 

49 

43 

54 

43 

42 

53 

34 

28 

38 

37 

33 

36 

39 

39 

94 

53 

82 

36 

33 

41.2 

BEEOEVILLE 

MAX 

80 

62 

80 

70 

64 

67 

70 

63 

63 

62 

60 

62 

62 

79 

62 

72.9 

Mm 

52 

63 

53 

56 

45 

35 

39 

45 

40 

33 

32 

37 

49 

49 

54 

45 

47 

56 

39 

34 

42 

42 

38 

38 

40 

45 

50 

54 

54 

44 

33 

44.6 

BLYTHEVILLE 

MAX 

80 

60 

80 

74 

65 

68 

72 

6 1 

63 

78 

99 

69 

60 

Mm 

55 

66 

52 

52 

43 

36 

40 

47 

39 

34 

35 

44 

49 

98 

97 

90 

48 

99 

41 

39 

45 

42 

39 

39 

43 

47 

51 

56 

56 

43 

38 

46^9 

CORNING 

MAX 

76 

78 

70 

69 

78 

83 

60 

64 

84 

68 

68 

75 

66 

61 

66 

71.3 

Mm 

51 

61 

46 

52 

42 

34 

39 

49 

36 

31 

34 

36 

49 

93 

55 

46 

44 

64 

39 

31 

44 

41 

36 

36 

38 

42 

52 

48 

63 

48 

39 

41.6 

JONESBORO 

MAX 

6 1 

84 

8 1 

63 

60 

60 

71 

64 

79 

84 

72 

64 

61 

60 

69 

64 

70 

72 

74 

77 

77 

79 

68 

69 

71.4 

Mm 

53 

64 

57 

59 

44 

39 

47 

49 

40 

39 

36 

37 

42 

51 

54 

62 

48 

60 

42 

36 

46 

47 

43 

41 

43 

48 

53 

54 

66 

46 

44 

47,4 

KE I SER 

MAX 

61 

81 

82 

60 

65 

67 

69 

74 

70 

62 

66 

73 

74 

75 

71 

76 

84 

80 

70 

60 

80 

75 

66 

TO 

79 

74 

79 

76 

79 

71 

76 

73.7 

Mm 

52 

65 

52 

57 

43 

33 

36 

45 

39 

32 

32 

39 

44 

92 

55 

44 

43 

65 

41 

34 

40 

43 

36 

36 

39 

43 

49 

57 

84 

44 

41 

44.4 

MARKED  TREE 

MAX 

61 

62 

81 

78 

65 

64 

69 

74 

68 

63 

66 

73 

70 

72 

63 

78 

84 

74 

65 

60 

60 

71 

66 

71 

76 

74 

79 

74 

79 

72 

69 

72.4 

Mm 

50 

63 

53 

57 

43 

34 

35 

42 

39 

33 

32 

37 

42 

49 

44 

46 

41 

54 

41 

34 

38 

42 

37 

34 

36 

42 

46 

33 

81 

42 

97 

42,6 

NEWPORT 

MAX 

60 

61 

79 

66 

63 

67 

70 

74 

65 

62 

67 

73 

66 

66 

65 

79 

84 

71 

62 

63 

81 

72 

66 

70 

74 

74 

77 

77 

79 

72 

69 

71,6 

Mm 

50 

61 

50 

56 

44 

35 

39 

44 

36 

33 

32 

37 

46 

48 

51 

46 

46 

99 

40 

34 

41 

40 

39 

38 

40 

43 

52 

52 

93 

43 

36 

44,1 

See  Reference  Nolea  Following  Statloo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  oi  Month 

0) 

Station 

1 

2 

3 

4 

5  1  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
> 
< 

paragould  radio  KDRS 

MAX 

77 

82 

80 

78 

65 

69 

«« 

72 

71 

61 

66 

73 

71 

66 

8) 

79 

69 

61 

76 

66 

70 

70 

79 

72 

76 

76 

79 

78 

67 

72,7 

MIN 

S5 

64 

94 

87 

44 

40 

41 

47 

40 

37 

37 

41 

48 

96 

96 

93 

49 

58 

42 

44 

47 

43 

43 

41 

41 

44 

93 

99 

97 

49 

42 

POCAHONTAS  I 

MAX 

77 

81 

79 

69 

63 

68 

69 

66 

62 

60 

64 

72 

72 

71 

74 

60 

61 

76 

79 

60 

84 

74 

69 

74 

74 

80 

68 

67 

71,6 

MIN 

<>8 

56 

45 

92 

32 

42 

40 

35 

34 

37 

46 

91 

99 

47 

43 

94 

42 

34 

38 

36 

40 

38 

38 

40 

92 

90 

93 

43 

39 

42.6 

SEARCY 

MAX 

80 

83 

80 

77 

67 

71 

75 

70 

63 

69 

73 

67 

69 

66 

79 

82 

76 

64 

64 

80 

79 

69 

70 

74 

74 

77 

79 

80 

73 

69 

72.5 

MIN 

5* 

6* 

56 

61 

49 

46 

38 

44 

41 

38 

57 

39 

51 

91 

92 

49 

97 

49 

37 

38 

47 

44 

40 

41 

49 

93 

96 

99 

46 

49 

47.3 

WALNUT  RIOGE  FAA  AP 

MAX 

78 

81 

80 

70 

63 

70 

73 

63 

62 

69 

79 

72 

68 

61 

63 

70 

81 

71.7 

ft      «  • 

MIN 

i2 

57 

48 

48 

41 

>5 

41 

46 

38 

39 

94 

39 

47 

49 

92 

46 

47 

92 

39 

34 

43 

49 

40 

J9 

41 

44 

96 

93 

92 

43 

38 

44.3 

WEST  CENTRAL  O* 

APPLETON 

MAX 

81 

83 

83 

80 

72 

75 

Tg 

66 

66 

70 

66 

70 

81 

79 

71 

82 

76 

71 

78 

76 

72 

77 

79 

81 

82 

77 

76,2 

MIN 

5» 

i<> 

52 

50 

49 

49 

42 

43 

97 

36 

43 

39 

42 

30 

43 

49 

46 

41 

29 

40 

48 

40 

39 

43 

43 

44 

90 

48 

49 

41 

44 

43.4 

BOONEVILLE 

MAX 

81 

8* 

95 

77 

75 

75 

67 

68 

73 

69 

64 

79 

91 

76 

65 

70 

65 

79 

73 

79 

80 

70 

79 

64 

83 

79 

77 

76.1 

MIN 

80 

60 

48 

82 

39 

34 

37 

43 

37 

33 

38 

47 

51 

46 

49 

44 

90 

59 

34 

27 

92 

39 

49 

39 

42 

99 

96 

96 

90 

42 

43 

44,4 

CLARKSVILLE 

MAX 

80 

82 

81 

76 

70 

79 

76 

67 

67 

66 

65 

61 

71 

76 

62 

67 

S3 

77 

70 

72 

79 

69 

74 

60 

82 

74 

74 

79,9 

MIN 

9* 

66 

49 

97 

49 

34 

37 

43 

37 

34 

37 

49 

53 

49 

49 

46 

49 

97 

36 

29 

34 

42 

39 

40 

49 

96 

97 

96 

62 

43 

43 

46.0 

DAROANELLE 

MAX 

81 

85 

83 

77 

J  J 

72 

76 

68 

6T 

69 

70 

66 

68 

74 

83 

97 

72 

65 

67 

89 

78 

73 

75 

76 

74 

77 

81 

84 

76 

76 

79,1 

MIN 

61 

50 

55 

49 

3» 

36 

43 

37 

33 

34 

42 

52 

90 

52 

46 

46 

94 

36 

30 

33 

39 

36 

35 

37 

49 

57 

96 

51 

40 

37 

43,9 

DEVILS  KNOB 

MAX 

72 

60 

60 

66 

75 

68 

98 

62 

60 

94 

65 

71 

54 

62 

79 

70 

66 

68 

67 

62 

71 

79 

75 

70 

68 

66,9 

MIN 

40 

42 

46 

48 

34 

38 

38 

48 

47 

48 

55 

97 

46 

36 

36 

50 

49 

43 

45 

90 

93 

94 

96 

97 

50 

47 

46,7 

FORT  SMITH  we  AIRPORT 

MAX 

79 

83 

81 

78 

66 

74 

74 

66 

67 

72 

62 

66 

74 

91 

74 

65 

70 

85 

80 

72 

77 

79 

70 

77 

82 

83 

79 

78 

79,4 

MIN 

81 

95 

50 

51 

39 

39 

38 

42 

37 

35 

39 

50 

45 

43 

42 

42 

49 

42 

34 

30 

33 

41 

43 

39 

40 

94 

99 

99 

49 

44 

49 

43.6 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

77 

79 

80 

75 

68 

71 

68 

66 

69 

66 

62 

63 

74 

82 

61 

68 

83 

78 

71 

72 

74 

70 

76 

79 

80 

76 

74 

73.3 

MIN 

<>e 

57 

45 

50 

38 

32 

39 

41 

39 

32 

36 

47 

49 

44 

44 

43 

49 

95 

35 

28 

34 

40 

37 

35 

37 

60 

58 

93 

49 

39 

40 

42.6 

MENA 

MAX 

75 

78 

81 

74 

64 

66 

68 

73 

75 

68 

66 

64 

65 

69 

81 

74 

60 

67 

79 

79 

75 

74 

79 

68 

71 

79 

79 

77 

76 

72.9 

MIN 

5* 

6* 

96 

60 

47 

98 

40 

47 

41 

40 

96 

45 

52 

4} 

46 

46 

95 

99 

46 

31 

40 

47 

44 

41 

44 

36 

43 

39 

44 

44 

41 

49.6 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

73 

75 

74 

68 

63 

60 

64 

64 

96 

96 

60 

58 

93 

60 

70 

99 

97 

74 

73 

71 

70 

66 

67 

68 

71 

70 

72 

66 

66.6 

MIN 

9» 

51 

92 

48 

38 

41 

46 

91 

94 

39 

99 

49 

47 

91 

93 

96 

48 

39 

38 

50 

47 

45 

49 

46 

90 

55 

96 

49 

46 

47 

47.1 

OZARK 

MAX 

77 

82 

80 

76 

63 

70 

72 

79 

69 

69 

TO 

61 

99 

72 

72 

64 

69 

84 

77 

69 

74 

79 

68 

77 

80 

64 

76 

79 

73.9 

Mm 

52 

62 

50 

58 

49 

37 

40 

45 

39 

36 

43 

91 

94 

49 

46 

48 

49 

97 

37 

33 

37 

43 

42 

43 

46 

99 

60 

99 

94 

49 

48 

47.4 

PARIS 

MAX 

82 

83 

81 

76 

70 

70 

79 

74 

65 

66 

70 

69 

59 

72 

78 

82 

90 

74 

69 

68 

84 

77 

70 

78 

78 

70 

76 

60 

82 

78 

75 

74,9 

MIN 

50 

60 

49 

53 

40 

39 

37 

43 

95 

93 

39 

45 

52 

46 

46 

90 

90 

36 

33 

34 

37 

41 

38 

36 

39 

50 

56 

97 

92 

41 

38 

49.9 

RUSSELLvILLE  *  N 

MAX 

81 

84 

83 

77 

69 

73 

75 

68 

66 

67 

70 

69 

70 

80 

80 

63 

66 

83 

77 

72 

T4 

75 

72 

76 

60 

83 

79 

74 

74,9 

MIN 

»9 

98 

47 

92 

41 

49 

39 

39 

34 

32 

33 

48 

49 

48 

47 

44 

44 

92 

34 

28 

32 

37 

34 

59 

37 

44 

53 

94 

49 

38 

36 

42,3 

SUBIACO 

MAX 

79 

81 

81 

75 

67 

70 

74 

74 

69 

69 

69 

69 

68 

62 

7  J 

88 

79 

62 

66 

83 

79 

71 

79 

77 

67 

76 

79 

82 

79 

79 

73,9 

MIN 

82 

61 

94 

56 

39 

4S 

99 

39 

39 

48 

92 

47 

48 

92 

49 

9T 

43 

9* 

47 

47 

48 

42 

45 

54 

56 

98 

99 

47 

44 

47,8 

WALDRON 

MAX 

81 

82 

83 

79 

70 

70 

72 

75 

69 

67 

TO 

68 

66 

70 

76 

82 

89 

61 

69 

69 

84 

80 

75 

79 

78 

69 

77 

82 

81 

78 

78 

79,9 

MIN 

50 

99 

91 

55 

44 

36 

36 

44 

37 

33 

99 

45 

91 

47 

99 

39 

28 

33 

39 

37 

94 

36 

50 

55 

94 

90 

42 

40 

43,4 

WHITE  ROCK 

MAX 

69 

70 

74 

70 

6l 

63 

62 

69 

66 

99 

61 

98 

94 

58 

76 

96 

62 

76 

73 

47 

67 

71 

69 

73 

79 

79 

71 

70 

67,2 

ft      ft  • 

Mm 

53 

54 

93 

53 

41 

42 

44 

44 

39 

40 

40 

49 

47 

49 

49 

92 

58 

99 

40 

39 

49 

94 

46 

48 

50 

93 

56 

57 

96 

93 

49 

48,6 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

MAX 

79 

83 

81 

81 

73 

66 

71 

77 

71 

66 

67 

79 

69 

69 

81 

69 

66 

81 

80 

72 

74 

77 

74 

77 

78 

81 

76 

76 

74.9 

Mm 

53 

64 

58 

53 

46 

39 

39 

47 

42 

36 

99 

41 

92 

90 

49 

92 

96 

47 

36 

39 

47 

47 

97 

43 

»8 

55 

96 

94 

49 

39 

47.2 

BENTON 

MAX 

81 

84 

82 

76 

69 

66 

70 

77 

66 

64 

68 

73 

66 

69 

82 

83 

79 

63 

67 

79 

76 

71 

72 

77 

79 

78 

76 

84 

75 

72 

74.0 

Mm 

6» 

64 

96 

57 

42 

39 

34 

42 

41 

39 

93 

96 

59 

91 

43 

45 

49 

99 

31 

92 

39 

37 

34 

38 

41 

51 

99 

91 

44 

39 

43.6 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

78 

81 

89 

83 

76 

66 

68 

71 

78 

66 

69 

68 

71 

64 

66 

6 1 

84 

74 

64 

68 

82 

77 

71 

74 

77 

72 

76 

76 

84 

77 

74.2 

Mm 

51 

98 

54 

99 

51 

39 

34 

40 

40 

3} 

39 

38 

43 

90 

49 

44 

48 

40 

31 

33 

37 

37 

39 

37 

42 

48 

97 

91 

44 

37 

43.1 

CONWAY 

MAX 

81 

85 

83 

80 

72 

69 

72 

76 

TO 

69 

67 

74 

68 

69 

80 

87 

80 

66 

69 

84 

78 

75 

72 

76 

73 

78 

79 

T8 

62 

73 

79.0 

Mm 

<>8 

60 

49 

54 

46 

34 

34 

45 

66 

30 

91 

39 

51 

48 

93 

45 

49 

94 

37 

29 

33 

38 

33 

33 

37 

44 

99 

93 

46 

39 

34 

42.9 

GREENBRIER 

MAX 

82 

82 

83 

75 

69 

69 

71 

79 

69 

69 

68 

72 

69 

67 

80 

86 

70 

63 

69 

63 

75 

71 

74 

76 

72 

80 

79 

83 

74 

74 

73,7 

Mm 

51 

61 

91 

99 

45 

32 

33 

41 

34 

32 

32 

36 

92 

90 

43 

43 

54 

39 

28 

33 

38 

36 

35 

36 

43 

94 

92 

90 

40 

34 

42,3 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

MAX 

80 

85 

87 

79 

71 

72 

71 

79 

70 

70 

70 

74 

65 

66 

80 

85 

77 

69 

69 

80 

82 

75 

75 

79 

72 

79 

78 

84 

79 

76 

79,7 

Mm 

57 

66 

58 

59 

48 

41 

46 

53 

49 

39 

40 

43 

53 

»* 

92 

96 

97 

93 

49 

44 

52 

90 

48 

46 

53 

94 

61 

60 

60 

93 

49 

91,9 

LEOLA 

MAX 

81 

84 

83 

73 

66 

67 

72 

76 

69 

69 

69 

73 

62 

67 

70 

78 

65 

68 

79 

79 

72 

74 

77 

76 

80 

79 

83 

79 

74 

74.1 

Mm 

56 

65 

57 

58 

43 

32 

31 

42 

41 

29 

30 

39 

51 

90 

46 

44 

93 

42 

31 

38 

36 

32 

32 

36 

39 

48 

56 

49 

42 

92 

42.8 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

81 

86 

82 

72 

67 

68 

71 

77 

65 

64 

67 

74 

69 

69 

7 1 

77 

65 

67 

80 

76 

TO 

73 

77 

76 

79 

79 

83 

72 

72 

79.6 

Mm 

55 

69 

59 

55 

44 

40 

40 

43 

42 

39 

36 

39 

90 

"• 

94 

91 

48 

94 

41 

33 

39 

44 

49 

36 

40 

43 

92 

58 

94 

44 

38 

46.4 

MALVERN 

MAX 

81 

85 

85 

81 

71 

71 

72 

77 

73 

68 

70 

74 

67 

70 

85 

60 

65 

TO 

80 

80 

74 

75 

76 

72 

60 

79 

89 

79 

79 

76.0 

Mm 

53 

64 

96 

60 

44 

35 

36 

40 

40 

32 

32 

36 

93 

'* 

90 

43 

44 

93 

40 

29 

34 

38 

42 

34 

37 

41 

90 

57 

90 

45 

39 

43.8 

MORRILTON 

MAX 

82 

85 

84 

80 

70 

70 

72 

75 

70 

66 

68 

73 

69 

69 

84 

78 

70 

66 

83 

79 

71 

73 

76 

71 

79 

81 

82 

79 

72 

79.2 

i*im 

53 

63 

54 

53 

46 

40 

38 

46 

41 

36 

39 

40 

93 

90 

93 

49 

48 

96 

43 

35 

39 

44 

39 

37 

40 

49 

99 

55 

95 

44 

37 

46.2 

NIMROD  DAM 

MAX 

75 

79 

83 

82 

76 

67 

69 

72 

77 

64 

63 

69 

70 

63 

72 

60 

89 

71 

64 

69 

83 

74 

69 

74 

77 

79 

78 

80 

82 

79 

73.9 

Mm 

51 

56 

91 

94 

49 

38 

36 

42 

37 

32 

31 

98 

49 

91 

91 

48 

46 

90 

40 

33 

96 

39 

39 

95 

37 

44 

48 

57 

94 

42 

39 

43.3 

PERRY 

MAX 

80 

89 

81 

80 

71 

67 

71 

75 

73 

70 

72 

74 

76 

75 

79 

69 

77 

69 

67 

84 

74 

71 

72 

74 

72 

78 

80 

81 

73 

72 

79,3 

Mm 

51 

60 

91 

38 

38 

34 

35 

42 

35 

40 

49 

44 

47 

49 

49 

42 

35 

10 

39 

39 

39 

34 

36 

40 

96 

54 

90 

39 

34 

42.1 

VUPDTDAu  TnuFO 
SnCKlV^N  TOWCK 

85 

72 

67 

68 

73 

77 

66 

69 

69 

73 

63 

80 

86 

79 

68 

67 

80 

76 

TO 

74 

77 

79 

78 

79 

83 

73 

74 

I  4.1 

ft        ft  ft 

Mm 

55 

65 

94 

97 

44 

36 

38 

53 

39 

3* 

33 

39 

92 

93 

49 

90 

99 

40 

39 

38 

44 

38 

38 

42 

90 

94 

58 

55 

49 

38 

66,1 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

84 

84 

82 

79 

66 

69 

71 

79 

75 

67 

69 

76 

73 

69 

68 

81 

89 

80 

69 

64 

79 

79 

79 

73 

74 

77 

79 

77 

62 

74 

74 

74.7 

Mm 

62 

60 

98 

62 

42 

32 

31 

40 

40 

28 

30 

39 

42 

47 

46 

43 

46 

91 

40 

29 

36 

40 

39 

34 

35 

44 

49 

44 

47 

42 

39 

42.0 

See  Releieace  Notes  PoUowliig  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
OCTOBER  1964 


Se«  Raferenca  Nole» 


Station 

Day  oi  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

,1 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRINKLEY 

MAX 

78 

82 

83 

83 

69 

64 

66 

72 

76 

62 

64 

69 

76  69 

59 

61 

80 

84 

74  67 

64 

81 

79 

68 

79  76 

79 

81 

79 

81 

70 

72 

9 

NUN 

93 

55 

55 

55 

45 

35 

34 

37 

41 

96 

32 

39  46 

46 

41 

46 

48 

39  90 

94 

41 

38 

97  48 

50 

92 

50 

49 

95 

42, 

9 

0E5  ARC 

MAX 

8« 

84 

81 

78 

65 

67 

71 

77 

75 

64 

69 

74 

68  62 

68 

82 

86 

83 

69  64 

81 

75 

69 

79 

77  79 

80 

80 

84 

76 

74 

74 

5 

MIN 

62 

64 

63 

61 

45 

36 

46 

47 

39 

34 

36 

40 

48  48 

55 

48 

50 

66 

41  33 

49 

46 

40 

99 

41  92 

52 

97 

64 

44 

96 

47 

0 

FORREST  CITY 

MAX 

81 

82 

81 

78 

64 

66 

71 

75 

64 

64 

TO 

75 

74  66 

60 

80 

84 

76 

69  64 

80 

75 

69 

79 

77  79 

80 

78 

89 

70 

72 

79, 

9 

MIN 

53 

62 

59 

61 

43 

34 

37 

45 

39 

91 

93 

*' 

46  49 

54 

46 

49 

49 

38  30 

40 

49 

'* 

40 

44  12 

94 

96 

93 

49 

39 

44 

9 

HELENA 

MAX 

75 

84 

81 

75 

65 

60 

66 

70 

77 

66 

65 

70 

75  72 

60 

59 

77 

82 

78  64 

62 

78 

76 

69 

72  74 

79 

78 

79 

81 

70 

72 

0 

MIN 

87 

60 

59 

60 

46 

39 

37 

41 

45 

35 

35 

*' 

44  46 

55 

51 

51 

62 

45  39 

39 

43 

40 

40 

40  46 

46 

47 

93 

47 

40 

49 

8 

KEO 

MAX 

SO 

86 

80 

76 

67 

66 

70 

76 

»7 

69 

67 

71 

79  62 

67 

79 

86 

76 

63  65 

80 

79 

68 

71 

82  79 

79 

78 

81 

71 

71 

79 

2 

MIN 

?* 

65 

56 

62 

44 

36 

38 

43 

41 

36 

34 

51  59 

99 

48 

48 

64 

41  93 

41 

42 

39 

98 

91  46 

91 

97 

94 

44 

97 

46 

2 

MARIANNA  2  S 

MAX 

81 

82 

81 

78 

64 

66 

69 

76 

66 

64 

69 

79 

73  68 

59 

79 

83 

76 

64  63 

78 

76 

69 

72 

79  74 

79 

77 

89 

79 

72 

T9 

I 

MIN 

i5 

65 

55 

56 

44 

34 

35 

41 

40 

32 

32 

40 

46  50 

53 

45 

47 

65 

41  31 

99 

42 

38 

99 

41  91 

62 

97 

52 

46 

40 

49 

9 

SAINT  CHARLES 

MAX 

76 

84 

81 

80 

68 

66 

69 

70 

77 

64 

64 

70 

76  72 

59 

61 

78 

84 

77  64 

64 

79 

76 

69 

79  T6 

79 

80 

78 

81 

70 

72 

8 

88 

60 

99 

64 

48 

40 

36 

42 

44 

98 

95 

44  52 

54 

49 

48 

46 

44  39 

41 

49 

99 

41  48 

49 

99 

92 

49 

40 

46 

9 

STUTT6ART 

MAX 

82 

80 

82 

80 

66 

67 

73 

78 

76 

65 

68 

76 

73  67 

78 

80 

84 

82 

64  64 

81 

79 

74 

72 

76  77 

80 

77 

81 

79 

71 

79 

2 

88 

68 

98 

62 

46 

41 

42 

47 

43 

41 

99 

92  92 

67 

61 

52 

56 

44  97 

44 

46 

46  49 

92 

97 

56 

50 

44 

49 

0 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

77 

82 

81 

82 

6« 

64 

66 

70 

75 

69 

64 

6( 

79  67 

69 

69 

79 

84 

77  69 

64 

78 

76 

69 

74  76 

76 

80 

78 

80 

70 

72 

9 

MIN 

56 

59 

97 

58 

49 

36 

38 

38 

42 

97 

96 

49  49 

53 

47 

50 

69 

45  39 

36 

41 

41  45 

92 

55 

59 

48 

42 

49 

9 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

82 

81 

84 

79 

62 

65 

69 

75 

70 

62 

70 

11 

74  70 

60 

88 

82 

79 

61  61 

80 

79 

76  76 

81 

79 

79 

74 

70 

79 

9 

MIN 

5* 

68 

57 

60 

44 

36 

33 

49 

41 

94 

94 

46  50 

64 

48 

44 

98 

43  35 

34 

42 

38 

99 

40  50 

52 

55 

99 

49 

99 

49 

9 

WYNNE 

MAX 

82 

84 

84 

80 

70 

66 

70 

73 

70 

69 

68 

7t 

71 

66 

76 

80 

82 

70 

63  63 

81 

79 

69 

73 

76  80 

89 

81 

78 

79 

71 

74 

0 

«      *  « 

MIN 

47 

64 

57 

45 

39 

33 

35 

42 

44 

91 

91 

38 

40 

46 

53 

49 

62 

50 

98  90 

49 

41 

99 

49  66 

66 

54 

49 

38 

96 

43 

7 

SOUTHWEST  07 

OE  QUEEN 

MAX 

78 

86 

87 

78 

69 

72 

72 

78 

»9 

*• 

69 

70 

78 

•  0 

89 

79 

82 

81 

74 

74 

78 

82 

84 

80 

77 

76 

0 

MIN 

55 

64 

58 

56 

41 

40 

97 

94 

39 

44 

** 

49 

46 

94 

98  29 

93 

39 

*' 

38 

46  92 

66 

57 

60 

47 

44 

49 

4 

DIEI^KS 

MAX 

80 

85 

85 

77 

68 

70 

72 

77 

67 

67 

71 

79 

76 

80 

86 

72 

81 

82 

73 

79 

80 

84 

89 

80 

77 

79 

•  8 

MIN 

5* 

63 

60 

" 

*' 

34 

3» 

38 

98 

32 

36 

41 

*' 

42 

42 

61 

39  28 

91 

96 

*^ 

38  48 

60 

53 

49 

44 

41 

43 

6 

HOPE  3  nE 

MAX 

7* 

80 

84 

83 

76 

67 

69 

71 

77 

69 

67 

70^ 

75 

72 

74 

79 

84 

70 

78 

80 

76 

78 

81 

79 

82 

78 

79 

,9 

MIN 

96 

61 

59 

59 

39 

39 

37 

43 

94 

99 

38 

*' 

46 

47 

50 

44  94 

96 

39 

*^ 

39 

40  42 

49 

56 

91 

90 

40 

44 

,4 

MOUNT  IDA 

MAX 

82 

82 

83 

79 

72 

68 

75 

77 

79 

66 

69 

71 

73 

80 

84 

72 

81 

79 

71 

74 

76 

80 

89 

79 

79 

79 

,1 

MIN 

50 

60 

50 

»2 

39 

'2 

3* 

41 

94 

29 

91 

97 

»3 

42 

42 

49 

37  90 

99 

36 

" 

94  44 

54 

52 

91 

40 

99 

40 

8 

NARROWS  0AM 

MAX 

79 

80 

86 

86 

78 

70 

72 

71 

72 

6« 

68 

6« 

70 

78 

79 

89 

71 

80 

81 

74 

74 

78 

81 

84 

89 

79 

,7 

MIN 

5* 

63 

62 

62 

34 

38 

98 

94 

96 

99 

*"> 

49 

45 

47 

40  29 

99 

37 

40 

36 

39  46 

62 

54 

49 

49 

99 

43 

,9 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

78 

78 

89 

84 

77 

67 

69 

70 

75 

67 

67 

68 

71 

79 

78 

89 

70  69 

70 

80 

79 

73 

74  77 

72 

79 

79 

89 

78 

74 

•  6 

MIN 

55 

64 

58 

38 

42 

96 

40 

42 

46 

46 

62 

95 

38 

59 

55 

50 

91 

44 

49 

•  6 

OKAY 

MAX 

80 

85 

84 

80 

69 

77 

74 

66 

70 

79 

76 

80 

86 

80 

I  l\ 

80 

89 

80 

78 

77 

79 

84 

81 

76 

76 

,9 

MIN 

53 

66 

61 

43 

42 

96 

99 

42 

46 

49 

95 

97 

40 

60 

56 

94 

60 

44 

47 

,0 

STAMPS 

MAX 

80 

83 

85 

ii 

78 

68 

TO 

76 

80 

86 

78 

tl  11 

79 

89 

11 

80 

78 

82 

79 

77 

79 

■  8 

Mm 

58 

68 

61 

11 

t! 

44 

45 

99 

49 

:? 

46 

50 

54 

40 

49 

47  94 

60 

58 

92 

59 

49 

46 

9 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 

79 

89 

84 

78 

69 

69 

78 

68 

67 

TO 

79 

69  79 

7» 

80 

86 

77 

80 

82 

73 

76 

80 

80 

89 

80 

78 

76 

.0 

•      *  ft 

MIN 

58 

69 

61 

*' 

40 

*' 

48 

45 

96 

40 

42 

99  60 

47 

67 

57 

42  98 

41 

44 

*' 

40 

49  92 

60 

57 

94 

96 

49 

>8 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKAOELPHIA 

MAX 

80 

85 

83 

75 

68 

70 

73 

73 

73 

76 

67 

70 

70 

72 

86 

84 

64  70 

80 

79 

73 

76 

78  79 

80 

81 

89 

82 

76 

75 

4 

58 

66 

98 

64 

49 

38 

37 

41 

44 

97 

99 

40 

49 

46 

47 

64 

49  92 

96 

40 

49 

41 

69 

69 

92 

90 

42 

47 

I 

CAHOEN  1 

MAX 

8* 

83 

84 

80 

67 

67 

72 

78 

79 

66 

71 

70 

71 

80 

89 

81 

65  70 

79 

81 

74 

75 

78  77 

81 

79 

89 

77 

77 

7» 

1 

MIN 

57 

66 

60 

64 

46 

36 

39 

45 

43 

94 

94 

49 

46 

45 

54 

44  38 

98 

40 

42 

37 

9  6 

99 

60 

92 

46 

98 

** 

2 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

83 

86 

83 

73 

68 

67 

73 

78 

68 

67 

71 

77 

71 

79 

86 

82 

66  70 

79 

82 

73 

77 

78  79 

81 

81 

82 

78 

79 

79 

,7 

MIN 

62 

67 

64 

93 

43 

39 

36 

42 

40 

99 

36 

98 

49 

45 

47 

62 

37  36 

97 

41 

49 

98 

61 

96 

91 

47 

98 

46 

0 

FORDYCE  6  W 

MAX 

8* 

80 

85 

75 

68 

69 

70 

76 

75 

69 

71 

76 

69 

79 

89 

79 

70  66 

79 

80 

73 

76 

78  77 

82 

76 

82 

76 

79 

79 

,4 

58 

67 

59 

60 

46 

39 

38 

39 

45 

96 

95 

40 

*' 

49 

64 

59 

41  34 

41 

49 

40 

40 

91 

58 

96 

49 

41 

46 

9 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

82 

84 

83 

78 

70 

67 

71 

78 

74 

66 

TO 

79 

79 

to 

69 

86 

65  70 

79 

81 

80 

74 

78  76 

80 

78 

89 

82 

76 

76 

4 

57 

67 

60 

63 

42 

36 

9* 

43 

46 

99 

99 

*♦ 

44 

49 

69 

42  32 

97 

40 

49 

99 

41  92 

99 

55 

49 

91 

99 

46 

2 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 

70 

89 

88 

72 

70 

68 

tt 

72 

78 

68 

70 

71 

71 

71 

79 

86 

82  61 

69 

80 

84 

74 

76  77 

79 

80 

79 

89 

79 

,6 

MIN 

61 

62 

63 

52 

44 

34 

41 

47 

33 

31 

* 

49 

49 

52 

46  32 

97 

40 

40 

96 

98  44 

99 

57 

91 

47 

99 

6 

PRESCOTT 

MAX 

80 

83 

83 

80 

76 

72 

70 

75 

69 

70 

80 

89 

80 

66  70 

80 

78 

79 

79 

77  77 

80 

76 

89 

76 

77 

,6 

Mm 

59 

98 

60 

60 

48 

38 

41 

45 

38 

41 

60 

99 

66 

46  37 

43 

44 

49 

42 

44  49 

97 

69 

54 

92 

44 

48 

4 

SPARKMAN  3  WSW 

MAX 

82 

83 

75 

67 

67 

70 

76 

66 

66 

68 

78 

89 

76 

66  72 

77 

88 

71 

73 

77  76 

79 

77 

81 

76 

74 

79 

9 

62 

58 

57 

43 

39 

45 

43 

94 

94 

11 

49 

45 

66 

41  30 

94 

97 

40 

99 

98  49 

91 

57 

52 

44 

37 

0 

WARREN 

MAX 

83 

86 

81 

75 

68 

68 

72 

79 

TO 

67 

72 

78 

70 

82 

89 

89 

68 

70 

79 

82 

79 

77 

78 

79 

81 

80 

84 

76 

78 

76 

2 

ft      «  ft 

61 

66 

61 

64 

44 

S« 

if 

45 

46 

97 

34 

38 

51 

48 

48 

58 

45 

99 

42 

44 

44 

97 

40 

49 

93 

60 

52 

91 

37 

*^ 

4 

SOUTHEAST  09 

CR0S5ETT  7  S 

MAX 

82 

87 

79 

72 

68 

68 

72 

79 

68 

67 

79 

78 

72 

68 

67 

78 

85 

84 

67  70 

80 

89 

76 

77 

79 

78 

82 

79 

82 

79 

78 

76 

0 

Mm 

63 

69 

67 

65 

47 

36 

34 

40 

48 

93 

34 

39 

47 

63 

49 

49 

47 

69 

48  32 

98 

49 

47 

99 

40 

48 

99 

62 

51 

49 

39 

46 

8 

CUMMINS  FARM 

MAX 

84 

83 

79 

80 

78 

76 

77 

66 

65 

66 

70 

68 

66 

66 

74 

86 

80 

64  64 

79 

77 

72 

76 

77 

76 

79 

9 

Mm 

52 

98 

62 

57 

54 

35 

37 

43 

97 

36 

42 

99 

46 

51 

98 

45 

56 

45  32 

98 

42 

99 

98 

40 

47 

49 

9 

DERMOTT  3  NE 

MAX 

82 

86 

78 

74 

67 

70 

78 

73 

68 

Tl 

77 

72 

66 

66 

79 

86 

85 

64  67 

78 

80 

72 

74 

76 

77 

80 

79 

82 

76 

76 

74 

9 

Mm 

60 

65 

64 

67 

44 

32 

59 

45 

92 

30 

37 

49 

51 

52 

45 

69 

60 

48  31 

97 

41 

40 

99 

38 

48 

49 

58 

49 

49 

36 

49 

8 

DUMAS 

MAX 

85 

89 

77 

72 

67 

69 

71 

79 

68 

68 

72 

77 

71 

63 

67 

80 

84 

81 

65  67 

79 

80 

79 

74 

77 

77 

81 

80 

82 

74 

79 

74 

* 

Mm 

59 

66 

65 

60 

44 

38 

36 

42 

49 

96 

34 

39 

47 

52 

49 

47 

48 

99 

44  35 

39 

42 

99 

40 

40 

47 

90 

60 

91 

47 

99 

♦6, 

I 

'ollowlns  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

« 

0) 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

1  i  1 

20  21 

22 

23  1  24 

1 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Q 
< 

tUUOKA 

'i 

85 

68 

68 

T8 

Tl 

72 

79 

76 

6T 

6T 

80 

86 

85 

68 

T6  (0 

83     T5  T6 

T7     T9  83 

78 

81  76 

T6 

76.6 

MIN 

66 

68 

6) 

*6 

59 

36 

63 

68 

61 

37 

65 

50 

55 

51 

68 

66 

55 

69 

34  60 

66     66  61 

46     50  56 

62 

56  51 

42 

68.9 

82 

65 

65 

TO 

65 

T6 

66 

68 

T8 

86 

82 

66 

65  TT 

81     Tl  T4 

T6     76  80 

80 

82  76 

T5 

76,1 

Mm 

60 

6S 

62 

63 

69 

33 

56 

»S 

66 

33 

36 

3T 

68 

50 

50 

63 

69 

5T 

63 

30  39 

41     48  3T 

62     51  55 

62 

52  51 

17 

46.6 

O  T  Up   Al  1  iFP 

88 

62 

6T 

65 

TT 

TO 

65 

69 

82 

88 

T9 

86 

68  80 

T8     T5  T5 

78     79  M 

80 

86  71 

T6 

76,0 

MIN 

60 

62 

59 

63 

50 

»T 

42 

68 

65 

39 

58 

61 

53 

96 

50 

50 

50 

56 

62 

36  62 

45     19  19 

42     42  54 

58 

56  50 

60 

6T,8 

PINE  bluff  faa  airport 

82 

82 

82 

y  J 

6T 

6T 

72 

65 

T5 

69 

63 

66 

81 

«t 

T8 

65 

6T  T9 

7« 

81  72 

T6 

71,9 

MIN 

61 

68 

60 

5* 

66 

61 

60 

»T 

66 

61 

38 

62 

53 

55 

51 

69 

50 

55 

60 

ST  62 

58 

55  68 

61 

67,8 

T« 

82 

65 

68 

TO 

T5 

Tl 

61 

65 

TT 

83 

82 

TO  6T 

79 

79  82 

T5 

T1.6 

MIN 

»9 

60 

6* 

6) 

t5 

38 

38 

38 

61 

38 

3T 

36 

63 

66 

50 

6T 

68 

68 

68 

3T  38 

54 

51  5! 

61 

65,6 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

82 

8* 

T9 

T! 

66 

65 

TO 

TT 

72 

70 

T3 

T6 

TJ 

Tl 

80 

TT 

88 

86 

T9 

T9  T9 

81 

79  TT 

>4 

T6,5 

Mm 

iJ 

60 

58 

»9 

«4 

35 

35 

*2 

36 

31 

60 

59 

66 

53 

69 

66 

6T 

68 

61 

36  JT 

55 

51  68 

16 

66,0 

STAR  CITY  ♦  ENE 

MAX 

82 

8} 

80 

76 

65 

65 

T2 

T9 

6T 

65 

TO 

T6 

69 

66 

66 

80 

8T 

83 

66 

6T  80 

80 

81  T2 

T5 

T4,T 

Mm 

«6 

61 

60 

60 

<>8 

3* 

33 

62 

66 

32 

33 

35 

66 

56 

80 

65 

65 

56 

65 

36  18 

57 

50  45 

31 

44.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

Station 

3  ^  * 

iS'i 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

6        »  tt 

NORTH  CENTRAL 

02 

™uuninin  nunc  ^ 

EVAP 

.11 

•  19 

.19 

- . 

•  IB 

.09 

.12 

.01 

.09 

•  OT 

.11 

.  19 

.  li 

•  .s 

.  .0 

•  •6 

•  l« 

•  10 

•  1 1 

•  IS 

.06 

.12 

•  06 

•  IS 

•  09 

'•96 

'  1 

8 

99 

19 

10 

1 

16 

5 

"  0 

0 

9 

I 

21 

60 

19 

7 

16 

s 

18 

19 

9 

9 

3 

S90 

MAX 

80 

81 

89 

BT 

80 

Tl 

71 

TT 

80 

T6 

T6 

T3 

TO 

TO 

T9 

80 

T6 

TT 

66 

61 

61 

TS 

TO 

6T 

68 

70 

62 

69 

79 

TT 

68 

7S.S 

MIN 

5S 

55 

91 

5 1 

64 

61 

61 

♦9 

♦  J 

62 

62 

61 

90 

92 

91 

96 

99 

56 

6S 

99 

99 

4* 

♦9 

66 

66 

68 

90 

99 

96 

69 

67 

67.9 

•       •  • 

NEST  CENTRAL 

06 

RUSSELLVILLE  6  N 

EVAP 

•  08 

.13 

.13 

.11 

.08 

.10 

.11 

.12 

.11 

.12 

.11 

•  OT 

.01 

.01 

•  05 

.08 

•  12 

.11 

.16 

.09 

.11 

•  IS 

.11 

.0* 

.10 

•  06 

.02 

.08 

•  10 

.12 

.09 

1.19 

WIND 

26 

2T 

16 

16 

16 

21 

11 

29 

12 

22 

26 

* 

6 

28 

13 

20 

21 

12 

69 

27 

22 

S9 

29 

11 

19 

16 

9 

12 

26 

29 

22 

726 

MAX 

85 

98 

91 

86 

TT 

81 

TT 

T9 

T8 

T5 

T6 

TO 

TO 

T6 

BO 

89 

86 

81 

Tl 

Tl 

78 

81 

T6 

T9 

T6 

72 

79 

8T 

86 

BS 

79 

79.6 

MIN 

62 

TO 

62 

69 

59 

68 

69 

96 

92 

68 

68 

55 

60 

99 

60 

98 

9B 

69 

90 

*s 

69 

91 

SO 

68 

69 

96 

69 

66 

62 

96 

90 

99.6 

•      •  • 

CENTRAL 

05 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

EVAP 

.06 

.09 

.12 

•  IT 

.90 

•  18 

.11 

.20 

.19 

.10 

.10 

.10 

.OT 

.01 

•  03 

.OT 

•  U 

.08 

.19 

.16 

.10 

.IS 

.08 

•  09 

•  10 

•  OT 

•  06 

.16 

•  06 

.11 

.11 

S.S9 

WIND 

20 

T 

ZT 

66 

101 

66 

26 

20 

2T 

28 

20 

IT 

21 

16 

11 

IB 

IT 

16 

96 

69 

26 

16 

19 

16 

10 

16 

11 

■  9 

IS 

21 

9 

769 

NIMROO  DAM 

EVAP 

•  16 

.01 

.06 

.01 

.16 

.0. 

.06 

.06 

.09 

.01 

•  01 

.01 

.OS 

.00 

.01 

.01 

•1 

.01 

.0( 

.01 

.06 

.06 

•  07 

•  OS 

•  OS 

.0, 

.06 

.06 

.07 

.09 

1.68 

WIND 

5 

1 

6 

I 

2S 

12 

6 

6 

6 

9 

9 

6 

2 

1 

0 

1 

6 

12 

19 

8 

6 

12 

11 

12 

7 

6 

6 

8 

207 

*      •  • 

EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESC 

EVAP 

.11 

.10 

.OT 

.20 

.iO 

.19 

.16 

.1* 

.22 

.19 

.16 

.11 

•  IS 

.06 

.00 

.09 

.16 

.16 

.16 

.10 

.IS 

.19 

.1* 

.11 

•11 

.16 

•  IS 

•  11 

.11 

•  16 

.12 

6,19 

WIND 

16 

6 

26 

51 

101 

66 

2T 

66 

81 

62 

10 

16 

16 

10 

28 

5 

32 

SI 

82 

69 

26 

99 

11 

20 

8 

26 

16 

16 

18 

66 

21 

1080 

MAX 

86 

85 

82 

BT 

68 

Tl 

Tl 

76 

T5 

T6 

Tl 

T6 

T9 

6T 

60 

66 

T9 

82 

T9 

68 

6T 

Tl 

T5 

Tl 

T6 

T6 

Tl 

79 

81 

81 

79 

76,9 

MIN 

98 

61 

61 

61 

69 

66 

66 

66 

66 

61 

63 

63 

68 

96 

95 

92 

92 

96 

6T 

60 

60 

63 

66 

66 

66 

90 

92 

96 

60 

91 

67 

69.6 

*        •  6 

SOUTHWEST 

OT 

HOPE  3  NE 

EVAP 

■  10 

.0* 

.16 

.19 

.29 

.26 

.09 

.IT 

.10 

.16 

•  10 

.18 

•  OT 

.IS 

.08 

.12 

•  11 

.19 

•  20 

.12 

•  16 

.17 

•  IS 

•  16 

.10 

.06 

.06 

•  16 

.02 

•  09 

.08 

3.89 

WIND 

10 

6 

20 

66 

99 

18 

16 

22 

25 

IB 

11 

6 

IT 

T 

10 

19 

10 

28 

ST 

96 

29 

IB 

11 

19 

8 

T 

12 

9 

9 

IS 

10 

990 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.11 

.09 

.15 

.16 

•  28 

.16 

•  13 

.13 

.13 

.16 

.16 

.10 

•  OT 

•  01 

.07 

.09 

.12 

.12 

.16 

.16 

.12 

.07 

.11 

•  12 

.10 

.10 

.13 

•  02 

.07 

.13 

•  15 

1,66 

WIND 

16 

12 

26 

19 

35 

22 

14 

19 

18 

11 

T 

16 

IS 

9 

T 

6 

16 

20 

22 

31 

18 

IT 

22 

18 

19 

21 

16 

25 

17 

18 

16 

542 

MAX 

82 

81 

86 

85 

T9 

Tl 

T2 

T2 

86 

Tl 

TO 

Tl 

TO 

69 

TO 

Tl 

68 

80 

T9 

68 

66 

TO 

T6 

Tl 

Tl 

Tl 

TO 

T8 

80 

82 

62 

74, « 

MIN 

ft 

99 

62 

62 

90 

69 

69 

66 

19 

66 

66 

69 

6T 

96 

55 

92 

56 

69 

98 

98 

99 

99 

69 

69 

♦» 

ST 

60 

9T 

99 

52 

90,2 

•      •  • 

SOUTH  CENTRAL 

08 

WARREN 

EVAP 

.OT 

.09 

.02 

•  19 

.19 

.11 

•  12 

.11 

.12 

.IS 

•  10 

.11 

•  09 

.06 

.09 

•  07 

.09 

.11 

.12 

.12 

•  16 

.11 

•  12 

•  08 

.16 

.09 

.09 

.09 

.11 

.11 

1.19 

WIND 

6 

i 

12 

19 

11 

IT 

11 

12 

23 

IS 

12 

9 

6 

T 

9 

9 

12 

19 

21 

16 

26 

10 

IS 

9 

16 

2S 

16 

10 

10 

9 

627 

MAX 

70 

iS 

92 

T9 

69 

T3 

Tl 

T6 

T6 

T5 

T2 

T2 

T6 

6T 

69 

T2 

80 

82 

Tl 

T2 

Tl 

T6 

BO 

TS 

79 

T6 

T2 

77 

Si 

SO 

77 

71.9 

MtN 

61 

6S 

99 

69 

68 

69 

69 

48 

66 

62 

62 

66 

54 

55 

52 

92 

51 

91 

99 

S9 

♦* 

68 

66 

♦9 

6T 

92 

99 

97 

6« 

69.9 

S—  R*l*r«oc«  Nol»«  Following  SiaQoo  ladax 
-  139  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

e 

STATION  AND  DEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

78 
69 

60 
70 

78 
74 

75 
74 

74 
69 

72 
65 

71 
54 

71 
64 

71 
64 

71 
63 

69 
62 

70 
61 

71 
62 

69 
65 

67 
63 

72 
59 

70 
63 

73 
63 

71 

55 

70 
60 

57 
60 

70 

60 

66 

60 

66 

60 

74 

60 

68 

60 

69 
61 

67 
63 

73 
61 

72 
61 

69 
62 

71.2 

63.: 

SLOPE  OF  GROUND,  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE,  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER,  GRASS.  INSTRUMENTATION,  PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

speed 
p.  h 

Relati 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number 

of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

surishine 

Average 
sky  cover 
siinrise  to  sunset 

Prevailing 

L 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

9 

"  1 

0  a 

1  "o  1 
Q  J2 

Date  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

6,00  AM 
CST 

NOON 
CST 

6,00  PM 
CST 

Trace 

01-09 

,10-.49 

.50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

07 

8 

6.2 

25 

N 

4 

83 

86 

40 

52 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

78 

3.0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

25 

9 

6.4 

25 

NW 

19 

81 

84 

46 

59 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

5 

80 

3.0 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

05 

5 

6.3 

76 

85 

48 

62 

4 

1 

2 

0 

0 

0 

7 

See  idfeience  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


1     INDEX  NO. 

1  DIVISION 

1 

1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

5 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

i 

SPECIAL  j 

ABBOTT 

SCOTT 

624 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 

0064 

o: 

LAWRENCE 

7  39  94 

91  09 

196 

ss 

H 

RUBY  B*  Owens 

0130 

09 

92  92 

9P 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

TA 

OwEN  Q>  HENDnIK 

0168 

6P 

M06AHT  WATTS 

0* 

SS 

RONNIE  BARTLETT 

0220 

08 

7A 

TILLMAN  £•  LAWRENCE 

02  34 

09 

7A 

CLARENCE  L • WESTMORELAND 

ARKANSAS  POST 

ARKANSAS 

ITS 

PU6LICITY*PAH«.S  COMM 

ATHENS 

0300 

01 

HOWARD 

4  34  19 

93  98 

960 

PAULINE  A  PINKERTON 

7  39  IB 

91  22 

TOHMIE  D>  PEEBLES 

0350 

03 

7  39  18 

6P 

6ATESV  1  LLE  L  1  VESTOC*. 

0*5» 

INDEPENDENCE 

O't60 

BEAVER  DAM 

01 

CARROLL 

0930 

03 

BEECM  CROVE 

093* 

03 

8A 

BEEOEVILCE 

0936 

03 

BENTON 

0982 

SALINE 

289 

ETTA  C.  BURKS 

BENTONVILLE 

09S6 

01 

BENTON 

1    36  22 

94  13 

1399 

SS 

M.  D>  RIDDLE 

0616 

01 

7  36  26 

93  37 

EOWIN  L>  CHAMPLIN 

0660  0<> 

3  34  29 

93  98 

07*6 

03 

7  36  07 

91  06 

0T6t 

09 

eA 

: 

OSOO 

OS 

7A 

OJ 

eOONEVlLLE   T  nE 

0826 

0* 

LOGAN 

1    39  13 

93  90 

730 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOOHEVILLE  6  NNE 

082T 

LOGAN 

1   39  13 

9  3  5* 

610 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEV ILLE 

0830 

04 

1  39  09 

11  11 

7P 

CLEO  E.  YANOELL 

02 

92  28 

MARY  C.  PEARSON 

93  20 

EUNICE  INGERSOLL 

0887 

04 

94  00 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

0888 

0* 

FRANKLIN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

0936 

06 

MONROE 

7A 

RICHARD  K.  WEIS 

01 

NEUTON 

WILLIAM  R.  HYATT 

1020 

02 

BAXTER 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BURDETTE 

1052 

MISSISSIPPI 

240 

!  G.  A.  MALE 

CABOT  u  SW 

PULASKI 

1  34  97 

92  04 

289 

1  B.  M.  WALThER 

1132 

I2ARD 

7  36  07 

92  08 

6P 

'  AUSTIN  D.  HARRIS 

1152 

OUACHI TA 

MIXON  M.  BAILEY 

Hi* 

09,  OUACMI TA 

MARY  REIDER 

06 

LONOkE 

8A 

JOHN  L.  TAIT 

1238 

GARLAND 

ARK  power  and  LIGHT  CO 

14*.2 

MONROE 

7A 

RAY  Q.  HURST 

04 

JOHNSON 

7A 

OR.  IRVING  T.  BEACH 

1*57 

JOHNSON 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CLIHTON 

1*92 

VAN  SUREN 

910 

EARL  B.  RIODICK 

COMBS  3  SE 

157* 

01 

7  39  48 

93  *e 

1400 

OTTO  OAVIS 

19821 01 

NEWTON 

7   36  09 

93  18 

JONAH  LEE  SIMS 

1996 

FAULKNER 

1   39  09 

BILL  JOHNSON 

1632 

CLAr 

WlNFRED  0.  POLK 

POLK 

JOE  C.  ALLEN 

CROSSETT   T  S 

1730 

09 

ASHLEY 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLE' 

1790 

09 

PULA5K 1 

7A 

WALTER  C.  IIMMING 

1768 

09 

LINCOLN 

1   3*  04 

6P 

6P 

CUMMINS  PRISON  FARM 

181* 

07 

PIKE 

3  34  19 

7A 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

1829 

FAULKNER 

705 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

183* 

YELL 

1    39  03 

93  24 

370 

JOSEPH  A.  MOUDYi  JR. 

DANVILLE  SCS 

1S39 

YELL 

1   39  0* 

93  24 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

0* 

YELL 

1    35  13 

93  09 

JACK  E.  BURKS 

07 

SEVIER 

0.  TUCKER  VASSER 

09 

CHICOT 

L.  W.  WILSON 

1962 

09 

CHICOT 

91  23 

7A 

RADIO  STATION  KVSA 

1968 

06 

PRAIRIE 

C.  J.  RISTER 

1982 

JOHNSON 

DOYLE  H.  DICKEY 

2015 

07 

HOWARD 

THOMAS  F,  MINSLEY 

OUHAS 

21*8 

09 

DESHA 

162 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

EL  ooAado  faa  airport 

2300: 08 

UNION 

3  33  13 

92  48 

252 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

2355 

09 

CHICOT 

2  33  07 

5P 

CITY  OF  EUDORA 

2356 

01 

CARROLL 

WALTER  H,  PETERSON 

EVENING  SHADE  1  NE 

2366 

02 

Tj  36  09 

OPHA  WOLFE 

WASHINGTON 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WASHINGTON 

1270 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

25*0 

Of 

DALLAS 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

25** 

LITTLE  RIVER 

LESLIE  P.  CALLENS 

2964 

ST  FRANCIS 

THOMAS  A.  HOORE 

FORT  SMITH  wa  AIRPORT 

257* 

SEBASTIAN 

449 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2978 

0' 

CRAWFORD 

1   39  39 

94  09 

793 

5P 

JAMES  L.  CRISTEE 

2670 

HEMPSTEAD 

4  33  37 

93  48 

INA  J.  LOGAN 

2760 

WMI  TE 

7  35  07 

91  26 

BESSIE  E.  AKERS 

2794 

02 

SEARCY 

MRS   IDA  A  KILLION 

GLENWOOO 

28*2 

07 

PIKE 

WILLIAM  F.  SEVIER 

0* 

YELL 

WILLIE  PENOERGHASS 

2930 

01 

SENTON 

SS 

GLENN  S.  JUSTICE 

29*6 

RALPH  L.  BANTA 

2962 

09 

FAULKNER 

CHARLES  F,  FORD 

GREENWOOD 

2976 

SEBASTIAN 

918 

DOROTHY  M,  BEEN 

GftEERS  FERRY  DAM 

2978 

CLEBURNE 

92  00 

527 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

5UR0ON 

08 

CLARK 

3  33  55 

93  09 

ROY  S.  ROBBS 

3oee 

C9 

ASHLEY 

3  33  14 

91  48 

ALLEN  J.  LINDER 

3132! 02 

SHARP 

7  36  19 

91  29 

THERESA  DONALDSON 

01 

7  36  14 

93  07 

BEA  GRAY  QEENE 

HARRISON   FAA  AIRPOflT 

01 

BOONE 

7  36  16 

93  09 

HIC 

U   S   FED  AVIATION  AGENCY 

HE6ER  SPRINGS   3  SW 

3230 

02 

7  35  28 

92  03 

WAYNE  STARR 

3239 

04 

POPE 

1   35  28 

7A 

JANE  LARKEY 

32*2 

PHILLIPS 

2  3*  32 

90  39 

7A 

CHARLEY  M.  FBIDOELL 

HOPE  3  NE 

3*28 

HEMPSTEAD 

3  33  43 

93  33 

375 

BA 

BA 

RUTH  HAMILTON 

HOPPER 

07 

MONTGOMERY 

3  34  22 

93  41 

700 

7A 

AVAOELLE  WHISENHUNT 

HORAT 10 

nil 

07 

SEVIER 

4  33  96 

9*  22 

ELIZABETH  w.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

09 

GARLAND 

3  34  31 

710 

5P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

35*0 

01 

MADISON 

7  36  05 

1493 

7A 

MAY  PEARL  MARKLEY 

HUTTtG  DAM 

3556 

oe 

UNION 

3  33  02 

92  05 

60 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

398* 

LITTLE  RIVER 

4  33  35 

9*  03 

300 

7A 

W.   E.  MCDOWELL 

JASPER 

NEWTON 

7:  36  01 

93  11 

7A 

JAMES   S.  VAUGHAN 

JESSievlLLE 

05 

3  34  42 

730 

7» 

LURA  S.  SYKES 

JONESSORO 

373* 

03 

CRAIGHEAD 

7  39  90 

90  42 

BENEDICTINE  SISTERS 

STATION 

INDEX  NO. 

1  COUNTY 

i 

DRAINAGE  I  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

Z 

o 
p 

< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

i 

i 

SPECIAL 

REISER 

3821  a 

3  MISSISSIPPI 

39  41 

90  09 

flA 

MAXSIE  TAYLOR  

KEO 

6  LONOKE 

92  00 

130 

7P 

TP 

R.  A.  WALLER 

KINGSLAND  3  SSE 

3904  C 

8  CLEVELAND 

33  90 

92  16 

114 

ARKANSAS  FORESTRY  COHH 

LAKE  CITY 

3996  C 

3  CRAIGHEAD 

90  26 

230 

TRESSA  ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

4010  C 

9  PULASKI 

91  28 

309 

HID 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

4060  Q 

7  PIKE 

93  91 

796 

MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

4106  0 

1  BOONE 

92  99 

810 

SS 

ETHEL  PUMPmREy 

LEOLA 

4134  C 

9  GRANT 

92  39 

261 

tIi 

PIERCE  A.  REEDER 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

4248  a 

9  PULASKI 

92  14 

197 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

4190  0 

5  PULASKI 

92  19 

912 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 

4386  0 

1  NEWTON 

39  46 

93  09 

2007 

LOLA  D  JOHNSON 

MADISON 

6  ST  FRANCIS 

219 

JAMES  C.  HODGES 

45*8  ( 

8  COLUMBIA 

33  19 

93  14 

EARlE  t.  GRAHAM 

MAGNOL lA  5  N 

8  COLUMBIA 

93  13 

360 

ARKANSAS  P  *  L  CO. 

MALVERN 

4962  1 

9  HOT  SPRING 

92  *9 

311 

RADIO  STATION  kBOK 

MAMMOTH  SPRING 

4972  C 

2  FULTON 

91  32 

690 

SS 

JOHN  H.  MCKEE 

MAR  I  ANNA   2  S 

4638  0 

6  LEE 

90  46 

234 

6P 

Thomas  e.  Turner 

MARKED  TREE 

465*  0 

3  POINSETT 

39  32 

90  29 

229 

SS 

S! 

RADIO  STATION  KPCA 

MARSHALL 

2  SEARCY 

92  38 

1090 

SS 

MINNIE  HORTON 

MAUHEE 

2  SEARCY 

36  03 

92  39 

749 

DANNY  SMITH 

MELBOURNE  5  WNW 

47*6  C 

2  IZARD 

36  09 

91  99 

600 

MRS.  JUANITA  COOPER 

MENA 

*  POLK 

1107 

6P 

RICHARD  W.    ST,  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

*S39  ! 

T  LITTLE  RIVER 

33  41 

93  98 

316 

U  S  ENGINEERS 

MONTICELLO  3  S 

4900  C 

9  DREW 

33  39 

91  48 

2B9 

9P 

RADIO  STATION  KHBM 

MONTROSE 

4906  C 

9  ASHLEY 

33  19 

91  29 

129 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

NOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

4934  C 

8  CALHOUN 

33  1* 

92  27 

89 

7A 

1  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON 

49381  C 

39  08 

92  44 

280 

i  PERRY  0.  MALLETT 

MOUNT  IDA 

49881  C 

7  MONTGOMERY 

93  38 

663 

9P 

WILLIAM  E.  BLACK 

MOUNT  MAGAZINE 

5010  C 

39  10 

93  41 

2800 

9P 

1  ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME    I  NNW 

2  BAXTER 

36  20 

92  23 

7A 

1  RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENC 

5038  C 

2  BAXTER 

36  20 

92  23 

800 

8A 

BA 

:           US  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

90*6  e 

2  STONE 

35  51 

92  05 

768 

SS 

1  NELL  A.  TAPLEY 

MULBERRY   6  NNE 

5072  C 

*  FRANKLIN 

39  34 

94  01 

900 

1  HENRY  G.  ARVIN 

NARROWS  DAM 

5110  C 

7  PIKE 

34  09 

93  43 

429 

8A 

BA 

US  CORPS  Of  ENGINEERS 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

5112  C 

7  HOWARD 

34  00 

93  56 

990 

7A 

UNIVERSITY  Of  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

911*  C 

7  HOWARD 

33  57 

93  51 

373 

:           US  SOIL  CONS  SERVICE 

NATHAN  *  WNW 

9158  C 

7  HOWARD 

3*  07 

93  S2 

990 

EDNA  J.  WESTFALL 

NATURAL  DAM 

5160  C 

4  CRAWFORD 

9*  23 

673 

1  MRS.    NONA   L.  HAILEY 

NEWMOPE  3  E 

517*  C 

7  PIKE 

93  90 

890 

:  ELSIE  F.  WARD 

NEWPORT 

5186;  1 

3  JACKSON 

35  36 

91  17 

229 

TA 

LEVI   W.  TIMS 

NIMBOD  DAM 

5  PERRY 

34  97 

93  10 

6A 

8A 

8A 

:         1  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

2  BAXTER 

92  15 

429 

:         jus  CORPS  OF  ENGINEERS 

ODELL  3  N 

5354  1 

i  WASHINGTON 

35  48 

94  24 

1900 

'  MRS.  REN20  HURST 

OOEN  2  w 

5398  C 

7  MONTGOMERY 

93  48 

800 

1  U  S  FOREST  SERVICE 

OKAY 

9376  C 

7  HOWARD 

33  46 

93  93 

300 

9P 

1  J.   T.  HARGlS 

OSCEOLA 

9480  C 

3  MISSISSIPPI 

35  43 

89  59 

249 

WILLIAM   T  WALLACE 

OWENSVILLE 

9498  C 

9  SALINE 

3*  37 

92  49 

900 

MRS.  GUY  E.  COOK 

OIARK 

9908  C 

4  FRANKLIN 

35  29 

93  50 

6P 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

9914  C 

4  JOHNSON 

35  38 

93  27 

1900 

C.  W.  MELSON 

PAfiAGOULD  RADIO  KDRS 

9962  C 

36  03 

90  29 

276 

4P 

4P 

RADIO  STATION  KORS 

PARIS 

9976  C 

4  LOGAN 

39  18 

93  43 

410 

6P 

FRANK  TAYLOR 

PARIS  4  WSW 

4  LOGAN 

779 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKIN  2  W 

9986  1 

6  CROSS 

39  16 

90  35 

222 

INACTIVE  10/1/63 

PARKS 

9591  C 

4  SCOTT 

34  48 

93  57 

668 

BOMAR  K.  HANSARD 

5602  C 

1  NEWTON 

39  97 

93  15 

929 

ETHEL  CARLTON 

PERRYVILLE 

9694  C 

9  PERRY 

39  00 

92  48 

325 

SS 

MOVED  TO  PERRY  (5691) 

PINE  BLUFF 

9754  C 

9  JEFFERSON 

34  13 

92  01 

215 

HARRY  w.  WHITE 

PINE  8LUFF  FAA  AIRPORT 

9756  C 

9  JEFFERSON 

34  10 

91  56 

204 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

PINE  RIDGE 

9760,  C 
5820  C 

34  35 

93  54 

840 

7A, 

MRS.  WILLIE  GARRETT 

POCAHONTAS  1 

3  RANDOLPH 

36  16 

90  99 

330 

5P 

74 

BENEDICTINE  SISIERS 

PORTLAND 

9866  C 

9  ASHLEY 

33  1* 

91  30 

122 

9Pi 

PEARL  NEWTON 

PRESCOTT 

8  NEVADA 

318 

5P 

R.  P.  HAMBY 

PRESCOTT  SCS 

5910  1 

8  NEVADA 

33  48 

93  23 

318 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

5970  C 

2  MARION 

36  15 

92  51 

800 

MRS.  JOHNNIE  F.  MELTON 

RATCLIFF  2  S 

6005  C 

35  17 

450 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF  5  NE 

*  FRANKLIN 

35  21 

93  49 

420 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

6007  C 

*  FRANKLIN 

39  22 

460 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF 

6008  C 

4  LOGAN 

35  18 

93  53 

463 

7A 

LULA  H.  WEEKS 

RAVANA 

7  MILLER 

33  0* 

94  02 

290 

PANSY   LA  RUTH  TERBl 

REMMEL  DAM 

6102  ( 

9  HOT  SPRING 

3*  26 

92  94 

319 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

ROGERS 

62*8  C 

1  BENTON 

36  20 

94  07 

1387 

SS 

SS 

HOWARD  FOWLER 

ROHWER  2  NNE 

9  DESHA 

190 

9P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

RUSSELLVILLE  *  N 

6352  < 

*  POPE 

35  20 

93  09 

5P 

9P 

J.  H.  FONDREN 

SAINT  CHARLES 

6376  C 

b\  ARKANSAS. 

34  23 

91  08 

200 

BA 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

SAINT  FRANCIS 

6380  C 

3  CLAY 

36  27 

90  08 

300 

7A 

GILLIS  R.  NEELEY 

SALEM 

6403  C 

2  FULTON 

36  23 

91  50 

ALGER  0.  POMEROY 

SEARCY 

6906  C 

3  WHITE 

3!  15 

2*9 

7A 

ADAM  C.  MELTON 

SHERIDAN  TOWER 

6566  C 

5  GRANT 

3*  27 

92  21 

290 

6P 

bt 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

6586  C 

2  VAN  eUREN 

39  39 

92  19 

533 

REEDIS  ALLEN 

SILOAM  SPRINGS 

662*  0 

1  BENTON 

94  33 

1190 

OR.    IRvlN  A.  WILLS 

SPARKMAN  3  WSW 

8  DALLAS 

33  94 

92  54 

192 

SS 

TA 

MATTIE  0.  MIZELL 

STAMPS 

680*  1 

7  LAFAYETTE 

33  22 

93  29 

270 

SS 

HUBERT  A  BAKER 

STAR  CITY  4  ENE 

6823  0 

9  LINCOLN 

33  97 

91  *7 

182 

SS 

S< 

SURNICE  FR12ZELL 

STORY 

6890  C 

7  MONTGOMERY 

93  31 

NORA  L.  MAVBERRY 

STUTTGART 

6918  C 

6  ARKANSAS 

34  29 

91  32 

214 

GEORGE  L.  CLARK 

STUTTGAPT  9  ESE 

6920  C 

6  ARKANSAS 

34  26 

91  29 

198 

UNIVERSITY  UF  ARKANSAS 

SU6IAC0 

6928  0 

4  LOGAN 

39  16 

SS 

NEW  SUBIACO  ABBEY 

7038  C 

8  COLUMBIA 

33  06 

2*7 

IDELLA  0.  NORWOOD 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

7048  C 

7  MILLER 

33  27 

9*  00 

372 

"IS 

U  S  WEATHER  BUREAU 

wALDRON 

T*ea  0 

*  SCOTT 

34  9* 

94  06 

675 

WILLIAM  D.  6IVENS 

WALNUT    RIDGE    FAA  AP 

7530  C 

3  LAWRENCE 

90  96 

272 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

7582  0 

33  36 

7A 

G 

CHARLEY  L.  SHARP 

WEST  FORK 

7694  C 

1  WASHINGTON 

39  55 

94  11 

13*0 

IRENE  CANTRELL 

WEST  MEMPHIS 

7712  C 

6  CRITTENDEN 

39  08 

90  11 

220 

9P 

W  MEMPHIS  UTIL  COMM 

WHEELING 

2  FULTON 

36  19 

91  92 

680 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

7772  a 

*  FRANKLIN 

93  97 

22B9 

U  S  FOREST  SERVICE 

WING 

7990  0 

*  YELL 

34  57 

93  28 

390 

MILES  a  Turner 

WYNNE 

8092  C 

6  CROSS 

35  14 

90  47 

260 

SS 

Radio  statiun  kwtb 

YELLVILLE 

808*  C 

2  MARION 

36  13 

92  41 

760 

S! 

SS 

CARL  WALKER 

NEW  STATION 

PERRY 

9691  C 

5  PERRY 

35  03 

92  46 

330 

SI 

7A 

A.  0.  H0L6H00K 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any 
Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:      The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  lime.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  m  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m. ,  C.  S.  T.    Data  in  the  "Extremes"  table.  "Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation, 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  obser^-ations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 

sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
■H-     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 

M     One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  dally  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  th^  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 

the  address  shown  above. 

Subscription  Price;      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,    $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscrifrtions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 


NOVEMBER  1964 


Volume  69       No.  11 


ASHEVILLE:  196S 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 
NOVEMBER  196* 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

§ 

a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

■a 

"1 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

3 

O 

Max.  Depth 
CD  Ground 

« 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

o  " 

o  ^ 
m  < 

5  B 

"  " 

=*■! 

OB 

Tola) 

•        •  • 

NOBTHWEST  01 

BEAvER  DAM 

6*.T 

37.3 

51.0 

79 

1 

10 

30 

420 

0 

1 

10 

0 

3,29 

1.41 

19 

•  0 

0 

I 

BENTONVILLE 

64.9 

40.6 

52.8 

79 

3 

9 

30 

378 

0 

1 

9 

0 

2.71 

1.30 

19 

.  0 

0 

I 

EUREKA  SPRINGS 

64.1 

40.7 

52.4 

3«6 

79 

19 

9 

30 

384 

0 

1 

8 

0 

2.09 

- 

1.46 

•  99 

7 

.0 

0 

3 

2 

FAYFTTEVILLE  FAA  AP 

63.6 

39.0 

51.3 

77 

16« 

10 

22 

418 

Q 

1 

1 1 

3.89 

U27 

6 

T 

0 

9 

2 

FAYFTTEVILLE  EXP  STA 

64. S 

42.5 

53.5 

5*6 

77 

3 

10 

90 

393 

0 

0 

8 

0 

1,69 

.46 

1^29 

19 

T 

0 

5 

* 

1 

SRAVETTE 

63.2 

37.9 

50.6 

S«  8 

77 

14« 

7 

30 

430 

0 

1 

12 

0 

4,01 

,97 

1^61 

19 

.0 

0 

HARRISON 

65.0 

39.4 

52.2 

fiO 

10 

30. 

384 

Q 

3,69 

W48 

28 

•  0 

0 

\ 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

63.4 

40.6 

52.0 

76 

16* 

10 

30 

392 

Q 

2 

3.55 

1,16 

27 

T 

0 

6 

3 

2 

HUNT  3v I LLt 

67, 5M 

40, 5M 

54, OM 

80 

19* 

lo 

22 

339 

Q 

3,69 

1  ^70 

19 

^ 

0 

2 

LEAD  HILL 

66.4 

40.4 

53,4 

80 

19* 

10 

22 

999 

Q 

Q 

2,61 

,97 

•  86 

19 

.  0 

0 

5 

9 

ROSFRS 

66.3 

41,5 

53,9 

7»2 

8" 

9 

30 

345 

0 

0 

9 

0 

3,94 

•  71 

1  ^41 

19 

0 

StLOAM  SPRINGS 

64.9 

42,0 

53,5 

80 

% 

12 

30 

360 

Q 

^ 

3,38 

l.ii 

19 

•  0 

0 

I 

2 

\ 

D I  VI  SI  ON 

52.6 

1.38 

.1* 

T 

«        *  tt 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICU  HUt^ 

66.6 

36,5 

51.6 

B I 

10 

7 

22 

411 

Q 

10 

4,77 

1,02 

2«55 

28 

•  0 

0 

2 

66.4 

33,0 

49.  7 

80 

16* 

7 

22 

461 

0 

0 

19 

0 

2,89 

U48 

19 

•  0 

0 

1 

I 

5 ILBERT 

68.3 

35.1 

51.7 

81 

17. 

6 

22 

414 

0 

0 

11 

0 

1,19 

1.39 

19 

0 

* 

I 

GREERS  FERRY  DAM 

66.  1 

40.8 

53.5 

84 

16 

l6 

22 

392 

0 

0 

6 

0 

9,99 

2.19 

19 

.0 

0 

MAMMOTH  SPRING 

64. 9M 

36.  3M 

50. 6M 

3«2 

82 

3 

T 

22 

443 

^ 

1 2 

1.86 

U20 

28 

•  0 

0 

2 

2 

65.6 

39.5 

52.6 

78 

16 

11 

22 

383 

Q 

_ 

- 

1,47 

i^3e 

19 

*s 

0 

1 

MOUNTAIN  HOME   I  NNW 

65.6 

39.4 

52.9 

80 

16* 

1 2 

30* 

381 

Q 

4  ,49 

1,00 

1.39 

8 

•  0 

0 

5 

5 

9 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 

65.6 

36.8 

51.2 

t2 

J  J* 

9 

23* 

419 

0 

1 

U 

0 

4,39 

1  .34 

19 

•  0 

0 

9 

9 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

62  .  4M 

38.7M 

50. 6M 

lo* 

9 

30* 

436 

0 

0 

9 

0 

4,16 

2*00 

19 

•  0 

0 

TtLLV ILLC 

66. S 

34.8 

50.8 

6 1 

16 

7 

22 

499 

Q 

1 1 

1.71 

1.29 

19 

•  0 

0 

I 

} 

u I V  1 3 1 un 

51.9 

3t9 

4«  00 

•  55 

•  0 

«         «  * 

NORTHEAST  03 

al  icia 

65.4 

40.8 

53.1 

B  9 

_ 

19 

30. 

370 

Q 

4,81 

2.08 

28 

.0 

0 

BALD  KNOB 

66.7 

40.8 

53.8 

89 

19 

17 

30. 

394 

Q 

1,60 

1.77 

19 

.0 

0 

I 

\ 

I 

66  .  2M 

38  .  7M 

52. 5M 

81 

15 

11 

30. 

386 

4,42 

2,12 

19 

"2 

0 

BATESVILLE  L  AND  D  »l 

65.7 

39.3 

52.5 

B 1 

1 9 

U 

22 

386 

0 

0 

9 

0 

S,21 

.94 

2,34 

19 

•  0 

0 

\ 

2 

BEEDEVILLE 

65.8 

40.7 

53.3 

82 

19 

19 

22 

368 

0 

0 

8 

0 

2,97 

1,81 

19 

•  0 

0 

I 

BL  YTHEV I ll  e 

66.  1 

43.2 

54.7 

4»  fi 

8b 

16 

l9 

30 

333 

Q 

0 

6 

0 

5,46 

1,93 

3,30 

19 

.0 

0 

7 

2 

1 

CORN  TNG 

64.7 

39.8 

52.3 

80 

15 

12 

30 

392 

0 

0 

6 

0 

2,56 

• 

1,19 

1,38 

19 

.0 

0 

2 

I 

64.9 

42  «  3 

93.4 

3«  3 

82 

19 

19 

30 

397 

0 

0 

6 

0 

4,19 

,22 

2,67 

19 

.  0 

0 

2 

1 

KEISER 

65.4 

43.0 

94.  2 

82 

15 

l9 

30 

337 

0 

0 

6 

0 

4,88 

2,22 

19 

T 

0 

MARKED  TREE 

65.7 

38.7 

52.2 

3*4 

81 

19* 

12 

22 

387 

Q 

Q 

3.42 

•  84 

1,64 

19 

•  0 

0 

2 

NEWPORT 

65.5 

42.2 

53,9 

3t  9 

83 

15 

l7 

30 

948 

0 

6 

0 

4,96 

.63 

3,10 

20 

.  0 

0 

1 

1 

PARA60ULD  RADIO  kDRS 

65.0 

42.7 

53.9 

Bt 

15* 

l4 

90 

344 

6 

1,51 

1,59 

19 

.0 

0 

7 

2 

1 

POCAHONTAS  1 

63.4 

39.0 

51.2 

79 

14 

11 

22 

416 

0 

0 

7 

0 

4,46 

.16 

2,39 

28 

T 

0 

* 

2 

SEARCY 

67.3 

42.5 

54.9 

89 

1 5 

17 

23. 

329 

0 

0 

8 

0 

4,19 

• 

.04 

1,82 

19 

•  0 

0 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

63.5 

40.8 

52.2 

62 

^' 

14 

30 

392 

1 

8 

0 

6.50 

2,28 

27 

•  0 

0 

I 

53.2 

4*0 

4, 17 

•  29 

T 

•      «  • 

WEST  CENTRAL  04 

appleton 

68.7 

36.6 

52.7 

an 

OV 

15* 

13 

30 

367 

1 1 

0 

4,94 

2,00 

19 

•  0 

0 

BOONEVILLE 

70.0 

42.9 

56.9 

9«S 

83 

14« 

14 

22 

271 

Q 

0 

8 

4,09 

•  60 

2.16 

19 

•  0 

0 

t 

I 

\ 

CLARKSVILLE 

43.9 

80 

2 

l9 

22 

297 

Q 

y 

9,18 

2,18 

19 

•  0 

0 

DARDANELLE 

67.9 

40.8 

54^4 

3*3 

14 

19 

22 

321 

0 

0 

9 

0 

6,08 

2.12 

2.16 

19 

T 

0 

I 

I 

I 

DEVILS  KNOB 

62.8m 

44a6M 

53. 7M 

9 

30 

339 

0 

0 

0 

4,80 

1.99 

19 

•  0 

0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

67.6 

40,5 

54.1 

4«  I 

82 

15* 

17 

22 

338 

0 

LO 

0 

4,16 

•  98 

1,13 

17 

•  0 

0 

9 

4 

2 

FORT  SMjTh  WATER  PLANT 

67.4 

40.6 

54.0 

78 

X9. 

11 

22 

337 

0 

0 

8 

0 

1.87 

1.83 

19 

.0 

0 

9 

3 

I 

MENA 

67.4 

55.7 

4  a  9 

76 

16* 

l6 

21 

289 

0 

0 

6 

0 

9,91 

1.92 

2.29 

19 

•  0 

0 

6 

♦ 

3 

MOUNT  MAGAZINE 

61.1 

40,8 

91.0 

79 

2 

6 

30 

416 

0 

0 

9 

0 

8,41 

3.09 

19 

tO 

0 

* 

OZARK 

68.1 

44,6 

96.4 

6> 

80 

16* 

18 

22 

277 

^ 

0 

' 

0 

1,99 

•  66 

1.70 

19 

•  0 

0 

PART  S 

68.6 

41,1 

54,9 

82 

U« 

19 

22 

309 

0 

0 

8 

0 

9,70 

3,18 

19 

tO 

0 

4 

3 

2 

RUSSELLVILLE  *  N 

68.0 

38,3 

53,2 

82 

2 

12 

22 

397 

0 

0 

10 

0 

9.90 

2.13 

19 

.0 

0 

9 

3 

2 

SUBIACO 

68.0 

43,9 

56.0 

^•9 

8 1 

14* 

16 

22 

283 

0 

0 

7 

0 

9,96 

2,19 

2,70 

19 

•  0 

0 

5 

3 

3 

WALCRGN 

69.6 

41,5 

55.6 

80 

14. 

Is 

22 

296 

0 

0 

9 

0 

9,51 

2,45 

18 

.0 

0 

WHITE  ROCK 

63. OM 

42, 8M 

52.  9M 

73 

14* 

10 

30 

360 

0 

0 

6 

0 

4,61 

1,90 

19 

T 

0 

i 

I 

I 

DIVISION 

54.9 

*.T 

9,22 

1.40 

T 

•       »  # 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

68.6 

43.1 

55.9 

83 

13* 

16 

22 

287 

Q 

Q 

4,61 

1,82 

19 

T 

0 

BENTON 

68.2 

42,0 

55.1 

84 

19 

13 

22 

319 

0 

0 

9 

0 

1,«* 

1,66 

19 

•  0 

0 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

68.2 

39.5 

53.9 

80 

3* 

15 

23. 

336 

0 

0 

8 

0 

5,71 

2,22 

19 

0 

CONWAY 

67.6 

40.4 

54.0 

2.6 

84 

19 

13 

22 

339 

0 

0 

9 

0 

7,28 

2,89 

2,44 

19 

•  0 

0 

GREENBRIER 

66.8 

38.8 

52.8 

89 

19 

13 

22 

166 

0 

0 

10 

0 

9,07 

1,91 

19 

T 

0 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

68.6 

47.3 

56.0 

9.2 

81 

19 

18 

22 

240 

0 

0 

5 

0 

3.19 

1.42 

1,49 

19 

•  0 

0 

LEOLA 

68.2 

39.8 

54.0 

83 

19 

12 

22 

148 

0 

0 

9 

0 

2,42 

19 

•  0 

0 

LITTLE  ROCK  wB  AIRPORT//R 

66.9 

41.0 

54.0 

^•9 

89 

19 

17 

23. 

336 

0 

0 

8 

0 

3,70 

.42 

19 

•  0 

0 

MALVERN 

69.4 

40.6 

55,0 

89 

19 

14 

22 

313 

0 

0 

8 

0 

4,63 

2.04 

28 

.0 

0 

MORRILTON 

69.3 

43.2 

56,3 

9.7 

8* 

14 

16 

22 

277 

0 

0 

8 

0 

4,48 

•  98 

1.90 

18 

0 

'I 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NOVEMBER  196^ 

Continued    


Temperature 

Precipitation 

No.  ol  Days 

Snow,  SlMt 

No.  ol  Days 

Sutton 

.1 

Q 

Max. 

Mln. 

0  c 

>* 
a 

i 

« 

1 

|l 

*  3 
>  S 
<% 

'J 

*  a 
<  § 

> 
< 

Departui 
From  Nc 

0 

J3 

01 

■2 

Q 

1 

Q 

s 
& 

Q 

0  * 

3 

|z 

3.a 

e  S 
0  u. 

0 
0 

n 
11 

« 
Q 

s 

s 

1 

0 

nimrod  dam 

PERRY 

SHERIDAN  TOWER 

67,4 
68.4 
67,7 

38.6 
39.9 
43,3 

53.3 
54.2 
55.5 

4.3 

82 
83 
89 

19 
15 
19 

12 
12 
15 

23 
22 
22 

391 

330 
306 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

9 

10 
7 

0 
0 
0 

9.04 
5.11 
3,53 

1.28 

1.T2 
2.00 
1.74 

11 

19 
19 

T 

,0 
,0 

0 
0 
0 

5 
6 
6 

3 

4 

2 

2 
2 
1 

DIVISION 

54.8 

4.0 

4,51 

.26 

T 

*       •  • 

EAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 
BRINKLEY 
OES  ARC 
FORREST  CITY 
HELENA 

69.8 
68.0 
68.6 
67.0 
67.0m 

43.8 

40.0 
43.5 
43,0 
42, IM 

56.8 
54.0 
56.1 
55,0 
54, 6M 

3.1 
2.2 

89 
88 
82 
82 
81 

16 

11 

1S» 

19 

17» 

19 
14 
19 
14 

l6 

29 

22 

22 
22 

289 
333 
288 
316 
334 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

Q 

1 

7 

a 

7 
y 

6 

0 
0 
0 

Q 

0 

1.18 
2.59 
4,71 
1,04 
3,42 

• 

1.11 

1.22 
1.27 
1.90 
1,35 
,76 

7 
18 
19 
19 

8 

,0 

T 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

* 

* 

2 

\ 

1 
1 
2 
1 
0 

KEO 

MARIANNA   2  S 
SAINT  CHARLES 

«Tl  ITT^IaDT 

STUTTGART  9  ESE 

68.1 

68.4 
70.1 
66.7 

42,6 
43,9 
41,9 
45,7 
43,7 

55,4 

55I2 

57,9 
55,2 

4,6 

5.6 

14 

83 
83 
80 

16 
15 
16 
14 
16* 

U 
1  a 

*  e 

17 
20 
19 

22 
30 
22 
22 
22 

112 
297 
311 
245 
310 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

6 
8 

6 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

2.75 
3.17 
3,66 
3.31 
3,27 

.88 

1.12 

1,43 
1.02 
1.15 
1.28 
.96 

19 
19 

7 
19 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

\ 

1 
1 
1 
1 
0 

WEST  MEMPHIS 
WYNNE 

66.4 
66.7 

44,7 
42.6 

55,6 
54,7 

83 

81 

15 
19» 

17 
14 

30 
22 

103 
126 

0 
0 

0 
0 

6 
6 

0 
0 

1.7* 
3.41 

.75 
1.20 

7 
19 

.0 
.0 

0 
0 

J 

0 

1 

DIVISION 

55.9 

3.19 

1,11 

T 

•       •  • 

SOUTHWEST  OT 

DE  CUEEN 
OIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

68.6 
69,8 
69,6 
68,8 
69,7 

42,7 
41.4 
42.3 
59.0 

40.3 

55.7 
55.6 
56.0 
54  2 

55^0 

4.0 
4.7 

81 
81 
81 

80 
81 

2* 

2 
16 

16 

It 

16 
17 
12 

18 

22 
22 
22 
22 
23. 

290 
292 
291 
334 
311 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

9 
7 
10 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

3.2* 
3.0s 
2.6* 
4.52 
3.13 

1.93 
.07 

1.57 
1.60 
1.73 
2.50 
1.88 

19 
19 
19 
19 
19 

.0 
,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

\ 

2 

\ 

I 
} 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

OKAY 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

68.4 
70.5 
70,2 
69,6 

42. S 
45.8 
46.2 
47.2 

55. S 
58.2 
98.2 
98.4 

4.5 
4,7 

80 
82 
82 
81 

1 
19 
19 
19 

19 
19 
I9 
22 

22 
22 
22 
22 

298 
245 
238 
217 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

T 
6 

s 
s 

0 
0 
0 
0 

2,19 
2.54 
2.93 
3.51 

1.81 
.82 

1.46 

2.00 
1.28 
1.20 

19 
19 
19 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

t 

\ 

1 

DIVISION 

96,3 

4,7 

3.11 

1.10 

.0 

•       •  • 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPNIA 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 
MAGNOLIA   J  N 

69,0 
70.2 
69.0 
69.5 
69. 2M 

41,6 
43.5 
43.2 

42!5M 

99,3 
96,9 
56.1 
57  1 
55'9M 
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16 
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18 
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23 
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22 
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0 
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0 

0 

0 
0 
0 

« 

8 
7 
4 
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0 
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0 

1.69 

3.99 
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.0 
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PORTLAND 

ROHWER  2  NNE 

69.2 
70.5 
67.8 
68.7 
69.9 

44.7 
44.6 
43.8 
41.6 
43.5 

57,0 
57,6 
59,8 
55.2 
56.7 

3,9 
1,6 

83 
86 
84 
84 
84 

16 
1 
19 
18. 
14 

}* 
19 

20 

19 

19 

22 

22 

23. 

22 

30. 
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254 
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0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
6 
5 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

4.83 
1.78 
2.12 
4.17 
9.97 

• 

2.89 
.2* 

1.60 
.70 
.77 
1.60 
2.17 

18 

19 
19 
28 
7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

1 

2 

STAR  CITY  *  ENE 

69.9 

41.6 

99.8 

89 

16 

13 

22 

306 

0 

0 

8 

0 

3,90 

1.10 

7 

.0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

96.7 

3,6 

3.79 

.59 

•  0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:     89°  on  the  16th  at  Greers  Ferry  Dam 

Lowest  Temperature:      6°  on  the  30th  at  Mount  Magazine  and  on  the 
22d  at  Gilbert 

Greatest  Total  Precipitation:     8.41  inches  at  Mount  Magazine 

Least  Total  Precipitation:       1.74  inches  at  West  Memphis 

Greatest  One-Day  Precipitation:     3.30  inches  on  the  19th  at 

Blytheville 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:  Trace  at  15  stations 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 
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DAILY  PRECIPITATION 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
NOVEMBER  196A 
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33 

26 

36 

43 

29 

28 

10 

42,5 

GRAVETTF 

MAX 

72 

76 

77 

76 

72 

63 

60 

70 

75 

76 

66 

69 

75 

77 

76 

73 

62 

55 

42 

48 

32 

46 

56 

56 

63 

68 

73 

57 

58 

33 

63.2 

MIN 

52 

50 

4  1 

44 

54 

56 

46 

30 

45 

62 

56 

51 

38 

28 

18 

10 

6 

23 

29 

23 

31 

40 

24 

25 

7 

37.9 

H4RRI SON 

MAX 

BO 

78 

77 

71 

70 

71 

65 

69 

75 

78 

73 

72 

71 

77 

75 

79 

70 

63 

46 

42 

35 

46 

54 

46 

65 

62 

75 

60 

60 

4 1 

65.0 

MIN 

4  3 

5  \ 

5  1 

50 

47 

44 

60 

56 

30 

40 

50 

62 

59 

45 

34 

25 

14 

10 

20 

33 

24 

34 

46 

35 

28 

10 

39  4 

HARRISON   FAA  AIRprRT 

MAX 

76 

76 

75 

72 

73 

65 

61 

69 

75 

76 

72 

69 

75 

75 

75 

76 

63 

56 

44 

49 

29 

50 

55 

50 

63 

63 

72 

56 

59 

32 

63.4 

MIN 

5  3 

53 

43 

51 

52 

44 

46 

52 

59 

47 

38 

48 

64 

60 

56 

42 

28 

22 

12 

12 

23 

33 

32 

37 

45 

34 

19 

10 

40,6 

HU.'JTSVIl  LE 

MAX 

77 

80 

78 

75 

74 

65 

63 

71 

75 

76 

73 

70 

77 

76 

80 

79 

68 

63 

49 

49 

35 

50 

58 

65 

67 

62 

76 

67.5 

MIN 

50 

50 

36 

40 

51 

47 

38 

48 

57 

52 

31 

47 

66 

59 

55 

"•5 

32 

23 

13 

10 

16 

30 

25 

32 

40 

40.5 

LEAD   Mil  L 

MAX 

79 

80 

78 

75 

75 

70 

59 

68 

77 

76 

75 

71 

76 

77 

80 

76 

72 

63 

45 

50 

38 

44 

55 

51 

65 

62 

75 

70 

65 

60 

66,4 

MIN 

5  7 

53 

50 

42 

46 

54 

46 

43 

45 

57 

60 

33 

50 

50 

64 

59 

43 

34 

26 

14 

10 

23 

30 

25 

36 

46 

34 

26 

11 

40,4 

ROGERS 

MAX 

80 

80 

78 

78 

74 

70 

64 

70 

75 

75 

75 

69 

76 

77 

76 

76 

70 

56 

44 

47 

36 

48 

60 

56 

64 

63 

73 

70 

62 

42 

66.3 

MIN 

■SO 

50 

58 

53 

50 

53 

54 

46 

44 

53 

59 

51 

37 

50 

65 

60 

50 

44 

30 

24 

12 

14 

25 

34 

29 

39 

43 

30 

29 

9 

41.5 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

74 

77 

80 

76 

74 

65 

59 

72 

76 

77 

69 

70 

77 

79 

77 

79 

67 

57 

'•b 

50 

37 

50 

56 

56 

65 

56 

73 

58 

58 

35 

64.9 

... 

MIN 

5  \ 

5  8 

55 

53 

47 

46 

54 

56 

50 

35 

55 

64 

6  1 

55 

45 

33 

24 

14 

14 

24 

34 

29 

34 

42 

30 

3 1 

12 

42.0 

^rRTH  CENTRAL 

02 

CAL ICO  POCK 

MAX 

79 

80 

78 

74 

79 

74 

61 

70 

76 

81 

76 

76 

77 

80 

80 

79 

68 

63 

47 

56 

36 

46 

53 

43 

64 

64 

70 

67 

52 

4  7 

66.6 

MIN 

34 

4  1 

4  1 

42 

38 

40 

53 

43 

36 

36 

49 

63 

28 

33 

65 

57 

61 

45 

34 

20 

16 

7 

15 

19 

26 

30 

44 

39 

25 

12 

36.5 

Evening  shade  i  ne 

MAX 

78 

78 

79 

74 

76 

70 

75 

70 

74 

77 

73 

77 

74 

78 

60 

80 

68 

62 

47 

55 

46 

42 

51 

45 

62 

57 

65 

65 

66 

49 

66.4 

MIN 

30 

30 

3 1 

37 

36 

37 

52 

4  1 

35 

33 

46 

60 

27 

29 

60 

92 

56 

42 

33 

20 

14 

7 

10 

1  1 

29 

28 

37 

32 

22 

10 

33.0 

Gil  BERT 

MAX 

81 

31 

77 

73 

77 

73 

66 

71 

77 

79 

76 

77 

79 

78 

80 

78 

81 

65 

47 

56 

40 

48 

55 

48 

65 

67 

74 

67 

63 

5 1 

68.3 

MIN 

34 

39 

40 

38 

36 

39 

51 

43 

34 

37 

57 

63 

25 

31 

65 

59 

60 

45 

34 

17 

15 

6 

13 

19 

20 

29 

37 

35 

20 

13 

35.1 

GBEERS  FERRY  DAM 

MAX 

72 

77 

79 

75 

76 

77 

72 

63 

69 

73 

76 

73 

75 

76 

79 

B9 

74 

67 

62 

44 

50 

35 

A3 

51 

49 

60 

61 

66 

60 

69 

66.  1 

MIN 

40 

44 

46 

49 

5  ] 

48 

5  I 

47 

45 

44 

44 

56 

38 

38 

5 1 

61 

62 

61 

42 

29 

20 

16 

18 

19 

34 

35 

43 

4  3 

3  3 

17 

40,8 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

82 

77 

77 

76 

65 

70 

75 

78 

75 

76 

76 

79 

76 

75 

72 

62 

43 

55 

35 

44 

51 

41 

63 

64 

64 

62 

56 

64.9 

MIN 

30 

40 

40 

5  3 

48 

37 

36 

5  I 

62 

29 

32 

6  3 

56 

42 

34 

2  1 

15 

7 

1  4 

1  9 

30 

30 

4  1 

3R 

25 

1  1 

36  3 

MARSHALL 

MAX 

72 

77 

76 

72 

75 

70 

63 

69 

75 

77 

73 

75 

77 

77 

76 

78 

68 

63 

46 

55 

40 

45 

51 

45 

62 

64 

67 

65 

61 

65.6 

MIN 

39 

42 

39 

50 

48 

52 

4  3 

39 

44 

57 

64 

34 

35 

6  5 

59 

46 

34 

26 

15 

I  1 

25 

30 

26 

4  1 

39 

3  7 

2  5 

12 

39.5 

MrilNTAIN   HOME    1  NNW 

MAX 

73 

80 

79 

79 

77 

76 

72 

56 

72 

74 

78 

75 

73 

76 

80 

80 

77 

64 

5S 

39 

53 

33 

46 

54 

43 

64 

62 

73 

63 

55 

66.6 

MIN 

43 

48 

52 

5  3 

49 

5  1 

48 

42 

47 

47 

58 

36 

39 

52 

63 

59 

52 

38 

24 

\  5 

1 2 

1 2 

26 

26 

26 

35 

37 

30 

12 

MniNTAIN   HOME   C   OF  tNG 

MAX 

71 

79 

79 

76 

71 

76 

71 

57 

66 

76 

76 

75 

73 

75 

76 

79 

76 

65 

54 

53 

53 

32 

45 

52 

43 

64 

62 

73 

57 

54 

65.6 

MIN 

4  1 

43 

48 

43 

43 

53 

46 

4  1 

41 

47 

55 

32 

32 

50 

6 1 

59 

5 1 

36 

2  I 

1  4 

9 

9 

20 

25 

2  5 

35 

36 

2  7 

11 

MrUNTAIM   VIEW    2  ESE 

MAX 

73 

75 

73 

70 

75 

65 

TO 

73 

71 

75 

71 

73 

75 

75 

65 

60 

54 

51 

40 

40 

42 

38 

56 

58 

63 

62 

56 

48 

62.4 

MIN 

40 

51 

50 

48 

43 

40 

45 

47 

51 

59 

34 

43 

63 

61 

59 

42 

32 

24 

13 

9 

23 

29 

26 

37 

42 

36 

27 

9 

38.7 

YEl  LVILL  E 

MAX 

80 

80 

78 

71 

76 

72 

62 

70 

77 

80 

77 

74 

77 

79 

60 

81 

71 

64 

47 

54 

36 

49 

53 

46 

65 

62 

76 

67 

57 

4  1 

66.6 

MIN 

38 

42 

44 

40 

36 

39 

52 

42 

34 

35 

47 

57 

25 

33 

62 

6  3 

56 

45 

24 

1  9 

14 

7 

1  4 

20 

1 9 

28 

36 

37 

2  2 

11 

34.8 

^nRTHEAST 

03 

Al  ICIA 

MAX 

75 

79 

75 

76 

76 

73 

66 

69 

73 

77 

76 

78 

73 

81 

83 

81 

69 

61 

47 

55 

45 

39 

47 

40 

61 

53 

66 

66 

63 

65.4 

MIN 

36 

45 

44 

55 

46 

56 

42 

40 

45 

50 

62 

33 

37 

56 

60 

46 

37 

26 

20 

1 5 

1 6 

2  5 

37 

40 

46 

15 

BALD  KNnB 

MAX 

78 

79 

75 

75 

76 

74 

67 

70 

73 

76 

75 

76 

76 

83 

85 

76 

72 

65 

47 

55 

52 

52 

44 

57 

57 

68 

67 

55 

66.7 

MIN 

36 

45 

46 

46 

5  7 

46 

55 

45 

39 

40 

45 

60 

33 

59 

62 

39 

2  7 

2  2 

17 

18 

2  7 

30 

38 

4  7 

4  3 

17 

.8 

bateSvule  livestock 

MAX 

76 

78 

76 

73 

78 

73 

67 

69 

73 

76 

72 

77 

75 

61 

78 

75 

54 

54 

46 

42 

61 

45 

60 

65 

65 

56 

66.2 

MIN 

36 

47 

46 

46 

45 

44 

53 

45 

44 

46 

54 

61 

35 

42 

59 

43 

34 

25 

1 6 

I  \ 

23 

3  \ 

36 

39 

11 

3  8  7 

BATESulL  LE  L  AND  D  * 

t 

MAX 

71 

77 

74 

74 

77 

74 

65 

69 

TJ 

76 

74 

76 

73 

80 

81 

77 

69 

64 

49 

54 

54 

40 

46 

49 

61 

59 

66 

67 

56 

43 

65.7 

MIN 

35 

43 

45 

44 

48 

40 

56 

43 

38 

45 

55 

64 

30 

34 

66 

6  1 

59 

47 

39 

2  3 

20 

1  I 

\  5 

2 1 

3  1 

40 

43 

43 

26 

16 

39,3 

BFEDEVIl  LE 

MAX 

77 

79 

75 

76 

76 

76 

65 

68 

73 

76 

75 

79 

76 

81 

62 

79 

73 

64 

<>8 

53 

47 

40 

52 

43 

59 

52 

67 

65 

56 

65,6 

MIN 

36 

45 

47 

43 

58 

45 

56 

45 

40 

43 

46 

60 

35 

4  1 

67 

59 

63 

47 

39 

29 

22 

15 

1 6 

26 

35 

40 

46 

29 

31 

16 

40,7 

8l  VTHEVILLE 

MAX 

77 

80 

77 

76 

78 

73 

65 

68 

72 

75 

73 

78 

75 

82 

84 

88 

75 

63 

50 

49 

47 

39 

50 

46 

56 

49 

68 

65 

52 

66,  1 

MIN 

43 

50 

50 

57 

59 

47 

54 

46 

43 

46 

50 

60 

42 

43 

62 

59 

62 

46 

36 

27 

2 1 

1  6 

2 1 

3  1 

36 

40 

46 

36 

15 

43,2 

CORNING 

MAX 

76 

79 

76 

75 

75 

74 

66 

67 

73 

76 

72 

76 

74 

79 

80 

76 

70 

60 

45 

52 

45 

39 

47 

40 

56 

54 

64 

67 

66 

64.7 

MIN 

35 

46 

52 

45 

46 

45 

52 

39 

46 

39 

54 

62 

35 

36 

62 

56 

43 

35 

26 

[  7 

\  3 

17 

24 

35 

40 

4  1 

42 

12 

39  8 

J0NE5B0R0 

MAX 

76 

80 

76 

67 

70 

74 

60 

66 

71 

76 

72 

77 

75 

61 

82 

79 

72 

63 

47 

51 

49 

39 

47 

42 

59 

52 

67 

64 

63 

64.5 

MIN 

41 

47 

51 

49 

51 

52 

50 

47 

45 

45 

52 

54 

45 

43 

60 

37 

29 

20 

\  7 

20 

29 

40 

44 

15 

42 , 3 

KFISEB 

MAX 

76 

78 

76 

77 

77 

75 

67 

67 

70 

73 

72 

76 

74 

81 

82 

78 

70 

63 

53 

48 

45 

38 

51 

47 

57 

52 

68 

64 

57 

49 

65.4 

MIN 

40 

47 

50 

51 

59 

47 

55 

52 

40 

44 

52 

59 

39 

42 

64 

58 

62 

52 

43 

29 

21 

16 

20 

29 

36 

41 

44 

46 

34 

15 

43.0 

MARKED  TREE 

MAX 

70 

78 

76 

77 

77 

75 

69 

66 

71 

74 

73 

77 

73 

61 

81 

78 

73 

65 

49 

50 

42 

40 

50 

46 

59 

68 

68 

67 

54 

51 

66,7 

MIN 

35 

45 

46 

49 

55 

45 

53 

49 

38 

41 

46 

60 

37 

37 

49 

57 

60 

45 

36 

26 

20 

12 

27 

26 

22 

23 

31 

45 

30 

14 

38,7 

NFKlPORT 

MAX 

76 

80 

75 

75 

76 

76 

66 

68 

74 

77 

72 

77 

75 

60 

83 

78 

70 

63 

'•6 

65 

37 

40 

50 

42 

60 

55 

66 

66 

57 

46 

65,5 

MIN 

37 

46 

49 

44 

49 

44 

53 

43 

42 

48 

54 

61 

40 

42 

66 

61 

63 

47 

36 

29 

22 

18 

22 

26 

36 

41 

46 

46 

34 

17 

42,2 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
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Coptlnued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
NOVEMBER  1964 


1 

2 

1  ^ 

5 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 ' 

29 

30 

31 

Avera 

PARAGOULD  RADIO 

KDRS 

MAX 
MIN 

75 
40 

76 
46 

76 
53 

7S 
51 

77 
51 

73 
51 

70 
54 

66 
47 

71 
44 

74 
46 

72 
51 

77 
63 

73 
43 

42 

67 

76 
62 

99 

46 

38 

50 
27 

49 

20 

36 
17 

46 
19 

46 

27 

59 
96 

55 
40 

67 
44 

67 
48 

93 

36 

49 

14 

65,0 
42.7 

POCAHONTAS  1 

MAX 

Mm 

73 
17 

77 
44 

71 
45 

76 
46 

75 
48 

73 
46 

60 
53 

68 
41 

71 
39 

75 
40 

72 
45 

76 
58 

72 
33 

79 
38 

78 
65 

78 
58 

66 
59 

61 
44 

44 

35 

53 
23 

44 
18 

36 
11 

46 
15 

39 
24 

60 
36 

53 
38 

64 
41 

65 
43 

50 
31 

44 

13 

63.4 
39.0 

MAX 

Mm 

75 
41 

60 
48 

74 

49 

75 
47 

76 
58 

74 

50 

66 
56 

67 
46 

74 
42 

77 
42 

76 
49 

76 

62 

76 
36 

83 
43 

85 
67 

76 
61 

75 
64 

71 
48 

48 
40 

96 
26 

92 
23 

43 
17 

51 
17 

45 
28 

60 
29 

59 
40 

68 
48 

67 
43 

59 
32 

52 

18 

67.9 
42.5 

WALNUT  RIDSE  FAA 
tt      •  • 

AP 

MAX 
MIN 

75 
39 

78 
50 

76 
49 

76 
46 

79 
50 

75 
47 

62 
51 

69 
40 

72 
43 

76 
46 

74 
52 

76 
47 

74 
39 

80 
40 

82 
65 

80 
61 

69 

60 

60 
44 

45 

32 

52 

28 

34 

19 

38 
16 

49 
23 

39 
27 

59 
36 

52 
41 

67 
47 

62 
39 

50 
27 

30 
14 

63  5 
40 1 8 

HfST  CENTRAL 

APPLETON 

MAX 
MIN 

78 
46 

76 
48 

80 
50 

75 
47 

78 
46 

73 
38 

67 
41 

75 
43 

79 
42 

60 
44 

79 
47 

74 
38 

77 
30 

80 
40 

51 

50 

76 
46 

68 
33 

35 

28 

31 

16 

19 

26 

29 

30 

44 

68 
26 

62 
21 

58 
11 

68.7 
36.6 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

S2 
45 

83 
49 

79 
56 

77 
50 

77 
45 

68 
57 

68 
54 

75 
47 

60 
43 

81 
45 

75 
54 

76 
57 

81 

30 

8  3 
54 

78 
67 

76 
64 

62 

65 
56 

57 
38 

24 

21 

14 

23 

35 

26 

40 

49 

68 
37 

66 
27 

53 
19 

421° 

CLARKSVILLE 

MAX 

Mm 

77 
4S 

80 
49 

77 
55 

75 
51 

77 
47 

65 
57 

66 

56 

7  \ 
45 

74 
44 

79 
46 

49 

60 

34 

57 

65 

66 

63 

56 

38 

25 

21 

15 

5  1 
24 

55 

33 

62 
28 

64 
40 

75 
55 

67 
38 

6  1 
31 

52 

20 

43I9 

oaroanelle 

MAX 
MIN 

60 
41 

80 
44 

79 
47 

78 
45 

79 
48 

63 
54 

69 
55 

73 
46 

76 
41 

79 
42 

73 
46 

77 
59 

78 
11 

42 

63 

60 

61 

54 

38 

26 

23 

15 

18 

27 

65 

26 

60 
34 

47 

62 
40 

62 
28 

47 

20 

67  9 
40l8 

DFvILS  KNOB 

MAX 
MIN 

71 
50 

74 
56 

71 
54 

67 
54 

68 
55 

75 
45 

70 
51 

62 
53 

67 
53 

70 
50 

69 
54 

70 
60 

7 1 
61 

56 

60 
47 

28 

22 

28 

33 

15 

32 

56 

18 

53 
9 

62  6 
44^6 

FORT  Smith  wb  airport 

MAX 

Mm 

6  I 
46 

82 
51 

77 
53 

78 
50 

78 
48 

63 
56 

65 
46 

72 
41 

78 
43 

61 
43 

76 
52 

74 

40 

60 
94 

82 
48 

65 

8 1 

61 

69 
56 

59 
52 

52 
26 

57 

25 

19 

17 

25 

32 

26 

37 

42 

59 
32 

6  3 
27 

37 
19 

67,6 
40.5 

FORT  SMITH  WATER 

PLANT 

MAX 

Mm 

77 
41 

78 
44 

75 
50 

74 
46 

75 
44 

69 
56 

62 
55 

70 
43 

76 
38 

76 
43 

77 
47 

72 
51 

76 
92 

75 
52 

76 

62 

77 
67 

71 
61 

64 

56 

58 

36 

55 
23 

41 

18 

45 

13 

5  1 
21 

5  7 
33 

62 
26 

33 

51 

34 

26 

16 

67,4 
40,6 

MFNA 

MAX 

Mm 

76 
53 

76 
44 

76 
52 

74 
50 

75 
56 

74 
51 

66 
47 

67 
47 

72 
51 

73 
56 

75 
55 

66 
49 

72 
54 

75 
57 

74 

66 

76 
64 

72 

60 

66 
40 

64 

24 

69 

22 

55 
16 

46 
23 

46 
35 

52 
31 

55 
47 

60 
47 

65 
35 

35 

35 

69 
19 

67,4 
44,0 

MOUNT  MASAZINE 

MAX 

Mm 

74 
52 

75 
56 

66 
55 

67 
54 

69 
55 

66 
49 

64 
46 

65 
45 

66 
50 

70 
49 

70 
90 

71 
52 

70 
48 

71 
55 

70 
54 

65 

60 

65 
56 

63 
46 

60 
26 

34 

11 

36 
11 

36 
12 

44 
11 

50 
32 

34 

59 
43 

46 

30 

24 

99 
6 

61,1 
40.6 

o;ark 

MAX 

Mm 

79 
47 

60 
49 

78 
55 

76 
56 

77 
48 

68 
51 

66 
56 

71 
45 

76 
44 

79 
46 

75 
53 

73 
56 

77 
96 

77 
94 

79 
67 

60 
67 

71 
69 

64 

60 

62 
37 

58 
26 

36 
21 

39 
16 

53 
25 

58 
39 

62 
30 

62 
45 

76 
50 

39 

32 

92 

20 

68.1 
44.6 

Paris 

MAX 
MIN 

60 
46 

82 
46 

79 
48 

76 
46 

76 
46 

61 
55 

66 
54 

73 
46 

78 
41 

81 
43 

75 
51 

74 

58 

79 
13 

62 
42 

8 1 
62 

78 
61 

65 
62 

62 
93 

57 
36 

58 
28 

50 
21 

15 

55 
20 

29 

62 
27 

35 

42 

37 

27 

99 

20 

66.6 
41.1 

^USSELLVtLLE  *  N 

MAX 
M3J 

79 
40 

82 
42 

79 
43 

77 
43 

78 
43 

68 
50 

69 
53 

74 

42 

76 
37 

79 
39 

74 
47 

75 
57 

77 
30 

60 
38 

76 
60 

76 
58 

66 
61 

69 
93 

55 
37 

56 
23 

21 

12 

5 1 
18 

53 
25 

24 

32 

41 

34 

28 

\l 

68.0 
96.9 

SUBIACO 

MAX 

Mm 

79 
45 

61 
49 

79 
53 

75 
52 

76 
50 

69 
56 

66 
55 

71 
51 

78 
43 

79 
44 

74 
54 

72 
60 

76 
36 

81 
52 

79 

66 

76 
64 

70 
69 

64 
96 

96 
36 

56 
29 

47 
21 

43 
16 

55 

22 

57 
34 

60 
29 

64 
38 

77 
51 

70 
38 

60 
31 

51 
19 

68.0 
49.9 

HALORON 

MAX 

Mm 

60 
41 

80 
45 

78 
52 

77 
46 

76 
44 

71 
58 

67 
51 

73 
45 

78 
38 

76 
47 

75 
58 

79 

59 

60 
10 

60 
46 

78 
68 

75 
64 

70 
63 

64 
95 

58 

38 

99 
24 

91 
22 

49 
15 

56 

21 

57 
31 

62 
26 

67 
35 

79 
43 

71 
35 

65 
25 

96 
19 

69.6 
41.9 

MHire  ROCK 
•      •  • 

MAX 

Mm 

71 
52 

73 
56 

72 
54 

70 
53 

72 
56 

60 
49 

66 
46 

70 
49 

72 
53 

68 
53 

68 
49 

71 
47 

73 
53 

72 
62 

72 
61 

69 
56 

68 
92 

52 
26 

49 

29 

41 

16 

39 
15 

47 
29 

51 
33 

96 

35 

61 
35 

67 
44 

66 
34 

67 
37 

10 

69.0 
42.8 

CENTRAL 

05 

ALUM  FORK 

MAX 

Mm 

80 
45 

60 
43 

79 
49 

76 
48 

77 
49 

73 
55 

68 
54 

71 
49 

75 
42 

13 

46 

73 
53 

76 

62 

93 
17 

76 
48 

60 
61 

78 

63 

68 

63 

69 

61 

61 

38 

51 
25 

99 

23 

46 

16 

53 

20 

50 

31 

61 

31 

61 

36 

67 

50 

69 
40 

31 

20 

66,6 
49.1 

BFNTON 

MAX 

Mm 

78 
40 

74 
45 

79 
44 

75 
46 

76 
47 

73 
54 

72 
56 

7 1 
46 

75 
36 

76 
39 

74 
49 

79 
66 

77 
32 

80 
42 

64 

70 

77 
61 

77 
65 

71 
57 

56 
42 

57 
27 

51 
26 

44 
13 

47 
15 

48 

29 

55 
31 

5  7 
41 

71 
46 

41 

26 

23 

66.2 
42.0 

BLAKELV  MOUNTAIN 

DAM 

MAX 

Mm 

76 
37 

60 
40 

60 
44 

77 
44 

77 
45 

77 
51 

65 
54 

69 
45 

72 
38 

75 
39 

77 
43 

71 
52 

79 
33 

79 
35 

76 
55 

78 
59 

71 
62 

71 
60 

65 
49 

52 
26 

59 
26 

39 
15 

47 

15 

54 

18 

55 
32 

61 
94 

63 
40 

69 
41 

65 
29 

25 

68.2 
19.9 

CONWAY 

MAX 

Mm 

78 
38 

82 
45 

77 
47 

76 
45 

78 
48 

69 
48 

69 
54 

70 
42 

75 
96 

77 
41 

72 
50 

77 
62 

77 
30 

69 
44 

84 
62 

77 
59 

67 
59 

65 
91 

51 
99 

56 
26 

52 
21 

43 
13 

5 1 
16 

48 

25 

62 

26 

58 
39 

74 

50 

62 
41 

63 
30 

21 

67.6 
40.4 

SREENBRICR 

MAX 

Mm 

T7 
38 

60 
43 

77 
44 

77 
48 

77 
51 

69 
48 

70 
54 

70 
41 

75 
37 

77 
39 

73 
46 

76 
50 

78 
30 

8 1 
40 

8  3 
63 

73 
56 

67 
60 

63 
47 

49 

37 

56 
24 

44 

21 

43 

13 

52 
15 

47 

24 

61 
26 

60 
32 

73 

50 

66 
39 

62 
27 

18 

66.6 
98.6 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

Mm 

60 
52 

79 
58 

79 
58 

78 
53 

76 
56 

67 
58 

71 
57 

75 
49 

76 
49 

76 
56 

70 
57 

79 
64 

79 
46 

79 
55 

8 1 
67 

72 
65 

70 
69 

69 
61 

63 

39 

97 
90 

53 
24 

47 

18 

55 
24 

99 

37 

99 
35 

62 
40 

67 
60 

67 
40 

65 

36 

22 

66.6 
47.3 

LFOLA 

Mm 

39 

42 

43 

41 

44 

52 

72 
55 

70 
42 

75 
36 

77 
39 

75 
47 

60 
56 

60 
31 

80 
40 

63 
65 

79 
59 

79 
69 

66 
S3 

57 
40 

57 
27 

47 
24 

45 

12 

94 
14 

47 

25 

59 
31 

56 
34 

7  1 
47 

66 
40 

26 

24 

66.2 
99.6 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

Mm 

42 

80 
45 

45 

77 
50 

51 

51 

69 
56 

72 
45 

75 
41 

77 
40 

75 
50 

60 
49 

77 
36 

83 
41 

85 

60 

79 
96 

7 1 
64 

66 
49 

53 
39 

57 
28 

38 
24 

43 

17 

91 
17 

46 
27 

60 
31 

56 
40 

75 
48 

62 
35 

61 
30 

20 

66.9 
41.0 

MALVERN 

Mm 

40 

43 

4° 

79 
43 

77 
45 

74 
52 

70 
56 

75 
42 

75 

36 

78 
36 

73 
44 

60 
61 

76 

31 

60 
40 

85 
67 

77 
99 

70 
62 

69 

61 

66 
41 

57 
26 

94 

25 

45 
14 

93 
19 

52 
26 

54 

39 

59 
34 

73 
48 

7  1 
38 

29 

54 

23 

69.4 
40,6 

MORRILTON 

Mm 

42 

48 

53 

50 

50 

73 
53 

70 
55 

73 
46 

78 
41 

8 1 

47 

73 
93 

76 
62 

60 
39 

64 
49 

83 
63 

76 
63 

70 
62 

69 
99 

62 
40 

96 
91 

90 
23 

45 
16 

90 
20 

90 
90 

65 

30 

59 
39 

73 
48 

67 
41 

63 
31 

59 

21 

69.9 
49.2 

NIMROD  DAM 

MAX 

Mm 

74 
36 

60 
48 

61 
48 

79 
45 

75 
46 

7S 
51 

62 
52 

66 
45 

72 
36 

75 
43 

79 
47 

73 
53 

78 
33 

79 
34 

82 
40 

60 
99 

79 
62 

»7 

62 

6* 

47 

90 
24 

99 

22 

98 

13 

48 

12 

93 

13 

51 

30 

64 
31 

62 
35 

73 
37 

60 
29 

62 
21 

67.9 
98.6 

PFRRY 

MAX 

Mm 

60 
39 

60 
45 

79 
48 

78 
47 

78 

49 

67 
50 

66 
52 

71 
42 

76 
38 

79 
41 

75 
48 

78 
56 

76 
31 

62 
45 

83 
64 

76 
99 

70 
57 

67 

91 

97 
40 

99 
26 

90 
24 

44 

12 

93 
16 

91 
26 

65 
27 

66 
32 

74 
41 

67 
16 

62 
26 

26 

68  4 
99!9 

SHERIDAN  TOwER 
•      •  • 

MAX 

Mm 

79 
44 

76 
51 

75 
49 

76 
49 

77 
53 

70 
54 

70 
55 

70 
48 

75 
41 

77 
45 

75 
50 

80 
54 

79 

38 

82 
56 

65 
66 

76 
64 

73 
69 

67 
94 

55 
40 

99 
27 

49 

24 

43 
15 

93 

16 

46 

28 

57 
36 

57 
35 

70 
48 

72 

40 

63 

30 

44 

22 

67.7 
43.3 

EAST  CENTRAL 

06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

Mm 

60 
36 

80 
48 

79 
15 

76 
41 

78 
46 

79 
48 

72 
57 

67 
45 

73 
37 

75 
44 

76 
52 

78 
63 

79 
45 

62 
69 

81 
66 

85 

63 

80 
64 

71 
63 

67 
50 

99 
29 

90 
27 

42 
16 

99 
15 

91 
27 

52 

31 

69 
40 

71 
51 

67 
47 

65 
93 

60 
22 

69.6 
49.8 

See  Reference  Notes  Following  StdUos  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Conanued 


station 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
> 
< 

BStNKLEY 

MAX 
MIN 

79 
36 

60 
37 

77 
49 

76 
46 

77 
52 

76 
49 

68 
46 

68 
46 

74 
38 

77 
38 

79 
49 

60 
46 

68 
35 

81 
39 

81 
93 

77 
61 

71 
63 

66 
60 

63 
61 

64 

26 

34 

22 

42 
14 

93 
18 

44 

23 

97 

36 

59 
31 

69 
39 

61 
45 

61 
30 

60 
17 

66.0 
40,0 

OES  ARC 

MAX 
MIN 

79 
40 

81 
S2 

79 
93 

78 
46 

76 
93 

76 
99 

68 
97 

70 
46 

74 
42 

78 
46 

75 
92 

79 

63 

76 
37 

82 
46 

82 
63 

77 
62 

73 
63 

66 
64 

64 
41 

55 
28 

50 
21 

42 
15 

51 
16 

51 
22 

99 

33 

61 
41 

69 
50 

67 
44 

61 
32 

55 
17 

68.6 
43.5 

rCBBEST  CITY 

MAX 

Mm 

76 
39 

81 
47 

76 
92 

78 
90 

79 
98 

78 
48 

68 
96 

69 
47 

73 
40 

76 
47 

72 
91 

76 
58 

77 
38 

81 
47 

82 
67 

76 
63 

71 
64 

66 
49 

52 
39 

91 
27 

45 
22 

49 
14 

53 
20 

49 

29 

58 
34 

61 
40 

68 
50 

66 
46 

62 
32 

47 
17 

67.0 
43.0 

HELEN* 

MAX 
MIN 

73 
34 

79 
43 

77 
90 

78 
96 

79 
49 

78 
93 

63 
91 

66 
39 

72 
41 

74 

50 

74 

50 

74 
39 

77 
40 

61 
60 

81 
64 

81 
64 

72 
63 

66 
49 

67 
29 

51 

25 

31 
16 

43 
19 

94 

22 

49 

33 

50 
36 

62 
43 

70 
50 

62 
33 

62 
20 

67.0 
42.1 

KES 

MAX 

Mm 

78 
41 

80 
47 

74 
47 

78 
48 

78 
53 

73 
90 

69 
96 

70 
46 

75 
41 

78 
41 

77 
48 

60 

62 

78 
36 

83 
44 

79 
67 

84 

66 

76 
63 

67 
93 

54 

41 

55 
29 

48 
25 

42 

16 

53 
19 

46 

28 

60 
31 

57 
36 

70 
49 

67 
42 

61 
31 

53 
21 

68.1 
42.6 

M«R!*NN*  2  S 

MAX 
MIN 

77 
42 

78 
50 

77 
94 

78 
52 

78 
50 

77 
49 

71 
94 

70 
96 

72 
42 

74 
44 

74 
47 

77 
64 

76 
39 

81 
46 

82 
66 

76 
61 

79 
63 

67 
49 

64 

39 

51 
28 

48 
24 

41 

25 

54 

20 

45 
29 

55 
33 

59 
37 

69 
51 

68 
47 

60 
36 

51 
18 

67.6 
43.9 

SAtNT  CHARLES 

MAX 

Mm 

73 
41 

79 
48 

79 
52 

78 
49 

78 
55 

77 
47 

74 
49 

63 

90 

69 
40 

73 
42 

76 
48 

75 
54 

75 
40 

78 
37 

81 
49 

83 
64 

80 
65 

75 
62 

70 
49 

59 
29 

92 
26 

35 
17 

42 

20 

95 
24 

54 

32 

51 
35 

72 
40 

70 
47 

62 
32 

64 

21 

66.4 
41.9 

STUTT6AHT 

MAX 

Mm 

77 
44 

80 
!4 

76 
54 

77 
52 

77 
56 

75 
95 

TO 
96 

67 
SO 

74 
44 

76 
48 

79 
52 

61 
62 

77 
43 

83 
91 

81 
66 

61 
63 

77 
69 

71 
94 

68 
42 

55 
30 

54 
26 

40 
20 

93 
22 

53 
33 

61 
31 

60 
40 

74 
54 

71 
45 

75 
35 

59 
21 

70.1 
45.7 

STUTTGART  t  ESE 

MAX 

Mm 

72 
42 

76 
43 

78 
55 

79 
90 

78 
55 

77 
52 

73 
94 

62 
49 

68 
41 

71 

74 

50 

74 
54 

76 
41 

77 
48 

60 
96 

80 
64 

11 

64 

68 
48 

53 

5| 

35 
1 9 

42 

54 

27 

45 

54 

62 

69 

62 
36 

62 
20 

66.7 
43.7 

WEST  MEMPHIS 

MAX 

Mm 

76 
46 

76 
96 

76 
96 

76 
92 

80 
49 

70 
46 

68 
97 

66 
90 

70 
40 

74 
49 

72 
53 

75 
62 

75 
43 

80 
43 

63 
66 

76 
62 

74 
65 

68 
49 

53 
39 

50 
29 

46 
24 

39 
18 

93 

20 

47 

30 

54 

37 

63 
40 

70 
50 

70 
55 

57 
35 

92 
17 

66.4 
44.7 

HVNNE 

•      •  « 

MAX 

Mm 

71 
35 

81 
SO 

78 
56 

79 
49 

78 
96 

75 
94 

60 
49 

69 
46 

74 
99 

76 
48 

79 
92 

79 
60 

78 
39 

80 
49 

81 
68 

73 
62 

67 
49 

70 
50 

60 

40 

92 
28 

50 
21 

41 
14 

94 

18 

46 
38 

59 
34 

61 
40 

70 
46 

68 
43 

58 
32 

41 
18 

66.7 

42.6 

SOUTHWEST  07 

OE  QUEEN 

MAX 

Mm 

81 
44 

81 
46 

78 
53 

77 
91 

71 
90 

63 
98 

TO 
92 

79 
42 

76 

39 

77 
41 

74 
49 

76 
59 

60 
34 

76 
51 

79 
67 

71 
62 

11 

66 
60 

61 
37 

57 
25 

44 

25 

49 
17 

93 
19 

59 
33 

62 
34 

65 

39 

79 
48 

67 
36 

66 
27 

90 
23 

68.6 
42.7 

OIERKS 

MAX 

Mm 

80 
43 

61 
45 

80 
49 

77 
46 

76 
47 

68 
96 

69 
94 

79 
42 

77 
38 

78 
40 

74 
42 

76 
52 

79 
32 

80 
45 

79 
69 

73 
60 

It 

70 
62 

65 
40 

56 
24 

43 

29 

50 
16 

96 
16 

60 
90 

60 
31 

64 
35 

78 
43 

70 
40 

67 
21 

98 

26 

69.8 
41.4 

HOPE  i  NE 

MAX 

Mm 

76 
41 

79 
46 

79 
49 

79 
47 

78 
49 

79 
90 

69 
94 

70 
46 

73 
39 

76 
42 

77 
45 

76 
96 

77 
34 

79 
36 

61 
63 

83 
65 

11 

79 
64 

66 
58 

60 
29 

55 
28 

42 
17 

44 

18 

94 
21 

56 
34 

56 
36 

65 
38 

76 
41 

64 

30 

69 
27 

69.6 
42.3 

MOUNT  IDA 

MAX 

Mm 

80 
38 

79 
41 

76 
93 

72 
42 

76 
41 

72 
91 

71 
90 

74 
41 

76 
34 

76 
42 

72 
57 

78 
61 

78 
29 

79 
40 

76 
66 

74 
62 

l\ 

66 

60 

61 
38 

58 
23 

90 
23 

47 
12 

93 
19 

96 
27 

62 
24 

70 
32 

72 
40 

66 
37 

63 
23 

97 

21 

68.6 
39.6 

NARROMS  DAM 

MAX 

Mm 

78 
44 

79 
45 

SO 
66 

78 
49 

78 
90 

78 
98 

63 
9T 

71 
44 

79 
39 

76 
38 

76 
39 

75 
44 

77 
32 

78 
38 

80 
98 

81 
96 

II 

74 

60 

69 
53 

60 
25 

96 
27 

44 

16 

49 
18 

96 

20 

59 
33 

96 
33 

62 
35 

73 
33 

68 

29 

67 
26 

69.7 
40.3 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

Mm 

77 
48 

79 
46 

80 
49 

77 
49 

76 
94 

77 
96 

60 
90 

68 
49 

74 
39 

79 
41 

76 
43 

73 
94 

74 
33 

76 
92 

76 
64 

79 

62 

74 

60 

67 
50 

53 
25 

55 
23 

43 
15 

46 
19 

92 
31 

58 
32 

98 
34 

65 
47 

77 
37 

65 
34 

66 
22 

66.4 
42.5 

OKAV 

MAX 

Mm 

81 
49 

81 
49 

79 
95 

76 
90 

74 

53 

73 
59 

69 
99 

76 
46 

74 
41 

78 
41 

76 
48 

78 
64 

80 
36 

80 
62 

62 
69 

76 
67 

74 
63 

64 
42 

56 
28 

55 
29 

46 
19 

94 

2 1 

60 
37 

59 
35 

61 
37 

80 
50 

70 
42 

69 
31 

60 
27 

70.5 
49.8 

STAMPS 

MAX 

Mm 

80 
10 

81 
51 

79 
92 

77 
51 

80 
56 

69 
56 

69 
94 

73 
46 

76 
42 

77 
45 

77 
92 

79 

63 

80 
J7 

79 
98 

82 

68 

76 

65 

69 

71 
62 

67 
42 

55 
29 

48 
26 

45 
19 

55 
20 

97 
37 

99 
36 

68 
42 

78 
53 

70 
42 

67 
34 

92 
28 

70.2 
46.2 

TESARKANA  MB  AIRPORT 
«      ft  ft 

MAX 

Mm 

82 
SO 

62 
55 

79 
99 

78 

90 

74 
55 

65 
99 

70 
93 

72 
47 

79 
46 

78 
91 

79 
96 

76 
54 

80 
41 

81 
63 

83 
69 

78 
68 

I? 

68 
63 

70 
39 

56 
31 

45 
28 

43 
22 

53 
24 

59 
38 

61 
35 

65 
41 

79 
53 

66 
41 

66 
34 

44 
28 

69.6 
47.2 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA 

MAX 

Mm 

76 
4? 

79 
46 

78 
46 

76 
48 

76 
52 

72 
96 

72 
96 

74 
44 

76 
39 

77 
41 

76 
45 

78 
44 

78 
35 

82 
48 

84 
66 

63 
64 

76 
61 

69 
49 

65 
28 

52 

28 

44 

17 

52 
19 

90 
33 

52 
32 

92 
36 

57 
49 

71 
40 

71 
31 

64 

27 

57 
19 

69.0 
41.6 

CAMDEN  1 

MAX 

Mm 

80 
38 

79 
50 

78 
48 

78 
46 

77 
49 

72 
96 

72 
97 

72 
44 

76 
37 

77 
39 

76 
49 

76 
63 

61 
35 

81 
48 

83 
65 

60 
63 

80 
63 

74 
64 

68 
44 

55 
31 

52 
29 

41 

17 

56 
19 

52 
31 

96 
36 

63 
36 

75 
48 

69 
45 

67 
29 

99 
26 

70.2 
43.9 

EL  DORADO  EAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

79 
4; 

79 
52 

77 
46 

78 
48 

60 
93 

74 
96 

TO 
4« 

71 
44 

75 
39 

76 
39 

78 
49 

80 
46 

79 
36 

SO 
91 

81 
66 

63 

66 

80 

60 

68 
62 

66 
40 

54 
29 

43 
23 

42 
18 

96 
17 

48 
33 

55 
36 

70 
40 

71 
61 

65 
37 

66 
30 

45 
24 

69.0 
43.2 

FORDYCE  6  U 

MAX 

Mm 

79 
46 

78 
58 

79 
94 

76 

90 

76 
91 

70 
S4 

69 
99 

70 
47 

79 
49 

76 
42 

74 
50 

76 
62 

79 
42 

61 
96 

82 
67 

81 
66 

80 
69 

79 
62 

65 
40 

60 
26 

55 
26 

42 

16 

94 

20 

48 

32 

90 
32 

62 
33 

71 
51 

72 
41 

65 
31 

61 
20 

69.9 
44.7 

MlSNOLtA  }  N 

MAX 

Mm 

80 
46 

80 
49 

76 
47 

77 
47 

79 
51 

71 
94 

42 

38 

81 

81 
67 

81 
65 

76 
62 

74 
62 

66 
42 

55 
28 

49 

26 

44 

15 

96 
18 

56 
31 

58 
35 

70 
40 

77 
52 

70 
43 

65 
31 

63 
27 

69.2 
42.5 

MCROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

MAX 

Mm 

78 
43 

80 
47 

79 
49 

78 
47 

78 
48 

60 
92 

79 
99 

73 
44 

72 
36 

76 
40 

77 
42 

79 
59 

60 
40 

81 
36 

SO 
58 

62 
64 

85 
60 

60 
61 

69 
62 

63 
29 

56 

30 

44 

18 

46 

17 

57 
25 

47 
36 

53 
35 

71 
37 

71 
48 

66 
27 

67 
28 

70.9 
42,3 

PRESCOTT 

MAX 

Mm 

80 
46 

79 
91 

77 
90 

77 
91 

77 
93 

74 
99 

70 
99 

72 
46 

76 
42 

78 
47 

76 
92 

60 
65 

81 
39 

81 
96 

64 
67 

78 
65 

77 
65 

70 
63 

69 
43 

65 
29 

50 
28 

45 
19 

53 
21 

55 
37 

58 
36 

60 
50 

76 
46 

70 
42 

66 
34 

60 
28 

70.3 
46.3 

SPARKMAN  3  MSN 

MAX 

Mm 

79 
42 

78 
45 

77 
45 

77 
44 

75 
46 

66 
95 

70 
97 

71 

42 

74 
36 

76 
38 

78 
40 

77 
32 

81 
44 

82 
63 

78 
60 

78 
63 

68 
60 

65 
43 

55 

26 

49 
28 

43 
14 

54 
16 

53 
28 

52 
32 

74 
34 

71 
42 

65 
28 

46 
27 

68.3 
40.4 

MARREN 

ft      ft  ft 

MAX 

Mm 

62 
43 

62 
52 

78 
46 

79 
46 

77 
49 

77 
90 

73 
96 

74 
47 

75 
40 

76 
40 

76 
91 

78 
62 

80 
39 

76 
93 

81 
66 

62 
65 

82 
64 

73 
63 

67 
44 

53 
30 

48 
28 

45 
17 

57 
18 

51 
33 

50 
32 

70 
39 

68 
61 

66 
47 

68 
32 

64 
25 

70.3 
44.7 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

MAX 

Mm 

79 
44 

79 
54 

77 
91 

80 
47 

76 
53 

80 
94 

72 
97 

70 
44 

75 
39 

75 
42 

76 
49 

60 
62 

81 
40 

77 
92 

79 
67 

84 
64 

79 
59 

73 
63 

69 
46 

53 
34 

43 

30 

43 

21 

58 
21 

45 
32 

46 

35 

71 
35 

69 
56 

65 
51 

66 
32 

36 
26 

68.7 
45.4 

CUMMINS  FARM 

MAX 

Mm 

83 
37 

79 
48 

77 
51 

75 
50 

70 
96 

68 
46 

70 
46 

72 
47 

76 
45 

77 
41 

70 
46 

64 
35 

60 
26 

DFRMOTT  J  NE 

MAX 

Mm 

79 
38 

80 
50 

78 
49 

78 
45 

77 
50 

78 
95 

72 
96 

68 
45 

72 
38 

74 
42 

75 
48 

79 
62 

78 
38 

77 
48 

82 
65 

82 
62 

81 
62 

76 
65 

67 
44 

53 
32 

50 
29 

41 
18 

53 
19 

46 

31 

48 
32 

70 
37 

70 
55 

66 
49 

63 
32 

53 
25 

68.8 
44.1 

Dumas 

MAX 

Mm 

80 
40 

78 
51 

78 
50 

79 
48 

76 
53 

77 
91 

70 
96 

69 
50 

71 
39 

75 
43 

76 
47 

78 
59 

78 
40 

80 
49 

S2 
65 

84 
62 

80 
64 

70 
62 

66 
42 

52 
30 

43 
27 

42 
18 

54 
21 

45 
31 

52 
32 

70 
37 

70 
91 

66 
46 

66 
35 

52 
23 

68.7 
44.1 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

1 

> 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

El  DORA 

MAX 

Mm 

80 
46 

78 

;e 

78 
55 

79 
53 

80 
54 

78 
55 

73 
56 

69 
49 

74 
41 

77 
45 

78 
51 

82 
59 

80 
46 

78 
57 

63 

65 

85 
65 

82 
59 

75 
64 

70 
49 

53 
35 

46 

30 

41 

23 

56 
23 

50 
36 

49 
36 

74 
34 

72 
59 

66 
52 

63 
39 

56 
28 

70.2 
47.5 

MrHTICELLO  3  S 

MAX 

Mm 

SI 
42 

78 
51 

76 
54 

78 
50 

77 
52 

77 
60 

70 
56 

69 
43 

74 
39 

75 
47 

75 
46 

77 
61 

79 
37 

•  1 
53 

82 
56 

83 
65 

61 
64 

74 
64 

67 
43 

54 
29 

49 

27 

41 
16 

55 
17 

45 

31 

49 

32 

69 
40 

69 
56 

65 
46 

66 
36 

59 
24 

69.2 
44.7 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

66 
42 

83 
42 

77 
51 

79 
48 

81 
5? 

75 
55 

71 
57 

71 
50 

77 
43 

78 
49 

76 
50 

79 
64 

61 
41 

82 

50 

85 
65 

81 
67 

60 
65 

72 
52 

66 
41 

52 
31 

53 
27 

44 

19 

55 

20 

50 
32 

57 
32 

62 
38 

71 
52 

70 
44 

65 
36 

55 
22 

70.5 
44.6 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

SO 
44 

SO 
!t 

75 
50 

76 
47 

76 
52 

73 
52 

71 
51 

70 
46 

75 
42 

78 
48 

77 
50 

78 
53 

79 
40 

80 
51 

84 

64 

80 
66 

80 
65 

68 
50 

66 
39 

57 
31 

39 
26 

42 
20 

53 

20 

46 
33 

56 
32 

60 
38 

71 
53 

62 
39 

63 
35 

40 
24 

67.6 
43.8 

PORTLANB 

MAX 

Mm 

T5 
42 

81 
43 

78 
51 

78 
47 

78 
48 

71 
53 

78 
54 

72 
46 

69 
39 

71 
39 

75 
43 

76 

53 

•  0 

42 

60 
42 

77 
52 

62 
62 

84 

59 

64 

59 

72 
49 

68 
33 

56 
28 

39 
19 

41 

20 

55 
25 

45 
35 

47 

33 

47 

33 

72 
36 

65 
35 

64 

25 

68.7 
41.6 

ROUWER   2  NNE 

MAX 

Mm 

SO 

40 

80 
44 

78 
53 

79 
52 

78 
56 

76 
57 

74 
53 

71 
46 

73 
42 

74 
47 

75 
51 

77 
50 

79 
41 

84 
48 

8) 
59 

77 
56 

82 
66 

77 
64 

66 
44 

68 
34 

50 
26 

41 

19 

52 

20 

49 

23 

47 
33 

70 
36 

66 
41 

66 
40 

67 
43 

54 

19 

69.9 
45.5 

STAR  CITY  »  ENE 

MAX 
MIN 

82 
J7 

81 
46 

78 
45 

79 
40 

77 
46 

75 
47 

72 
57 

68 
45 

75 
38 

76 
42 

77 
49 

79 
6) 

77 
35 

79 
42 

84 
63 

85 
63 

62 
64 

73 
64 

66 
42 

55 
29 

55 
27 

40 
13 

53 
15 

46 

26 

55 
29 

66 
36 

70 
48 

67 
46 

62 
29 

62 
23 

69.9 
41.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Of  Montli 

station 

^  0  ^ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      *  « 

NORTH  CENTRAL 

02 

MOUNTAIN  HOME  C 

OF  E 

EVAP 

•  09 

•  10 

•  13 

.09 

.09 

.08 

•  07 

•  03 

.07 

.11 

.19 

•  13 

■  19 

•  12 

.09 

•  06 

•  06 

•  09 

• 

■ 

• 

• 

• 

• 

• 

■ 

•  06 

• 

•  07 

- 

■ 

WIND 

5 

13 

12 

24 

1 

1 

9 

1 

A 

19 

46 

84 

36 

12 

30 

29 

15 

10 

60 

40 

80 

20 

10 

20 

10 

10 

25 

78 

29 

56 

780 

MAX 

67 

67 

72 

69 

66 

70 

69 

69 

67 

66 

67 

69 

68 

73 

74 

•  2 

10 

72 

69 

97 

67 

66 

54 

66.3 

MIN 

47 

47 

93 

93 

91 

91 

9J 

92 

50 

50 

51 

53 

42 

42 

46 

64 

92 

97 

61 

30 

31 

44 

39 

47.9 

•       ft  • 

MEST  CENTRAL 

04 

RLlSSELLVlLLE  4  N 

EVAP 

.09 

.08 

.10 

.08 

.09 

.04 

.02 

.06 

.07 

.09 

.07 

•  13 

.10 

.05 

.09 

.01 

•  06 

•  01 

.10 

.08 

.04 

.03 

.02 

.02 

.01 

.02 

.11 

.06 

.01 

U79B 

WIND 

27 

29 

29 

29 

90 

20 

16 

15 

29 

35 

31 

40 

32 

28 

21 

32 

9 

11 

41 

36 

45 

23 

39 

29 

26 

22 

23 

50 

39 

40 

160 

MAX 

77 

76 

79 

T9 

79 

74 

72 

78 

76 

77 

76 

76 

73 

79 

81 

l« 

a* 

71 

67 

98 

96 

92 

49 

50 

57 

61 

68 

68 

60 

99 

69,8 

MIN 

91 

95 

96 

96 

99 

60 

62 

97 

91 

92 

94 

69 

45 

90 

TO 

60 

63 

69 

*( 

62 

60 

37 

3* 

41 

61 

67 

96 

90 

64 

40 

91.7 

ft      ft  ft 

CENTRAL 

05 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

EV*P 

• 

.13 

.10 

.11 

.09 

.09 

.01 

.0* 

.10 

.06 

•  10 

•  05 

.09 

.09 

.05 

.01 

•  01 

• 

• 

• 

• 

• 

•  2* 

•  03 

•  09 

•  06 

•  01 

•  Ot 

1.I6B 

WIND 

» 

12 

u 

1 

0 

2 

11 

21 

17 

13 

18 

25 

24 

10 

27 

6 

8 

6 

28 

7* 

79 

62 

11 

13 

20 

16 

99 

27 

91 

697 

nimroo  dam 

EV*P 

.OS 

.0* 

.07 

•  09 

.05 

.03 

.02 

.02 

.03 

.03 

.06 

•  03 

.07 

.06 

.03 

.03 

•  00 

• 

.03 

•  06 

ft 

• 

ft 

•00 

.04 

•  01 

,97a 

WIND 

6 

1 

10 

10 

6 

9 

11 

3 

» 

» 

16 

21 

6 

9 

18 

9 

1 

'l 

6 

31 

23 

11 

9 

« 

8 

5 

19 

19 

9 

11 

293 

ft       ft  ft 

EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.10 

.10 

.09 

.07 

.11 

.06 

.09 

.04 

.10 

•  11 

•'J 

•  12 

•  12 

•  10 

.09 

.13 

•  07 

•  01 

•  09 

• 

• 

• 

ft 

.31 

•  02 

.04 

•  01 

.18 

.09 

2.476 

WIND 

10 

12 

29 

7 

8 

7 

24 

21 

26 

25 

80 

132 

66 

11 

66 

72 

30 

17 

66 

119 

100 

92 

6 

11 

23 

60 

37 

164 

32 

•  7 

1398 

MAX 

75 

79 

79 

72 

77 

77 

76 

64 

71 

72 

72 

71 

75 

73 

79 

80 

77 

76 

»« 

57 

46 

54 

98 

67 

62 

69,8 

MIN 

6S 

69 

99 

99 

99 

96 

94 

93 

49 

49 

49 

92 

♦9 

90 

93 

6* 

66 

66 

93 

39 

39 

39 

63 

• 

91,0 

ft      ft  ft 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.11 

.11 

.11 

.11 

.11 

.05 

.00 

.13 

.09 

•  10 

•  19 

•  07 

.14 

•  19 

.09 

.10 

.00 

.07 

ft 

.06 

•  18 

ft 

ft 

.12 

.09 

.06 

.00 

.01 

.13 

.08 

2.40 

WIND 

6 

12 

28 

11 

8 

7 

12 

IT 

It 

18 

90 

66 

23 

13 

26 

32 

13 

96 

44 

99 

39 

10 

9 

9 

21 

12 

51 

21 

50 

750 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.04 

.09 

.12 

.08 

.12 

ft 

« 

.03 

•  09 

•  09 

•  11 

•  03 

.18 

•  13 

.01 

.03 

• 

.08 

* 

ft 

ft 

ft 

.30 

.05 

.04 

.00 

•  05 

.06 

1.65B 

WIND 

25 

18 

21 

20 

45 

10 

6 

13 

16 

16 

28 

51 

21 

20 

40 

21 

21 

13 

29 

46 

39 

26 

11 

11 

10 

16 

25 

36 

11 

43 

708 

MAX 

75 

72 

♦9 

70 

68 

76 

72 

72 

72 

70 

63 

71 

67 

73 

79 

70 

72 

68 

66 

56 

57 

55 

65 

61 

66.5 

MIN 

♦» 

SO 

11 

91 

92 

94 

98 

92 

49 

42 

48 

46 

42 

42 

91 

64 

63 

63 

57 

42 

38 

36 

59 

47 

3« 

I 

49,1 

ft      ft  ft 

SOUTH  CENTRAL 

08 

WARREN 

EVAP 

.10 

.07 

.07 

.08 

.07 

.10 

.02 

,06 

.05 

.10 

.07 

.13 

.05 

.14 

.08 

.07 

.09 

.07 

.29 

ft 

ft 

ft 

.29 

.02 

.03 

.00 

.04 

.16 

.  10 

2.37 

WIND 

6 

8 

12 

9 

9 

7 

19 

17 

7 

12 

32 

?5 

24 

14 

46 

10 

15 

11 

36 

26 

37 

14 

6 

9 

8 

31 

33 

56 

23 

15 

611 

MAX 

TS 

73 

73 

70 

72 

76 

71 

72 

76 

78 

7S 

78 

76 

77 

66 

79 

85 

78 

66 

63 

58 

55 

51 

61 

66 

73 

71.9 

MIN 

♦7 

90 

94 

92 

92 

46 

56 

53 

41 

41 

43 

46 

41 

41 

47 

66 

66 

67 

60 

38 

35 

39 

38 

40 

40 

34 

47,5 

S«»  Reforvnc*  Not*a  Following  Sutioo  Indax 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  November 


STATION  AND  DEPTH 

Day  oi  mc 

nth 

Avar  age 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WARREN 

4  INCHES 

MAX 

7. 

76 

67 

66 

57 

69 

57 

66 

66 

65 

66 

58 

65 

71 

72 

72 

71 

70 

70 

68 

59 

55 

53 

52 

53 

58 

61 

61 

60 

54 

64.9 

MIN 

51 

58 

63 

62 

51 

63 

64 

62 

59 

59 

60 

64 

60 

62 

59 

66 

6S 

70 

68 

59 

55 

50 

47 

47 

50 

50 

50 

58 

54 

51 

59.1 

SLOPE  OF  GROUNDi  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE,  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER,  GRASS.  INSTRUMENTATION,  PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Helab 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

Stabon 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

CENT 
MID 

!AL  STA 
6  AM 

vIDARD  T 
NOON 

IME 
6  PM 

Trace 

60-I0- 

10-49 

50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  SL 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

07 

9 

7.1 

28 

W 

27 

78 

84 

54 

61 

4 

0 

2 

2 

0 

9 

60 

5.3 

LITTLE  ROCK  WE  AIRPORT 

24 

7 

6.5 

30 

S 

27 

63 

89 

57 

67 

2 

1 

2 

3 

1 

0 

9 

53 

5.3 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

18 

7 

7.0 

_ 

73 

85 

59 

63 

2 

3 

2 

1 

0 

10 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

«      *  • 

NORTHWEST  01 

FAyETTEVILLE  FA4  AP 
HARRISON  FAA  AIRPORT 
ROGERS 

«      •  • 

EAST  CENTOAL  06 

BRINKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  «N0 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 
T 

T 

See  lefeieQce  ootea  ioUowing  StatlOD  Indax. 
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STATION  INDEX 


*(»ROTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 
ALY 

AMITY   3  NF 
ANTOINe 
APLIN   1  W 
APPLCTON 
AOItAOEtPHIA 
I  AdrANSAS  CITY 

ARKANSAS  POST 

ATHfNS 

AUGUSTA 

<>«TrSVILLF  LrvF5TnClt 
I  RATESVtLLF  L  ANO  P  1 
I  BEAVER  OAM 

HEEBE 

RFECM  GfiOVE 
"FCnEVtLlF 


1  "LACK  OOC"! 
I  BLAKELY  MOUNTAIN  Di 
<  RLUF  MOUNTAIN  0AM 
'  BLUFF   CITY    T  SW 
I  BLYTMFVILLE 
POONEVILLE   6  NW 

BOONEVILLF  7  NF 
BOONEVILLE  6  NNE 
;  BOONEVILLE 

,  wnTriNBitRr,  ?  s 


BlJINltLEY 
BUFFALO  TnwE" 
i  BULL  SHOALS  DA' 


'  CABOT  A  SW 

CALICO  Rocr: 

CAMOEN  1 

CAMDEN  2 

CARLISLE  1  SW 

CARPENTER  DAM 

CLABENOON 

CLARK SVlLLE 
.  CLARKSVILLE  6  NNE 

'  CLINTON 
I  COMBS  3  SE 
COMPTON 

CORNING 

I  COVE 

!  CPOSSETT  T  S 

CRYSTAL  VALLEY 
'  CUMMINS  FARM 
;  DAISY  3  E 

,  DAMASCUS 

DANVILLE 

DANVILLE  5CS 
,  DAROANELLF 

OE  OUEEN 

DCRMOTT 
I  OERMOTT  3  NE 

PES  ARC 
I  OEVILS  KNOB 

DIERKS 


SCOTT 
03  LAWRENCE 
nS  SALINE 

YELL 
Of  CLARK 
07)  PUE 
05  PERRY 
DA  POPE 
nel  CLARK 
09l  DESHA 


OTi  HOWARD 


EL  OOBAOO  FAA  AIRPORT 
EUOORA 

EUREKA  SPRINGS 
I  EVENING  SHADE  1  NE 

I  fayetteville  fas  AP 

I  FAYETTEVILLE  ExP  <;TS 

FOROYCE  6  W 
I  FOREMAN 
I  FORREST  CITY 

I  FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

I  FORT  SMITH  WATER  PLANT 

I  FULTON 

I  GEORGETOWN 

I  GILBERT 

GLENWOOO 
I  GRAVELLY 

GRAVETTE 
[  GREFN  FOREST  FSE 

GREENBRIER 

I  GREENWOOD 

'  GREERS  FERRY  DftH 

GUROON 
;  HAMBURG 
■  HAROV 

HARRISON 

HARRISON   FAA  AIRPORT 
HEBER  SPRINGS  3  SW 
HECTOR 
HELENA 

MOPE  3  NE 
HOPPER 
I  HORATIO 
HOT  SPRINGS  1  NNE 
HUNTSVILLE 
HUTTIG  DAM 

INOEI 
JASPER 

JESSIEVILLE 
JONCSBORO 


OA  SEBASTIAN 
?S78  0't\  CRAWFORD 

HEMPST^AO 
?761  ft3j  WHITE 
021  SEARCY 
07'  PUE 
2<>?Z  0*1  YELL 
Z93'>  01  BENTON 

Oil  CARROLL 
2962  osj  FAULKNER 

SEBASTIAN 
CLEBURNE 
CLARK 
ASHLEY 
SHARP 
BOONE 
165  01  BOONE 
?31  I-)?'  CLEBURNE 
235  oa  POPE 


50j  03,  WMITF 
Sa  03  INDEPENDENCE 
6f>  r>3,  INDEPENDENCE  \ 
24'  Oil  CARROLL  | 
30;  03|  WHITE  I 
34  03  KREENf  | 
36'  03  JACKSON 

e?i  05  SALINE 

66!  "1  "ENTON  I 

16  01  CARROLL 

64  Oft  POLK 

*6  03  LAWRENCE 

64  O!  CARLANC 

•)B  04  YELL  I 

01'  oe  NEVADA 

(16  03  MISSISSIPPI 


0827,  04  LOGAN 
0830'  04  LOflAN 
0942   02   VAN  BUREN 
I  08  NEVADA 
'  04  FRANKLIN 
l'  04'  FRANKLIN 
0936  06  MONROE 

01  NEWTON 

02  BAUTE" 

10521  03  MISSISSIPPI 
11021  06  PULASKI 
'  02'  I2AR0 
P8  OUACHITA 
1154  08  OUACHITA 

06  LONOKE 
1238,  OS,  GARLAND 
•'  06  MONBOE 
I  0*  JOHNSON 
'  04  JOHNSON 

>:  OP   VAN  BUiJEN 
>j  01,  MADISON 
1582  01  NEWTON 
15<)6  05  FAULKNER 
1632  03|  CLAY 
04  POLK 
09  ASHLEY 
1750  05  PULASKI 


1814  07  PIKE 

05  FAULKNFR 
04  YELL 
04  YELL 
04  YELL 
1948  07  SEVIER 
)  0"  CHICOT 
•:  09  CHICOT 
l'  06  PRAIRIE 
f;  04  JOHNSON 
2015j  07  HOWARD 

)'  09  OESHA 
I  OB,  UNION 
2355  09|  CHICOT 
I  2156  01,  CARROLL 

02'  SHARP 
I  24*3'  Ol'  WASHINGTON 
1  2444   01  WASHINGTON 
2540,  OB  DALLAS 
2544  07|  LITTLE  RIVER 
2564  06  ST  FRANCIS 


2979  02 
307A  08 
30B8  09 

3164'  01 


I  07  HEmPSTEAO 
3438  07  MONTGOMERY 
3442  07;  SEVIER 

ij  Oil  GARLAND 
3540|  01  MADISON 

Oe'  UNION 
3584,  07'  LITTLE  PIVER 
3600;  01  NEWTON 
370*  05  GARLAND 
3734  03  CRAIGHEAD 


3  52 
5  21  , 
5  16  , 


1  35  22 

1  35  03 

1  35  04 

1  35  13 


9*  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 
93  25 
93  00 

92  53 

93  03 


93  58  I 
91  22 
91    3*  ' 


93  50 
91  53  I 

90  38  I 

91  06  I 


91  IB 
93  28 
93  25 

92  28 

93  48 

93  18 
92  ZB 

90  35  I 

94  25  ! 

91  56 

92  27 

91  35 

93  42  I 

92  25 

93  24 
93  24 


91  26 
91  23 
91  JO 


93  09 
91  48 
91  29 


OBSERVATION 

I I'l L.  nnu 
TABLES 

TEMP. 

6 
S 

SPECIAlj 

ss 

" 

7A 
7A 
5P 
7A 
1*. 
8^ 

: 

C 

c 

ss 

6P 

6P 

% 

c 
c 

26     8A  BA 


61     5P  5P| 


I  JANES 

I  RUBY  B.  OWENS  I 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS  ' 

rebu  y,  swaim 
!  alt*  f.  garner 
owEn  b.  HENOPI k  , 

MOBaRT  WATTS 
RONNIE  BARTLETT 

LAWRENCE  I 
CLARENCE  L. WESTMORELAND 

PUBLICITy*PaRKS  COMM 
PAULINE  A  PINKERTON  ' 
TOMMlE  0.  PEEBLES 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
HELEN  GARRISON 

,  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  ' 

I  0.  C.  HEnRT 

'  n.  B.  HAMMOND 
P.  M.  BRECKENRIDGE 

ETTA  Ct  BURKS 
I  M.  0.  RIDDLE 
EDWIN  L.  ChAHPLIN 
ANNA  M.  LUES 
WILLIAM  R,  WILLIAMS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
R.  P.  PLYLEB 
JOE  E,  ATKINSON 
U  S  SOIL  CONS  SEBVKE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
'  CLEO  E.  YANOELL 
MARY   C.  PEARSON 
EUNICE  INCEBSOLL 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICHARD  Kt  WEIS 
WILLIAM  R.  WYATT 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  ^ 

I  G»  A.  HALE  ' 

B.  H,  WALTHER 

I  AUSTIN  0,  HARRIS 
HlXON  M.  BAILEv 
MARY  REIDER 
JOHN  L.  TAIT 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

OR.    IRVING  Tt  BEACH 
UKIVERSITY  OF  ARKANSAS  ■ 

'  EARL  fi.  RIODICK 
'  OTTO  DAVIS 

JONAH  LEE  SIMS 

BILL  JOHNSON 

WINFREO  Dt  POLK 

JOE  C.  ALLEN 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALTER   C.  TIMMING 

CUMMINS  PRISON  FARM 

FEfiNA  JONES  TEDDER 

WILLIAM  A.  BROWN 
JOSEPH  A,  MOUOYi  JR. 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
JACK  E.  BURKS 
0.  TUCKER  VASSER 

RAOlO  STATION  KVSA 

C.  J.  RISTER 
DOYlE   H.  DICKEY 


TRAVIS  • 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
CITY  OF  EUDORA 


PE 


EPSON 


OPMA  WOLFE 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM  ; 
,  LESLIE  P.  CALLENS  I 
THOMAS  MOORE 

I  U  S  WEATHER  BUREAU  I 

JAMES  L.  CRISTEE 

INA  J.  LOGAN  I 

BESSIE  E.  AKERS  I 
I  MRS   lOA  A  KILLION  ' 

WILLIAM  F.  SEVIEB 

WILLIE  PENDERGBASS  ' 

GLENN  S.  JUSTICE  ; 
I  RALPH  L.  BANTA 

CHARLES  F,  FORD 


ROY  S.  ROBPS  ' 
;  ALLEN  J.  LINDER 

THERESA  DONALDSON  i 

BEA  GRAY  BEENE 
I  U  S  FED  AVIATION  AGENCli 

WAYNE  STARK 
I  JANE  LARKEY 
I  CHARLEY  M.  FRIOOELL 

RUTH  HAMILTON 
AVADELLE  WHISFNMUNT 
ELIZABETH  M.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MAT  PEARL  MARKLET 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
.  W.  E.  MCDOWELL 


■  S. 


MAftlSON 

MAGNOLIA  3  N 

MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 
I  MAMMOTH  SPRING 
I  MARIANNA    ?  5 
I  MARKED  TREE 

MARSHALL 
I  MAUmEE 

MELBOURNE   5  WNW 

MENA 
I  MILLWOOD  DAM 
I  MONTICELLO  3  S 
,  MONTROSE 


ENE 


SUB 
TAYI 
TElCi 
WALDRON 
WALNUT  RIDGE  I 
WARREN 
WEST  FORK 
WEST  MEMPHIS 
WHEELING 
WHITE  ROCK 


CLOSED  STATIONS 
PERRYVILLE 


I  MORftlLTON 
MOUNT  IDA 
I  MOUNT  "I 

I  MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

'  MOUNTAIN  HOME   C  OF  FNG 

I  MOUNTAIN  VIEW  7  FSE 

!  MULBERRY  6  NNF 

j  NARROWS  DAM 

I  NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

'  NASHVILLE  SCS 

,  NATHAN  4  WNW 


PARIS 

Paris  a  wsw 

PARKIN  2  W 

PARKS 

PARTHENON 

PERRY 

PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PINE  RIOGE 

POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PHESCOTT 
PRESCOTT  SCS 


RATCLIFF  2  5 
RATCLIFF  !  NE 
RATCLIFF  5  NNW 
RATCLIFF 
RAVANA 

REmmEL  OA" 
flOGFRS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE  4 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
!  SALEM 
SEARCY 

SHERIOAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  3  WSW 
STAMPS 
STAR  CITY 
STORY 

TGART 
TGART 


4572; 
I  4638 
I  4654' 
I  46661 

I 

I  4746 
4756| 
,  4839 


76 

55B6 

5591  0' 

5602  0 

5691  0! 

5694^  0! 


LOGAN 
LOGAN 
CROSS 
SCOTT 
NEWTON 

PERRY 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
MONTGOMERY 


5866, 
5908' 
S910, 
5970l 
6005 
I  6006 
'  6007 
I  60081 
6016 


03,  RANDOLPH 
09;  ASHLEY 
08  NEVADA 
ObI  NEVADA 
0  2  MARION 
04;  LOGAN 
04  FRANKLIN 
04  FRANKLIN 
04  LOGAN 
07i  MILLEB 


6IO2!  05  m07  SPRlN' 


,  6248  01 

6253:  ( 

'  6352'  ( 

6376  ( 


)1  BENTON 

19  OESHA 

)<■  POPE 

16  ARKANSAS 

I  61B0,  OT  CLAY 

'  64n3|  0?  FULION 

6506  03|  WHITE 

j  6566  05  GRANT 

6586  02  VAN  BUREN 


BENTON 

DALLAS 
07|  LAFAYETTE 
09|  LINCOLN 

MONTGOMERY 
06{  ARKANSAS 

ARKANSAS 
04i  LOGAN 

COLUMBIA 
07j  MILLER 


SCOTT 
LAWRENCE 

OSj  BRADLEY 

WASHINGTON 

06]  CRITTENDEN 
FULTON 
FRANKLIN 

04  YELL 

06!  CROSS 

02i  MARION 


MISSISSIPPI 

LONOKE 

CLEVELAND 

CRAIGHEAD 

PULASKI 

PIKE 

BOONE 


NEWTON 

ST  FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 

MOT  SPRING  I 

FULTON 

LEE  I 
POINSFTT  1' 
SEARCY 

SEARCY  I 

HARD  I 
POLK  I 
LITTLE  RIVER  : 
DREW  I 

ASHLEY 
CALHOUN 
CONWAV  I 
MONTGOMERY  I 

BAKTER  I 

BAKTER 

STONE 

FRANKL IN 

PIKE  I 

HOWARD 

HOWARD 

HOWARD 

CRAWFORD 

PIKE 

JACKSON 

PERRY 

BAKTER 

WASHINGTON 

MONTGOMERY 

HOWARD 

MISSISSIPPI 
SALINE 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


t|  hio 


15       t?07  6f 


MAXSIE  TAYLOR 


ARKANSAS  I 
TRESSA  ST 
LITTLE  R0< 

I  ETHEL  I 

I  PIERCE  A. 
U  S  WEATH< 
LITTLE  ROl 


I  LOLA  D  JOHNSON 
j  JANES  C.  MOOOES 
I  earle  e.  graham 

'  ARKANSAS  < 
RAOlO  STAT: 

;   JOHN  » 

I  THOMAS  6.  ' 
;  RADIO  STATI 

'  DANNY  SI 

'  RICHARD 
;  U  S  ENGINI 


>  STA' 
ARK  POWER 
U  S  CORPS 
PERRY  0.  I 
WILLIAM  ( 
ARKANSAS 
RADIO  STA 

U  S  CORPS 
NELL  A. 
HENRY  G, 
U  S  CORPS 
UNIVEflSI 
U  5  SOIL 
EDNA  J,  ' 
MRS.  NONA 
ELSIE 
LEVI  1 


REEDER 
BUREAU 
WATERWORKS  I 


ERS 

ION  KHBM  ' 
AND  LIGHT  CO 
OF  ENGINEERS  : 
ALLETT  ' 

ORESTflV  COMM 
ION  KTLO 


OF  ENGINEERS 
OF  ARKANSAS 
ONS  SERVICE 
STFALL 
L.  HAILEY 
'ARD 

MS 


U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  MRS.  RENIO  HURST 

U  S  FOREST  SERVICE 
,  J.   T.  MARGIS  I 
'  WILLIAM  T  WALLACE 
I  MBS,  GUY  E.  COOK  j 

BURNS  WAKEFIELD  ' 

C.  W.  NELSON 

RADIO  STATION  KDRS  I 

'  FRANK  TAYLOR 
'  U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
INACTIVE  10/1/63 
BOMAR   K.  HANSARD 
I  ETHEL  CARLTON 
A.   0.  HOLBROOK 
CLOSED  9, 


SOI 


SOI 


U  S  SOI 
PANSY  L 


ARK  POWI 
HOWARD  FOWLER 

UNI vf RSI 


CONS 
JOHNNIE  F, 
CONS  SI 
CONS 
CONS  SI 
WEEKS 


U   S   FISH  AND  Wll 
GILLI S  fl.  nEElE 
ALGER  e.  ROMERO' 
ADAM  C.  mElTON 
ARKANSAS  FORESTRY 
REEDIS  ALLEN 

j  OR.  IRVIN  A.  Wll 
I  MATTIE  D.  MI2ELI 

j  BURNICE  frizzeli 
NORA  L.  MAYBERR' 
GEORGE  L.  CLARK 
UNIVERSITY  C 

;  NEW  SUfll ACO 
IDELLA  0.  NORWOOD 

I  U  S  WEATHER  BUBI 

]  WiLLlAH  D,  eiVEl 
U  S  FED  AVIATION 

I  CHARLEY   L.  SHARI 

I  IRENE  CANTRELL 
W  MEMPHIS  UTIL 

I  THOMAS  H.  CONE 
U  S  FOREST  SCBV 
MILES  B  TURNER 
RADIO  STATION 
CARL  WALKER 


GMT  CO 
ARKANSAS 

,PLIFE 


MELTON 
RVICE 
■RVICE 
BVICE 


DRAINAGE  CODE;       1-ARKANSAS  2-MISSISSIPPl  3-OUACHITA  4-RED  5-SAINT 


e-SALINE  7-WHlTE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Adams  Field,  Little  Rock,  Arkansas  72202,  or  to  any 
Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  m  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  ol  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F,   In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees, 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m.  ,  C.  S.  T.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table.  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record, 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
•H-     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  mstrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  IS  equipped  with  a  windshield, 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  usijig    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  mches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  mdi-^-ates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  DaU"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  u.  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

H     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  m  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  E)ocuments,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concemmg  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Locai  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,  $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary, )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Mdximujn 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highest 

Date  1 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

1    .10  or  More 

1    .50  or  More  | 

1.00  or  More 

S  > 

5  f 

o  i 

..  » 

•       <  • 

NORTHWEST  01 

BEAVER  DAM 

«8.S 

24.0 

36.3 

70 

24 

0 

1»* 

862 

0 

3 

29 

2 

.99 

•  42 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

9ENT0NVILLE 

28.7 

39.3 

68 

23 

10 

17 

789 

0 

I 

21 

0 

,66 

-  2.05 

•  42 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

EUREKA  SPRINGS 

S2.3 

29.5 

40.9 

- 

ol 

71 

23 

■  1 

16 

736 

0 

1 

21 

1 

.78 

.44 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

FAYETTEVILLE  FA*  AP 

SOiZ 

26.9 

38.6 

67 

29* 

2 

16 

612 

0 

4 

21 

0 

•  1.64 

1  •  26 

0 

1 

1 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

SZtO 

29.7 

40«9 

.  3 

68 

23 

18 

740 

0 

1 

19 

0 

.90 

•  46 

31 

0 

2 

0 

0 

SRAVETTE 

49«9 

25.5 

37.7 

1.8 

67 

29 

*  3 

10 

639 

0 

2 

20 

t 

97 

1  49 

44 

10 

0 

2 

0 

0 

HARRISON 

Sl.l 

28.4 

39.8 

•  4 

71 

23 

3 

16 

775 

0 

1 

18 

0 

l!l7 

•  63 

4 

7 

0 

4 

I 

0 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

49.2 

28.9 

39.1 

72 

23 

1 

18 

799 

0 

I 

19 

0 

1.93 

•  65 

3 

T 

19 

4 

2 

0 

HUn 1 3V I  LUC 

92«9 

27,  1 

40.0 

72 

23 

0 

16 

0 

I 

21 

1 

1.21 

31 

T 

* 

0 

0 

LEAD  HILL 

92f  6 

28,8 

40.7 

• 

72 

23 

16 

T44 

0 

I 

19 

0 

1  35 

•  1.17 

• 

3 

.0 

^ 

1 

0 

ROGERS 

92«6 

28.4 

40.  5 

* 

68 

23 

1 

18 

791 

0 

2 

22 

0 

•  77 

•  1  •  70 

•  41 

10 

_ 

91.9 

29.3 

40.6 

69 

29 

3 

16 

746 

0 

1 

18 

0 

.86 

.50 

10 

.1 

T 

19 

2 

I 

0 

U  I  V  1  3  1  ur* 

39.5 

- 

•  6 

1.09 

-  1.46 

T 

*        *  * 

NORTH  CENTRAL  02 

90*7 

26.3 

38.9 

70 

23 

^ 

18 

616 

0 

3 

21 

0 

1 .30 

"  1*81 

•  65 

•  0 

0 

3 

1 

0 

90t9 

24.6 

37.6 

66 

23 

2 

18 

846 

0 

2 

24 

0 

2.45 

la  3  1 

5 

•  0 

0 

* 

2 

1 

93t3 

25.4 

39.4 

7l 

23 

2 

1 6 

0 

1 

21 

0 

1  #48 

•  65 

4 

T 

2 

0 

greer"ferry  dam 

90tO 

29,2 

39.6 

71 

25 

9 

20* 

760 

0 

2 

19 

0 

2*49 

1*12 

4 

T 

0 

2 

1 

MAMMOTH  SPRING 

*9i3 

27,5 

38.4 

1.2 

69 

23 

2 

18 

816 

0 

2 

19 

Q 

2.55 

•  78 

4 

•  0 

0 

6 

2 

0 

MARSHALL 

91*0 

30,7 

41.3 

70 

23 

^ 

1 8 

739 

0 

I 

15 

0 

.52 

4 

•  0 

0 

3 

1 

0 

MOUNTAIN  HOME   I  NNW 

4B»* 

27,1 

37.8 

2»7 

70 

24 

3 

19 

834 

0 

23 

Q 

1.36 

»  1 .60 

4 

•  0 

0 

5 

1 

0 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

48*  1 

25,5 

36  .  8 

69 

24 

19* 

f 

0 

4 

24 

0 

•  78 

^ 

3 

1 

0 

MOUNTAIN  VIEM  2  ESE 

47»6M 

26, 4M 

38. OM 

64 

23 

18 

835 

0 

3 

16 

I 

1  .  74 

.0 

0 

yellville 

5U9 

24,5 

38.0 

71 

23 

2 

16 

829 

0 

I 

22 

0 

1.65 

•  77 

T 

0 

4 

I 

0 

36.9 

1*9 

1.73 

•  1 .24 

T 

•       ft  tt 

NORTHEAST  03 

AL I C  I  a 

*9.9 

31,8 

40.9 

66 

23 

6 

16 

742 

0 

I 

17 

0 

3.99 

1.36 

•  0 

0 

4 

3 

8AL0  KNOB 

Sl.l 

33,0 

42.1 

70 

23 

10 

16 

704 

0 

2 

17 

0 

3. 86 

2«22 

3 

0 

4 

2 

\ 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

23 

1 8 

763 

0 

2 

18 

0 

2  .47 

1^13 

3 

2 

BATESVILLE  L  AND  D  «1 

9l!o 

30,6 

40.9 

70 

23 

6 

16 

740 

0 

2 

17 

0 

2,96 

-  1.29 

1*03 

•  0 

0 

4 

2 

BEEDEVILLE 

92.1 

34.6 

43.4 

67 

23 

15 

16 

665 

0 

1 

13 

0 

9,43 

1.76 

0 

8 

4 

BLYTHEVILLE 

33*9 

•  2 

705 

0 

1 

16 

0 

5  54 

1  •30 

1 1 

CORNING 

48  •  1 

3 1  •  2 

;  • 

•  7 

23 

IB 

781 

0 

2 

17 

0 

3  24 

»  .36 

1*48 

11 

JONESBORO 

50  •  9 

33*2 

42  .  1 

•  0 

rl 

a 
IB 

704 

0 

1 

15 

0 

3  56 

•  •fl 

1  •  69 

11 

T 

2 

KEISER 

5 1  •  5 

^4»2 

42  .  9 

69 

24 

9 

16 

679 

0 

1 

15 

0 

3  •06 

11 

T 

1 8 

6 

4 

MARKED  TREE 

5U* 

3U0 

41.2 

•  1 

69 

24* 

s 

IS 

729 

0 

z 

17 

0 

7I0T 

2,82 

1.67 

3 

•  2 

0 

8 

5 

NEWPORT 

51  •  2 

34#  2 

if*. 

* 

•  2 

70 

23 

16 

663 

0 

I 

1^ 

0 

•  .62 

1 .  46 

4 

0 

2 

* 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

33  •  7 

41.8 

« 2 

709 

0 

2 

15 

0 

4  16 

1.36 

3 

3 

POCAHONTAS  I 

<!n*  AM 

30*2 

39  .4M 

1*2 

69 

23 

5 

16 

15  ft 

0 

2 

16 

0 

2  .46 

•  1.17 

1.06 

«  C 

0 

2 

SEARCY 

3  3  •  7 

43.2 

•  0 

73 

23 

10 

16 

670 

0 

2 

15 

0 

3  •  84 

.76 

1.78 

0 

4 

2 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

48.3 

31.6 

40.1 

67 

23 

7 

16 

766 

0 

3 

17 

0 

3.18 

1.32 

_ 

•  0 

0 

5 

2 

2 

DIVISION 

41.5 

•  0 

4.10 

•  03 

ft      ft  ft 

WEST  CENTRAL  0* 

APPLETON 

54.1 

27.7 

40,9 

70 

23 

3 

18 

742 

0 

19 

0 

2.01 

.91 

•  0 

0 

3 

2 

0 

BOONEV I LLE 

56.4 

31.3 

43.9 

.0 

74 

23 

8 

18 

691 

0 

1 

15 

0 

1,04 

-  2.19 

.48 

10 

0 

2 

0 

0 

CLARKSV ILLE 

93*0 

30a  5 

41,8 

69 

23 

9 

If  • 

712 

0 

2 

IT 

0 

1,22 

.60 

3 

0 

2 

2 

0 

OAROANELLE 

53,7 

31.6 

42,7 

- 

.9 

70 

24. 

10 

IS 

685 

0 

1 

16 

0 

1,43 

-  ?.46 

.68 

T 

19 

4 

1 

0 

OEVTLS  KNOB 

47. 5M 

26«9M 

37. 2M 

62 

23 

0 

IS 

833 

" 

2 

20 

1 

1,27 

.56 

•  0 

0 

4 

1 

0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 

53*2 

29«  0 

41.1 

1*2 

74 

23 

8 

IS 

733 

Q 

18 

Q 

1,41 

•  1.41 

.69 

3 

T 

19 

3 

1 

0 

FCRT  SMITH  WATER  PLANT 

53#4 

40.9 

69 

29 

5 

IS 

741 

0 

2 

20 

0 

1,67 

.61 

10 

•  0 

0 

3 

2 

0 

MENA 

54*0 

32  •  7 

43.4 

.  5 

72 

23 

7 

IS 

664 

0 

2 

16 

0 

2,07 

-  2  .00 

1.22 

4 

•  0 

0 

3 

2 

1 

MOUNT  MAGAZINE 

49  •  6 

26*4 

39.0 

64 

24* 

2 

IS 

801 

0 

3 

17 

0 

1,69 

1.10 

3 

•  0 

0 

3 

1 

1 

OZARK 

53.4 

3U5 

42.5 

•  1 

70 

23 

3 

18 

693 

0 

2 

17 

Q 

1,64 

-  1.40 

.83 

4 

0 

4 

2 

0 

PARIS 

99.0 

30«7 

42.9 

73 

23 

6 

18 

679 

Q 

. 

18 

Q 

1,21 

.53 

10 

0 

3 

1 

0 

RUSSELLVILLE  *  N 

93.4 

27t8 

40.6 

71 

23 

6 

IS 

749 

Q 

20 

Q 

1,66 

1.09 

3 

0 

3 

1 

1 

SUBIACO 

54. 1 

32»4 

43.3 

•  I 

74 

23 

9 

IS 

666 

0 

1 

17 

0 

1,29 

*  2*28 

.61 

* 

.0 

0 

3 

1 

0 

MALDRON 

56.5 

3Ul 

43.8 

73 

23 

6 

18 

649 

0 

I 

18 

0 

1.79 

1.22 

4 

0 

2 

1 

1 

WHITE  ROCK 

49. 2M 

28*3M 

38, eM 

63 

23 

0 

IS 

804 

® 

^ 

1 6 

^ 

2.01 

.89 

10 

•  0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

41.5 

•  9 

1.57 

-  1.97 

ft       ft  ft 

CENTRAL  05 

ALUM  FORK 

53.3 

33.5 

43,4 

72 

23 

10 

18 

664 

0 

2 

16 

0 

2,47 

1.55 

3 

T 

T 

19 

3 

2 

1 

BENTON 

55.0 

35.6 

45,3 

75 

24 

13 

18 

607 

0 

2 

15 

0 

4,24 

1.80 

4 

1.1 

0 

5 

3 

2 

BLAKELY  mountain  DAM 

93.0 

30.4 

41,7 

73 

24 

.15 

19. 

714 

0 

2 

20 

0 

2,66 

1.60 

4 

•  2 

0 

5 

1 

1 

CONWAY 

94.3 

33*5 

43,9 

.1 

74 

24. 

11 

18 

652 

0 

2 

15 

0 

2,01 

m  2.45 

1,18 

4 

.0 

0 

4 

1 

1 

GREENBRIER 

52.1 

30.2 

41,2 

71 

24* 

10 

IS 

734 

0 

2 

18 

0 

1,95 

,82 

4 

T 

T 

21. 

4 

2 

0 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

55.1 

36.2 

45,7 

•  0 

73 

24 

13 

18 

593 

0 

1 

12 

0 

2.63 

-  1.96 

1.30 

3 

T 

0 

3 

2 

1 

LEOLA 

56.3 

33,8 

45,1 

77 

23 

13 

IS 

617 

0 

2 

15 

0 

4.84 

1,94 

3 

.0 

0 

6 

4 

1 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT//R 

53.8 

34.0 

43,9 

2.0 

77 

23 

13 

18 

646 

0 

3 

16 

0 

4,37 

•  28 

2.49 

3 

•  2 

T 

20. 

5 

2 

1 

MALVERN 

56,7 

33.9 

45,3 

77 

24 

13 

IB 

608 

0 

2 

19 

0 

4.2B 

2.24 

3 

T 

0 

4 

3 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

.J 

sl 

>  M 
<s 

< 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

o 

1 

3 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

3 
1- 

Departure 
From  Normal 

Snow,  Sl**l 

No.  ol  Day. 

Max. 

Mln. 

s 
a 

Tl 

Q 

3 

i 

1 

«i 

o 

g 

1 

g 

3 

t 
8 

s 

3 
8 

s  • 

S  k 

hi 

hi 

MCRRILTON 

S3. 6 

33.5 

43,6 

.5 

73 

23 

11 

18 

657 

0 

2 

14 

0 

1.40 

-  2.61 

.64 

3 

T 

0 

3 

2 

0 

NIMBOD  0AM 

52.1 

28.3 

40,2 

72 

24 

8 

1« 

764 

Q 

20 

.99 

.40 

4 

T 

0 

3 

0 

0 

PERRY 

S«.2 

31.6 

42,9 

• 

.2 

74 

23 

12 

1« 

678 

0 

1 

17 

0 

1.36 

.  2.56 

.62 

4 

T 

0 

4 

1 

0 

SHERIDAN  TOWER 

5S,S 

34,7 

46,0 

75 

24* 

12 

18 

617 

0 

2 

14 

0 

5.08 

3.01 

3 

" 

* 

3 

2 

DIVISION 

43.6 

• 

.1 

2.94 

-  1.12 

,1 

•       «  * 

FAST  CENTRAL  06 

ARKANSAS  POST 

57.0 

36.3 

46.7 

77 

24* 

14 

1 

569 

0 

I 

13 

0 

7.99 

3.80 

3 

T 

0 

4 

4 

4 

BR  I NKLE Y 

53.6M 

31,9 

42. 8M 

1.0 

74 

24 

10 

It 

674 

0 

1 

17 

0 

6.04 

2.33 

1 1 

T 

19 

6 

4 

3 

DE5  ARC 

53.7 

35,5 

44.6 

75 

23 

12 

18 

630 

0 

2 

12 

0 

4.84 

1.86 

11 

Q 

^ 

FORREST  CITY 

52, S 

36,0 

43,8 

72 

23 

11 

18 

651 

0 

2 

13 

0 

5,64 

2.10 

3 

0 

5 

4 

3 

HELENA 

52.3 

33,4 

42,9 

• 

2.2 

73 

24 

13 

18 

680 

0 

2 

16 

0 

6,87 

2.14 

2.85 

3 

.0 

0 

5 

3 

2 

KEO 

55.0 

35.6 

46,3 

76 

23 

12 

18 

608 

0 

2 

12 

0 

5,07 

2.72 

3 

T 

0 

5 

3 

2 

MARIANNA   2  S 

53.5 

34.3 

43.9 

.  1 

73 

24* 

12 

18 

647 

0 

2 

14 

0 

6,63 

2.02 

3.18 

3 

0 

3 

2 

SAUiT  CHARLES 

53.5 

34.0 

43.8 

75 

24 

14 

18 

691 

0 

3 

16 

0 

7,83 

2,88 

11 

.0 

0 

3 

3 

3 

STUTTGART 

58.8 

36.5 

47,7 

2.4 

79 

23 

14 

18 

534 

0 

1 

11 

0 

7,52 

2.79 

3,23 

3 

.0 

0 

4 

4 

4 

STUTTGART   9  ESE 

52.0 

34.1 

43.1 

74 

24 

14 

19* 

674 

0 

3 

15 

0 

6,06 

2.52 

3 

T 

0 

6 

3 

2 

WEST  ME^'PHIS 

53.9 

35.9 

44.9 

71 

23 

11 

19* 

615 

0 

2 

12 

0 

8,01 

2.35 

3 

.0 

0 

7 

6 

3 

WYNNE 

53.1 

33,6 

43.4 

72 

23 

10 

18 

6*3 

0 

1 

17 

0 

3.99 

1.20 

10 

,  5 

Q 

5 

2 

DIVISION 

44.4 

.3 

6,37 

1.94 

T 

«       *  * 

SOUTHWEST  07 

DE  CUEEN 

57. 4M 

31,7M 

44.  6M 

78 

23 

11 

11 

629 

0 

1 

15 

0 

1,74 

.92 

4 

.0 

0 

2 

0 

OIERKS 

57.7 

32,6 

45.1 

77 

23 

10 

18 

613 

0 

I 

18 

0 

1,68 

.80 

10 

T 

0 

2 

0 

HOPE  3  NE 

55.6 

33.4 

44.6 

.7 

78 

24 

17 

19* 

631 

0 

1 

17 

0 

2,61 

-  1.95 

.90 

10* 

T 

0 

2 

0 

MOUNT  IDA 

56.7 

31.1 

43.9 

1.2 

7J 

23 

9 

18 

64t 

0 

2 

17 

0 

1,39 

.  3.22 

,69 

4 

•  0 

0 

1 

0 

NARROWS  DAM 

55.3 

30.6 

43.0 

76 

24 

9 

It 

677 

0 

1 

18 

0 

3,02 

1,9* 

4 

.0 

0 

2 

1 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

5«.2 

31.9 

43.1 

76 

24 

9 

18 

673 

0 

1 

16 

0 

2,68 

1,23 

4 

T 

T 

19 

2 

1 

OKAY 

59.* 

36.7 

48.1 

.9 

78 

23 

17 

18 

523 

0 

0 

12 

0 

1.96 

-  2.32 

1,02 

3 

•  0 

0 

2 

1 

STAMPS 

58.5 

37.4 

48.0 

79 

23 

18 

19 

529 

0 

0 

13 

0 

6.08 

2,58 

4 

.0 

0 

4 

3 

TEXAHKANA  WB  AIRPORT  //R 

58.1 

37.2 

47.7 

.8 

80 

23 

19 

11 

534 

0 

0 

14 

0 

3,07 

-  1.48 

1,71 

3 

.1 

T 

19 

2 

1 

DIVISION 

45.3 

.3 

2.68 

-  1.41 

T 

*       *  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA 

57.3 

35.2 

46.3 

78 

25 

11 

18 

578 

0 

1 

15 

0 

5,49 

.91 

2.70 

5 

.0 

0 

2 

CAMDEN  1 

59.0 

36.9 

48.0 

2.0 

79 

23 

18 

18* 

530 

0 

0 

11 

0 

7.62 

2.48 

3.70 

3 

.0 

0 

3 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

57.2 

36.5 

46.4 

1.2 

77 

23 

17 

14 

574 

0 

0 

19 

0 

5.64 

•  09 

2.39 

3 

T 

0 

2 

FORDYCE  6  W 

57.* 

36.9 

47.2 

77 

23 

15 

18 

553 

0 

1 

13 

0 

5.34 

2,95 

3 

.0 

0 

2 

MAGNOLIA   3  N 

59.6 

37,2 

48,4 

.0 

79 

23 

18 

18 

515 

0 

0!  12 

0 

7.00 

1.82 

4,20 

3 

.0 

0 

1 

MCRCBAY  LOCK  AND  DAM  8 

57.4 

33,8 

45.6 

79 

26* 

17 

1 

598 

0 

1 

15 

0 

4.91 

1.61 

3 

.0 

c 

2 

PRESCOTT 

58.2 

37,2 

47.7 

1.7 

T9 

23 

18 

18 

538 

0 

1 

13 

0 

2.86 

-  1,53 

.88 

11 

T 

0 

0 

SPARKMAN   3  WSW 

57. 6M 

35, IM 

46. 4M 

77 

23 

16 

18 

5T2 

0 

1 

13 

0 

3.87 

1.63 

3 

.0 

0 

1 

WARREN 

58.7 

37,8 

48,3 

.9]  79 

23 

17 

18 

523 

0 

0 

11 

0 

7.63 

2.75 

4 

T 

0 

3 

DIVISION 

47,  I 

.8 

5.60 

.76 

T 

«       «  * 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

58.6 

38,9 

48.8 

1.5 

77 

24 

1« 

1 

514 

0 

0 

10 

0 

4.90 

•  .75 

1.90 

10 

.0 

0 

6 

3 

2 

CUMMINS  FARM 

ft 

16 

18 

0 

0 

7.13 

3.40 

u 

0 

OERMOTT   3  NE 

58.1 

38,0 

48.1 

78 

24 

18 

18 

532 

0 

1 

12 

c 

2,39 

0 

1 

DUMA  s 

56.5 

35,6 

^6  « 1 

.2 

78 

24 

16 

18 

587 

0 

1 

14 

0 

7.69 

3.20 

3 

.0 

0 

ELOCRA 

60.6 

39,9 

50.3 

80 

24 

21 

18 

476 

0 

0 

11 

0 

6.40 

2.50 

11 

c 

MCNTICELLC   3  S 

58.0 

36,5 

47.3 

77 

24* 

17 

18 

547 

0 

1 

12 

0 

6.  8C 

.51 

3*  IC 

.0 

0 

PINE  BLUFF 

57.4 

37,7 

47.6 

1.0 

77 

24* 

15 

18 

546 

0 

1 

12 

0 

5.3* 

2.65 

3 

.0 

0 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

55.1 

36.3 

45.7 

75 

30* 

16 

18 

592 

0 

1 

13 

0 

5.40 

-  .15 

3.20 

3 

0 

PORTLAND 

55.1 

32,6 

43.9 

3.6 

78 

26 

18 

19 

648 

0 

2 

20 

0 

4.78 

4.00 

11 

.0 

0 

RCHwER   2  NNE 

57.1 

36.3 

46.7 

76 

30 

17 

18 

560 

0 

1 

14 

0 

5.27 

1.82 

3 

.0 

0 

STAB  CITY  *  ENE 

58. 9M 

37, 6M 

48. 3M 

78 

23 

16 

It 

5J4 

0 

1 

12 

0 

8.29 

5.15 

3 

.0 

0 

5 

3 

2 

DIVISION 

47.3 

.8 

6.20 

1.19 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE;       80«   ON  THE  230  AT  TEXARKANA  WB  AIRPORT 
AND  ON  THE  24TH  AT  EUOORA 

LOWEST  TEMPERATURE,         -2°   ON  THE   18TH  AT  GRAVETTE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,       8.29   INCHES  AT  STAR  CITY  4  ENE 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:       0.59   INCH  AT  RATCLIFF 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,  5.15  INCHES  ON  THE  3D  AT  STAR  CITY  4  ENE 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,       l.l    INCHES  AT  BENTON 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,       TRACE  ON  21+  AT   14  STATIONS 
See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  161  - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


ARKANSAS 
DECEMBER  1964 


Day  of  Month 


NQPTHWEST  01 

BEAVEfl  DAM 
BFNTONVILLF 
BERRYVILLE  4  NW 
nUFFALfl  TOwEB 

EUPEKA  SPRINGS  ;       •  "'"j 

FAyETTEVILLE  FAfl  AP  j  1.881 

FAyETTEVILLE  EXP  5TA  |  ,90| 

GRAVETTE  I  •'"'I 

GREEN  FOREST  *.  ESE  ;  2.131 

HAORISON  1.17 

HAHBI50N  FAA  AIRPORT  1.53! 

hUNTSVILLE  1»21| 

JASPER  .93| 

lFAO  HILU  i  1.35 

LUBTON  1.25; 

OOELL    3  N  1.3*! 

ROGERS  .TT 

5IL0AM  SPRINGS  .86 


NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK  j  1.30 

CLINTON  \     2, IB 

EVENING  SHADE    1  NE  2.*5 

GILBERT  l.*8 

GREER5  FERRY  0AM  2.49 

MAMMOTH  SPRING  2.551 
MARSHALL 

MELBOURNE   5  wNw  ,75' 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW               j  l.Sftj 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6  U29l 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE               '  l.T^i 

SALEM  ■  1.51 

SHIRLEY  I  2.50l 

YELLVILLE  :  1.65 


NORTHEAST  03  | 

ALICIA  1  3.55 

BALO  <NOB  [  3.86 

fiATESVILLE  LIVESTOCK  I  2.*? 

BATESVILLE  L  and  D  fl  1  2,51 

BEECH  GROVE  !  3.70 

BEEDEVILLE  j  5.*3 

BLACK  ROCK  2.5* 

BLVTHEVILLE  5,5* 

BUBOETTE  7,0? 

CORNING  3.2* 

GEORGETOWN  *,03 

JONESBORO  3.56 

KEISEfl  7,0* 

LAltE  CITY  *.72 

MARKED  TREE  7,07 

NEWPORT  3,49 

OSCEOLA  5,40 

PARAGOULD  RADIO  KDRS  4.U 

POCAHONTAS   1  I  2.46| 

SAINT  FRANCIS  4,95| 


WEST  CENTRAL 

ABBOTT 
ALY 

APPLETON 
BIG  FORK 
BOOnEVILLE 

CLARKSVILLE 

COvE 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DEvILS  KNOB 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT  //R 
FORT   SMITH  WATER  PLANT 
GRAVELLY 
GREENWOOD 
HECTOR 

mEn* 

mount  magazine 

MUlBERBy  6  NNE 
NATURAL  DAM 
OZARK 

OZONE 
PARIS 

PARKS  .95 
RATCLIFF  ,59 
BUSSELLVILLE  *  N  1.66 

SUBIACO  U2S 
WAlDRON 

WHITE  ROCK  2,01 


2.07 
1.69 
1.5* 
l.IO 


1.21 


CENTRAL  05 

ALUM  FORK  2,47^ 

APLIN   I   M  1.07 

BENTON  *,2* 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM  2.66 

CONWAY  2.01 

CRYSTAL  VALLEY  3.63 

DAMASCUS  1.62 

GREENBRIER  1,95 

MOT   SPRINGS   1   NNE  2.63 

JESSIEvILLE  1.94 

LAKE  MAUMELLE 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  wB  AIRPORT//R 
LITTLE  HOCK  FILT  PLANT 
MALVERN 

MOBRILTON 
NiMflOD  DAM 
OHENSVILLE 


2 

3 

4  1 

5 

.11 

.10 

.05 

* 

,63 

* 

T 

.1* 

.03 

T 

•  02 

*oe 

.61 

T 

.63 

T 

.65 

.03 

.01 

.35 

T 

•  63 

.12 

.15 

•  ' 

.22 

T 

T 

.09 

•  01 

.65 

.  IS 

.28 

U12 

!52 

*  TB 

,TB 

1  18 

T 

•  61 

.12 

•  98 

.72 

1^36 

•  0* 

• 

*41 

I  39 

.40 

I. 76 

•  28 

1 

1.17 

.31 

23 

* 

1  *09 
* 

T 

I. 00 

1.20 

T 

ll*5 

U51 

1  .10 

1*^9 

.36 

U48 

T 

•  60 

*1C 

1  *3^ 

1  •  12 

.46 

1.78 

12 

* 

1,32 

•  02 

.0* 

.92 

,82 

*oi 

•  0 

*0i 

*3 

T 

.60 

.02 

*  , 

.69 

.01 

I 

•  . 

* 

1*20 

.02 

1.22 

T 

1,10 

60 

iso 

T 

T 

.83 

T 

T 

.*5 

**; 

1  *o< 

.08 

•  61 

1,22 

•  02 

•  60 

T 

1.55 

T 

>- 

1  Art 

* 

.02 

•  75 

1,59 

*l( 

*82 

,06 

l!3( 

.3* 

.75 

.31 

1.30 

1.94 

•  90 

.45 

2.49 

T 

,07 

2.00 

.07 

2.2* 

,11 

.05 

.64 

.03 

,*0 

.17 

1.52 

T 

10     11     12     13     14  15 


U90 

193 

1.13 


T  3. OS 
.70  ,80 
.13  1.32 


l.Oi 
T  l.a3 

.12  1.24 


.65 

.2' 
.30 


16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26  27 


noles  ioUowing  Station  ladn. 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 

Station 

Total 

1   1  2 

3 

4  1 

5    1  6 

7  1  8  j  9 

10  1 

1]  1 

12 

PERRV 

1.36 

tlO 

.62 

.16 

•  68 

SHERIDAN  TOHER 

5.00 

.09 

3.01 

■  10 

1.12 

.15 

»       •  • 

E*5T  C€NTHAl  06 

ARKANSAS  POST 

7,99 

T 

3.60 

1  *  3* 

1.10 

U54 

AUGUSTA 

.84 

1.72 

BRINKLE'i' 

6.0« 

1.63 

1.18 

.01 

.21 

2!33 

.02 

CABOT  4  Sw 

i.oo! 

T 

.60 

•  20 

CARLISLE    I  Sw 

3.22 

1.01 

1.33 

CLARENDON 

6.29 

2.31 

1.07 

.22 

2^4I 

.23 

OES  A«C 

4.84 

1 . 15 

1.17 

.03  i 

•  26 

FORREST  CITV 

S.bfc 

.05 

2.10 

.48 

1.13 

1,10 

7 

HELENA 

6.8T 

2.85 

.86 

T 

.13 

2.75 

.08 

KEO 

5.07 

.06 

2.72 

.11 

1.24 

.32 

MADISON 

6.S«i 

1.95 

1.35 

T 

.20 

2.49 

T 

MAQIANNA   2  S 

6.63: 

.05 

3.18 

.49 

.58 

.64 

SAINT  CHARLES 

7,83 

T 

2.75 

1.99 

T 

2|88 

.05 

STUTTGART 

7.52 

3.23 

1.10 

1.85 

.03 

STUTTGART  9  ESE 

6.06 

2.52 

.87 

T 

1  •» 

2.10 

.02 

oEST  MEMPHIS 

S.Ol 

•  T7 

2.35 

1 .22 

.55 

2.30 

WYNNE 

3.99 

.63 

.63 

1.20 

•       *  * 

SOUTHwEST  ot 

ANTOINE 

3.55 

.99 

1.50 

.T2 

.38 

ATHENS 

I, TO 

T 

•  75 

.66 

.16 

.02 

DAISY  )  E 

1.88 

.2« 

.58 

.56 

.32 

DE  QUEEN 

1.7* 

•  92 

,12 

.05 

DIEBKS 

1.68 

T 

.07 

.54 

.60 

.14 

FULTON 

3.25 

.17 

1.99 

.69 

.23 

GLENtaOOD 

2.59 

.02 

•  95 

.T* 

.86 

HOPE  3  NE 

2.51 

T 

.29 

.90 

.40 

.32 

HOPPER 

l.*l> 

T 

.10 

.50 

.80 

hORAT 10 

I.IA' 

.38 

.04 

INDEX 

2.30 

.60 

.50 

.70 

.40 

L AnGIEv 

1.53 

.05 

.10 

•  36 

;  .70 

.24 

MOUNT  IDA 

1.391 

•  OS 

•  69 

.65 

.15 

NARROWS  0AM 

3.02: 

•  33 

1.94 

.67 

•  29 

nashville  peach  suesTA 

2.68 

•  23 

1.23 

.77 

•  27 

NATHAN  M  HNM 

2.23 

.29 

1.03 

.70 

•  25 

NEwHOPE   3  E 

4.10< 

• 

1.50 

1*50 

.50 

•  60 

□DEN  2  M 

1.18 

.12 

•  64 

.36 

•  06 

OKAY 

1.96 

1.02 

.67 

•  03 

PINE  RtOGE 

1.35i 

T 

■  14 

.74 

.37 

•  10 

STAMPS 

6,08 

1.34 

2.58 

1.11 

•  56 

STORY 

•  9T 

T 

•  52 

.65 

TEXARKANA  MB  AIRPORT  //R 

3.0T 

•  0* 

1*T1 

.ta 

.83 

•       *  • 

SOUTH  CENTRAL  08 

AMITY   3  NE 

3.70 

T 

1.00 

1.23 

.59 

.58 

arkaoelphia 

5,49 

.05 

2.70 

I.IT 

,6« 

.68 

BLUFF  CITV  »  SM 

3.54. 

1.05 

•  80 

1.06 

.60 

BOuGwTON 

3.33 

T 

.86 

■  84 

.96 

•  55 

CAMDEN  1 

7.62; 

3,70 

2.00 

.57 

U05 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

5.6^ 

.03 

2.39 

T 

.01 

1.72 

•  19 

T 

FOROYCE  6 

5.34( 

T 

2.95 
.98 

.16 

1.61 

•  50 

GURDON 

3.24 

.79 

.70 

•  71 

MAGNOLIA   3  N 

7,00 

4,20 

.93 

.76 

•  73 

MOROBAv  LOCK  ANQ  DAM  6 

4.91 

1.61 

.63 

.76 

1.39 

PRESCOTT 

2.84 

.5C 

■  82 

.55 

.88 

SPARKMAN  3  wSM 

3.8T 

1  .63 

.69 

.56 

.80 

TAYLOR 

9,04 

2.37 

1.01 

.61 

T 

wARREN 

T.43 

1.88 

2,75 

.01 

.65 

2.21 

.02 

•       •  • 

SOUTHEAST  09 

ARKANSAS  CITY 

6.444 

.60 

1*47 

T 

.16 

3.55 

.01 

CRCSSETT  7  S 

4.90 

.02  .02 

•  16 

.37 

.01 

1.90 

1.36 

CUMMINS  FARM 

«.55 

•  10 

.22 

oermott 

7.08 

.82 

1.46 

.34 

3.35 

OERMOTT  3  NE 

7.13 

.10 

2.04 

.15 

3.40 

DUMAS 

7,69 

3.20 

1.49 

.21 

2.34 

7 

EUDORA 

6,40 

•  28 

1 .68 

2.50 

HAMBURG 

9.28 

.08 

.68 

2.29 

1.31 

mONTICELlO  3  S 

6.80 

*05 

3.10 

.45 

.03 

1.72 

.93 

PINE  Bluff 

5,34 

2.65 

.78 

.60 

1.33 

7 

PINE  Bluff  faa  airport 

5.40 

.35 

3.20 

T 

1.79 

T 

PORTLAND 

4.78 

.08 

.10 

.10 

4.00 

T 

rohwer  z  nne 

5.27 

1.82 

1.07 

.03 

1.45 

.66 

STAR  CITY  4  ENE 

8,29 

T 

5,15 

.44 

1.60 

.90 

Day  of  Month 


13     14  15 


16     17  18 


22     23     24     25     26  27 


29     30  31 


.03    .04  T 


Sm  f«l«r.Qc.  not*,  loUowing  Suiion  Ind.x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•      •  • 

NORTHWFST  01 

BEAVER  DAM 

33 

51 

57 

36 

28 

35 

41 

49 

56 

57 

49 

56 

63 

47 

52 

53 

69 

1 8 

28 

56 

42 

58 

67 

54 

48,6 

MIN 

24 

32 

27 

25 

9 

1  1 

25 

23 

23 

43 

27 

28 

34 

19 

20 

15 

0 

0 

22 

21 

25 

34 

49 

31 

24 

19 

20 

26 

39 

39 

24.0 

BFNTQNV I LLE 

42 

58 

40 

35 

35 

41 

49 

51 

57 

52 

55 

62 

■52 

57 

54 

60 

48 

30 

34 

50 

43 

65 

68 

59 

48 

36 

35 

50 

67 

56 

57 

49»9 

Mm 

34 

25 

2  1 

14 

20 

26 

30 

30 

36 

35 

31 

25 

25 

43 

10 

14 

19 

20 

29 

35 

44 

41 

31 

28 

18 

30 

42 

39 

4l 

26.7 

EUBEKA  ^PRTNG5 

1.8 

57 

49 

35 

33 

40 

49 

56 

68 

52 

56 

63 

63 

51 

53 

6  I 

63 

26 

37 

51 

45 

63 

71 

64 

46 

45 

40 

58 

65 

64 

49 

62.3 

Mm 

2  5 

23 

17 

2  3 

31 

32 

39 

43 

39 

32 

30 

29 

44 

12 

-  1 

16 

26 

32 

31 

50 

38 

31 

21 

16 

27 

40 

39 

36 

29.9 

FfiVETTEvILLE  FAA  AP 

45 

59 

39 

32 

36 

42 

49 

56 

56 

48 

57 

63 

48 

54 

54 

6  1 

3 1 

31 

32 

54 

47 

63 

67 

61 

56 

34 

5 1 

51 

67 

55 

56 

60.2 

MIN 

26 

1 8 

12 

15 

27 

2  3 

42 

34 

39 

24 

21 

18 

31 

9 

2 

18 

19 

27 

26 

50 

32 

33 

16 

16 

3^ 

44 

40 

42 

26.9 

FAVETTEVTLLE  EXP  STA 

45 

59 

48 

36 

34 

39 

49 

56 

55 

51 

54 

62 

57 

52 

54 

60 

54 

28 

33 

57 

46 

62 

66 

65 

55 

41 

50 

54 

67 

66 

65 

62.0 

MIN 

25 

40 

32 

25 

23 

15 

IS 

29 

32 

40 

43 

39 

31 

32 

23 

45 

14 

3 

16 

21 

30 

31 

46 

36 

33 

22 

18 

42 

39 

29.7 

GD AVET  TF 

46 

59 

38 

32 

35 

41 

46 

56 

56 

50 

54 

62 

49 

5 1 

54 

59 

46 

29 

35 

51 

43 

61 

66 

60 

51 

39 

45 

54 

67 

97 

66 

49.9 

MIN 

35 

27 

22 

1  9 

9 

14 

22 

25 

38 

38 

33 

26 

20 

30 

41 

9 

.  3 

12 

11 

25 

37 

40 

31 

29 

20 

15 

33 

40 

34 

38 

25.6 

HAPR I  SON 

45 

56 

51 

35 

36 

39 

53 

58 

55 

50 

58 

65 

55 

53 

53 

61 

54 

26 

3  7 

48 

57 

59 

71 

64 

40 

40 

36 

50 

68 

60 

49 

61.1 

MIN 

38 

3  3 

28 

26 

21 

20 

36 

23 

41 

45 

32 

35 

25 

21. 

44 

15 

3 

14 

20 

25 

22 

39 

40 

35 

u 

19 

25 

39 

43 

39 

28.4 

HPRkISUiM    r  A*t    **  1  KKU'^  1 

43 

57 

38 

33 

35 

40 

50 

56 

54 

48 

58 

63 

46 

52 

52 

60 

37 

26 

38 

50 

57 

59 

72 

63 

45 

34 

38 

50 

66 

60 

46 

49.2 

MIN 

1  <i 

36 

32 

25 

1  9 

21 

25 

36 

29 

40 

39 

39 

34 

30 

22 

36 

8 

1 

16 

26 

30 

29 

49 

34 

32 

20 

17 

46 

42 

28.9 

HUNTSVIL  LE 

MAX 

47 

59 

47 

35 

37 

42 

51 

57 

56 

51 

59 

64 

56 

53 

53 

63 

48 

32 

35 

54 

54 

67 

72 

64 

57 

40 

50 

53 

66 

64 

53 

62.9 

MIN 

22 

33 

30 

25 

24 

16 

17 

32 

24 

40 

44 

33 

30 

26 

19 

43 

13 

0 

14 

17 

28 

24 

36 

38 

23 

22 

15 

39 

41 

40 

27.1 

LF40  HILL 

MAX 

46 

56 

58 

38 

35 

39 

52 

57 

55 

54 

58 

65 

62 

53 

55 

60 

58 

25 

40 

48 

55 

63 

72 

67 

43 

43 

38 

50 

68 

66 

53 

62.6 

MIN 

20 

37 

34 

27 

26 

22 

21 

34 

23 

40 

45 

32 

35 

29 

22 

45 

16 

3 

14 

19 

27 

30 

37 

40 

29 

25 

16 

25 

39 

42 

36 

28.8 

RnSFRS 

MAX 

45 

58 

54 

35 

35 

49 

48 

60 

57 

52 

55 

64 

60 

54 

57 

60 

55 

24 

30 

50 

50 

63 

68 

64 

50 

50 

51 

56 

66 

63 

90 

62.6 

MIN 

22 

39 

30 

25 

22 

17 

22 

28 

29 

39 

42 

36 

31 

28 

25 

32 

13 

I 

17 

22 

30 

32 

46 

33 

30 

21 

16 

32 

39 

37 

41 

28.4 

5TL0AM  SPRINGS 

48 

60 

42 

36 

34 

43 

49 

56 

56 

50 

56 

64 

47 

52 

56 

61 

59 

28 

35 

52 

45 

63 

67 

63 

50 

44 

46 

53 

69 

65 

99 

91.9 

... 

MIN 

22 

41 

31 

26 

18 

14 

18 

25 

29 

41 

41 

40 

31 

25 

27 

44 

14 

3 

17 

20 

28 

39 

44 

37 

35 

24 

20 

33 

41 

36 

43 

29.3 

WORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

MAX 

47 

56 

56 

40 

36 

42 

54 

60 

55 

49 

59 

63 

49 

55 

55 

57 

52 

26 

32 

49 

52 

58 

70 

67 

43 

45 

30 

42 

61 

62 

51 

90.7 

Mm 

I  7 

36 

30 

29 

28 

25 

14 

21 

19 

40 

39 

29 

29 

16 

16 

43 

17 

4 

10 

15 

22 

26 

33 

38 

36 

27 

14 

25 

37 

40 

4l 

26.3 

PVFNING    SHADE    1  NE 

MAX 

43 

52 

56 

39 

38 

42 

55 

61 

55 

48 

56 

60 

55 

55 

53 

55 

53 

27 

30 

35 

50 

55 

68 

65 

50 

44 

35 

42 

57 

63 

67 

50.6 

MIN 

I  3 

30 

34 

28 

25 

24 

13 

22 

18 

35 

40 

32 

35 

15 

15 

38 

18 

2 

8 

13 

20 

26 

30 

46 

32 

25 

17 

22 

25 

24 

37 

24.6 

GILBERT 

MAX 

47 

57 

57 

40 

38 

42 

57 

62 

57 

54 

61 

66 

59 

57 

55 

61 

56 

28 

37 

5 1 

59 

62 

71 

67 

47 

47 

38 

44 

66 

61 

48 

63.3 

MIN 

I  5 

39 

35 

28 

26 

20 

12 

19 

17 

40 

45 

23 

35 

11 

13 

42 

18 

2 

10 

13 

21 

22 

32 

41 

31 

26 

11 

38 

38 

4l 

26.4 

GRFERS  FERRY  DAM 

MAX 

J3 

44 

57 

57 

39 

38 

40 

50 

58 

53 

52 

60 

63 

50 

58 

54 

58 

39 

29 

29 

49 

45 

60 

70 

71 

46 

36 

35 

50 

62 

64 

60.0 

MIN 

16 

18 

41 

38 

30 

27 

20 

23 

29 

29 

33 

40 

41 

25 

25 

26 

36 

9 

9 

9 

24 

32 

43 

50 

36 

34 

23 

29 

44 

29,2 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

42 

49 

51 

37 

35 

45 

54 

61 

51 

49 

53 

60 

56 

55 

50 

53 

51 

25 

30 

50 

49 

52 

69 

67 

44 

44 

33 

41 

57 

62 

92 

49.3 

MIN 

1  7 

33 

35 

29 

27 

25 

18 

23 

21 

40 

47 

32 

37 

16 

19 

40 

17 

2 

10 

15 

20 

31 

39 

41 

34 

28 

16 

34 

42 

27,6 

MARSHALL 

MAX 

45 

59 

M 

39 

38 

41 

54 

61 

55 

53 

59 

64 

59 

55 

53 

59 

54 

24 

34 

52 

58 

56 

70 

67 

46 

45 

38 

38 

64 

60 

64 

51,8 

MIN 

20 

38 

35 

29 

26 

23 

20 

33 

25 

40 

45 

44 

37 

26 

23 

44 

18 

4 

15 

20 

35 

38 

49 

44 

34 

26 

16 

25 

36 

44 

41 

30,7 

MrUNTAIN   HOME    I  NNW 

MAX 

31 

45 

53 

38 

32 

35 

40 

54 

59 

54 

46 

58 

63 

49 

54 

54 

56 

27 

27 

34 

49 

56 

60 

70 

68 

44 

37 

31 

51 

66 

97 

48,4 

Mm 

12 

20 

34 

32 

27 

23 

21 

23 

30 

JO 

41 

37 

36 

31 

27 

28 

27 

4 

3 

15 

25 

32 

39 

41 

31 

23 

16 

1  f 

28 

48 

40 

27,1 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

30 

45 

52 

39 

33 

36 

40 

53 

58 

S3 

48 

57 

63 

48 

53 

54 

56 

27 

24 

J4 

48 

55 

58 

69 

68 

44 

38 

30 

92 

67 

98 

48,1 

Mm 

12 

19 

34 

32 

26 

23 

18 

18 

28 

30 

41 

31 

37 

22 

22 

28 

27 

3 

3 

17 

18 

27 

36 

40 

30 

25 

15 

28 

46 

40 

29.9 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

MAX 

38 

49 

57 

53 

47 

52 

59 

55 

52 

50 

52 

50 

16 

27 

47 

48 

52 

64 

62 

40 

40 

29 

35 

55 

98 

60 

47.6 

MIN 

22 

19 

29 

23 

38 

44 

39 

35 

26 

22 

40 

16 

0 

9 

19 

28 

36 

47 

40 

30 

24 

14 

34 

46 

28.4 

YELLVILLE 

MAX 

48 

56 

56 

38 

38 

41 

51 

51 

57 

53 

60 

66 

50 

54 

56 

60 

51 

25 

38 

47 

57 

62 

71 

67 

44 

44 

35 

46 

64 

98 

47 

91.9 

... 

Mm 

16 

37 

34 

28 

26 

19 

13 

21 

19 

39 

39 

23 

31 

15 

16 

37 

16 

2 

7 

14 

19 

22 

29 

38 

24 

25 

to 

23 

40 

39 

38 

24.6 

NORTHEAST  03 

Al  ICIA 

MAX 

40 

53 

53 

39 

38 

39 

48 

60 

48 

47 

59 

58 

54 

56 

52 

56 

56 

25 

39 

46 

39 

53 

66 

66 

50 

45 

36 

46 

59 

64 

96 

49.9 

Mm 

20 

35 

39 

32 

29 

29 

22 

30 

28 

39 

45 

47 

37 

26 

26 

41 

24 

6 

15 

22 

28 

37 

46 

49 

37 

31 

26 

33 

37 

^2 

31.8 

BALD  KNoB 

MAX 

42 

54 

56 

40 

40 

39 

49 

57 

■2 

47 

55 

60 

55 

58 

54 

60 

59 

26 

30 

46 

42 

56 

70 

66 

57 

48 

35 

46 

56 

65 

61 

91.1 

Mm 

18 

31 

40 

34 

31 

27 

22 

26 

28 

43 

46 

40 

42 

24 

30 

42 

26 

10 

16 

22 

29 

39 

46 

56 

38 

33 

26 

28 

31 

56 

42 

33.0 

BATESvIlLE  LIVESTOCK 

MAX 

42 

54 

55 

39 

36 

4  1 

51 

58 

53 

46 

56 

61 

53 

56 

54 

55 

56 

26 

49 

48 

69 

66 

45 

38 

41 

99 

62 

68 

91.0 

Mm 

14 

33 

36 

29 

27 

25 

18 

32 

25 

40 

42 

40 

38 

27 

21 

20 

4 

10 

25 

35 

33 

37 

20 

34 

90 

38 

28.7 

BATESVILLE  L  AND  0  *1 

MAX 

44 

55 

55 

41 

39 

39 

50 

59 

54 

47 

55 

61 

57 

58 

54 

57 

54 

26 

30 

48 

45 

57 

70 

66 

56 

45 

37 

43 

58 

63 

55 

91.0 

Mm 

18 

37 

39 

33 

30 

28 

16 

31 

23 

42 

45 

39 

34 

18 

19 

44 

23 

8 

11 

18 

24 

32 

50 

54 

36 

31 

24 

27 

33 

48 

4l 

30,8 

BEEDEvn  LE 

MAX 

43 

57 

58 

41 

40 

39 

49 

58 

50 

47 

55 

59 

54 

59 

55 

59 

60 

29 

45 

40 

55 

60 

67 

55 

50 

52 

45 

49 

60 

66 

98 

92,1 

Mm 

19 

34 

38 

34 

29 

29 

24 

33 

29 

43 

45 

46 

36 

29 

28 

41 

26 

15 

23 

29 

38 

45 

45 

40 

41 

42 

27 

36 

96 

42 

34,6 

Blytheville 

MAX 

43 

5  1 

55 

44 

35 

36 

45 

56 

52 

49 

53 

56 

55 

54 

53 

58 

57 

41 

25 

41 

38 

55 

67 

69 

55 

53 

34 

52 

60 

68 

98 

90.6 

Mm 

18 

34 

41 

26 

30 

26 

24 

32 

30 

43 

48 

46 

42 

28 

29 

39 

25 

9 

16 

20 

28 

37 

47 

51 

39 

34 

27 

30 

36 

57 

49 

33.9 

CORNING 

MAX 

40 

52 

50 

38 

36 

38 

45 

59 

51 

48 

54 

56 

49 

54 

48 

54 

53 

25 

30 

44 

36 

51 

65 

64 

46 

42 

38 

46 

99 

64 

94 

48.1 

Mm 

18 

34 

35 

32 

28 

24 

23 

32 

27 

38 

46 

43 

39 

27 

27 

40 

20 

6 

14 

22 

25 

35 

46 

46 

34 

30 

24 

24 

33 

92 

*^ 

31.2 

JONF5B0R0 

MAX 

41 

55 

56 

47 

36 

39 

45 

55 

52 

47 

54 

59 

54 

55 

52 

58 

59 

38 

30 

46 

38 

54 

67 

66 

52 

45 

54 

51 

62 

69 

69 

90.9 

Mm 

IR 

34 

36 

32 

29 

27 

25 

34 

31 

41 

45 

46 

40 

32 

28 

41 

25 

8 

15 

26 

26 

35 

48 

46 

36 

34 

25 

28 

38 

93 

33.2 

KEIIER 

MAX 

52 

45 

40 

36 

55 

54 

53 

54 

57 

5 1 

54 

53 

59 

52 

39 

31 

42 

42 

56 

68 

69 

64 

50 

34 

53 

63 

67 

64 

91.9 

Mm 

17 

32 

44 

37 

30 

26 

25 

32 

28 

41 

43 

47 

42 

29 

28 

40 

38 

9 

14 

24 

27 

37 

47 

61 

40 

33 

26 

35 

94 

34.2 

MARKED  TREE 

MAX 

42 

56 

61 

43 

37 

39 

46 

56 

52 

50 

54 

57 

54 

55 

53 

5« 

58 

28 

30 

43 

42 

55 

69 

69 

57 

53 

35 

51 

58 

67 

64 

91,4 

Mm 

15 

31 

36 

33 

28 

26 

22 

29 

27 

40 

44 

42 

39 

26 

26 

34 

23 

8 

13 

21 

25 

35 

44 

53 

33 

30 

25 

28 

35 

90 

40 

31,0 

NEWPORT 

MAX 

43 

56 

54 

44 

38 

38 

49 

58 

51 

48 

54 

59 

56 

57 

54 

59 

58 

46 

29 

46 

41 

56 

70 

66 

48 

45 

35 

45 

61 

69 

97 

91,2 

Mm 

20 

35 

39 

33 

31 

30 

25 

34 

31 

43 

45 

45 

43 

30 

29 

43 

25 

10 

17 

25 

29 

39 

45 

46 

36 

34 

28 

27 

36 

66 

46 

34.2 

See  Itefeience  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DECEMBER  196'i 


Station 

Day  of  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

P«RtSOU(  0  RADIO  KORS 

MAX 

40 

54 

54 

39 

35 

43 

45 

55 

53 

49 

53 

56 

54 

55 

55 

57 

57 

26 

29 

44 

40 

53 

66 

66 

54 

45 

37 

48 

59 

65 

61 

49.9 

Mm 

20 

35 

3a 

34 

30 

28 

24 

34 

31 

41 

46 

46 

41 

3 1 

29 

40 

25 

16 

24 

^' 

39 

»e 

33. 7 

prCAHONTAS  1 

MAX 

39 

50 

51 

37 

39 

47 

60 

48 

47 

55 

56 

53 

56 

49 

53 

52 

23 

31 

44 

47 

52 

65 

63 

44 

44 

34 

42 

57 

64 

55 

48.6 

Mm 

19 

34 

36 

31 

29 

28 

20 

25 

27 

36 

45 

46 

35 

20 

24 

39 

20 

5 

14 

1  9 

23 

3  5 

43 

2  5 

30.2 

SEARCV 

MAX 

<.5 

57 

58 

42 

42 

41 

51 

5 1 

47 

57 

63 

58 

59 

57 

60 

59 

27 

29 

48 

44 

59 

73 

72 

59 

49 

35 

45 

58 

65 

60 

52.6 

Mm 

18 

36 

40 

35 

32 

27 

20 

30 

30 

44 

46 

42 

42 

25 

27 

42 

27 

10 

16 

22 

29 

4l 

25 

33.7 

WALNUT  RIDGE  FAA 

AP 

MAX 

39 

52 

50 

39 

3T 

40 

46 

59 

49 

52 

54 

58 

49 

56 

5 1 

23 

30 

45 

38 

52 

67 

66 

45 

43 

31 

45 

60 

65 

47 

48.3 

... 

Mm 

JO 

37 

37 

32 

29 

28 

24 

31 

29 

42 

48 

47 

34 

28 

29 

37 

15 

7 

17 

24 

26 

38 

46 

34 

37 

28 

26 

31 

35 

46 

43 

31.8 

kEST  CENTRAL 

APPL  ETON 

MAX 

51 

58 

55 

47 

40 

42 

49 

56 

55 

50 

56 

65 

56 

54 

56 

61 

51 

35 

32 

61 

67 

63 

70 

68 

57 

50 

41 

41 

62 

67 

60 

54.1 

MIN 

?0 

36 

44 

35 

30 

15 

27 

30 

31 

38 

39 

38 

35 

25 

24 

29 

15 

3 

10 

23 

1 9 

1 2 

39 

28 

27.7 

BflONEVlLLE 

MAX 

55 

66 

58 

43 

40 

45 

52 

60 

52 

50 

61 

70 

61 

59 

61 

64 

60 

31 

36 

54 

57 

69 

74 

70 

57 

48 

45 

52 

71 

66 

6l 

56.4 

Mm 

22 

39 

40 

31 

30 

17 

18 

24 

24 

42 

45 

33 

40 

19 

23 

45 

24 

8 

20 

21 

33 

33 

42 

44 

36 

34 

20 

2  6 

43 

31.3 

CLARKSVILLE 

MAX 

56 

54 

45 

42 

41 

50 

57 

52 

50 

55 

65 

57 

55 

56 

64 

65 

30 

31 

50 

52 

63 

69 

65 

51 

48 

41 

42 

64 

65 

56 

53.0 

Mm 

2  I 

37 

41 

33 

30 

19 

19 

26 

25 

43 

46 

34 

4  1 

20 

25 

33 

25 

9 

21 

24 

32 

39 

47 

32 

20 

30.5 

oardanelle 

MAX 

49 

58 

58 

45 

43 

43 

52 

60 

51 

50 

56 

66 

54 

58 

57 

60 

59 

37 

32 

50 

50 

64 

70 

70 

49 

46 

39 

44 

67 

67 

60 

53.7 

Mm 

19 

33 

42 

34 

31 

19 

19 

28 

24 

43 

45 

33 

42 

19 

22 

39 

27 

10 

18 

19 

29 

40 

48 

37 

32 

20 

29 

47 

31.6 

DEVILS  KNOB 

MAX 

40 

40 

49 

28 

38 

45 

54 

48 

44 

51 

57 

49 

56 

50 

23 

47 

52 

55 

62 

59 

50 

44 

34 

55 

57 

47.5 

Mm 

14 

28 

3  1 

20 

14 

14 

23 

31 

37 

35 

41 

39 

30 

28 

38 

13 

0 

1 3 

21 

30 

35 

45 

36 

35 

1  7 

2 1 

2 1 

37 

26.9 

FCRT    SMITH   uB  AIRPORT 

MAX 

54 

66 

46 

35 

40 

41 

52 

58 

49 

48 

57 

67 

52 

55 

60 

66 

41 

29 

35 

51 

51 

69 

74 

66 

52 

42 

46 

55 

73 

64 

53 

53.2 

MIN 

22 

40 

35 

30 

23 

19 

22 

26 

24 

41 

35 

34 

26 

21 

25 

41 

15 

8 

23 

22 

30 

33 

35 

36 

38 

22 

20 

28 

43 

39 

29.0 

FORT  SMiTN  HATER 

PLANT 

MAX 

49 

62 

54 

44 

39 

45 

50 

57 

54 

51 

56 

65 

55 

58 

57 

62 

57 

31 

30 

51 

48 

64 

68 

61 

55 

52 

45 

44 

69 

67 

56 

53.4 

Mm 

22 

41 

38 

30 

27 

16 

17 

23 

23 

41 

45 

28 

37 

18 

19 

35 

19 

5 

14 

17 

26 

29 

32 

4l 

35 

29 

16 

26 

42 

41 

43 

28.4 

MEnA 

MAX 

41 

63 

58 

44 

34 

44 

52 

58 

52 

49 

59 

64 

59 

57 

55 

62 

60 

29 

28 

54 

46 

64 

72 

66 

65 

55 

48 

46 

65 

63 

58 

54.0 

Mm 

16 

37 

42 

29 

26 

19 

20 

28 

32 

40 

47 

40 

38 

22 

28 

43 

23 

7 

19 

22 

33 

42 

46 

47 

40 

31 

24 

25 

51 

46 

32.7 

MOUNT  MSGAZINE 

MAX 

48 

54 

49 

40 

30 

38 

44 

50 

49 

45 

50 

59 

57 

53 

49 

60 

54 

22 

28 

46 

51 

60 

64 

64 

62 

50 

44 

43 

59 

60 

55 

49.6 

1  8 

36 

38 

22 

20 

10 

22 

32 

38 

34 

40 

33 

29 

28 

29 

30 

12 

2 

12 

34 

40 

45 

44 

34 

24 

24 

24 

36 

36 

26.4 

OZARK 

MAX 

50 

64 

53 

45 

43 

44 

50 

59 

51 

50 

57 

66 

53 

57 

57 

64 

52 

29 

31 

51 

50 

66 

70 

65 

51 

51 

43 

43 

69 

65 

53 

53.4 

22 

38 

42 

32 

30 

20 

22 

30 

27 

42 

42 

33 

39 

23 

28 

36 

23 

3 

20 

22 

32 

33 

39 

46 

37 

3  1 

22 

29 

42 

45 

43 

31.5 

PARIS 

MAX 

52 

66 

58 

46 

42 

43 

51 

60 

51 

46 

57 

70 

65 

56 

59 

64 

59 

27 

34 

51 

52 

66 

73 

65 

47 

50 

44 

50 

71 

66 

61 

55,0 

I  7 

37 

4  1 

32 

30 

17 

22 

31 

24 

42 

45 

30 

40 

21 

21 

47 

25 

8 

22 

19 

27 

30 

35 

45 

37 

33 

19 

26 

42 

42 

42 

30.7 

HLSSELLUILLE  *  N 

MAX 

49 

58 

56 

46 

43 

42 

50 

58 

52 

50 

57 

66 

53 

56 

58 

63 

53 

31 

31 

50 

50 

64 

71 

68 

55 

51 

40 

42 

66 

67 

59 

53.4 

Mm 

1  7 

30 

39 

33 

29 

17 

16 

22 

23 

40 

43 

29 

36 

16 

20 

34 

26 

6 

15 

19 

18 

29 

32 

43 

34 

29 

18 

27 

38 

45 

38 

27. a 

SUBIACO 

MAX 

50 

65 

54 

45 

40 

38 

50 

58 

53 

49 

54 

61 

61 

56 

59 

61 

58 

28 

33 

50 

50 

67 

74 

69 

50 

49 

43 

47 

70 

67 

68 

54.1 

22 

38 

4  1 

32 

30 

19 

26 

34 

27 

42 

45 

32 

40 

30 

28 

47 

26 

9 

18 

21 

31 

32 

39 

46 

38 

34 

2  1 

27 

42 

45 

4l 

32,4 

WALDRON 

MAX 

51 

63 

63 

44 

38 

45 

53 

53 

62 

67 

64 

59 

57 

63 

62 

29 

35 

56 

56 

67 

73 

71 

57 

53 

48 

50 

68 

66 

61 

MIN 

2  1 

41 

4  1 

31 

29 

17 

14 

24 

24 

42 

47 

32 

40 

18 

20 

45 

22 

8 

19 

20 

30 

32 

44 

47 

37 

33 

20 

29 

45 

45 

46 

3l!l 

WHITE  RnCK 

MAX 

40 

52 

50 

42 

45 

55 

50 

45 

60 

56 

54 

51 

56 

52 

27 

23 

46 

47 

56 

63 

60 

48 

48 

40 

42 

61 

60 

49.2 

Mm 

16 

31 

33 

19 

25 

30 

37 

35 

38 

30 

31 

30 

38 

13 

0 

14 

21 

33 

35 

45 

36 

21 

21 

23 

35 

43 

2B.3 

CENTRAL 

05 

ALUM  FORK 

MAX 

45 

56 

56 

42 

37 

44 

53 

61 

58 

50 

57 

64 

63 

58 

56 

60 

60 

28 

29 

50 

48 

62 

72 

71 

62 

51 

39 

40 

59 

62 

60 

53.3 

3  7 

4  1 

3  3 

22 

2 1 

31 

31 

41 

46 

36 

41 

26 

25 

42 

26 

10 

15 

22 

30 

44 

52 

62 

39 

32 

23 

27 

39 

55 

43 

33.5 

BENTON 

MAX 

48 

59 

59 

45 

39 

44 

55 

63 

54 

54 

58 

66 

62 

61 

58 

65 

62 

30 

29 

49 

47 

64 

74 

75 

64 

51 

37 

45 

63 

65 

61 

55.0 

40 

36 

32 

22 

1  8 

29 

30 

40 

49 

45 

42 

18 

28 

51 

30 

13 

19 

23 

30 

45 

58 

64 

42 

36 

24 

30 

40 

59 

48 

35.6 

BlAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

MAX 

37 

49 

59 

49 

38 

39 

45 

55 

62 

52 

52 

60 

67 

54 

62 

58 

62 

41 

32 

30 

52 

49 

65 

73 

72 

64 

43 

45 

48 

63 

67 

53.0 

Mm 

30 

20 

20 

21 

25 

30 

46 

38 

42 

19 

19 

21 

41 

15 

15 

22 

22 

32 

45 

55 

40 

39 

22 

23 

30 

48 

49 

30.4 

CONWAY 

MAX 

46 

59 

58 

42 

41 

41 

52 

60 

66 

60 

54 

67 

60 

58 

57 

63 

60 

27 

30 

48 

46 

62 

74 

74 

60 

49 

36 

43 

62 

65 

62 

54.3 

Mm 

4  1 

36 

3  I 

2 1 

20 

29 

27 

44 

46 

35 

42 

22 

22 

41 

27 

1 1 

IS 

21 

26 

42 

52 

60 

38 

34 

22 

28 

41 

53 

47 

33.5 

6BEENBR  T  ER 

MAX 

46 

57 

55 

42 

41 

42 

50 

58 

52 

48 

54 

66 

54 

57 

56 

59 

60 

27 

29 

49 

45 

60 

71 

71 

59 

48 

36 

42 

58 

65 

57 

52.1 

Mm 

2 1 

1 6 

26 

24 

42 

39 

34 

37 

19 

21 

43 

22 

10 

15 

19 

25 

40 

49 

45 

36 

26 

2  1 

27 

40 

55 

41 

30.2 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

MAX 

47 

60 

61 

45 

40 

46 

56 

61 

53 

49 

58 

67 

61 

60 

58 

61 

61 

34 

28 

51 

47 

65 

72 

73 

68 

55 

44 

41 

61 

66 

5a 

55.1 

Mm 

19 

22 

26 

38 

41 

42 

48 

46 

42 

30 

31 

43 

28 

i; 

18 

26 

34 

45 

53 

56 

45 

35 

24 

26 

40 

57 

46 

36.2 

LEOL* 

MAX 

51 

63 

62 

47 

39 

43 

55 

61 

55 

49 

58 

67 

53 

61 

60 

69 

61 

31 

31 

52 

50 

68 

77 

76 

72 

54 

36 

47 

63 

70 

61 

56.3 

Mm 

14 

2  1 

I  7 

32 

32 

43 

43 

37 

33 

2 1 

20 

42 

29 

13 

17 

25 

28 

44 

54 

60 

43 

33 

22 

29 

38 

59 

49 

33. S 

LITTLE  COCK   WB  AIRPORT 

MAX 

48 

62 

56 

45 

40 

41 

53 

62 

52 

51 

57 

67 

52 

60 

59 

66 

63 

27 

29 

46 

45 

63 

77 

74 

59 

49 

32 

46 

65 

67 

56 

53.8 

Mm 

24 

24 

31 

35 

44 

42 

44 

30 

27 

24 

41 

22 

13 

17 

24 

30 

43 

55 

44 

42 

29 

26 

31 

40 

55 

47 

34.0 

MSLVERN 

MAX 

49 

60 

58 

45 

42 

45 

54 

62 

55 

52 

59 

69 

65 

61 

60 

66 

62 

30 

30 

51 

51 

68 

76 

77 

73 

58 

42 

44 

63 

69 

62 

56.7 

Mm 

22 

1 9 

26 

31 

43 

48 

39 

40 

17 

21 

33 

30 

13 

18 

23 

30 

44 

53 

64 

42 

38 

23 

30 

42 

60 

49 

33.9 

MORRILTON 

MAX 

50 

58 

57 

43 

42 

42 

52 

59 

55 

51 

61 

67 

60 

57 

58 

61 

55 

27 

32 

47 

48 

63 

73 

70 

60 

48 

37 

42 

62 

65 

60 

53.6 

Mm 

20 

2  3 

35 

28 

42 

45 

35 

42 

29 

24 

40 

27 

1 1 

17 

22 

32 

35 

46 

55 

40 

35 

22 

29 

40 

52 

45 

33.5 

NIMROD  0AM 

MAX 

41 

51 

60 

46 

36 

41 

44 

54 

61 

52 

51 

58 

66 

53 

59 

58 

61 

44 

27 

31 

51 

55 

64 

72 

68 

49 

40 

38 

54 

64 

66 

52.1 

Mm 

1 8 

20 

22 

29 

30 

42 

30 

34 

19 

19 

23 

36 

10 

8 

19 

22 

35 

42 

53 

35 

35 

18 

16 

30 

50 

44 

28,3 

PERRY 

MAX 

53 

59 

59 

43 

38 

45 

52 

50 

57 

65 

60 

54 

62 

64 

60 

30 

36 

53 

52 

54 

74 

73 

58 

45 

36 

44 

55 

65 

66 

54.2 

1  7 

34 

42 

34 

26 

18 

22 

28 

29 

42 

47 

32 

39 

20 

20 

40 

30 

16 

12 

19 

26 

31 

45 

54 

35 

34 

19 

30 

40 

50 

48 

31,6 

SHERIDAN  TOwER 

MAX 

49 

60 

61 

44 

39 

42 

54 

60 

54 

52 

56 

60 

60 

60 

59 

68 

62 

30 

30 

48 

49 

64 

75 

75 

70 

51 

49 

39 

65 

67 

60 

55.3 

•       «  • 

Mm 

18 

39 

43 

35 

31 

21 

22 

33 

34 

43 

47 

43 

36 

25 

25 

43 

28 

12 

16 

25 

31 

45 

52 

65 

43 

35 

23 

27 

29 

56 

4a 

34.7 

EAST  CENTRAL 

06 

ARKANSAS  POST 

MAX 

47 

65 

66 

64 

41 

41 

51 

60 

56 

51 

55 

62 

61 

59 

56 

66 

62 

30 

33 

47 

47 

61 

77 

77 

72 

67 

37 

52 

65 

69 

67 

57,0 

Mm 

14 

39 

44 

39 

33 

26 

20 

31 

35 

44 

47 

46 

45 

23 

23 

41 

28 

15 

17 

28 

29 

46 

56 

64 

43 

35 

28 

31 

40 

61 

53 

36.3 

S«fl  Reference  Notes  FoUowLng  Station  Index 
165 


DAILY  TEMPERATURES 


Conlinued 


SUtion 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

BRINKLEv 

MAX 
MIN 

lf> 

47 
19 

61 
41 

46 

39 

48 

30 

41 

29 

39 
21 

51 
22 

59 
32 

53 
31 

52 
42 

59 
44 

63 

42 

50 
25 

59 
25 

57 
33 

63 
25 

55 
10 

25 
13 

39 
22 

46 
27 

55 
34 

60 
50 

74 
52 

72 
43 

57 
35 

49 
26 

46 
28 

52 
35 

63 
52 

64 

46 

53,6 
31.9 

MAX 
MIN 

4S 

IS 

60 
40 

60 
40 

40 
36 

41 
31 

40 
22 

51 
21 

58 
34 

54 
36 

50 
41 

63 
46 

60 
42 

57 
39 

56 

28 

63 
42 

64 
40 

62 
27 

30 
12 

29 
16 

47 
24 

47 

29 

57 
41 

75 
55 

72 
62 

62 
42 

*9 
35 

36 
28 

50 
29 

60 
38 

65 
60 

61 
46 

53.7 
35.5 

FORREST  CITY 

MAX 
MIN 

uu 

17 

59 
37 

58 
40 

4  I 
35 

36 
31 

42 
29 

48 
21 

57 
33 

55 
34 

50 
43 

54 
46 

59 
46 

54 
42 

56 
25 

56 
32 

61 
40 

59 
26 

27 
11 

30 
15 

43 
26 

43 
31 

56 
40 

72 
52 

71 
56 

66 
40 

53 
35 

36 
27 

52 
30 

61 
40 

68 
58 

61 
46 

52.5 
35.0 

HELENA 

MAX 
MIN 

30 
19 

45 

22 

60 
41 

60 
40 

44 

32 

36 
30 

40 
24 

48 
23 

59 
33 

53 

35 

55 
44 

58 
47 

■59 
43 

50 
25 

55 

27 

55 
35 

64 

30 

59 
13 

27 
14 

34 

21 

38 
26 

45 
32 

60 
43 

73 
56 

72 
44 

70 
40 

41 

29 

42 
31 

52 
35 

64 
48 

72 
53 

52.3 
33.4 

<En 

MAX 
MIN 

19 

b2 
34 

62 
42 

45 
37 

39 
31 

40 
25 

54 
22 

60 
35 

53 
34 

52 
43 

58 
47 

66 
40 

58 
39 

60 
27 

59 
37 

65 
40 

61 
29 

30 
12 

30 
19 

46 
25 

46 

30 

63 
42 

76 
53 

73 
61 

68 
42 

54 
36 

37 
27 

50 
30 

62 
35 

66 
59 

61 
47 

55.0 
35.5 

M4RIANN4    2  S 

MAX 
MIN 

18 

60 
35 

59 
43 

47 
37 

40 
31 

39 
28 

47 
22 

56 
31 

53 
33 

51 
43 

55 
46 

60 
45 

55 
40 

54 
25 

55 
30 

63 
37 

60 
25 

28 
12 

30 
16 

45 
27 

43 

28 

57 
36 

73 
51 

73 
49 

70 
42 

64 
34 

42 
26 

51 
30 

58 
37 

65 
56 

59 
47 

53.5 
34.3 

S4INT  Charles 

MAX 
MIN 

19 

48 
30 

64 

41 

57 
41 

42 
32 

40 
32 

40 
23 

49 
24 

60 
32 

56 
35 

52 
45 

55 
48 

63 
46 

50 
27 

56 

27 

58 
32 

65 
35 

59 
14 

26 
15 

32 
25 

46 
30 

45 
35 

73 
40 

75 
50 

73 
44 

72 
36 

40 
28 

34 

30 

55 

33 

66 
54 

73 
51 

53.5 
34.0 

STUTTGART 

MAX 

Mm 

46 
21 

67 
37 

65 
40 

47 
39 

40 
33 

40 
28 

56 
25 

63 
34 

59 
37 

57 
44 

60 
47 

64 
45 

63 
44 

57 
26 

64 
32 

70 
39 

70 
29 

41 
14 

32 
20 

45 
27 

45 
34 

67 
33 

79 
54 

75 
63 

73 
44 

68 
35 

54 

28 

57 
31 

67 
40 

68 
58 

66 

49 

58.8 
36.5 

STUTTGAoT  9  ESE 

MAX 
MIN 

32 
20 

46 

23 

62 
44 

53 
39 

40 

32 

37 
28 

39 
25 

49 
26 

59 
36 

54 
36 

52 
44 

55 
43 

62 
44 

50 
29 

55 
31 

56 
34 

65 
42 

56 
14 

27 
14 

32 
23 

47 
28 

45 
35 

58 
44 

74 

55 

72 
43 

69 
37 

48 
28 

33 
28 

52 
32 

63 
51 

68 
49 

52.0 
34.1 

WFST  MEMPHIS 

MAX 
MIN 

44 

19 

60 
35 

60 
44 

51 
38 

40 

32 

37 
29 

46 
24 

56 
36 

55 
36 

52 
41 

55 
48 

58 
49 

56 
43 

55 
29 

55 
30 

61 
41 

60 
26 

30 
11 

32 
11 

45 

29 

44 

29 

56 
36 

71 
51 

70 
54 

65 
46 

63 
34 

35 
29 

63 
33 

63 
49 

68 
57 

64 
44 

53.9 
35.9 

WVNNE 

«      tt  • 

MAX 

Mm 

45 
17 

59 
38 

57 
39 

49 
34 

36 
29 

39 
28 

22 

31 

32 

43 

43 

60 
50 

43 

27 

30 

40 

25 

10 

19 

25 

27 

28 

52 

51 

36 

32 

26 

24 

39 

57 

60 
43 

53.1 
33.6 

SOUTHWEST  07 

OE  OUEEn 

MAX 

Mm 

47 
19 

69 
39 

60 
45 

45 
31 

41 
29 

49 

17 

55 
18 

61 
21 

51 
29 

57 
40 

62 
46 

69 
35 

55 
40 

60 
16 

59 
21 

69 
36 

58 
26 

36 
11 

32 
21 

53 
21 

51 
34 

70 
35 

78 
40 

72 
51 

71 
41 

46 
20 

48 
26 

68 
38 

66 
53 

61 
49 

57.4 
31.7 

Dterks 

MAX 

Mm 

47 
19 

64 

32 

57 
50 

53 
35 

41 

31 

49 
17 

56 
18 

61 
21 

52 
29 

51 
43 

62 
42 

70 
35 

64 
32 

61 
15 

59 

20 

70 
27 

61 

30 

34 
10 

30 
23 

55 

21 

51 

31 

68 
36 

77 
40 

73 
51 

72 
54 

66 
36 

46 

26 

42 

30 

65 
42 

66 
59 

63 
51 

57,7 
32,5 

HOPE  3  NE 

MAX 

Mm 

39 
18 

52 
21 

67 
49 

50 
34 

39 
32 

36 
24 

45 

22 

54 
24 

59 
30 

53 
34 

53 
44 

59 
45 

67 
41 

53 
23 

56 
22 

58 
24 

69 
41 

62 
17 

30 
17 

34 
23 

54 
26 

53 
40 

66 
52 

78 
56 

74 
43 

75 
42 

50 
26 

42 

26 

54 

32 

65 
S3 

71 
52 

55,6 
33,4 

MOUNT  !0A 

MAX 

Mm 

SI 
15 

62 
40 

57 
44 

44 

32 

38 
29 

45 
15 

57 
16 

62 
26 

57 
26 

53 
41 

61 
43 

66 
32 

64 
40 

62 
16 

58 
17 

63 
34 

53 
24 

32 
9 

30 
18 

52 
19 

60 
32 

65 
36 

73 
50 

71 
55 

65 
36 

58 
35 

48 
16 

56 
28 

65 
37 

68 
50 

62 
48 

56.7 
31.1 

NARROWS  DAM 

MAX 

Mm 

42 

18 

50 
21 

65 
49 

53 
34 

42 
31 

39 
19 

50 
20 

55 
21 

60 
24 

51 
32 

53 
44 

61 
37 

68 
40 

55 
11 

61 
17 

59 

22 

61 
45 

53 
9 

36 
14 

31 
22 

52 
25 

51 
39 

68 
42 

76 
55 

75 
42 

73 
39 

48 
23 

49 

25 

68 

32 

65 
48 

65 
50 

55.3 
30.6 

NA5HVILI E  PEACH  SUBSTA 

MAX 

Mm 

42 
17 

53 

32 

64 
46 

53 
30 

38 
26 

41 
19 

47 

20 

53 

27 

5S 

30 

50 
39 

49 

42 

59 
37 

65 
39 

54 

22 

66 
22 

55 
34 

67 
42 

42 

9 

33 
19 

30 
22 

53 

35 

51 
34 

66 
46 

76 
51 

72 
41 

72 
33 

46 

23 

46 

26 

49 

30 

64 
46 

65 
47 

54,2 
31,9 

OltAV 

MAX 

Mm 

49 
21 

66 
42 

66 
49 

59 
35 

40 
32 

47 
22 

55 
22 

60 
28 

57 
33 

53 
43 

61 
51 

70 
46 

67 
42 

58 

20 

59 

22 

67 
41 

64 
33 

34 
17 

33 
23 

55 
27 

53 

40 

TO 
48 

78 
49 

75 
64 

75 
44 

72 
38 

47 

25 

48 

30 

67 
40 

69 
60 

68 
51 

59,4 
36,7 

STAMPS 

MAX 

Mm 

50 
20 

67 
42 

65 
52 

55 

34 

36 
32 

47 
23 

55 
22 

59 
28 

52 
36 

52 
43 

62 
49 

70 
47 

58 
42 

58 

22 

60 
26 

69 
40 

64 
31 

34 

19 

33 
16 

52 

30 

54 
44 

69 
47 

79 
53 

74 

60 

77 
41 

61 
38 

40 
26 

49 
29 

64 
44 

74 

62 

72 
60 

58,5 
37,4 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 
•      •  • 

MAX 

Mm 

50 
22 

68 
48 

62 
39 

40 
35 

40 

29 

45 

24 

55 

26 

61 
32 

53 

38 

43 

61 
49 

70 
50 

32 

58 
27 

59 
29 

70 
41 

65 
31 

19 

36 
24 

50 
29 

58 
44 

69 
49 

60 
53 

46 

76 
44 

5 1 
33 

28 

52 

30 

66 
44 

72 
58 

72 
55 

56.1 
37.2 

SOUTH   CENTRAL  08 

ARKADELPHIA 

MAX 

Mm 

50 
19 

62 
36 

62 
48 

60 
30 

40 
32 

43 
24 

53 
21 

58 
29 

58 

32 

51 
42 

57 
46 

66 
41 

64 
44 

59 
22 

56 
24 

65 

37 

64 

26 

33 
11 

31 
19 

48 
26 

46 
38 

68 
43 

76 
48 

75 
59 

78 
45 

69 
40 

42 
25 

44 
28 

62 
41 

68 
60 

66 

50 

57.3 
35.2 

CAMDEN  1 

MAX 

Mm 

50 
18 

65 
40 

69 
52 

56 
36 

41 
34 

46 
26 

50 
21 

60 
33 

54 
35 

51 
44 

57 
40 

69 
40 

64 
42 

59 
22 

61 
23 

69 
42 

65 
25 

35 
16 

34 
22 

55 
30 

53 
41 

73 
46 

79 
55 

77 
67 

76 
42 

70 
38 

43 
25 

46 

30 

63 
42 

73 
58 

67 
54 

59.0 
36.9 

El   DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

50 
19 

68 
44 

71 
46 

46 
36 

39 
29 

45 

25 

53 

20 

5e~ 

24 

50 
33 

52 
44 

57 

40 

68 
47 

55 

28 

58 
17 

60 
22 

69 
38 

63 

30 

33 
19 

35 
22 

50 
32 

54 
44 

67 
50 

77 
58 

76 
46 

76 
39 

51 

30 

38 
25 

47 

30 

64 
45 

74 

62 

70 
56 

57.2 
35.5 

FORDYCE  6  W 

MAX 

Mm 

48 

20 

63 
41 

62 
50 

51 
34 

40 
32 

44 
25 

54 

20 

60 
30 

6* 

32 

53 
44 

56 
51 

66 
46 

55 
45 

57 
26 

59 
31 

67 
41 

62 

33 

40 

15 

31 
20 

52 

28 

51 
37 

67 
47 

77 
54 

76 
65 

70 
47 

65 
39 

43 
26 

46 
31 

60 
41 

71 
42 

69 
50 

57.4 
36.9 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 

Mm 

51 
19 

66 
41 

70 
52 

57 
34 

38 
32 

46 
24 

55 

22 

59 
26 

53 
34 

51 
42 

57 
50 

69 
43 

66 
43 

58 
21 

60 
23 

69 
40 

64 
35 

36 
16 

33 
21 

52 

30 

55 
44 

69 
50 

79 
55 

76 
64 

77 
40 

75 
39 

50 
25 

47 
24 

64 
42 

73 
60 

71 
5S 

59,6 
37.2 

MCHOBAY   LOCK   AND   DAM  8 

MAX 

Mm 

38 
1  7 

55 
24 

69 
51 

75 
37 

41 
35 

39 
24 

43 
19 

55 
21 

60 
29 

54 
33 

54 
46 

57 
40 

69 
45 

56 
19 

59 
22 

62 
27 

72 
30 

63 

20 

30 
21 

33 
24 

50 
33 

54 
45 

70 
52 

79 
59 

79 
39 

79 
39 

49 
26 

39 
26 

54 
34 

68 
51 

7* 

59 

57.4 
33.8 

PRESCOTT 

MAX 

Mm 

49 

20 

65 
41 

60 
45 

49 
35 

40 
32 

45 

25 

55 

23 

61 
30 

55 
36 

53 

42 

60 
46 

68 
43 

60 
43 

60 
26 

59 

26 

6S 
42 

60 
32 

35 
18 

32 
20 

57 
27 

53 
40 

70 
46 

79 
54 

75 
64 

75 
45 

60 
41 

47 
24 

45 

30 

65 
41 

73 
62 

72 
53 

58,2 
37.2 

SPARKMAN    3  WSW 

MAX 

Mm 

65 
40 

61 
50 

51 
36 

39 
34 

44 

25 

52 
20 

58 

24 

53 
32 

51 
43 

58 
42 

67 
40 

60 
42 

58 
19 

59 
21 

66 
43 

66 
32 

37 
16 

32 
21 

52 
25 

52 
31 

69 
44 

77 
49 

76 
43 

72 
36 

46 
24 

45 

30 

65 
44 

73 
61 

64 

50 

57.6 
35.1 

WARREN 

«        «  » 

MAX 

Mm 

5  1 
19 

66 
41 

7 1 
55 

58 
38 

4t 

33 

46 

25 

54 

22 

60 
32 

53 

35 

51 
40 

58 
48 

66 
48 

62 
44 

61 
24 

61 
26 

69 
41 

65 
32 

34 
17 

34 

21 

54 
33 

51 

37 

68 
47 

79 
57 

78 
66 

73 
46 

65 
35 

35 

27 

51 
31 

64 

42 

74 

57 

68 
54 

58.7 
37,8 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  7  S 

MAX 

Mm 

50 
19 

67 
39 

73 
63 

66 
40 

40 
35 

45 
26 

54 

22 

"9 

26 

52 
34 

53 
44 

57 
51 

66 
48 

62 
49 

58 
21 

59 
25 

68 
39 

64 
34 

34 
21 

34 
22 

49 
33 

53 
42 

66 
49 

76 
56 

77 
67 

72 
44 

64 
36 

38 
27 

47 

30 

66 
38 

76 
63 

71 
60 

58,6 
3B.9 

CUMMINS  FARM 

MAX 

Mm 

53 

20 

57 
38 

65 
35 

62 
40 

58 
33 

51 
27 

42 

20 

56 
36 

52 
34 

55 
37 

57 
42 

59 
44 

60 
36 

63 
29 

57 
26 

66 
32 

64 

28 

34 
16 

40 
23 

42 

28 

46 
35 

OERMOTT  3  NE 

MAX 

Mm 

47 
19 

66 
38 

71 
60 

70 
40 

41 
33 

42 

30 

52 
23 

58 
31 

54 
34 

53 
45 

55 
49 

64 

49 

60 
46 

57 

25 

56 

27 

67 
37 

63 

30 

30 
16 

33 
21 

46 
29 

51 
35 

65 
46 

76 
54 

78 
66 

72 
44 

68 
37 

36 
26 

50 
31 

68 
38 

75 
61 

71 
»3 

98,1 
38.0 

OUMAS 

MAX 

Mm 

46 

18 

65 

33 

65 

50 

52 

39 

41 

32 

42 
28 

52 
18 

60 
30 

52 
34 

50     55  63 
44      46  44 

See  Relerence  N 

54     59  57 
41     27  27 

3tes  Following  SUU 

69 
33 

59 
26 

30 
16 

34 
19 

51 

30 

48 

31 

62 
45 

77 
53 

78 
64 

72 
43 

62 

33 

36 

28 

51 
31 

65 
37 

76 
50 

68 
51 

56.5 
35.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DECEMBER  1964 


Day  oi  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

EUOORA 

MAX 

50 

68 

76 

71 

45 

43 

53 

59 

55 

54 

56 

64 

61 

59 

60 

70 

65 

34 

34 

47 

52 

68 

77 

80 

75 

73 

48 

55 

72 

78 

76 

60.6 

MIN 

22 

37 

61 

39 

31 

29 

25 

32 

37 

45 

52 

51 

47 

28 

29 

36 

33 

21 

23 

33 

40 

48 

56 

67 

51 

39 

32 

30 

38 

64 

61 

39.9 

MONTICEULO   a  S 

MAX 

SI 

66 

72 

57 

40 

42 

53 

59 

54 

50 

57 

66 

56 

57 

60 

68 

62 

30 

35 

52 

51 

65 

77 

77 

73 

67 

37 

52 

65 

70 

76 

58.0 

MIN 

IS 

40 

57 

40 

33 

23 

21 

28 

34 

44 

4S 

49 

41 

20 

25 

41 

28 

17 

21 

31 

34 

47 

54 

65 

47 

37 

24 

31 

36 

44 

53 

36.5 

PINE  BLUFF 

MAX 

51 

64 

63 

46 

44 

42 

55 

62 

55 

51 

58 

68 

63 

61 

62 

69 

62 

33 

32 

48 

48 

65 

77 

77 

73 

60 

37 

52 

63 

T5 

64 

57,4 

Mm 

21 

40 

45 

38 

32 

26 

24 

33 

38 

44 

49 

48 

45 

29 

30 

42 

30 

IS 

20 

30 

35 

45 

56 

65 

45 

35 

28 

30 

40 

60 

50 

37.7 

PINE  BLuFF  FAA  AIRPOBT 

MAX 

51 

63 

60 

45 

38 

42 

54 

60 

55 

52 

56 

65 

52 

60 

60 

67 

62 

26 

34 

46 

46 

63 

75 

75 

70 

48 

33 

53 

63 

75 

59 

55.1 

MIN 

22 

42 

44 

35 

32 

27 

25 

35 

J7 

45 

45 

44 

30 

29 

29 

41 

26 

16 

21 

29 

33 

45 

56 

50 

47 

31 

29 

33 

38 

57 

51 

36.) 

PORTLAND 

MAX 

35 

48 

67 

74 

56 

40 

40 

55 

60 

53 

53 

55 

64 

55 

59 

58 

68 

59 

30 

32 

35 

49 

51 

67 

78 

70 

60 

40 

51 

70 

76 

55.1 

MIN 

20 

25 

44 

42 

30 

26 

26 

21 

26 

32 

42 

48 

49 

28 

26 

26 

33 

19 

IB 

22 

22 

32 

32 

46 

44 

40 

27 

30 

32 

47 

55 

32.6 

ROUWER   7  NNF 

MAX 

44 

63 

68 

65 

42 

40 

40 

46 

58 

53 

62 

58 

52 

51 

57 

67 

62 

30 

42 

48 

57 

62 

72 

74 

74 

64 

35 

64 

72 

76 

72 

57.1 

MIN 

20 

27 

58 

40 

29 

25 

25 

31 

40 

45 

46 

40 

34 

29 

28 

40 

29 

17 

20 

30 

34 

40 

46 

51 

51 

32 

29 

33 

51 

52 

54 

36.3 

STAR   CITY   *  ENE 

MAX 

50 

65 

64 

52 

41 

54 

60 

55 

52 

57 

67 

66 

59 

60 

68 

65 

32 

45 

46 

62 

78 

77 

74 

68 

39 

54 

65 

70 

64 

58.9 

MIN 

18 

39 

48 

39 

33 

22 

34 

34 

44 

47 

44 

45 

25 

24 

41 

30 

16 

21 

30 

44 

54 

66 

45 

35 

29 

31 

36 

63 

52 

37.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Oi  Month 

Station 

 1 

.°  °J5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  K 

•      •  • 

WEST  CENTRAL 

04 

...  . 

KU36eLLVlLLt    *•  'N 

EVAP 

04 

•  00 

.03 

no 

05 

04 

24 

07 

- 

. 

.05 

.04 

.19 

* 

* 

• 

^.03 

* 

* 

.09 

.0  3 

•  01 

•  11 

*33 

*70 

'57 

*  9 

38 

56 

*  17 

*43 

*34 

*32 

39 

36 

27 

34 

19 

28 

38 

24 

1 3 

30 

69 

2  7 

20 

2  7 

1099 

MAX 

47 

52 

53 

52 

48 

47 

48 

50 

51 

51 

62 

62 

61 

55 

50 

59 

59 

46 

*5 

47 

46 

52 

60 

66 

75 

53 

48 

45 

45 

66 

65 

53.9 

45 

39 

45 

43 

36 

37 

37 

40 

43 

56 

40 

39 

39 

56 

tt      *  • 

CENTRAL 

05 

BlAkELY  MOUNTAIN 

DAM 

EVAP 

.06 

.06 

.05 

.05 

« 

ft 

• 

ft 

.09 

.01 

.0* 

.05 

ft 

ft 

•  n 

.06 

* 

ft 

tt 

tt 

.05 

.02 

.03 

.07 

.06 

» 

ft 

.07 

•  07 

.07 

1.128 

WIND 

29 

38 

17 

52 

77 

29 

13 

16 

16 

18 

32 

18 

42 

31 

17 

27 

35 

110 

47 

19 

10 

7 

22 

46 

50 

59 

32 

49 

29 

7 

44 

1040 

NIMflOD  0AM 

EvAP 

.01 

.05 

.03 

* 

• 

• 

ft 

.06 

.02 

.00 

.02 

.09 

.01 

tt 

• 

.08 

.00 

tt 

tt 

.12 

.04 

.576 

MIND 

10 

20 

10 

23 

15 

6 

3 

* 

5 

ft 

18 

13 

lo 

6 

29 

15 

21 

19 

9 

8 

7 

15 

26 

19 

14 

9 

32 

18 

6 

19 

423 

•       •  * 

EAST  CENTRAL 

06 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

• 

.17 

.11 

.06 

tt 

tt 

• 

.19 

.04 

ft 

ft 

.08 

ft 

ft 

.28 

.08 

ft 

tt 

tt 

tt 

.10 

.09 

.08 

.05 

• 

.19 

1.57B 

WIND 

50 

144 

132 

93 

126 

71 

17 

65 

82 

17 

35 

41 

111 

57 

29 

137 

154 

175 

38 

56 

2 

1 

132 

156 

65 

103 

92 

18 

36 

18 

0 

2253 

MAX 

61 

59 

56 

44 

51 

57 

50 

50 

55 

63 

55 

59 

56 

69 

68 

63 

50 

60 

69 

MIN 

33 

40 

43 

35 

35 

37 

39 

40 

46 

46 

38 

39 

32 

54 

46 

42 

33 

47 

49 

•       •  • 

SOUTHWEST 

07 

HOPE  3  tit 

EVAP 

# 

.13 

.10 

.02 

.06 

« 

• 

.12 

.06 

.28 

.08 

.10 

ft 

ft 

.21 

.06 

ft 

tt 

.20 

.00 

.06 

.08 

.14 

.10 

tt 

•  10 

.00 

tt 

.05 

2.02B 

WIND 

27 

60 

66 

47 

84 

36 

18 

23 

21 

22 

34 

50 

47 

18 

76 

92 

IO9 

51 

24 

16 

9 

66 

139 

40 

58 

54 

34 

20 

54 

32 

1463 

NARROWS  DAM 

EvAP 

.15 

.01 

.18 

.04 

« 

tt 

.16 

.00 

.07 

.05 

.06 

ft 

• 

.22 

.04 

• 

• 

.19 

.05 

.09 

.06 

1.636 

WIND 

21 

67 

50 

38 

54 

16 

12 

12 

18 

13 

28 

12 

47 

23 

13 

43 

44 

60 

27 

18 

22 

9 

44 

86 

35 

36 

19 

25 

16 

33 

36 

977 

MAX 

50 

55 

51 

41 

52 

44 

50 

58 

62 

52 

53 

42 

58 

67 

70 

54 

55 

60 

60 

62 

MIN 

40 

42 

39 

34 

34 

40 

43 

47 

45 

39 

38 

35 

42 

52 

48 

43 

36 

47 

52 

54 

•       •  • 

SOUTH  CENTRAL 

08 

WARREN 

EVAP 

.10 

.06 

• 

.17 

.06 

.04 

.10 

• 

.23 

.06 

• 

• 

.13 

.03 

.02 

.10 

.11 

.07 

tt 

tt 

.06 

1.60B 

WIND 

55 

80 

28 

22 

10 

9 

33 

41 

21 

28 

61 

27 

5 

22 

56 

83 

38 

30 

17 

13 

67 

126 

73 

36 

28 

37 

40 

51 

22 

1219 

MAX 

61 

51 

64 

50 

56 

47 

51 

71 

63 

60 

58 

59 

51 

58 

73 

71 

67 

51 

62 

78 

MIN 

32 

41 

48 

36 

36 

41 

44 

44 

49 

37 

37 

31 

39 

47 

56 

50 

47 

34 

58 

49 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

Day  oi  month 

Avaragft 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

,4 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WARREN 

4   INCHES  MAX 
MIN 

50 
46 

S8 
46 

61 
48 

se 
57 

57 

51 

51 
48 

49 
45 

50 
45 

49 
45 

52 
46 

56 
49 

56 
52 

54 
53 

56 
55 

47 
45 

45 
43 

49 
45 

50 
45 

54 
46 

59 
50 

59 
54 

57 
56 

56 
56 

se 

48 

49 
47 

56 
47 

56 
49 

53.8 
48.8 

SLOPE  OF  GROUNDi  LEVEL  AT  STATION,  GENTLY  ROLLING  VICINITY.  SOIL  TYPE,  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER,  GRASS.  INSTRUMENTATION,  PALMER 
SOIL  THERMOMETERS.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M. 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

Percent  oi 

possible 

sunsliine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  oi 
time  irom 
prevailing 

Average 

*  • 

1  * 

S.  a 

Direction 
oi 

iasteflt  mile 

Date  oi 
iaatest  mile 

CENT 
MID 

lAL  STAI 
6  AM 

lOARO  T 
NOON 

ME 
6  PM 

Trace 

01-09 

.10-49 

i 

1.00-1.99 

200 
and  over 

0 

FORT  SMITH  W8  AIRPORT 

07 

8 

8.3 

23 

NW 

24 

76 

80 

59 

65 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

10 

55 

5.9 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

25 

7 

8.7 

32 

S 

02 

79 

82 

69 

68 

7 

2 

3 

1 

0 

1 

14 

32 

7.2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

18 

T 

8.2 

77 

S2 

63 

65 

6 

3 

2 

t 

1 

0 

13 

S*«  R«ler«nc*  Not«s  Following  SuUon  Indax 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
DECEMBER  1964 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 
FAYETTEVILLE  FAA  4P 

GBIVETTE 

HAPRISON  FAA  AIRPORT 
R06ER5 

NORTH   CENTRAL  0? 
OILBERT 

NORTHEAST  03 
BLVTHEVILUE 

JONESeORO 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WEST  CENTRAL  0* 
FORT    SMITH   WB  AIRPORT 

OZARK 

RUSSELLVILLE   4  N 
WAlORON 

|»        tt  • 

CFHTRAL  05 

HOT  SPRINOS  1  NNE 
LITTLE  ROCK  UB  AIRPORT 

•  •  • 

EAST   CENTRAL  06 

BRINKLEV 

MAP  I  ANNA    2  S 

STUTTGART  ■»  ESE 

•  •  * 

SOUTHWEST  07 

TExARKANA  WB  AIRPORT 

«       *  • 

SOUTH  CENTRAL  08 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
PRE5C0TT 

•  •  * 

SOUTHEAST  09 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  6NC 

SNOWFALL 
SN  ON  Wt 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 

SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNt 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNd 

SNOWFALL 
SN  'ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  ECU IV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  Eoun 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

) 

T 
T 
T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

0.2 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

0.2 

T 

T 
T 

T 
T 

0.1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  DayB 

Sdow.  Sleet 

No.  ol  Day* 

SUttoa 

•  i 

•1 

« 

a 

Max. 

Mln. 

.1 

s 
o 

I 

1.00  or  More 

la 
<s 

*  M 

Average 

|z 
3,a 
•  S 

OlS 

Highest 

• 
Q 

Lowest 

• 
o 

e 
o 

& 

a 

s  > 

i;J 

1 

H 

ti 

e  S 

* 
O 

• 

a 

1^ 

•3  a 

A  0 

• 

1 

o 

s 

•       •  • 

SePTEMBER  196* 

PERRY 

S9.2 

T2.2 

•  1,3 

«6 

3 

*3 

17 

12 

0 

0 

0 

7.81 

3. 

35 

27 

.0 

0 

5 

* 

<> 

ARKANSAS 
DELAYED  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


JULV  196» 
HECTOR 

AUGUST  1964 
OREEN  FOREST  t  ESE 

SEPTEMBER  196* 
PERRY 


10     11      12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24  i  25  ,  26     27     28  ,29     30  31 


.29  .03 


.03  ^.3^   1.38  .02 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1      2  3 

4       5  6 

7      8  1  9 

10      11  12 

13  1  14  1  15 

16     17  13 

19  1  20  21 

22     23  24 

25     26  27 

28     29     30  31 

*      •  « 

SEPTEWBER  1964 
PEPRV 

MAX 
MIN 

9*     93  96 
68     62  64 

94     95  94 
65     62  64 

92     91  95 
62     6S  64 

95  84  80 
61     65  51 

77  82  85 
45      43  49 

75  88  88 
59     60  60 

9l     86  89 
61     63  67 

92  81  78 
70      68  51 

80      76  70 
49     58  59 

62     72  78 
50     59  50 

85.1 
59.2 

See  Reference  Notes  FoUowing  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Q 
□ 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

VATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

p 

I  SPECIAL 

JAMES  V.  WILLIAMS 

LAWRENCE 

RUBY  fi.  OWENS 

ALUM  FORK 

0130 

SALINE 

5P 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

0136 

0' 

3 

34  47 

93  29 

854 

7A 

REBA   Y.  SWAIM 

0| 

CLARK 

3 

34  17 

93  25 

47! 

7A 

ALTA  f,  GARNER 

OWEN  6.  HENDRIK 

RONNIE  BARTLETT 

SS 

6P 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

CLARENCE  L. WESTMORELAND 

ARKANSAS 

SS 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HOWARD 

PAULINE   A  PINKERTON 

AUGUSTA 

0326 

WOODRUFF 

TOMMIE  0.  PEEBLES 

BALD  KNOS 

0350 

0! 

WHITE 

1 

35  18 

91  34 

23C 

6P 

6P 

0; 

INDEPENDENCE 

j 

36  49 

91  47 

571 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

6ATESV1LLE  L  AND  D  1 

INDEPENDENCE 

DONNIE  BRYANT 

CARROLL 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

D*  C<  hENRy 

B.  B.  HAMMOND 

JACKSON 

6P 

5P 

ETTA  C.  BURKS 

BEN  Ton 

SS. 

H.  0.  RIDDLE 

BEfifiTVlLLE  1.  NW 

0616 

CARROLL 

ANNA'*M'"\lLEr''"^ 

BIG  FORK 

0664 

o' 

3 

34  29 

93  58 

HOC 

7A 

BLACK  ROCK 

°l 

LAWRENCE 

] 

36  07 

91  06 

259 

7A 

WILLIAM  R.  WILLIAMS 

SLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

GARLAND 

8A 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  OAH 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

R.    P.  PLYLER 

Ml SS I  SSI PPl 

5P 

JOE  E.  ATKINSON 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVlLLE  7  NE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE  b  NNE 

(J  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE 

0630 

LOGAN 

CLEO  E.  YANDELL 

BOTKINBURC  2  S 

02 

7 

35  39 

92  28 

1200 

08*8 

08 

nevaoa"^'* 

33  52 

93  20 

235 

7A 

EUNICE  INGERSOLL 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 

FRANKLIN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

SRI NKLE V 

MONROE 

RICHARD  K.  WEIS 

NEwTON 

WILLIAM  R.  WYATT 

BULL  SHOALS  DAM 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

1 

0URDETTE 

MISSISSIPPI 

G.  A.  HALE 

CABOT  't  SM 

B.  M.  WALTHER  1 

CALICO  ROCK 

1132 

HARD 

6P 

AUSTIN  0.  HARRIS 

CAHOEN  1 

08 

3 

33  16 

92  49 

116 

5P 

7A 

H 

CAMOEN  2 

1154 

08 

OUACHI TA 

3 

33  35 

92  51 

: 

MARY  REIDER  1 

CARLISLE  1  SW 

23! 

BA 

JOHN  L.  TAII 

CARPENTER  DAM 

1239 

GARLAND 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO  ' 

Clarendon 

MONROE 

RAY  B.  HURST 

CLAHKSVILLE 

1455 

JOHNSON 

6P 

0R>    IRVING  T.  BEACH 

CLARKSVlLUE  6  NNE 

1467 

JOHNSON 

: 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

CLINTON 

1<>92 

VAN  BUREN 

EARL  B.  RIDDICK 

COMBS  3  S£ 

1574 

MAD  I  SON 

c 

OTTO  OAVIS  I 

COMPTON 

1582 

NEWTON 

JONAH  LEE  SIMS 

CONMAY 

1596 

05 

FAULKNER 

1 

35  05 

92  28 

316 

5P 

7A 

BILL  JOHNSON  1 

CCRNl NC 

03 

36  24 

90  35 

293 

6P 

7A 

:  H 

WINFREO  Dt  POLK 

JOE  C.  ALLEN  ' 

CBOSSETT  7  S 

09 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY 

WALTER   C.  TIMMING 

CUMMINS  FARM 

LINCOLN 

6P 

1814 

07 

pue 

: 

FERNA  JONES  TEDDER  ! 

DAMASCUS 

1829 

05 

FAULKNER 

WILLIAM  A.  BROWN 

1834 

YELL 

JOSEPH  A.    MOUOY.  JR. 

DANVILLE  SCS 

1835 

YELL 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE  , 

OAROANELLE 

1 

35  13 

93  09 

330 

6P 

7A 

JACK  E>  BURKS  ' 

OE  OuEEN 

1946 

OT 

SEVIER 

34  02 

5P 

0.   TUCKER  vASSER 

OERHOTT 

09 

CHICOT 

91  26 

140 

8A 

L.    W.  WILSON 

1962 

09 

CHICOT 

RADIO  STATION  KVSA 

DCS  ARC 

196  8 

PRAIRIE 

5P 

C.  J.  fllSTER  1 

DEVlLS  KNOB 

04 

JOHNSON 

5P 

DOYLE  H.  DICKEY 

DIERkS 

2015 

5P 

THOMAS   F.    hINSLEy  ^ 

DUMAS 

2148 

09 

DESHA 

C  M 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2300 

08:  UNION 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGEnCyI 

EUOORA 

2355 

09 

CHICOT 

5P 

1  CITY  OF   euOOHA  1 

EUftEltA  SPRINGS 

CARROLL 

7 

36  24 

93  44 

1465 

7A 

C  H 

WALTER  H.  PETERSON 

EVENING  SHADE  1  NE 

2366 

02 

7 

36  05 

91  37 

SS 

7A 

OPHA  WOLFE 

01 

WASHINGTON 

1253 

U   S  FED   AVIATION  AGENCY] 

FAYETTEVILLE  EIP  STA 

2444 

01 

WASHINGTON 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS  | 

FORDyCE  6  ¥ 

2540 

08 

DALLAS 

5P 

ARKANSAS   FORESTRY  COMM 

2544 

07 

LITTLE  RIVER 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

ST  FRANCIS 

5P 

THOMAS   A,  MOORE 

FORT   SMITH  wa  AIRPORT 

2  5  74 

SEBASTIAN 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2578 

CRAWFORD 

SP 

JAMES  L.  CRISIEE  1 

FULTON 

2670 

07 

HEMPSTEAD 

INA   J.  LOGAN 

03 

WHITE 

7 

35  07 

91  26 

200 

7A 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

2794 

02 

SEARCY 

7 

92  43 

5P 

MRS    IDA  A  KILLION 

GLENWOOD 

2842 

07 

PIKE 

r  19 

7A 

WlLLlAM   F.  SEVIER 

GRAVELLY 

2922 

YELL 

WiLLlE  PENDERGRASS 

GBAVETTE 

01 

SENTON 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  l>  ESE 

2946 

CARROLL 

RALPH  L.  BANIA 

GREENBRIER 

2962 

05 

FAULKNER 

7P 

CHARLES  F.  FORD 

GREENWOOD 

29T6 

SEBAST IAN 

DOROTHY  M.  BEEN 

GREEfiS  FERRY  0AM 

2978 

02 

U  S  CORPS  OF  ENG1N££RS 

GUROON 

3074 

OS 

ROY  S.  R088S 

HAMBURG 

09 

ASHLEY 

? 

33  14 

91  48 

177 

6P 

ALLEN  J.  LINOER 

haroy 

3132 

02 

SHARP 

36  19 

91  29 

362 

THERESA  DONALDSON 

01 

BOONE 

36  14 

93  07 

1150 

BEA   GRAY  6EENE 

HARRISON   FAA  AIRPORT 

3165 

01 

36  16 

93  09 

1370 

MIO 

U  S  FLO  AVIATION  AGENCY 

MEBEH  SPRINGS  3  5W 

3230 

02 

CLEBURNE 

7 

35  28 

92  03 

WAYNE  STARK 

HECTOR 

3235 

POPE 

I 

35  28 

92  58 

555 

JANE  LARhEY 

HELENA  S  NW 

3242 

06 

PHILLIPS 

2 

34  34 

90  35 

220 

7A 

7A 

DURWOOO  e.  JOHNSON,  JR. 

HOPE  3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33  43 

93  33 

375 

8A 

8A 

C 

RUTh  HAMILTON 

HOPPER 

07 

MONTGOMERY 

3 

34  22 

93  41 

700 

AVADELLE  WHISENHUNT 

HOfiATlO 

3442 

SEVIER 

94  22 

337 

6A 

ELIZABETH  w.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

05 

GARLAND 

3 

34  31 

93  03 

5P 

U  S  NAIL  PARK  SERVICE 

MADISON 

36  05 

93  44 

1453 

6P 

MAY   PEARL  MARKLEY 

HUTTIC  DAM 

3556 

06 

UNION 

33  02 

92  05 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

3564 

07 

LITTLE  RIVER 

33  35 

300 

W.   £.  MCDOWELL 

JASPER 

3600 

nEwTon 

36  01 

93  1  I 

857 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GARLAND 

3 

93  04 

730 

7A 

LURA  B.  SYKES 

JONEsaORO 

CRAIGHEAD 

35  50 

90  42 

345 

SS 

7A 

BENEDICTINE  SISTERS 

STATION 

d 

COUNTY 

-L.RAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1 

PBECIP. 

ft 

E 

SPECIAL 

MISSISSIPPI 

MAXSIE  TAYLOR 

R.  A.  WALLER 

KINGSLAND  3  SSE 

3904 

CLEVELAND 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LAKE  CITY 

03 

CRAIGHEAD 

35  49 

90  26 

230 

7A 

TRESSA   ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

°7 

34  51 

92  28 

305 

'*7A 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

4106 

ETHEL  PUMPhREY 

PIERCE  A.  REEDER 

LITTLE  ROCK  W8  AIRPORT 

pulask 1 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE   ROCK   FILT  PLANT 

4250 

PULASKI 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

NEWTON 

LOLA   D  JOHNSON 

MAD  1  SON 

ST  FRANCIS 

JAMES  C.  HODGES 

MAGNOLIA  3  N 

4548 

COLUMB I  A 

EARLE    E.  GRAHAM 

MAGNOLIA  5  N 

4  550 

COLUMBIA 

93  13 

360 

05 

HOT  SPRING 

34  23 

92  49 

311 

5P 

RADIO  STATION  K80K 

36  29 

91  32 

690 

JOHN  H.  HCkEE 

LEE 

90  46 

234 

THOMAS   B.  turner 

POINSETT 

35  32 

90  25 

RADIO   STATION  KPCA 

02 

92  38 

1050 

SS 

MINNIE  HORTON 

MALIMEE 

SEARCY 

92  39 

DANNY  SMITH 

02 

36  05 

91  59 

MRS.  JUANITA  COOPER 

4756 

34  35 

94  15 

1207 

7A 

RICHARD   W,    ST,  JOHN 

MILLWOOD  DAM 

4839 

07 

LITTLE  RIVER 

33  41 

93  58 

316 

U  S  ENGINEERS 

MONTICELLO  3  S 

4900 

DREW 

5P 

5P 

RADIO  STATION  KH6M 

MONTROSE 

09 

ASHLEY 

33  19 

91  29 

125 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

M0R06AY  LOCK   AND   DAM  8 

08 

CALHOUN 

33  19 

92  27 

85 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON 

05 

36  08 

92  44 

280 

PERRY  0.  MALLETT 

MOUNT  IDA 

MONTGOMERY 

34  33 

5P 

WILLIAM  £.  Black 

MOUNT  MAGAZINE 

6010 

93  41 

2800 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

5036 

36  20 

92  23 

800 

7A 
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CORRECTIONS 


NOVEMBER  1964  EVAPORATION  AND  WIMO  TABLE 

NOVEMBER  1964  EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 

NOVEMBER  1964  EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 


STUTTGART  9  ESE 


EVAPORATION  ON  30TH,  .05,  TOTAL  EVAPORATION  1.71. 
EVAPORATION  On  30TH,  .08,  TOTAL  EVAPORATION  1.81. 
EVAPORATION  ON  30IH,    .09.    TOTAL  EVAPORATION  2,48. 
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REFERENCE  NOTES 

t'ZTL^er^"rZ  oX''.te,r'';<,'„'.'"''''  °'  ^'"""^  ""-'""^  '^""••°'»«'«  "  W..«..r  B„r«„  A.rpor.  S,...o„.  Ad.n,.  Fl.Id.  L.«l.  H„cK.  A.k.„...  ,2202.  or 

S^fS^^^rTTr^^.h^"'  """"^  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 

^.=-:ir^;^^^^n::^r'^r^o-:^^ 

re^ferTo'^xT'?L's%TtemD7ra.'!lreof'lT.tV^^  Bureau  type  pan  of  4-too.  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 

reier  to  extremes  ol  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  or  observation. 

'^TSS7^^.^ToT!:nZTnU^^^^^^^  Sno.  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  .ce  on  the  ground.    Samples  for  obtaining  measurements  are  U.en  from  different  points 

lor  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

sfeer^and^'ce.  °^  "Clunatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble.  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960, 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wmd"  table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
H-     Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data, 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  IS  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  daU,  If  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.  ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

C  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  m  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtamed  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Prmting  Office,  Washington,  D,  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  45  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Sujierintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  E<ocuments.  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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99.0 


1.7 
0.6 
0.6 


63,6 
98,9 
60,1 
99.9 
60.7 


tO.l 
99,7 


•  8.4 

97.7 
60.6 
99.1 
9S,9 

99,7 
59,2 
99,6 
62.1 
96.9 

99,4 


92.7 
96,9 
99,7 
94,4  I 

99,TMj 

,1 
94,0 
99,7  \ 


99.2 
96.0 
99.6 

92.  9M 

94.9 


99,1 
99,9 
54.0 


94,0 
94.0  I 
95.0 


99.9 
94.6 


94.0 
96.1 
99.0 
94.6m| 

99.4 
95.8 
55.2 
57.9 
95.2 

99,6 


36.3 
39.3 
40.9     .  0.1 
36.6 
40.9 


36.9 
37.6  I 
39.4 
39.6 
98.4 

41.3 
37.8 
36.8 
38. on 
36.0 


39. 9M 

40.9 

43.4 


1.2 
2.7 


0.2 
0.7 
0.0 

0.1 

0.2 


9.9 
3.9 

4.1 
4.9 
6.4 


42.7     .  0.9  < 

37. in 


1.2 


41.1 
40,9 

43.4  I  -  0.5 
39.0 

42.5  I  0.1 

42.9 

40,6 
49,3 
43,6 

98. 6n 

41.9 


43.4 
49,1 
41, T 
49,9 
41.2 

49.7  ,  O.Oj 
49.1 
43.9  2.0 
49.9 
43.6  0.9 


49.0 
49.6 


46.7 

42, an  ' 

44,6 
41.6 
42.9 

49.3 
43.9 
43.8 
47.7 
41.1  1 

44,9 


62.6 

61, «  y  0.2 


1,0 

2.2 

0.1 
2.4 


62. 4H 
62.1 

62. in 
64. tn 

61.9  I 
62.1 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL  "k'n»s 
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January 

February 

March 

April 

May 

July 

August 

Septambar 

Octobar 

Novambar 

Dacambar 

Annual 

Stahon 

1  • 

'     1  2 
a  1 

1 

s 

a 

s 

1 
1 

s 

3 
t 

1 
a 

V 

1 

1 

• 

a 

• 

1 

a 
(S 

• 

1 
1 

• 

1 
a 

« 

1 

1 
1 

a 

1 

i. 

a 

1 
1 

a 

1 
1 

a 

i 

a 

a  !  S- 

1  Q 

B 
« 

0. 

» 
Q 

1 

a 
• 

Q 

a 

• 

H 

a 
« 
a 

e 

fi 

& 

& 

a 

a 

e 

Q 

e 

a 

a 

0 

B 
a 

H 

£ 

a 
i2 

& 

a 

& 

& 

WYNNE 

40.4 

50,9 

64,7 

71.9 

78. 6 

81.9 

77.6 

T2,4M 

98,9 

94,7 

49,4 

DIVISION 

«1.T     .  0 

1 

42.1 

•  3 

53,3 

0 

9 

65,2 

2,9 

72,6 

2 

i 

79,4 

0. 

9 

81. T 

0,1 

T9.1 

-  1. 

6 

72,9 

-  1.3 

99,4 

-  4,4 

99,9 

4, 

4 

44,4 

0.3 

62.9 

0.0 

SOUTHWEST  OT 

DE  QUEEN 
DIERKS 
HOPE  3  NE 
MOUNT  lOA 
NARROWS  DAH 

«1.2 

40. S     .  0 

3a. 6 

1 

43.0 
41.3 

4o!2 
40,1 

-  5,0 

-  3,9 

54,0 
52,2 

51)5 
50,7 

1 

0 

66,3 
64,8 

64,5 
63,1 

4)1 

72,4 
71,8 

7o!5 
70,9 

2 

5 

78.  1 
76.8 

77,0 
75,9 

0 

6 

83,1 
82.0 

81 ,6 
81,0 

l!4 

92.1 
80.6 

79.9 
79.6 

0! 

2 

73,5 
72.6 

72!o 
72.1 

.  o!i 

60,7 
99,7 

58,0 
59,8 

>  4!o 

99,7 

99,6 

54,2 
55,0 

4. 

7 

44,  6H 
49,1 

49,9 
49,0 

l!2 

63. OH 
62.0 

6l!2 
60.8 

ola 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

OKAV 

STAMPS 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

»1.5 

44.4     *  1 
44.9 

4S.3  0 

6 
2 

40. a 

44.4 
43.8 
45.0 

-  4 

-  3 

7 
5 

51.5 
56.6 
55. 8M 
55.4 

1 

0 

0 
5 

63,2 
67,4 
66,9 
67,0 

2,9 
3,1 

70, a 
74.1 
73.2m 
73.9 

2 
2 

5 
3 

76.  1 
79.0 
78, IM 
79,9 

-  0 

0 

3 
5 

81.1 
84,1 
83,9 
84,9 

1,5 
2,3 

79.6 
82.6 
81. OM 
82.5 

0. 
-  0 

1 

72.2 
74,5 
74,2 
75,0 

-  1.7 

-  1.5 

60,1 
62,0 
62, 2H 
62,4 

-  4,0 

-  3,7 

59,5 
58,2 
58.2 
58,4 

4 

5 

7 

43,1 
48,1 
48.0 
47,7 

0.9 
0,8 

61.3 
64.6 
64.  2M 
64.8 

0.1 

0.9 

DIVISION 

42.1     >  1 

5 

42.2 

-  4 

5 

53.4 

0 

2 

65.3 

2,6 

72.2 

2 

77,6 

.  0 

5 

82,8 

1,3 

80.9 

-  0 

73.2 

-  1,6 

60,5 

-  3,9 

56.3 

4 

7 

49.3 

0.3 

62.7 

-  0,1 

SOUTH  CENTRAL  08 

ARKADELPHIA 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 
MASNOLIA  3  N 

43. S 

44.0     •  0 
43,7 

45.0     .  2 

r 

4 

44,0 
44.5 

42.9 
43.9 

-  3 

-  7 

-  6 

4 

0 

2 

55.0 
56.4 

54I3 
53,9 

1 

0 

4 

66.5 
6 

65.1 
67,1 

3,S 
2.3 

72.5 
73.7 

72.5 
72.8 

2 
0 

7 

77.7 
79,6 

79,0 
78, 2M 

0 

-  1 

2 
4 

82.5 
94,3 

83!l 
83,0 

1,' 
0,5 

81.4 
82.4 

62.6 
80.2 

0 

.  2 

! 
3 

73.8 
74.7 

74% 
73.9 

-  0,1 
•  3,2 

61,9 
61,0 

6l!2 
61,9 

-  3,1 

-  5,4 

99.3 
56.9 

57.1 
55. 9H 

4 

1 

3 

( 

4 

46.3 
48.0 

47.2 
48.4 

2,0 
•  1  ,i 

0,0 

63.3 
64.4 

63.6 
63. 8M 

0,6 
_  1,1 

-  1,3 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  S 
PRESCOTT 
SPARKMAN  3  MSW 
HARREN 

41. 7M 
44.4     -  0 
41. IX 
45,1     .  0 

2 

9 

42.2 
44.5 
42. 5M 
44.6 

•  3 
-  4 

2 
6 

54,0 
56,9 
53. 9M 
55.9 

1 

0 

8 
1 

66. 1 
67,7 

M 

67,0 

3,6 
2.3 

73.2 
73,8 
74. 6M 
72.8 

1 
0 

9 
6 

78,1 
79,9 

M 

79,8 

-  0 

-  0 

3 
1 

82,3 
64,4 
82, OM 
84,4 

1,3 
1.6 

81.4 
82.2 
80, OM 
82.7 

-  0 

0 

6 
2 

75,0 
74.7 
72,211 
74,1 

-  1,7 
•  1,9 

60,0 
61,9 
59, OM 
61,8 

-  4,1 
•  4,9 

56.6 
58.3 
54. 4M 
97.9 

5 
3 

3 
6 

45.6 
47.7 
46,  4M 
48,9 

1.7 
0.9 

63. OM 
64,6 

64.6 

0.4 
-  0,1 

DIVISION 

43.4     .  1 

6 

43.5 

6 

55.2 

0 

5 

66,8 

3,0 

73.2 

1 

8 

79,0 

-  0 

2 

83,4 

l.C 

ai.6 

.  0 

5 

74,2 

.  1,7 

60,9 

-  4,7 

56.5 

3 

5 

47,1 

0.8 

63.7 

-  0,3 

SOUTHEAST  09 

CROSSETT  '  S 
CUMMINS  FARM 
DERMOTT  3  NE 
DUMAS 
EUOORA 

45.6     -  0 
41. TM 
44.5 

43.3     •  2 
46. T 

T 
0 

44,7 
41.3 
43.5 
43.5 
45,8 

-  4 

5 
3 

55.3 
51.8 
55.5 
54,9 
57,7 

0 
0 

2 
3 

67,3 

62,8M 

66,4 

66,0 

66,2 

3,5 
2,2 

72.4 

H 

72,0 
73,0 
74,1 

1 
1 

2 
1 

78,7 
79,2 
79,0 
80,4 
80, 6M 

0 
0 

0 
3 

82,6 
81,6 
81.1 
92.7 
82.8 

1.3 
■  0.3 

81.9 
80, 7» 
79.2 
80.5 
81,1 

« 

•  1 

0 
9 

79, If 
79, 2» 
73,2 
74.8 
79.6 

.  0,9 
-  1,1 

61,4 
58, 9M 
60,4 
60,5 
62,7 

-  4,2 

-  4,1 

97.1 

M 

96.9 
96.4 
58.9 

9 
3 

4 
.4 

48,8 

M 

48,1 
46,1 
50,3 

1.9 
.  0.2 

64. 2M 

63.3 
63.9 
69. 4H 

0,0 
.  0,6 

MONTICELLO   3  S 
PINE  BLUFF 

PINE  Bluff  faa  airport 

PORTLAND  . 
ROHWER  2  NNE 

44.0 

45.9  0 
43.1 

42. 2M  -  3 
44.6 

a 

43,5 

43)2 
42,8 
43,7 

-  3 

-  5 

3 
9 

56,0 
56,3 
54,3 
53,4 
54.7 

1 

7 

66.2 

66,5 
64,4 
66.4 

0,5 

72,2 

73,9 
71,5 
72.8 

.  0 

1 

78,8 

80.8 
77.8 
79.9 

-  1 

3 

81.8 

83^6 
79.9 
81. 1 

-  1,( 

91,0 

81,1 
78,9 
79.0 

•  2 

,3 

74.1 

7»!t 
73.4 
73.9 

.  1,1 

60.5 

60,9 
99,9 
60.9 

•  9,! 

57.0 

55!a 

59.2 
9»,7 

1 

•  6 

47,3 

49,7 
43,9 
46,7 

-  3.6 

69.5 

63.6 
61. 9M 
63.3 

0,0 
-  2,2 

STAR  CITY  2  S 
STAR  CITY  »  ENE 

M 

t 

eo.9» 

7>.9t 

( 

99,4 

99, ( 

48.9m 

DIVISION 

44.2     -  I 

,2 

43,7 

-  4 

,6 

55,0 

0 

,3 

66,1 

2,3 

72.9 

1 

,4 

79.9 

0 

2 

82,1 

0. 

ao.4 

•  I 

,3 

74.4 

•  l.i 

1 

»0.6 

•  4,< 

96.7 

3 

.< 

47,3 

0.9 

63.6 

-  0.3 

Division  averages  In  the  annual  Issue  Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slleihtly  from  values  published  in  monthly  issues. 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1964  was  included  in  March,  April,  May,  and  June  issues  of 
this  publication. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


April 


NM 


NORTMWtST 

"^EAVEB  DAM 
8ENT0NVILLE 
RERRrvILLE 
'BUFFALO  TOWER 
EUREKA  SPRINGS 


FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  E5E 
HARRISON 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

HUNTSVILLE 

JASPER 

LEAD  HILL 

LURTON 

UDELL  3  N 
ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 


NORTH  CENTRAL 

CALICO  ROCK 
CLINTON 

EVENING  SHADE   1  "E 
GILBERT 

GREERS  FERRY  DAM 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MELBOURNE  S  WNW 
MOUNTAIN  HOME   1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

SALEM 

SHIRLEY 

YELLVILLE 


NORTHEAST  03 

ALICIA 
BALD  KNOB 

BATESUILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  0  •! 
BEECH  GROVE 

BEEDEVILLE 
BLACK  ROCK 
BLYTHEVILLE 
BURDETTE 
CORNING 

GEORGETOWN 
JONESBORO 
KEISER 
LAKE  CITY 
MARKED  TREE 

NEWPORT 
OSCEOLA 

PARAGOULO  RADIO  KORS 
POCAHONTAS  1 
SAINT  FRANCIS 


WEST  CENTRAL 

ABBOTT 
ALT 

APPLETON 
BIG  FOOK 
BOONEVILLE 

CLARKSVILLE 
COVE 

DANVILLE 
OAROANELLE 
DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  KB  AIRPOR//B 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
GRAVELLY 
GREENWOOD 
HECTOR 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 
MULBERRY  6  NNE 
NATURAL  DAM 
OZARK 

OZONE 
PARIS 
PARKS 
PELSOR 
RATCLIFF 

RUSSELLVILLE  4  N 
SUBIACO 
WALDRON 
WHITE  ROCK 


2,42! 
2.01 
2.34 
2.3S 
2.2J- 

2,od 


1.7^-  1,42 
2.90 

2.66 
,671-  2.35 


,50. 
,83 


1.01. 
1.51 
1.32 
.97. 


4,4e 

3,91 


i.oU- 

.67 

.67 


5.651 
7.3^ 
5.0T 


2.51 
3.06 
3.09 


2.86 
2.24 
2.57.  1.60 


2.94 

3.I0I. 

2.71- 

2.8* 

3.04. 


.99 


2.99!.  1 
3.34-  1 
2.60 
2.6^ 
2.8'^.  1.59 

2.75.  1,52 
2.87 
2,83 
3,6*. 
3,22.  ) 


2,9^  1,34 


3.91 
3.50 
3,46 

3,1^.  1.21 
4,46 
3,24 
2.92 
3.4-^. 


3.40 
3.06- 
3.59 
2.92 


3.55 
3.3^-  1.44 


3.01-  1.56 


8,29  4.40 


6.87  2.53 


12,3a  7.11 


2.24 
.96 


.11 
1.64 


10.17  5.25 


6.61  2.1<; 


3.53-  1.13 


7.01  2.22 
.931     7,01  2.36 


7.45  i 
8. 1(J 
7.38 
4,77 
.471     7,58  3,74 


,73     5.69  1.44 


.85     6,70  2,37 


3.30-  2,89  5,01 


3,04-  2,24     1,9^.  2.52 


4,64 
2,56 
6.54 


3.O0I-  2.37  2.55. 


4.2^ 
3.49.  1.4! 
4.0^ 


2.7^ 
4.8d 
4.84 
4.6b 
4.61'. 

2.26|.  2.53 
4.38 
2.77 
3.52 
3.57- 


3.39|.  1.32 


2.76 
2.44 
4,26- 


3,04 
7,05 
3,47 


6,10 
5,69 
4,26- 


1,37 
1,19. 
l,97j. 
1,90 


1,28.  2,37 


1,21^ 


September 


1,93 
,63 
2,44 


,50. 
,39- 
1,83 


8.79 
9.30 
7.351 
7.65 
9.42 


2.76     8.30  5.02 


6.86 
6.9S 
8.02 
1.   1.34|  7.72 


2.90. 
3.6T 
3.63 


3.72 
4.31 
4.39 


5.03     3.93.  1.11 


1.77     8.44     5.09  3.68. 


3.961 
7.16 
9.63 
4.29 
6.65 


6.27 
3.20 
7.73 
3.91 


.38     6.37     3,17     4.62  1,69 


1.28 

.82. 
1.02 


1.44     6.04  2.61 


6.49 
6.10 
5.62 


2.98 

1.85. 

4.50 

1,86 

4,2^ 

2,61. 


9,9S 
4.93 

10.05^ 


7.10  8.02 


.89- 
.941- 
2.67 


1.04{     3.9l|     1.03  4.73 
5.57I  7.33 
4.99 
6.00 
4.96 

9.39 
4.88 
7.79 
7.24 


4.73 
1.47 


4.48     1.13.  2.40 


2.10 
1.90 
3.72 
2.88. 


3.27 
2.09 
3.37 


.33     6,42     3,19     6.461  3.92 


9.19 
5.63 
4.16 

.991     3.36{  5,91 


4,91 
5,26 
4,14 

3,18|. 

2,71 

4,26 


6,62  2.7C 


6,94!  2,73 
7,27 
9,2T 
7,681 
14, 7J  11,63 


9,45 
7,04 
9,67 


6.17<  2.03 
6.31 


2!95l 


3.29 
2.73 
2.83 
4.68 
2.09-  1.46 


1.26-  2.91 


.88.  2.60  3.38 


1.64.  1.89  4.77 


2.89 
3.19 
9.99 

3.86 
9.47 
3.61 
4.49 
4.39 

4.16 


.90-  2,20  4.08 


4.83 
3.60 
4.42 
9.21 
4.70 


2.97 
9.74 
9.46 
4.94 
2.96. 

2.691  3.99I 
.961.  2,87  4.39 


4.96 
9.46 
3.91 
4.46 
3.96. 


4.39 
6.90 


2.33  4.37 


9.60 
6.03 
4.94 
9.33 
4.09 


9.18 


.19.  3.12  3.95 


9.90 
9.96 
9.91 
4.61 


1.02{  1.30- 
2.18 
2.49 
1.48 
2.49 


9.94 
7.09 
3.24- 


41.61 
37,60 
34.23 
:  41.44 
40.48- 

39.44 

36.90- 

39.86- 

33.99 

39.41 

43.96 
38.79 
39.00 
39,07- 
40,75 

42.37 
32.34. 
40.98 


42.76- 
91.23 
43.76 
36.03 
i  46. 

■  44.82 

■  40.67 
38.49 
43.91 
43.04 

49,39 
42.31 
93,01 


:  91.13 
47,46 
47.19 
90.09 
48.89 

E  47.12 
49.91 
97.86 
60.08 
94.92 

49.62- 

59.32 

92.33 

90,46 

91.48 

48.29- 

97.99 

95.31 

43.93- 

92.19 


-     ,04  3.84- 


1.20 
1.39 
2.01 
1.90 
1.04- 

1.22 


1.67 
1.23 
1.76 


43.36 
49.74 
38.18i- 
37.99k 
43.91 

39.66- 
41.47 

:  46.23 


1,92     2,07-  2,00 


43,64 
38,68 
93.14 

41.90 
44.49 

39.70 


40.89 
42.79- 
39.42 
49.84 


1.81.  2.08     7.901    4.00     9.07  1.93 


.37-  3,19     9.22     1.40     1.97-  1,97     43.43-  6.38 


Table  2~Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


April 


July 


August 


ALUM  FORK 

.ai 

3.04 

9^4« 

APUIN   1  1 

•  <>3 

3.94 

10^11 

SENTON 

•  *>T 

3.18 

8^74 

BLAKELY  MOUNTAIN 

DAM 

.a« 

3.10 

7^73 

CONWAY 

•  86 

3 

92 

2.91 

1  •  7: 

8,71 

CRYSTAL  VALLEY 

1.17 

3^54 

8^24 

DAMASCUS 

.T« 

3^75 

7^10 

GREENBRIER 

.'6 

3,47 

7^48 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

•  81 

4 

44 

3^41 

1,33 

7^16 

JE5SIEVILLE 

.93 

3^23 

9^4& 

LAKE  mAUMELLE 

.63 

3.2S 

8^68 

LEOLA 

I .  U 

2^82 

5^97 

LITTLE  ROCK  W6  AIRP0//R 

.98 

4 

24 

2^87 

1.46 

8^22 

LITTLE  ROCK  FILT 

PLANT 

E 

.99 

3^16 

8.95 

*^ALVERN 

,9M 

3.73 

9.33 

MORRILTON 

,t,f\ 

3 

87 

3.39* 

.55 

7.24 

NIMROD  OAK 

.37 

3.15 

7^92 

OWENSVILLE 

.98 

3.20 

7^65 

PERRY 

- 

~ 

- 

PERRYVILLF 

.  33 

- 

4 

04 

3.35 

.28 

8^67 

SHERIOAN  TOWER 

1.22 

3.37 

B^58 

DIVISION 

.SG 

- 

4 

14 

3.20 

1.25 

8^05 

•         ■  • 

EAST  CENTRAL 

06 

ARKANSAS  POST 

3.52 

2*3( 

6^32 

AUGUSTA 

1.06 

2*60 

9^30 

9R1NKLEY 

2.32 

3^37 

8^05 

CABOT  4  SW 

1.21 

2^89 

7^59 

CARLISLE   1  SU 

1.29 

2^64 

6^09 

CLARENDON 

2.09 

3.33 

3^04 

1.74 

7^24 

OES  ARC 

1.37 

3^22 

6.65 

FORREST  CITY 

1.8A 

3^18 

8.59 

mELENA 

4.08 

1 

.97 

3^34 

1.53 

6^40 

KFO 

1.05 

3^00 

7.  12 

MADISON 

2  3* 

2^96 

8  23 

MARIANNA  2  S 

2. S3 

- 

3 

.12 

3^43 

1.23 

8.75 

PARKIN  2  W 

E 

1.80 

SAINT  CHARLES 

2.64 

2^83 

6.14 

STUTTGART 

2.41 

- 

3 

.46 

3^09 

- 

1.84 

7.08 

STUTTGART  9  ESE 

1.97 

3^51 

WEST  MEMPHIS 

2.42 

2^83 

9^30 

WYNNE 

E 

l.SC 

3^35 

8^22 

DIVISION 

2.3: 

3 

.33 

3^12 

1  .66 

SOUTHWEST 

07 

ANTOINE 

•  6! 

2^48 

4^34 

ATHENS 

.87 

3.13 

7.64 

DAISY  3  E 

•  67 

3.03 

6.41 

OE  QUEEN 

•  65 

3.21 

5,76, 

OIERKS 

.89 

3.24 

6.58 

FULTON 

.88 

4 

30 

E  2.73 

1.55 

6,75 

SLENWOOD 

1 . 14 

3.06 

9.80 

MOPE  3  NE 

.72 

4 

49 

2^30 

2.16 

7.49 

HOPPER 

.60 

2^67 

6.69 

HORATIO 

.81 

2^88 

5.17 

INDEX 

•  95 

3^15 

5.00 

LANGLEY 

•  67 

3^06 

6,01 

MOUNT  IDA 

4 

03 

3.01 

1.32 

1 1  ,06 

NARROWS  DAM 

•  •05 

2.75 

5,75 

NASHVILLE  PEACH 

5UBSTA 

1^11 

3.24 

6.24 

NATHAN  4  WNW 

•  61 

3^13 

6,05 

NEWHOPE  3  E 

.72 

3.33 

6,05 

ODEN  2  » 

•  51 

3.20 

1 1  •OS 

OKAY 

•  97 

3 

58 

2.75 

1.28 

4,48- 

PINE  RIDGE 

•  92 

3.61 

2.90 

1.50 

9^70 

STAMPS 

.93 

2.2b 

5,83 

STORY 

.60 

3.40 

9,60 

TEXARKANA  WB  AIRPORT//R 

•  83 

4 

01 

2.74 

1.28 

4,03- 

DIVISION 

•  87 

3 

68 

2.83 

1.32 

6,25 

SOUTH  CENTRAL 

06 

AMITY  3  NE 

.92 

3.11 

b,64 

ARKADELPHIA 

.88 

4 

39 

3.35 

1.01 

6,22 

BLUFF  CITY   3  SW 

1.06 

2.37 

7,47 

•lOUGHTON 

.75 

2.47 

7,50 

CAMDEN  1 

1.3S 

3 

58 

2.24 

2.34 

3,99- 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2.6<. 

2 

79 

2.12 

2.56 

4,79- 

FOROYCE  6  W 

1.43 

3.15 

6,58 

GUROON 

.63 

2.79 

5,23 

MAGNOLIA   3  N 

1.29 

3 

35 

2.22 

2.35 

6.11 

"OPOBAY  LOCK  AND 

DAM  e 

3.DS 

2.04 

5.00 

PRE5C0TT 

l.O^ 

4 

29 

2.43 

2.21 

9.20 

SPARKMAN  3  WSW 

1.2b 

2.83 

5.65 

TAYLOR 

1.41 

2^4V 

4.24 

WARREN 

■•.73 

U76 

5.21 

DIVISION 

1.97 

3, 

13 

2^46 

2^15 

5.86 

ARKANSAS  CITY 
CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
DERMOTT 


3.92-  2.26 
3.16-  2 
1.76 
4,02 


2,82-  2,17 
2.10-  2.72 


7.67 

5.34 
12.42 
13.47 

7.75  2.35 

12.44 


14,54  8,60 


8^25 

8,10 
10,82 
11.06 
10,70 
11.34 

5.33 


5.12- 
12.57 

9.94  4.49 


11.25 
7.32 
14.58 
10.59 
15,46 

12,13 
11,65 
12.06 
11.33 
11.57 


10.55 
11.56 
12,05 
9,92 

10.13 
8.37 
14,37 


11.22 
7,12 
11,23 

12,35 
13.83 
13.22 


3,36 
2.25 


7.90  2.ee 


11.60 
11,19  ! 

6.90 
10,07 

8.42  3.32 


9.61 
10.72 

9.40  3 
10.56 

10.90  5.54 
E  9,45 
9,45 
9.75 

9,89  4.57 


5.74^ 
4.89- 
5.60 


2.13-  3.69 

1.41 
3.26 
2.23 
1.14..  4.96 


.70 
1.40- 
2.80 


1.99-  3,67 


1.79.  2.58     1,49.  2,54 


1.38-  2.84     1.14-  2.21 


3.20-   1.04  2.12' 


2.12-  2.47  1.6 


2,23-  2,93 


4,27 
2,00- 
3.09 


3.11 
1.96 
3.19- 


3.56- 
1.25 
2.29 

?_  71_ 


2.1'>-  2,62 


1 ,32<- 
1.21^ 
1,71 
1.92 


4.05 
2.  19 
2. 58 
2,44 

3,0B- 

3.61 
1.87 


1.75.  2.56 


1.48. 

.83 
1.07 


1     1.2C     5,39  2,15 


4,83 
3.79 
3.09 


2,08. 
2.09 
3.12 

1.50. 

2.50 


5.84 

3.40 
3.30 
3.71 
8.77 
4.69 

3.02 
4,94 
4.41 

2. 2d  2,83- 


9,21  5,97 


5,46  2.23 


7.28  2.69 


3.15-  1.42 


3.70. 
3,80 
4^63 

4^48 
5^04 
3.47 
5.31  1.28 


1.59-  2.55     4,02     1.42  3.75 


2.94 
3.48;. 
4.37 


93     1.98-  1.03 


46     6,31     3.52     4,78  1,83 


U26. 

3^Ti: 

U14l 


3^42.  1.11 


1,26  3.54 


3^9^ 
3.93 
4.14 


70     4,85     1.96  2.93^ 


3.7i 

i.az 

5,2« 


12     4,6^  1.76 


Ot     1.02     1.80|.  1.29     3.1W-  1,11 


4.56| 
3,43 
9^2^ 


2.9<y 

1.04. 
3.35 
2.11,- 
3^45 

3^10 
.75 
3.4<J 

2.85^  1.! 


2^26-  1.68 


2.57     7.92  4. 


6^34  3.44 


1.98     6.28  3.02 


10. 15 

4.66 
4.15 

11.681 
7.22 
S.98| 

6.13 


.99- 
•  44 

.4^ 


U33-  2^63 


.IV 

2.41< 
2.41 
1.62- 


1.13-  2.30 
.88-  2^55 
.29 


1.97 
2,75 


2,45-  1,63 


3,32-  1,04 


3.12-  1.61 
1.41-  3.67 


3.66 
3.52 
3.71' 
2.35. 

4.48  1.43 


4.86  2.07 


5,2* 
4,10 
8.48 


7.79  5,06 


5,90  2.35 


9.81 
7.95 
5. 07  1.95 

4.45  ] 
4,90 
7.34 
7.30  4.89 


7.82  4,6C 


1,05-  2,34 

.17-  : 

1.00 
.20 


2.54.  i.ai 


3.11-  1.10 


3.11 
2.89*  1.63 
2.49 
2.53 
2.70-  2.43 

2.03-  2.73 


2.52-  1.89 


2.68-  1,95 


2,01-  2,45 


41.04 
44.93 

46.24-  2.42 
E  54,35 
54,05 


1.36-  2.56 


6.04 

1.00! 
3.22 

6.29 
4.84 
5.64 
6,87 


6,06, 

a, 01 

3.99I 


44,41 
41,52 
49,05 
51,26 
47,52- 


40,12- 
40,69, 
46.a7| 


6.67 


48,00 
50^71 
58^21 
4U74 
47.46 

49.19-  .64 

51.68 

50.21 

56.24  5.56 
46.62 


53.93 

50^e4i 

•  56.27 


6^37  U94 


2^6B-  U41 


7^00  ua? 


53^9a  3^23 


3^55 

41 

33 

1^70l 

49.31 

i,>e. 

47 

73 

1.741 

42 

5  a 

1.68 

47 

28 

3.25- 

1 

23 

E  45 

12- 

97 

2.59 

58 

25 

2.51- 

1 

95 

42 

22- 

9 

46 

1.40 

46 

85 

1.14 

41 

94 

2.30 

42 

10 

1.53 

51 

31 

1,39- 

3 

22 

44 

19- 

9 

71 

3.02 

47 

50 

2.68 

46 

14 

2.23 

46 

09 

4.10 

49 

90 

1.18 

44 

22 

1.96- 

2 

32 

41 

60- 

7 

98 

1.35- 

2 

77 

47 

12- 

5 

91 

6.08 

47 

12 

.97 

;  38 

54 

3.07- 

1 

46 

45 

52- 

3 

67 

<>4.9l-  6.26 


*6.*3-  5.77 

38.87-12.67 

47,26 

41.96 

52.41  3,63 
41  .07 


2.54 


49,29- 
39.35 
45.00 
44.46 


■76     44.1%-  6.64 


6.44 
4.90- 
5.0C 
7.08 


F  W,7 
46.7 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 

Table  2— Continued 


ARKANSAS 
l<ff>'* 


April 


August 


2.85-  2,90 


2.85-  2,8* 


2,37-  ?,3B 
2,47 
2.621 

i.7d 

3,1a1-  1 
2,82 
1,8b-  3,09 


2,36-  2,'*B 


4.8'M 
6.06 
b.5P 


12,31 
S.91 
9,2'' 

11,21 

10.66 
1U,39 

in,5<* 


5.30 
3. be 


l.Ort 
1,3^. 

U65| 
,8  31 

I.45L 


3. 83 
2,36 


3,11 
1.19 


1.77-  3.02 


2,00     5.27  2.17 


2.12-  1.90     3,78  1.09 


2.6tJ-  1.67 


2.37  1.78 


62     1,07-  1.73  3.80- 


7.65' 
6.<*0 
5.28 
6,80 


Division  averages   in  the  annual   Issue  include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published   In  monthly  Issues. 
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Tables 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Last  spring  minimum  of 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

Date 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Date 

Temp.  1 

•    •  • 

NORTHWEST  01 

BEAVER  DAM 

107 

8. 

5 

.  3 

1-lft 

2.28 

19 

3.30 

19 

3.31 

22 

*.  9 

28 

ft.tO 

32 

BENTONVILLE 

107 

8- 

0 

1-lft 

3.26 

16 

3.30 

17 

3.30 

17 

3.31 

28 

ft.  9 

29 

EUREKA  SPRINGS 

10* 

8. 

<• 

•  1 

12.18 

3.30 

13 

3.30 

" 

3.30 

13 

*•  9 

126 

ft.  9 

26 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

106 

8- 

* 

-  7 

1.1* 

3.10 

11 

3.30 

17 

3.30 

17 

*.  9 

25 

ft.  9 

29 

FATETTEVILLE  EXP  STA 

10* 

8- 

* 

•  2 

1.1ft 

3.26 

16 

3.30 

17 

3.30 

17 

*.  9 

27 

ft.  9 

27 

SRAVETTE 

107 

8> 

* 

•  7 

1. 1* 

3.30 

19 

3.30 

15 

ft.  9 

2ft 

*.  9 

2ft 

ft.  9 

2ft 

HARRISON 

106 

8- 

•  3 

1.1ft 

2.2* 

19 

3.30 

17 

3.30 

17 

*.  9 

27 

ft.  9 

27 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

103 

12.18 

If 

3"3C 

18 

3.30 

18 

ft.  9 

30 

HUNTSV I LLE 

105 

8- 

* 

0 

12.18 

3.30 

19 

3.31 

17 

3.31 

17 

*«10 

27 

ft. 10 

27 

LEAD  HILL 

108 

8> 

•  ft 

1.1* 

3.30 

19 

3.30 

15 

3.30 

19 

*.  9 

27 

ft.  9 

27 

ROSERS 

105 

8> 

1 

12.18. 

3.30 

16 

3.30 

16 

3.30 

16 

3.30 

16 

ft.  9 

29 

SI  LOAM  SPRINGS 
ft    •  • 

109 

8« 

6 

0 

1.1*. 

3.26 

16 

3.30 

19 

3.30 

19 

♦•  9 

28 

ft-  9 

28 

NORTH  CENTRAL  02 

CALICO  ROCK 

107 

8- 

* 

2 

l.l* 

3.30 

16 

3.30 

16 

3.30 

16 

*•  9 

25 

ft-lO 

32 

EVENING  SHADE   1  NE 

110 

8- 

5ft 

. 

. 

. 

GILBERT 

109 

8. 

* 

-  ft 

l.l* 

3.30 

19 

3.30 

15 

ft.  9 

23 

*•  9 

23 

*.15 

30 

GREERS  FERRY  DAM 

107 

8> 

5 

9 

12.20. 

1.30 

15 

2.23 

IS 

3.30 

22 

3.30 

22 

*-  9 

32 

MAMMOTH  SPRING 

107 

8- 

•  1 

1.1* 

3.30 

16 

3.30 

16 

*-  9 

2* 

*.  9 

2ft 

*.io 

32 

MARSHALL 

. 

2 

l.l* 

2.22 

13 

3.30 

17 

3.30 

17 

*.12 

28 

*.12 

28 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

106 

8> 

5 

3 

12.19 

2.22 

16 

3.30 

18 

3.31 

22 

3.31 

22 

*.  9 

30 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

105 

8- 

5 

I 

1.19. 

2.25 

16 

3.31 

20 

3.31 

20 

».  9 

26 

*.  9 

26 

MOUNTAIN  VIEW  2  ESE 

107 

8« 

ft 

0 

12.18 

2.22 

12 

3.30 

IT 

3.30 

17 

*.  9 

27 

*.  9 

27 

YELLVILLE 
•     •  • 

108 

8- 

ft 

- 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NORTHEAST  03 

ALICIA 

107 

8. 

ft 

8 

U.18. 

1.15 

15 

2.29 

20 

3.30 

22 

3.30 

22 

*.  9 

32 

BALD  KNOB 

107 

8* 

10 

12.18 

1.15 

3.30 

23 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

110 

8- 

ft 

ft 

12.18. 

2.22 

1* 

3-30 

17 

3-30 

17 

3.30 

17 

*.  9 

29 

BATESVtLLE  L  AND  D  «l 

105 

8- 

3 

1 

1-1* 

2.2* 

15 

3.30 

17 

3.30 

17 

*.  9 

27 

*.  9 

27 

BEEOEVILLE 

107 

8. 

ft 

12 

l.l* 

1.1ft 

12 

1.29 

17 

3.30 

2* 

3.30 

2ft 

3.30 

2ft 

BLYTHEvlLLE 

103 

8> 

ft 

9 

12.18 

l.l* 

12 

3.30 

20 

3.30 

20 

3.30 

20 

*-  9 

31 

CORNING 

10* 

8' 

ft 

6 

12.18 

1.29 

19 

2.2* 

20 

3.30 

21 

3.30 

21 

ft.  9 

32 

J0NES80R0 

107 

8- 

ft 

8 

12.18 

l.l* 

1* 

1.29 

20 

3.30 

23 

3.30 

23 

3.30 

23 

KEISER 

102 

e> 

ft 

9 

12.18 

1.1* 

10 

2.22 

20 

3.30 

22 

3.30 

22 

ft.  9 

32 

MARKED  TREE 

103 

8> 

ft 

8 

12.18 

1.29 

19 

2.29 

20 

3.30 

22 

3.30 

22 

*.  9 

31 

NEWPORT 

108 

S> 

ft 

10 

12.18 

l.l* 

I* 

1.29 

19 

2.22 

21 

3.30 

25 

3.30 

29 

paragould  radio  KDRS 

105 

8> 

ft 

9 

12.18 

l.l* 

12 

2*22 

20 

3.30 

22 

3.30 

22 

3.30 

22 

POCAHONTAS  1 

10» 

8> 

ft 

5 

12.18 

3.30 

12 

3.31 

18 

3.31 

18 

*.  9 

27 

*.  9 

27 

SEARCY 

111 

»• 

ft 

9 

1.1* 

1.15 

13 

2.25 

20 

3.30 

23 

3.30 

23 

3.30 

23 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
ft     ft  ft 

105 

8> 

ft 

T 

12.18 

1.1* 

11 

2.22 

20 

3.30 

21 

3.30 

21 

3.30 

21 

WEST  CENTRAL  0* 

APPLETON 

106 

8- 

ft 

- 

. 

- 

- 

. 

. 

BOONEVILLE 

3.30 

29 

CLARKSVILLE 

109 

8> 

ft 

ft 

ill* 

2.22 

19 

2.2* 

19 

3.30 

22 

3.30 

22 

*.  9 

31 

DARDANELLE 

109 

8. 

ft 

2 

l.l* 

2.22 

16 

2.29 

17 

3.30 

23 

3.30 

23 

*.  9 

30 

DEVILS  KNOB 

101 

8- 

ft 

0 

12.18 

3.30 

13 

3.30 

13 

3.30 

13 

3.30 

13 

*.  9 

32 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

110 

8> 

ft 

3 

l.l* 

2.22 

19 

2.27 

20 

3.26 

23 

*.  9 

28 

*.  9 

28 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

107 

8- 

ft 

-  1 

l.l* 

2.29 

19 

3.30 

19 

3.30 

19 

*.  9 

27 

*-  9 

27 

MENA 

105 

8- 

ft 

5 

l.l* 

2.22 

19 

2.22 

15 

3-30 

2ft 

3.30 

2ft 

*-  9 

31 

MOUNT  MAGAZINE 

105 

8» 

5 

0 

l.l*. 

3.30 

19 

3.30 

13 

3.30 

19 

*-ll 

26 

*-ll 

26 

OZARK 

106 

8- 

ft 

3 

12.18 

1.15 

9 

2.2* 

20 

3.30 

23 

3.30 

23 

3.31 

30 

110 

8" 

ft 

J 

l.l* 

2.22 

19 

2.29 

20 

3.30 

2* 

3.30 

2ft 

*-  9 

29 

RUSSELLVILLE  »  N 

108 

8- 

ft 

2 

l.l* 

2.22 

13 

3.30 

20 

3.30 

20 

3.31 

28 

ft.  9 

31 

SUB  I  ACQ 

107 

8- 

ft 

5 

l.l* 

1.19 

12 

2.22 

17 

3.30 

22 

3.30 

22 

ft.  9 

31 

WALDRON 

108 

8. 

ft 

•  2 

l.l* 

2.22 

12 

2.29 

IT 

3.26 

2ft 

ft.  9 

28 

ft-  9 

28 

WHITE  ROCK 
ft     ft  ft 

103 

8- 

ft 

0 

12.18 

3.30 

I* 

3.30 

1* 

3.30 

Ift 

3.30 

Ift 

ft.  9 

32 

CENTRAL  OS 

ALUM  FORK 

108 

8- 

ft 

7 

l.l* 

2.22 

16 

2.29 

20 

3.30 

22 

3.30 

22 

3.31 

31 

BENTON 

107 

t- 

ft 

5 

l.l* 

2.22 

19 

2.23 

19 

2.29 

21 

3.30 

26 

ft.  9 

31 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

107 

B> 

5 

7 

l.l* 

2.23 

16 

2.29 

18 

3.  I 

21 

3-31 

28 

ft-10 

32 

CONWAY 

106 

8. 

ft* 

5 

l.l* 

2.22 

13 

2.29 

17 

3.30 

23 

3.31 

28 

ft.  9 

30 

GREENBRIER 

108 

8> 

ft 

3 

l.l* 

2.29 

16 

3-30 

20 

3.30 

I 

20 

*.  9! 

28 

ft.lO 

32 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

107 

8. 

ft 

10 

1.13 

1.1* 

11 

2.22 

20 

3.30 

2ft 

3.30 

2ft 

3.30 

2* 

LEOLA 

10* 

8> 

ft 

ft 

l.l* 

2.23 

16 

2.29 

19 

2.29 

19 

3.30 

26 

ft.lO 

32 

LITTLE  SOCK  WB  AIRPORT 

108 

8> 

ft 

9 

l.l* 

1.29 

16 

1.29 

16 

3.30 

2ft 

3.301 

2ft 

3-31 

30 

MALVERN 

106 

8. 

ft 

5 

l.l* 

2.23 

12 

2.29 

18 

2.29 

18 

3.301 

26 

ft-10 

32 

MORRILTON 

108 

8> 

ftft 

9 

l.l* 

1.29 

16 

1.29 

16 

3.30 

22 

3.30 

22 

3.30 

22 

NIMROD  DAM 

no 

8. 

5ft 

3 

l.l* 

2.  a 

12 

2.29 

19 

3.30 

23 

*•  9 

26 

ft.  9 

26 

PERRY 

PERRYVILLE 

2.22 

1* 

2.29 

18 

3.30 

23 

3131 

28 

ft.  9 

30 

SHERIDAN  TOwER 

109 

8> 

ft 

ill* 

1.29 

19 

2.22 

18 

3.30 

2ft 

3.30 

2ft 

ft.  9 

31 

ARKANSAS 
196* 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


11.19 
10.20 


10.  6 
10-  7 
10.  6 

10.  6 

10.10 
10.20 

10. 
10. 
10. 


10.10 
10.10 
10.  6 

10-  6 
10.11 

11-  20 

10-  10 

11-  20 
10-10 
10-11 

10-  U 

11-  20 

10-  6 

11-  20 
11-19 


10.20 
10.20 

10-  20 
11.19 

10.20 
10.  6 
10.20 

11-  19 
11.20 

11.20 
10-10 
U-20 
10.20 
11.19 


11.20 
10-20 
10-20 
10-10 

10-  6 

11-  20  30 

10-  6  32 

11-  20  28 
10.10  32 
11-20;  31 


10-101  32 
10-20  30 


28°  or 
below 


11.21  1* 
10.20  28 
10.  9  28 

IO-2O1  26 
10-20  27 

10.  6  28 
10.20  28 
11.19!  28 
10.  6  28 
10.20  28 


11.20 
10.20 


10.10 
10.10 
10-20 

10-10 


11-20  26, 
11-20  2* 
10-20  28 
10-10  28 
28 


11.20 
11-20 
U-20 

10-  20 

11-  21 

11-20 
11.20 
11.21 
11.21 
11.20 

11.21 
11-20 
11-20 
11.20 
11.20 


10.20 
11.20 
11-20 
11-19 


11-19  28 

10-  201  28 

11-  19]  2* 
U.19i  28 
11.20  26 


11.20 
10.20 
11.21 

10-  20 

11-  19 


28 


11-20  2 
11.20!  2 
11.20<  2 
11.20<  2 

10.20  2 

11.21  2 
11.20  2 
11.20  28 
11.20  2 
11.21|  2 

11.20'  2 
11.20  2 


24°  or 
below 


11.21  1* 

11.20  23 

11.21  12 
11-191  2ft 
11-21 

10-  20  22 

11-  21 
11-20  22 
10.20  23 
11-21  I* 

ll-20i  2* 
11-20  2* 


11-20 
10-20 

10-  20 

11-  21 
11-20 

11-21 
11.20 
11.20 
11.20 
10.10 


1.21  20 
1.21  22 
1.21  16 
l.20i  23 
1.2lj  22 


1-21 
1.21 
1.21 
1.21 
1.21 


1.21 
1.21:  20 
1-20  23 
1-21  23 
1.21  19 


11.20 
11.21 
11.21 
11.20 


11.21:  19 
11.20;  23 
11-19  2* 
II.2O1  11 
11.21  21 


11.21 
11.20 
11.21 
11.20 
11.20 


21 


1.21  2 

1.22  1 
1.22  1 
1.21  2 

1.20  2 

1.21  2 
1.21  2 
1.21  2 
1-22  1 
1-21  2 

1.20  2 

1.21  2 


20°  or 
below 


■  21 

■  21 
.21  1 
.21  I 
.21  1 

.20  1 
.21  1 
.21'  1 
.21  I 

.211  I' 


11.20  26 
11.20  29 

ll.20j  17 
11. 2r  20 
11.21,  19 


11.21 
11.21 
11.21 
11-21 


2|  16 
11  IT 
iS  20 
2|  16 

1  29 

2  18 
1  20 

1  18 

2  IT 
19 


.221  Ift 
.221  19 
>22i  19 
.301  9 

•  21  19 

.21  18 

.21  16 

.20  U 

.22  18 

.22  19 

.22  12 

.22  16 

.22  19 

.21  18 


.22  16  I 

.22  13  1 

.22  i:  1 

.22  13|  1 

.22  13|  1 


16°  or 
below 


1-21  I* 
1-21  13 
1-21  12 
1-21  12 
1-21| 1ft 

1-21I  10 

1-21  1ft 

1-21  12 

1-21  IS 

1-21  Ift 

1.21  12 
1.21  1* 


Number  of  days 
between  dales 


11.22  19 
12.18  10 
11-211  16 
11-221  11 
11-22| 15 

11-22  16 

11-22  II 

11-90  19 

11-22  16 

11-  22  12 

12-  lsl  10 
11-90  I* 

11-  22 

12-  18 
U-22 


1-22 
1.22 
1-2J 
1.30 


2.171  19 
1.22  13 
1.21  16 

1.20;  11 

2-11  3 


1-22 
1-22 
1-22 
1-22 
1-22 


.22  18 

.22  12 

.22  17 

.22  1* 

.22  16 


.22  13  11-22  19 
.22  12  11-22  12 


.22  16 

.22  13 

-22  19 

-22  13 

-22  13 

-IB  13 
-22  12 
-18  13 
-22  1* 
.22  16 


11.21  2*  11-22  151  11-22  15 


I*  27* 
15  27* 
15  27* 
2*5 


182 

183 
t8U 
18U 
181 

179 
180 
183 
178 
180 

22* 
19* 


IT9 
17* 

179 

181 
19* 
180 
18V 


18* 
19* 

l80 
180 
19) 

229 
18* 
239 
18* 
185 

199 
235 
180 
299 
23* 


19* 
19* 
19* 
22* 

19* 
180 
19* 
222 
23* 

225 
18* 
229 
19* 
22* 


23* 
19* 
193 
18* 
179 

219 
179 
23* 
183 
239 

18* 

229 


See  reference  notes  following     Station  Index. 
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Tatle  J— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ARKAMSAS 


Station 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Last  spring  miniTmiTn  of 

First  fall  minimum  of 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28^  or 
below 

24=  or 
below 

20'  or 
below 

16^  0 
belov 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

1  Temp.  1 

Date 

Temp. 

Date 

1  Temp. 

Date 

Temp. ' 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

•    ft  * 

EAST  CENTRAL  0* 

BRINKLEY 

IDS 

B.  ft 

9 

1.14 

1.19 

12 

2.22 

20 

3.30 

23 

3.31 

29 

4.  9 

32 

10-11 

32 

11*20 

28 

11.21 

22 

11.22 

14 

11.22 

OES  ARC 

l»l  9 

1.19 

1 1 

2.2i 

24 

3.3C 

26 

3.30 

26 

11.20 

28 

11.20 

26 

11.21 

21 

11-22 

15 

11-22 

FORREST  CITY 

10! 

a«  ft 

IC 

1.14 

1.14 

IC 

2.2! 

11 

3.3C 

23 

3.3C 

23 

4.  9 

31 

10.10 

31 

11*20 

27 

11-21 

22 

11*22 

14 

11.22 

HELENA 

103 

1 1-20 

29 

1 1*21 

25 

1 1-22 

16 

1 1.22 

l6 

1 1-22 

KEO 

105 

8*  4 

^  J 

12.18* 

1.19 

16 

1.2s 

It 

2.23 

24 

3.30 

22 

3.30 

29 

11.20 

29 

11-21 

25 

11-22 

16 

11.22 

16 

11-22 

MARIANNA  2  S 

lOl 

8  4 

j2 

12.18 

1.14 

ll 

1.29 

2.22 

22 

3.30 

29 

3.30 

2  J 

10-10 

32 

11-20 

26 

11-21 

24 

11.23 

20 

12-18 

SAINT  CHARLES 

105 

8*  S 

11 

1-14 

1.16 

14 

2.23 

20 

2.29 

22 

3-31 

27 

3.31 

27 

11.20 

29 

11*21 

26 

11-22 

17 

11.22 

n 

12.16 

STUTTGART 

107 

«•  4 

14 

12.18* 

1.14 

16 

1.17 

19 

2.22 

24 

3-30 

27 

3-30 

27 

U-20 

30 

11.21 

26 

11-22 

20 

11.22 

20 

12.16 

STUTTSART  9  ESE 

j2 

1"  1 

1*19 

l4 

1.19 

24 

1 1.20 

3  1 

1 1.21 

26 

1 1-22 

19 

11.22 

19 

12-16 

WEST  MEMPHIS 

103 
* 

a*  4 

I J 

12.19* 

l»14 

1.2S 

14 

3.3C 

23 

3-30 

23 

23 

1 1.20 

29 

11.21 

24 

1 1*21 

24 

11.22 

16 

12*18 

WYNNE 

103 

8.  4 

■ 

- 

2.26 

20 

2.26 

20 

3.30 

27 

4-  9 

32 

10.10 

31 

11-20 

28 

11.21 

21 

11-22 

14 

11.22 

ft     ft  ft 

SOUTHWEST  OT 

DE  OUEEN 

108 

8*11 

1*1* 

2.22 

2.22 

15 

3.26 

10.20 

29 

1 1-20 

25 

11. 22 

17 

1 1,22 

17 

12.14 

OIERKS 

107 

2 

I*l* 

2*22 

1) 

2-29 

3.26 

22 

4-10 

a? 

10.10 

32 

10-20 

28 

11.20 

24 

11-22 

16 

11.22 

HOPE  3  NE 

104 

ft  * 

1*16 

J  ^ 

2-23 

19 

3-26 

_ 

*n 

f 

1 1*20 

29 

1 1.21 

26 

1 1-22 

17 

11-22 

17 

NONE 

MOUNT  IDA 

107 

8*llft 

3*26 

2^ 

4-  9 

2^ 

4-10 

31 

32 

11-20 

23 

1  i«2C 

23 

1 1-22 

1 2 

1 1,22 

NARROWS  DAM 

106 

8-  9* 

2«n 

14 

2-29 

19 

3.26 

23 

4.  9 

28 

4.10 

32 

10.20 

29 

11-20 

25 

11.22 

16 

11.22 

18 

12.14 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

l"l* 

2  22 

2  23 

30 

10.20 

32 

1 1-20 

25 

1 1.21 

2  3 

11-22 

15 

1 1-22 

OKAY 

107 

ft*  ft 

l»l* 

2*22 

15 

2-22 

7a 

10.20 

32 

1 1.20 

26 

1 1.22 

19 

1 1.22 

19 

STAMPS 

ft*  ft 

15 

2-22 

2  23 

2^ 

3  27 

29 

4  9 

1^ 

1 1.20 

29 

1 1.21 

28 

1 1.22 

1 9 

11-22 

19 

NONE 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

109 

»* 

11 

1-1* 

1-14 

u 

1.19 

19 

2.22 

22 

2.22 

22 

3.30 

32 

11.20 

31 

11-21 

28 

11.22 

22 

12-18 

19 

NONE 

ft    ft  ft 

SOUTH  CENTRAL  Oa 

ARKAOELPHIA 

107 

8ft  4 

1*14 

1-15 

J  J 

2.23 

^* 

10.20 

32 

11-19 

26 

11-21 

17 

11.21 

17 

CAMDEN  1 

105 

1«14 

1-15 

10 

2.23 

20 

?"?o 

f  *9« 

29 

11. 20 

31 

11*22 

17 

1 1-22 

17 

1 1.22 

17 

EL  OORAOO  FAA  AIRPORT 

106 

8a  4 

1*14 

2-22 

J4 

24 

«  »n 

11-20 

29 

1 1-21 

23 

11-21 

11.22 

18 

NONE 

POROYCE  6  W 

105 

8ft  4 

1*14 

1-19 

16 

2.22 

20 

siso 

24 

3-30 

24 

4  9 

31 

1 1.20 

28 

1 1-20 

26 

1 1-22 

16 

1 1-22 

16 

11-22 

MAfiNOLIA  )  N 

105 

8.  4 

7 

1.14 

2-22 

19 

2.22 

19 

2.29 

22 

3I26 

27 

3.30 

29 

10.20 

32 

11-20 

26 

11-22 

19 

11-22 

15 

11-22 

MOROBAY  LOCK  AND  0AM  t 

107 

8*  S 

1"14 

2-22 

2.23 

18 

2.29 

22 

3.  1 

29 

10. 1 1 

31 

1 1.22 

16 

1 1-22 

16 

11-22 

18 

NONE 

PRESCOTT 

107 

8*  4 

10 

1*14 

1-15 

1.19 

jft 

2.23 

22 

1 1-20 

29 

1 1.21 

26 

11-22 

19 

11.22 

19 

NONE 

SPARKMAN  J  WSM 

3 

1«14 

2*  B 

2.23 

20 

A*  0 

10-20 

30 

11-20 

26 

11-22 

14 

11.22 

14 

1 1-22 

WARREN 

112 

7"  6 

J 1 

1 J 

2*23 

3  30 

28 

11-20 

30 

11-21 

28 

11-22 

17 

1 1*22 

17 

NONE 

ft    ft  ft 

SOUTHEAST  0« 

CROSSETT  7  S 

107 

8-  4 

12 

1.14 

1-15 

13 

2.23 

20 

2.23 

20 

2.29 

29 

3.30 

29 

10.20 

32 

11-22 

21 

11-22 

21 

12.  1 

19 

NONE 

CUMMINS  FARM 

10» 

e-  4 

1-14 

12 

1.29 

18 

2.  e 

24 

3.28 

29 

3.31 

32 

10-20 

3  k 

DUMAS 

106 

8-  4 

IS 

1.14 

1-15 

16 

1.29 

20 

2.23 

24 

3.30 

26 

3-30 

26 

n.2o 

30 

lll2l 

27 

11.22 

18 

11.22 

16 

12-18 

EUDORA 

102 

8-  4 

17 

1.13 

NONE 

1*19 

18 

2.22 

22 

3.30 

28 

3-30 

28 

11-21 

30 

11-22 

23 

11-22 

23 

NONE 

NONE 

MONTICELLO  3  S 

10* 

Bft  4 

7 

1.14 

2-22 

14 

2.22 

14 

2.23 

21 

3.22 

27 

4.  9 

30 

10.20 

90 

11-21 

27 

11-22 

16 

11.22 

16 

U-22 

PINE  BLUFF 

104 

8-  4 

13 

1.14 

1-14 

13 

1.19 

17 

2.  8 

24 

3.30 

27 

3.30 

27 

11-20 

31 

U-21 

27 

11.22 

19 

11.22 

19 

12-18 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

107 

8-  4 

IS 

1.14 

1-14 

19 

1.19 

18 

2.22 

24 

3.30 

28 

3.30 

28 

11.20 

31 

11-21 

26 

11.22 

20 

11-22 

20 

12-18 

PORTLAND 

103 

8-  9 

19 

1.19 

1-15 

13 

2.23 

20 

2.24 

21 

3.31 

28 

3-31 

28 

11-21 

28 

11.21 

26 

11.22 

19 

11-22 

19 

NONE 

ROHMER  2  NNE 

lOJ 

8-  4 

14 

1.14 

1.15 

16 

1.28 

20 

2.24 

23 

3.30 

27 

3.30 

27 

10-10 

31 

11.21 

26 

11.22 

19 

11.22 

19 

NONE 

STAR  CITY  J  S 

3.30 

29 

3.30 

25 

STAR  CITY  »  ENE 

10.10 

32 

11-21 

27 

11.22 

13 

11*22 

V3 

11-22 

Number  of  days 
between  dates 


S 

0 

0 

0 

0 

w 

0) 

0 

a> 

J5 

<° 

0 

c5 

312 

274 

236 

234 

189 

312 

274 

272 

239 

239 

313 

274 

236 

239 

18* 

312 

274 

273 

236 

23* 

312 

298 

273 

236 

239 

339 

299 

273 

239 

19* 

337 

273 

267 

239 

23* 

339 

310 

274 

236 

239 

338 

312 

274 

236 

23* 

339 

298 

236 

236 

239 

270 

269 

239 

18* 

296 

274 

267 

239 

19* 

274 

267 

239 

19* 

183 

273 

267 

2*0 

23* 

267 

267 

239 

229 

179 

299 

267 

241 

229 

193 

274 

273 

240 

239 

19* 

274 

267 

269 

19* 

274 

273 

239 

229 

338 

274 

273 

239 

338 

272 

266 

23* 

20* 

273 

267 

267 

239 

273 

266 

266 

239 

312 

274 

237 

239 

229 

274 

274 

267 

239 

20* 

273 

267 

266 

199 

312 

273 

236 

239 

288 

273 

268 

269 

19* 

274 

273 

236 

239 

282 

273 

267 

20* 

203 

338 

298 

273 

236 

239 

27* 

237 

236 

274 

273 

2** 

339 

312 

288 

236 

239 

339 

312 

27* 

236 

239 

273 

272 

235 

239 

299 

272 

236 

19* 

See  reference  notes  following    Station  Index. 
-  180  - 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


ARKANSAS 
196'> 


Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

JUB* 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Axmual 

- 

g 

5 .  72 

5.  80 
- 

6.29 
- 

6.72 
- 

5 . 80 

4  41 

3.54 
- 

- 

- 

1573 

1608 

855 

671 

469 

440 

348 

390 

780 

- 

- 

_ 

78.1 

83.8 

93.6 

99.0 

91.2 

84.  3 

73.3 

68.  3 

- 

- 

56.4 

61.2 

68.  1 

71.8 

67.2 

63.2 

47.5 

47.9 

- 

B 

2.72 

B 

4.30 

8 

6.67 

B  6.33 

B  6.89 

B  7.89 

B 

6.30 

B 

4.64 

3.15 

B 

1.79 

1  .29 

- 

.54 

.57 

1.58 

.  10 

.  23 

.87 

.88 

—     _  ^5 

.20 

.02 

1304 

1417 

1500 

1428 

752 

- 

527 

522 

497 

726 

860 

1099 

- 

66 . 3 

78 . 1 

88 .  I 

94 .  8 

90 . 4 

91.8 

79.4 

69.  8 

53.9 

- 

- 

42.7 

56.4 

54.4 

- 

74.0 

71.7 

71 .2 

55!4 

51.7 

43.2 

- 

5 

1 . 95 

3.21 

Q 

4.58 

5 . 86 

6.03 

7 . 20 

B 

5.69 

B 

4.31 

3.39 

B 

1 .  84 

B 

1.12 

977 

1187 

1 3  34 

1211 

999 

835 

850 

599 

546 

745 

657 

1040 

11120 

- 

E 

1.27 

B 

2.51 

B 

3.76 

B  4.29 

5.58 

B  6.46 

B 

4.04 

6 

2.50 

1.48 

B 

.97 

B 

.57 

- 

- 

1.18 

-  1.65 

-  1.41 

-  .75 

2.72 

2.76 

-  2.17 

1 .40 

- 

423 

459 

547 

446 

182 

274 

272 

279 

lie 

207 

293 

423 

3923 

B  2.21 

B 

2.53 

B 

5.10 

B 

5.03 

8.03 

9.46 

8.69 

7.06 

6.02 

4.19 

B 

2.47 

B 

1  .57 

63.36 

.92 

.79 

1.20 

1.50 

2.25 

2.67 

1.84 

.52 

1.01 

.72 

.37 

.27 

14.66 

2446 

2389 

3263 

2842 

2032 

1929 

1094 

1218 

1013 

1080 

1398 

2253 

22967 

69.4 

78.1 

90  1 

93  6 

100 . 7 

95.4 

89.4 

74 . 9 

69.8 

- 

44.5 

56  .6 

64!  2 

70 !  3 

73!l 

72.7 

65.4 

49!5 

51.0 

- 

B  2.41 

2.60 

B 

3.77 

B 

5.70 

6.27 

6.60 

7.88 

6.86 

B 

5.72 

3.89 

2.40 

B 

2.02 

55.32 

.13 

.04 

.55 

.34 

-  .03 

-  .11 

.19 

- 

.46 

.05 

-  .62 

- 

.30 

.09 

-  1.33 

B 

1230 

1294 

667 

688 

396 

590 

750 

1463 

_ 

Q 

2.23 

Q 

3.21 

9 

5.21 

5.82 

6.02 

7.69 

B 

6  .46 

B 

4 . 30 

3.66 

B 

1.86 

B 

1.53 

- 

- 

1000 

1293 

1320 

784 

646 

639 

617 

351 

542 

708 

977 

- 

- 

56.8 

75.2 

86.8 

91.0 

94.4 

91.6 

86.0 

74.8 

68 . 5 

43.2 

55.5 

64.3 

68.4 

72.4 

72.4 

63.4 

50.2 

49.1 

B  2.81 

2.42 

4.73 

B 

5.40 

6.26 

7.57 

8.08 

6.85 

B 

4.95 

3.19 

2.37 

B 

1.60 

468 

635 

622 

683 

443 

427 

511 

1219 

63.4 

74.5 

83.0 

91.6 

97.5 

100.6 

97.5 

89.9 

75.5 

71.9 

33.6 

40.7 

55.1 

65.4 

69.8 

72.5 

71.2 

65.3 

49.9 

47.5 

NORTH  CENTRAL  02 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 


WEST  CENTRAL  04 
RUSSELLVILLE   4  N 


CENTRAL  05 
6LAKELY  MOUNTAIN  DAM 


NIMROD  DAM 


EAST  CENTRAL  06 
STUTTGART  9  ESE 


SOUTHWEST  07 
HOPE  3  NE 


NARROWS  DAM 


SOUTH  CENTRAL  08 
WARREN 


EVAP 

OEP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 


EVAP 

OEP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 


SOIL  TEMPERATURES 


Station 

and 
Depth 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

Nov«mbei 

December 

Annu«l 

e 
< 

« 

u 

• 

> 

< 

1 

Average 

S 

0 

Average 

Extremes 

o 

> 
< 

s 

B 
« 

• 

> 
< 

Extremes 

> 
< 

1 
1 

« 
< 

Extremes 

« 

tt 

> 
< 

s 

B 

1 
u 

S 

> 
< 

e 
• 

1 

> 
< 

: 

B 
• 

1 

• 

• 

< 

« 
• 

• 

• 
< 

Extreme* 

WARREN 

ft  INCHES 

59/35 

48,3 

56/41 

58.5 

69/44 

68.7 

78/52 

78.2 

90/68 

85.8 

99/69 

90.9 

103/74 

88.6 

103/71 

77.6 

104/51 

67.4 

60/59 

76/47 

61.2 

61/43 

68.3 

104/3, 

MONTHLY  AVERAGES  ARE  OBTAINED  BY  TAKING  THE  AVERAGE  OF  DAILY  MAX  AND  MIN  VALUES. 

SLOPE  OF  GROUND,     LEVEL  AT  STATION.  GENTLY  ROLLING  VICINITY.     SOIL  TYPE,      SANDY  LOAM.     GROUND  COVER.     CRASS.      INSTRUMENTATION,      PALMER  SOIL  THERMOMETERS. 


See  reference  notes  follovnng  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Index  No. 

Division  No.  1 

County 

Drainage  t  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Ope 
01  cl 
durir 

ned 
osed 

gyr- 

to 
tables 

1  Temp. 

Precip. 

.  Ah] 

Month 
closed  1 

ABBOTT 

0006 

SCOTT 

1 

35  04 

94  12 

624 

23 

2 

ALICIA 

006A 

03 

LAWRENCE 

7 

35  5* 

91  05 

256 

2 

38 

AtUM  FORK 

0130 

05 

SALINE 

6 

34  48 

92  52 

780 

27 

27 

1  2  3  C 

0136 

YELL 

3 

34  47 

93  29 

854 

22 

2  C 

AMITY  3  NE 

0150 

08 

CLARK 

34  17 

16 

2 

ANTOINE 

0178 

PIKE 

34  02 

93  25 

285 

22 

2  C 

APLIN   1  W 

0188 

05 

PERRY 

20 

2 

APPUETON 

0196 

POPE 

1 

1 

1 

1  2  3  C 

ARKADELPHIft 

0220 

CLARK 

3 

1  2  3  C 

ARKANSAS  CITY 

0234 

11 

DESHA 

2 

2 

ARKANSAS  POST 

02*iO 

06 

ARKANSAS 

^ 

91  21 

178 

12  3 

0300 

07 

4 

34  19 

93  58 

960 

16 

AUGUSTA 

0326 

06 

WOODRUFF 

7 

35  18 

91  22 

218 

29 

2  C 

BALD  KNOB 

0350 

WHITE 

7 

16 

16 

I  2  3 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

INDEPENDENCE 

23 

23 

1  2  3  C 

BATESVILLE  L  AND  D  1 

0460 

03 

INDEPENDENCE 

■39 

51 

1  2  3  C 

BEAVER  DAM 

0524 

01 

CARROLL 

7 

36  25 

93  50 

1136 

3 

1  2  3 

BEEBE 

0530 

03 

WHITE 

250 

C 

BEECH  GROVE 

GREENE 

36  09 

23 

2 

6EEDEVILLE 

0536 

03 

JACKSON 

36  26 

221 

2 

24 

12  3 

BENTON 

0582 

05 

SALINE 

6 

3*  33 

35 

35 

12  3 

BENTONV I LLE 

05B6 

01 

BENTON 

36  22 

94  13 

1295 

56 

58 

BERRYVILLE  £.  NW 

0616 

01 

CARROLL 

7 

36  26 

93  37 

1150 

9 

2  C 

BIG  FORK 

2 

BLACK  ROCK 

0746 

03 

LAWRENCE 

7 

36  07 

91  06 

269 

62 

2 

BLArELY  MOUNTAIN  DAM 

06 

GARLAND 

3 

8 

14 

14 

1  2  34C 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

YELL 

1 

C 

BLUFF  CITY  3  SW 

0800 

08 

NEVADA 

3 

16 

2 

BLVTHEvILLE 

0806 

03 

MISSISSIPPI 

5 

35  55 

89  55 

252 

38 

38 

12  3 

600NEVILLE  6  NW 

0825 

LOGAN 

C 

BOONEVILLE  7  HE 

0B26 

LOGAN 

1 

35  13 

C 

BOONEVILLE  6  NNE 

0827 

04 

1 

35  13 

93  54 

610 

BOONEVILLE 

0830 

LOGAN 

1 

35  09 

93  55 

511 

11 

23 

1  2  3  C 

BOTKIMBURG  2  S 

0842 

02 

VAN  BUREN 

7 

35  39 

92  26 

1200 

C 

BOUGHT ON 

08A8 

0« 

3 

33  52 

93  20 

235 

29 

2 

BRANCH  NW 

0887 

FRANKLIN 

1 

C 

BRANCH  3  SW 

0888 

H 

FRANKLIN 

1 

c 

BRINKLEY 

0936 

MONROE 

7 

91  12 

73 

73 

1  2  3  C 

BUFFALO  TOWER 

1010 

01 

NEWTON 

16 

2 

BULL  SHOALS  0AM 

1020 

02 

BAXTER 

7 

36  22 

92  34 

C 

flURDETTE 

1052 

03 

MISSISSIPPI 

2 

240 

20 

2 

CABOT  k  SW 

1102 

2* 

PULASKI 

1 

34  57 

92  04 

289 

20 

CALICO  ROCK 

1132 

IZARD 

! 

36  07 

92  08 

400 

2 

59 

12  3 

CAMDEN  1 

1152 

08 

OUACHITA 

3 

33  36 

92  49 

116 

74 

74 

12  3 

CAMDEN  2 

1154! 08 

OUACHITA 

3 

33  35 

92  51 

155 

C 

CARLISLE   1  SW 

1224 

06 

LONOKE 

1 

235 

24 

2 

CARPENTER  DAM 

1238 

05 

GARLAND 

34  27 

93  01 

V05 

C 

CLARENDON 

1442 

06!  MONROE 

34  41 

91  IB 

172 

60 

2 

CLARKSVILLE 

1465 

04 

JOHNSON 

35  28 

93  28 

436 

11 

11 

12  3 

CLARKSVILLE  6  NNE 

1467 

JOHNSON 

1 

C 

CLINTON 

1492 

02 

VAN  BUREN 

7 

92  28 

42 

2 

COMBS  3  SE 

01 

MADISON 

7 

35  48 

93  48 

1400 

COMPTON 

15B2 

01 

NEWTON 

36  05 

93  18 

2166 

C 

CONWAY 

1696 

05 

FAULKNER 

80 

12  3 

CORNING 

1632 

36  24 

90  35 

293 

70 

70 

1  2  3  C 

COVE 

1666 

POLK 

Jk  26 

1050 

15 

2 

CROSSETT  7  S 

1730 

ASHLEY 

33  02 

91  56 

175 

41 

"l 

12  3 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

05 

PULASK  r 

1 

34  42 

350 

20 

2 

CUMMINS  FARM 

09 

LINCOLN 

1 

176 

20 

20 

12  3 

DAISY   3  E 

1814  07 

PIKE 

22 

2  C 

DAMASCUS 

1B29 

05 

FAULKNER 

1 

11 

2 

1834 

YELL 

I 

35  03 

93  24 

370 

2 

DANVILLE  SCS 

1836 

04 

YELL 

1 

35  OA 

93  24 

370 

C 

OARDANELLE 

1B38 

04 

YELL 

78 

1  2  3 

OE  OUFEN 

19Ae 

SEVIER 

III 

30 

30 

12  3 

DERmOTT 

1960 

09 

CHICOT 

2 

33  31 

91  26 

24 

2 

DERMOTT   3  NE 

1962 

CHICOT 

I 

1*3 

2 

2 

12  3 

DES  ARC 

1968 

06 

PRAIRIE 

91  30 

204 

28 

28 

12  3 

DEVILS  KNOR 

1982 

04 

JOHNSON 

1 

'11°, 

" 

27 

12  3 

OIERKS 

2015 

07 

HOWARD 

422 

12  3 

DUMAS 

214S 

OESHA 

1  2  3  C 

2300 

0^ 

UNION 

3 

33  13 

92  46 

252 

63 

63 

12  3 

EUDORA 

2355 

09 

CHICOT 

2 

33  07 

91  16 

135 

3 

3 

12  3 

EUREKA  SPRINGS 

2356 

01 

CARROLL 

36  24 

1465 

62 

62 

1  2  3  C 

EVENING  SHADE    1  NE 

2366 

0  2 

24 

12  3 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

01 

WASHINGTON 

16 

12  3 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2444 

01 

WASHINGTON 

76 

12  3 

FORDYCE  6  W 

2540 

DALLAS 

32 

12  3 

FOREMAN 

2544 

LITTLE  RIVER 

I 

C 

FORREST  CITY 

2564 

ST  FRANCIS 

261 

2 

2 

1  2  3  C 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

2574 

SEBASTIAN 

1 

35  20 

82 

1  2  3  C 

2578 

0<. 

CRAWFORD 

1 

36  39 

94  09 

793 

10 

26 

12  3 

FULTON 

2670 

HEMPSTEAD 

33  37 

93  4e 

260 

78 

2 

GEORGETOWN 

2760 

03 

WHITE 

35  09 

51 

2 

GILBERT 

2794 

SEARCY 

7 

35  59 

29 

38 

1  2  3  C 

GLENWOOO 

2642 

PIKE 

3 

34  19 

29 

2 

GRAVELLY 

2922 

YELL 

1 

34  53 

24 

2 

GRAVETTE 

2930 

0] 

BENTON 

1 

36  24 

94  28 

1250 

66 

12  3 

GREEN  FOREST  A  ESE 

2946 

01 

CARROLL 

7 

36  18 

93  22 

1300 

24 

2 

GREENflRIER 

2962 

09 

FAULKNER 

1 

35  14 

92  23 

360 

3 

Zl 

12  3 

GREENWOOD 

2976 

SEBASTIAN 

1 

94  15 

518 

24 

2 

2978'  02 

CLEBURNE 

7 

35  31 

92  00 

927 

2 

4 

12  3 

GURDOM 

3074 

U8 

CLARK 

3 

33  55 

93  09 

210 

16 

2 

HAMBURG 

3088 

ASHLEY 

3 

33  14 

91  48 

177 

8 

2 

3132 

02 

SHARP 

36  19 

91  29 

362 

HARH I  SON 

3164 

01 

BOONE 

i 

36  14 

93  07 

1150 

63 

63 

12  3 

HARRISON  FAA  AIRPORT 

3165 

01 

BOONE 

36  16 

93  09 

1370 

3 

3 

12  3 

HERER  SPRINGS  3  SW 

3230 

02 

CLEBURNE 

7 

35  28 

92  03 

c 

HECTOR 

3235 

POPE 

y  35  28 

92  58 

555 

16 

2 

HELENA  5  NW 

3242 

06 

PHILLIPS 

2 

3*  3* 

90  40 

220 

91 

91 

12  3 

HOPE   3  NE 

3428 

07 

HEMPSTEAD 

3 

33  43 

93  33 

375 

93 

23 

1  2  34C 

HOPPER 

3438 

07 

MONTGOMERY 

34  22 

93  41 

700 

16 

2 

HORATIO 

3442 

SEVIER 

33  56 

94  22 

337 

It 

2 

3466 

06 

GARLANO 

34  31 

93  03 

710 

71 

71 

12  3 

HUNTSVILLE 

3540 

01 

MADISON 

36  05 

93  44 

1453 

2 

2 

I  2  3  C 

HUTTIG  DAM 

3556 

08 

UNION 

33  02 

92  05 

60 

C 

INDEX 

3584 

LITTLE  RIVER 

33  35 

94  03 

300 

39 

2 

JASPER 

01 

NEWTON 

36  01 

93  11 

957 

16 

2 

JESSIEVILLE 

3704 

05 

GARLAND 

34  42 

93  04 

730 

16 

2 

JONES60RO 

3734 

03 

CRAIGHEAD 

35  50 

90  42 

345 

66 

12  3 

Station 

Index  No. 

.  :3ion  No. 

County 

Drainage! 

Latitude 

Longitude 

Years  of 
record 

Opened 
01  closed 
during  yr. 

to 
tables 

Elevation 

Temp. 

Precip. 

'  Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed  1 

REISER 

3821 

03 

MISSISSIPPI 

2 

35  41 

9 

5 

12  3 

3862 

06 

LONOKE 

34  36 

92  00 

III 

16 

16 

KINGSLAND  3  S5E 

3904 

08 

CLEVELAND 

33  50 

92  16 

214 

C 

LAKE  CITY 

3998 

03 

CRAIGHEAD 

35  49 

2 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

PULASKI 

34  51 

2 

LANGLEY 

4060 

07 

PIKE 

34  19 

2 

LEAD  MILL 

4106 

01 

BOONE 

36  25 

12  3 

LEOLA 

4134 

05 

GRANT 

34  10 

12  3 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

4248 

05 

34  44 

1  2  3  C 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

4250,  05 

PULASKI 

1  34  46 

2 

LURTON 

01 

NEWTON  7 

35  45 

2 

4528 

06 

ST  FRANCIS  5 

35  00 

90  43 

215 

33 

MAGNOLIA  3  N 

4548 

08 

COLUMBIA  4 

93  14 

315 

*^ 

47 

12  3 

MAGNOLIA  5  N 

4550 

08 

COLUMBIA            1  4 

33  20 

C 

MALVERN 

4562 

05 

HOT  SPRING 

34  23 

12  3 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

02 

FULTON 

36  29 

1  2  3 

MAPI  ANNA   2  S 

4638 

LEE 

34  44 

1  2  3  C 

MARKED  TREE 

4654 

031  POINSETT 

35  32 

12  3 

MARSHALL 

4666.  02'  SEARCY 

35  54 

12  3 

MAUMEE 

4696 

02 

SEARCY 

36  03 

C 

MELBOURNE  6  WNW 

4746 

02 

IZARD 

36  05 

2 

4756 

04 

POLK 

34  35 

94  15 

1207 

79 

79 

MILLWOOD  0AM 

4839 

07 

LITTLE  RIVER 

33  41 

93  58 

316 

C 

MONTICELLO  3  S 

4900 

09 

DREW 

33  35 

1  2  3  C 

MONTROSE 

4906 

09 

ASHLEY 

33  19 

C 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

4934 

08 

CALHOUN 

33  19 

1  2  3  C 

MORRILTON 

4938 

05 

CONWAY 

35  08 

12  3 

MOUNT  IDA 

4966 

MONTGOMERY 

34  33 

1  2  3  C 

MOUNT  MAGAZINE 

6010 

04 

LOGAN 

35  10 

12  3 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

6036 

02 

BAXTER 

36  20 

1  2  3 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5036 

02 

BAXTER 

36  20 

12 

1  2  34C 

6046 

02  STONE 

35  51 

92  05 

768 

3 

24 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

04 

FRANKLIN 

35  34 

94  01 

500 

24 

2 

NARROWS  DAM 

5110 

07 

PIKE 

34  09 

1  2  34C 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

5112 

HOWARD 

34  00 

1  2  3 

NASHVILLE  SCS 

5114 

07 

HOWARD 

33  57 

C 

NATHAN  4  WNW 

5158 

07 

HOWARD 

34  07 

2 

NATURAL  0AM 

6160 

04 

CRAWFORD 

35  38 

2 

NEWHOPf   3  E 

5174 

07 

PIKE 

34  14 

2 

NEWPORT 

5186 

03 

JACKSON 

35  36 

12  3 

NIMROD  DAM 

5200 

05 

PERRY 

34  57 

1  2  34C 

NORFORK  DAM 

5228 

02 

BAXTER 

7l  36  15 

92  15 

425 

ODELL  3  N 

5354 

01 

WASHINGTON 

1|  35  48 

94  24 

1500 

21 

2 

ODEN  2  W 

5358 

07 

MONTGOMERY 

31  34  38 

2 

OKAY 

6376  07 

HOWARD 

4  33  46 

93  55 

12  3 

OSCEOLA 

5480 

03 

MISSISSIPPI 

2I  35  43 

69  59 

2 

OWENSVILLE 

5498 

05 

SALINE 

3|  34  37 

92  49 

900 

2 

OZARK 

6508 

11 

FRANKL IN 

1:  35  29 

93  50 

396 

12  3 

OZONE 

5514 

JOHNSON 

1  35  38 

93  27 

1900 

2 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

5562 

03 

GREENE 

5  36  03 

90  29 

276 

1  2  3 

PARIS 

5576 

LOGAN 

ll  35  18 

93  43 

410 

12  3 

PARIS  4  WSW 

5577 

LOGAN 

ll  35  16 

93  48 

775 

C 

PARKIN  2  W 

5586 

CROSS 

35  16 

90  35 

222 

33 

INAC 

2 

PARKS 

5591 

SCOTT 

34  48 

93  57 

666 

2 

PARTHENON 

5602 

Ol!  NEWTON 

35  57 

93  15 

925 

C 

PELSOR 

5664 

04 

POPE 

35  43 

93  06 

2000 

JAN 

12  3 

PERRY 

5691 

05 

PERRY 

35  03 

92  48 

330 

1  2  3 

PERRYVILLE 

6594 

o; 

PERRY 

35  03 

92  48 

330 

JAN 

I  2  3 

PINE  BLUFF 

5754 

JEFFERSON 

34  13 

92  01 

215 

1  1  2  3  C 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

5756!  09 

JEFFERSON 

34  10 

91  56 

204 

1  1  2  3 

PINE  RIOGE 

5760:  07 

MONTGOMERY 

34  35 

93  54 

840 

2 

POCAHONTAS  1 

5820 

03 

RANDOLPH 

7l  35  15     90  59 

330 

70 

70 

12  3 

PORTLAND 

5866 

ASHLEY 

3,  33  14 

91  30 

122 

57 

51 

12  3 

PRE SCOTT 

5908 

06 

NEVADA 

3'  33  48 

93  23;  316 

12  3 

PRESCOTT  SCS 

6910  08 

NEVADA 

3:  33  48 

93  23 

318 

C 

PYATT 

5970'  02 

MARION 

7  35  15 

92  51,  800 

c 

RATCLIFF  2  S 

6005 

04 

LOGAN 

1  35  17 

93  53:  450 

c 

RATCLIFF  5  NE 

6006 

FRANKLIN 

1  35  21 

93  49 

420 

c 

RATCLIFF  5  NNW 

6007 

0* 

FRANKLIN 

35  22 

93  55 

c 

RATCLIFF 

6006 

LOGAN 

35  18 

93  53 

463 

2 

HAVANA 

6016 

07 

MILLER 

33  04 

94  02 

250 

c 

6102 

HOT  SPRING 

34  26 

92  54 

315 

c 

ROGERS 

6246 

01 

BENTON 

36  20 

94  07 

1367 

7- 

73 

I  2  3 

ROHWER  2  NNE 

6263 

09 

OESHA 

33  48 

91  16 

150 

12  3 

RU5SELLVILLE  4  N 

6352 

POPE 

35  20 

93  09,  360 

1  2  34 

SAINT  CHARLES 

6376 

06 

ARKANSAS 

34  23 

91  06 

200 

12  3 

SAINT  FRANCIS 

6380 

03 

CLAY 

36  27 

90  06 

300 

2 

SALEM 

6403 

02 

FULTON 

36  23 

91  50 

668 

2 

SEARCY 

6506 

03 

WHITE 

35  15 

91  44 

245 

12  3 

SHERIDAN  TOWER 

6566 

05  GRANT 

34  27 

92  21 

290 

12  3 

SHIRLEY 

6586 

02j  VAN  BUREN 

35  39 

92  19 

533 

2 

S I LOAM  SPR 1 NGS 

6«24 

BENTON 

36  11 

94  33 

1150 

23 

23 

12  3 

SPARKMAN  3  WSW 

6766 

0( 

DALLAS 

33  54 

92  54 

152 

; 

21 

12  3 

STAMPS 

6804 

07 

LAFAYETTE 

33  22;    93  29 

270 

12  3 

STAR  CITY  2  S 

6820 

09 

LINCOLN 

33  54 

91  51 

392 

21 

JUL 

12  3 

STAR  CITY  4  ENE 

LINCOLN 

33  57 

91  47 

182 

1 

1 

JUL 

I  2  3 

STORY 

6890 

07,  MONTGOMERY 

i 

34  42 

93  31 

650 

5 

2 

STUTTGART 

6916 

06 

ARKANSAS 

34  29 

91  32 

214 

75 

76 

12  3 

STUTTGART  9  ESE 

6920 

06 

ARKANSAS 

34  28 

91  25 

196 

26 

26 

30 

1  2  34C 

SUBIACO 

6928 

LOGAN 

I   35  18 

93  39 

500 

65 

65 

12  3 

TAYLOR 

7036 

COLUMBIA 

41  33  06 

93  27 

247 

21 

2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

7048'  07 

MILLER 

4  33  27 

94  00 

372 

79 

1  2  3  C 

WALDRON 

7486 

04 

SCOTT 

1    34  54 

94  06 

675 

44 

44 

1  2  3  C 

WALNUT  RIOGE  FAA  AP 

7530 

LAWRENCE 

7:  36  06 

90  56 

272 

16 

16 

1  2  3 

WARREN 

7582 

08 

BRADLEY 

3   33  36 

92  04 

206 

69 

69 

2 

1  2  34 

WEST  FORK 

7694 

01 

WASHINGTON 

35  55 

94  11 

1340 

C 

WEST  MEMPHIS 

7712 

06 

CRITTENDEN 

35  OS 

90  11 

220 

2 

2 

12  3 

WHEELING 

7744 

02 

FULTON 

36  19 

91  52 

660 

C 

WHITE  ROCK 

7772 

04 

FRANKLIN 

35  41 

93  57 

2265 

27 

27 

12  3 

WING 

7950 

YELL 

34  57 

93  26 

350 

C 

WYNNE 

8052 

06 

CROSS 

35  14 

90  47 

260 

59 

59 

1  2  3 

YELLVILLE 

8064 

02 

MARION 

36  13 

92  41 

760 

1 

1 

JUN 

1  2  3 

X  DRAINAGE  CODE:     1,  ARKANSAS    2.  MISSISSIPPI    3.  OUACHITA    4.  RED    S.  SAINT  FRAHCI3    6.  SALINE    7.  VHITB 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  fft  Weather  Bureau  Airport  Station.  Adams  Field,  Little  Rock, 
Arkansas   72202,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you, 

DIMENSIONAL  UNITS.      Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  m  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.    Max  and  Mm  in 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.     "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  followmg  the  station  name,  such  as  12SSW.  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  In  the  June  and  December  Issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  .^ND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 

+  -Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  Included  In  following  measurement. 
//         Gage  IS  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  Is  wholly  or  partially  estimated. 

M         One  or  more  days  record  missing,   If  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.    See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 
R  Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V  Includes  total  for  previous  month.     V  In  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;    however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  m  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building, 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  In 

the  annual  Issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soli  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  In  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc,  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402,  for  45  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,   $2,  50  per  year,    (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary, )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the    Superintendent  of  Documents,    Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 
D,  C,  20402.   


HELE^M  S  NW 

MELBOURNE   3  WNW 
MELBOURNE  5  WNW 
PERRY 
HAVANA 

RUSSELVILLE  ^  N 

WEST  FORK  1  w 
WEST  FORK 


ANTOINE 

APPLETON 

BEEBE 

BLYTHEVILLE 
CONWAY 

EVENING  SHADE   1  NE 

GURDON 

HAMBURG 

HELENA  5  NW 

HOPPER 

MELBOURNE    3  WNW 

MELBOURNE  5  WNW 
PERRY 

PRESCOTT  SCS 

PYATT 

PYATT 

RAVANA 

RUSSELVILLE  4  N 
ST  FRANCIS 
STAR  CITY  2  S 
WEST  FORK  1  W 

WEST  FORK 


CHANGES  IN  STATION  NAME 

FORMER  NAME 

HELENA 

MELBOURNE 
MELBOURNE   3  WNW 
PERRYVILLE 
RAVANA    1  NE 
RUSSELVILLE 

WEST  FORK 
WEST  FORK  1  W 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

EQUIPMENT  MOVED  100  FEET  E 

EQUIPMENT  MOVED  600  FEET  E 

RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  0.3  MILE  ESE 

EQUIPMENT  MOVED  1.2  MILE  5SW 

EQUIPMENT  MOVED  300  FEET  W 

TEMPERATURE  EQUIPMENT  INSTALLED 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  100  FEET  SW 
EtaUIPMENT  MOVED  1000  FEET  ESE 
EQUIPMENT  MOVED  5.0  MILES  NW 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  0.5  MILE  E 

EQUIPMENT   MOVED  2.*  MILES  WNW 

EQUIPMENT  MOVED  2.0  MILES  WNW 

EQUIPMENT  MOVED   3.0   MILES  N 

RECORDING  RAIN  GAGE   MOVED  0.2   MILE  W 

RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  0.6  MILE  N 

RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  1200  FEET  SW 

RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  1.0  MILE  SW 
EQUIPMENT  MOVED  3.8  MILES  N 
EQUIPMENT  MOVED  0.2  MILE  NW 
TEMPERATURE  EQUIPMENT  INSTALLED 
RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  1.0  MILE  W 

RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  1.0  MILE  E 


DATE  -  196't 

NOVEMBER  1 

JANUARY  1 
JUNE  1 
SEPTEMBER  4 
MARCH  17 
JANUARY  1 

MAY  1 

SEPTEMBER  1 


FEBRUARY  5 
FEBRUARY  16 
JULY  6 
JANUARY  1 
JANUARY  24 

APRIL  29 
SEPTEM-^ER  18 
MARCH  4 
mvEMBER  1 
OCTOBER  5 

JANUARY  1 

JUNE  1 
SEPTEMBER  * 
JULY  23 
APRIL  1 
APRIL  13 

MARCH  17 
JANUARY  1 
JANUARY  1 
MARCH  3 
MAY  1 


SEPTEMBER  1 
USCOMM-WB-AshevUle.  N.  C.  -4/28/85-1050 
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